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EREATA. 


Vol.  XXI.    Introduction.    Page  Ixxvii,  Table  viii.    With  Argvunent 

414  in  the  column  15s  cos  0,  for  3'814  read  3-805 ;  with  Argument 

415  in  the  column  15s  cos  (/>,  for  3'805  read  3'814. 

„  p.  41.    In  the  assumed  Mean   N.P.D.  of  Star  r,  for 

41».  18'.  H"-3  read  41".  48'.  ll"-3. 

Vol.  XXII.  p.  37.     Oct.  22.    For  H.C.  2933  read  Arg.  64»,217. 

p.  43.   Nov.  30.  For +N.P.D.  20".  51' read  N.P.D.  24°.  51'. 

„  p.  66.  July  5.  The  micrometer  reading  for  observation 
of  the  Sun's  Limbs  should  be  diminished  2' ;  hence  the  following 
corrections  are  necessary ;  in  the  concluded  Circle  Headings,  for 
209".  4'.  22"-31  read  209".  6'.  5"-07,  and  for  208''.  32'.  50" -41  read 
208°.  33'.  32"-17;  in  the  Eefractions  for  31"-67  read  31"-69,  and  for 
31"-00  read  31" -01;  also  in  the  Appt.  N.P.D.  for  67°.  27'.  0"-44  read 
67".  27'.  43"-22,  and /or  66°.  55'.  27"-87  read  66°.  56'.  9"-64. 


Vol.  XXII.   p.  143.    June  25.    The  time  of  Transit  of  ©  IL.  should 
be  increased  1™. 

„        p.  169.     In  the  Heading.     For  1866  read  1867. 

p.  171.    Sept.  21.    J'or  ©N.L.,  read  eS.L.  and /or©  S.L. 
read  ©  N.L. 

„  p.  173.  Oct.  4.  The  object  supposed  to  be  Neptune  is 
not  the  Planet. 

„  p.  179.  Dec.  19.  The  concluded  Circle  Reading  for  ©N.L. 
should  be  254°.  43'.  28"-65 ;  the  Eefraction  221"-40  and  the  Apparent 
N.P.D.  113».9'.17"-19. 

„  p.  216.  •  Star  /  in  column  4,  for  Arg.  27", 484  read  Arg. 
27°,584. 

,,  p.  230.  July  10.  The  time  of  transit  of  y  Draconis 
should  be  diminished  1". 


CAMBRIDGE    OBSERVATIONS. 


INTEODUCTION. 


The  present  volume  contains  the  observations  made  during  the  years  1866,  1867,,  1868, 
and  in  the  year  1869  before  July  20,  when  the  Transit  Instrument  was  dismounted  to  make 
way  for  the  new  Transit  Circle.  In  addition  to  these  a  few  Zone  Observations  are 
inserted  by  way  of  Appendix,  which  were  made  in  1864  and  1865,  with  the  Northumber- 
land Equatorial  and  Square  Bar  Micrometer,  at  the  suggestion  of  Mr  Graham,  with  the 
object  of  completing  the  original  design  contemplated  in  the  Zone  Observations  made  by 
him  in  the  late  Mr  Cooper's  Observatory  at  Markree  Castle,  Ireland.  As  our  Telescope 
is  very  similar  to  the  Markree  one,  both  of  the  Object  Glasses  being  by  M.  Cauchoix 
of  Paris,  and  as  we  had  the  advantage  of  the  services  of  the  same  observer,  it  was 
thought  desirable  not  to  lose  the  opportunity  of  observing  on  the  same  plan  as  before 
the  few  Zones  that  had  been  omitted  in  the  former  work. 

The  Transit  Observations  were  all  made  by  Mr  Graham  (G),  with  the  exception  of  a 
few  taken  in  1866  by  Mr  S.  G.  Graham  (S)  ;  the  Circle  Observations  are  aU  by 
Mr  Todd  (T). 

The  Transit  Instrument  and  the  Mural  Circle,  as  well  as  the  methods  employed  in 
observing  with  these  Instruments,  have  been  fully  described  by  Professor  Challis  in  the 
introductions  to  previous  volumes  of  the  Cambridge  Observations,  and  more  recently  in  his 
"Lectures  on  Practical  Astronomy,"  Cambridge,  1879. 

An  elaborate  account  of  the  Northumberland  Equatorial  has  been  given  by  the 
Astronomer  Royal  in  a  separate  publication ;  and  in  the  Introduction  to  Vol.  xi.  of  the 
Cambridge  Observations  for  1838,  pp.  xi — xiii..  Professor  Challis  has  given  a  sufficient 
description  of  this  instrument  to  render  the  observations  made  with  it  intelligible,  he  has 
also  given  an  admirable  account  of  it  in  his  "Lectures."  The  Square  Bar  Micrometer  is 
described  at  some  length  in  the  Introduction  to  Vol.  xxi. 

Hence  it  will  only  bo  necessary  in  this  Introduction  to  explain  the  contents  of  the 
several  columns  of  the  printed  observations  in  cases  where  these  are  not  rendered 
sufficiently  clear  by  the  titles  placed  at  the  head  of  the  columns,  and  to  give  an  account 
of  the  formula?  and  constants  employed  in  the  reductions,  so  that  the  practical  Astronomer 
may  find  no  difficulty  in  verifying  any  part  of  the  calculations.  Tables  employed  in  the 
reduction  of  the  observations    are  given    at   the  end  of    the    Introduction 

The  observations  belonging  to  the  different  years  are  printed  separately,  but  the 
explanations  relating  to  each  class  of  observations  Avill  be  given  continuously. 

'J 


11 


INTRODUCTION. 


Apparent  Eight  Ascensions  observed  with  the  Tkansit. 
Pages  1-49,  133—159,  217—241,  301—310. 

Intervals  of  Transit   Wires. 

The  intervals  given  on  p.  iii.  of  the  Introduction  to  Vol.  xxi.  were  used  up  to  1866 
Oct.  22  when  it  was  found  that  the  centre  wire  was  broken.  On  the  25th  the  wire 
frame  was  sent  to  London,  and  the  eye  piece  was  again  ready  for  work  on  the  30th ; 
a  fresh  determination  was  then  made  from  15  complete  observations  of  Polaris  and  10 
of  8  Ursfe  Minoris  taken  Oct.  30— Nov.  27,  1866.  These  were  used  from  1866  Oct.  30 
to  1868  January  20,  in  the  form  given  in  the  following  Table : — 

Reduction  of  each  of  the  Transit    Wires  to   the   Mean    of  all. 
Above  Pole,  Illumination  East,  or  Below  Pole,  Illumination   West. 


Wire. 

Equatorial 
star. 

Polaris,  a  =  88"  36'  + n". 

SlCephei,  i  =  87n4'+..". 

0  Ursae  Minoris, 
i  =  86°  36' +71". 

X  Ursffi  Minorif, 
i  =  81!''54'+n". 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

s 
+  40,322 
+  26,866 
+  13,603 

-  0,050 

-  13,526 

-  26,890 

-  40,325 

+  27  34,36  +  0,330  ?i 
+  18  20,79  +  0,219" 
+    916,90  +  0,111  77 
2,05 

-  913,75-0,110  71 
-18  21,77-0,219  7* 

-  27  34,47  -  0,330  n 

m      s             s 
+  13  55,88  +  0,084  71 
+    9  16,74  +  0,05S  7J 
+    4  41,83  +  0,028  7! 
1,04 

-  4  40,24-0,028  7* 

-  9  17,24-0,056  71 

-  13  55,94  -  0,084  n 

+  11  20,17  +  0,056  7* 
+    7  33,08  +  0,037  n 
+    349,37  +  0,0197* 
0,85 

-  3  48,08-0,019" 

-  7  33,49  -  0,037  " 
-11  20,22-0,0567* 

m      s             s 
+  35    8,65  +  0,537  n 
+  23  21,88  +  0,355  " 
+  11  48,87  +  0,179" 

2,61 
-  11  44,87-0,178" 
-23  23,14-0,356" 
-35    8,79-0,537" 

For   a  star  with  Declination  8,  the  strict  formulae  for  reduction  to  the  mean  wire  is 

sin/=sin£'sec  8. 
Instead  of  which  when  the  Star  is  not  near  the  Pole,  we  may  simply  use 

I  =  JE:  secS, 

E  being  the  equatorial  interval,  and  /  the  reduction  of  the  Wire  to  the  Mean  Wire. 

When  the  star  is  below  the  Pole,  with  the  Illumination  East,  or  above  the  Pole,  with 
the  Illumination  West,  the  order  of  the  Wires  will  of  course  be  reversed,  and  the  signs 
of  the  reductions  changed. 

In  practice,  instead  of  reducing  each  individual  wire  to  the  centre,  a  correction  was 
applied  to  the  mean  of  all. 

With  the  observations  used  in  the  construction  of  the  previous  Table  were  subsequently 
combined  8  complete  observations  of  Polaris,  18  of  8  Ursse  Minoris,  and  1  of  51 
Cephei,  made  between  1866  Dec.  10  and  1868  February  3 ;  the  intervals  thence  deduced 
were  used  from  1868  January  29  to  1868  September  18.     They  are  as  follows : — 

Above  Pole,  Illumination  East,  or  Below  Pole,  Illumination   West. 


Wire. 

Equatorial 
.Star. 

Polaris,  «=88»36'  +  tt". 

SlCephti,  a  =  87»14'+ii". 

c  Ursa?  Minoris, 
5=86?36'  +  «''. 

X  Ursir.  iNlinorii, 
(!  =  88»54+;i'. 

A 

B 
C 
D 
E 
V 
G 

s 
+  40,329 
+  26,877 
+  13,608 

-  0,050 
-13,530 

-  26,899 

-  40,335 

m       s              s 
+  27  34,64  +  0,330  " 
+  18  21,24  +  0,219" 
+    9  17,13  +  0,1117* 
2,04 

-  9  13,95-0,110  71 

-  18  22,15-0,219  7* 
-27  34,88-0,330" 

7ns             s 
+  13  56,03  +  0,084" 
+    9  16,52  +  0,056" 
+    4  41,95  + 0,028  7j 
1,03 

-  4  40,36  -  0,028  n 

-  9  16,97-0,056  77 
-13  56,15-0,084  74 

m       s             s 
+  1 1  20,29  +  0,056  7* 
+    7  33,27  +  0,037  n 
+    3  49,47  +  0,019" 
0,84 

-  3  48,16-0,019" 

-  7  33,64  -  0,037  n 

-  1 1  20,39  -  0,056  n 

m       s             s 
+  35    9,00  +  0,537  " 
+  23  22,46  +  0,355  7j 
+  11  49,17  +  0,179" 
2,60 

-  11  45,12-0,178" 

-  23  23,62  -  0,^56  71 

-  35    9,32  -  0,537  n 
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From  1868  September  21  until  18G9  July  10,  the  constants  used  were  deduced  from 
20  complete  observations  of  Polaris,  G  of  8  Ursa)  Minoris,  and  1  of  51  Cephei,  made 
from  1868  February  15  to  1869  March  3.     They  are  contained  in  the  following  Table  : — 

Above  Pole,  Illumination  East,  or  Below  Pole,  Illumination  West. 


Wire. 

Equatorial 

Polaris,  i  =  SS"  36' +  n". 

51  Cephei,  5  =  87»14'+n". 

S  Ursffi  Minoris, 

\  UisaB  Minoris, 

Star. 

i  =  86''36'  +  n". 

a  =  88"  55'+ n" 

s 

m       s             s 

m       $             s 

mi              s 

m       >             s 

A 

+ 

40,313 

+  27  33,97  +  0,330  n 

+  13  55,69  + 0,084  ?j 

+  11  20,01+ 0,056  ra 

+  35  40,84  +  0,553  n 

B 

+ 

2f),871 

+  18  20,98  + 0,219  n 

+    9  16,84  + 0,056  n 

+    7  33,16  + 0,037  ra 

+  23  43,77  +  0,366  n 

C 

+ 

13,595 

+    9l6,.';7  +  0,n0n 

+    4  41,66  + 0,028  « 

+    3  49,24  + 0,019  « 

+  11  59,36  + 0,185  ra 

D 

— 

0,0ol 

2,10 

1,06 

0,87 

2,72 

E 

- 

13,516 

-    9  13,35- 0,110  « 

-    4  40,03  -  0,028  n 

-    3  47,91- 0,019  n 

-  11  55,20- 0,184  « 

F 

- 

26,897 

-  18  22,05- 0,219  « 

-    9  17,38- 0,056  n 

-    7  33,60  -  0,037  « 

-23  45,15- 0,367  n 

G 

" 

40,314 

-  27  34,02  -  0,330  n 

-13  55,71 -0,084  » 

-  1 1  20,03  -  0,056  91 

-  35  40,90  -  0,553  « 

By   means   of  these  tables  and   others   founded   on   them,  the   numbers   contained   in    the 

tenth  column,  headed  "  Concluded  Transit  over  the  mean  of  the  seven  wires"  were 
obtained. 

In   the   case   of  the  Sun   and   Planets   the    correction    as    for    an    Equatorial    Star    was 

multiplied   by   the   secant   of  declination   and    by   the    additional    factor    1  +  kt; — ,   /   being 

8600 

the  "variation  of  Right  Ascension  in  one  hour  of  Longitude,"  expressed  in  seconds  of  time. 


IiTegularity   of  the   Pivots. 


The  correction  for  Irregularity  of  Transit  Pivots  given  in  the  Introduction  to 
Vol.  XXI.  pp.  xii.,  xiii.  were  used  in  the  reductions  up  to  May  6  1867,  after 
which  a  fresh  determination  was  made  with  the  same  apparatus  and  by  the  same 
methods  and  formulse  as  before. 

The  coordinates  of  the  dots  on  the  East  and  West  Pivots  were  measured 
simultaneously,  the  East  by  Mr  Todd  with  Microscope  A,  the  West  by  Mr  Graham 
with  Microscope  B.  In  measuring  the  horizontal  coordinates  the  Micrometer  heads  were 
turned  to  the  North,  and  in  measuring  the  vertical  coordinates  the  Micrometer  heads 
were  turned  downwards. 

There  were  two  series  of  observations,  the  first  extending  from  May  7  to  13,  the 
second  from  May  20  to  June  1.  In  each  observation  the  first  contact,  the  bisection, 
and  the  last  contact  of  the  dot  with  the  wire  were  observed ;  and  in  each  series  the 
Instrument  was  turned  three  times  round  for  each  coordinate  and  in  each  position  of 
the  axis,  and  reversed  between  each  revolution,  and  the  measurements  made  at  every 
15   degrees :    so   that   each   coordinate   is   in   reality   the   mean   of  nine   observations. 

The  final  results  were  obtained  by  taking  the  mean  of  the  results  from  the  two   series. 

The  mode  of  obtaining  the  final  corrections  is  slightly  different  and  somewhat  shorter : 
it  will  be  easily  understood  from  the  headings  of  the  columns.  The  numbers  in  the 
last  column,  headed  JC  sin  z  +  Y  cos  z  ±  '080,  when  divided  by  cos  S  or  sin  N.P.D.  give 
the  corrections  in  seconds  of  time,  for  the  respective  positions  of  the  Instrument,  to  be 
applied  to  the  time  of  Transit. 
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To  obtain  the  value  of  one  revolution  of  the  Micrometer  in  each  Microscope,  the 
diameters  of  the  circles  on  the  caps  were  measured,  in  each  position  of  the  axis,  for 
every  15  degrees,  beginning  with  the  Instrument  pointed  to  the  Zenith.  Each  value  of 
the  diameter,  in  revolutions  and  parts  of  a  revolution,  is  thus  the  mean  of  24 
measurements :  these,  with  the  values  of  a  Micrometer  revolution  deduced  from  them  are 
subjoined. 


Illumination  E.,  E.  Pivot,  Horizontal  Diameter 

Vertical  „ 

W.  Pivot,  Horizontal  ,, 

Vertical  „ 

Illumination  W.,  E.  Pivot,  Horizontal  „ 

Vertical  „ 

W.  Pivot,  Horizontal  „ 

Vertical  „ 


First  Series. 

Second  Series. 

r 

r      s 

r 

r       s 

12,6855, 

1  =  1,012 

12,7903, 

1  =  1,004 

12,6352 

1,016 

12,7343 

1,008 

12,4053 

1,020 

12,4006 

1,020 

12,3951 

1,020 

12,3561 

1,024 

12,5636 

1,007 

12,6151 

1,003 

12,4567 

1,015 

12,6121 

1,003 

12,5475 

1,023 

12,5758 

1,021 

12,6045 

1.019 

12,5435 

1,024 

The  vertical  coordinate  (u)  of  the  mean  centre,  for  each  Pivot  and  each  position  of 
the  Axis,  is  found  by  means  of  the  formula  at  the  bottom  of  page  x.  in  the 
Introduction  to  the  previous  volume,  viz. 

X  {cif  sin  6  +  !)(  cos  6)  +  nv  =  0, 

where  a^,  bf  are  the  numbers  in  the  columns  headed  a;,,  y,  and  x^,  y^  in  the  Table. 
The  several  results  are : — 

First  Series.        Second  Series. 

Illumination  East,  East  Pivot,  v  =  -,0124,  v  =  -,0092 

„  West,  West      „  r  =  -,0]42,  u  =  -,0132 

„  East,  West      „  1;  =  +  ,0636,  u  =  +  ,0688 

„  West,  East       „  i;  =  +  ,0691,  v  =  +  ,0682 

And,  taking  the  means. 

Illumination  Pivot,     u  =  -,0133,     v  =  -,0112 
Dark   Pivot,  «  =  +  ,0664,     v  =  +  ,0685 

Hence,  for   Illumination  East,  ii„  -  v^  =  +  ,080,  +,080 

„  „  West,  v„-v,  =  -,080,  -,080 

the  two  results  remarkably  confirming  one  another. 

The  horizontal  coordinate  (^  of  the  mean  centre  was  not  calculated,  as  it  disappears 
in  the  final  corrections. 


To  reduce  the  Jixed  mean  Axis,  in  each  position,  to  a  Jixed  intermediate  'position. 


The  coordinates  of  the  extremities,  in  this  intermediate  position,  are,  from  the  first  Series, 

East  end,       «  =  |(9,315+   9,311)=    9,313,5^  =  1(9,489+   9,571)  =  9,530, 
West  end,       a:  =  J  (9,997  +  10,005)  =  10,001,  y  =  l  (10,123  +  10,087)  =  10,105, 

and  from  the  second  Series, 

East  end,      i:  =  |(10,155  +  10,147)  =  lo'",151,       t/ =  J  (10,171  +  10,239)  =  10,205, 
West  end,     x=\  (10,237  +  10,240)  =  10,2385,    y  =  ^  (10,437  +  10,377)  =  10,407. 
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r 

Hence,  the  coordinates  of  the  mean  centre,   referred  to  the  intermediate  position  are, 
from  the  first  Series, 

T  T  r  s 

Illumination  East,     East  end,       x^  =    9,315-    9,313  =  + ,002  =  + ,002, 
„  „  y,=    9,489-    9,530  =  -,041  =-,042, 

„  West  end,     x„  =   9,997  -  10,001  =  -  ,004  =  -  ,004, 

,-,  „  _y„=  10,123- 10,105  =  +  ,018  =  +  ,018. 

»  s 

Illumination  West,     East  end,     x^  =  -  ,002,     1/^  =  +  ,042, 
„  West  end,     «•„  =  +  ,004,    3^„  =  -,018. 

Similarly,  from  the  second  Series 


» 


Illumination   East,     East  end,       x^  =  +  ,004,    ^e  =  -  )034, 
„  West  end,     j„  =  -  ,002,    _y„  =  +  ,031. 

Illumination  West,    East   end,     x„  =  -  ,004,     ?/«  =  +  ,034, 
„  West  end,      j:„  =  +  ,002,     3^„  =  -,031. 

Thus,    the    coordinates   of   the   West   pivot,   referred   to   the   East   as   fixed,    are,    by    the 
first  Series, 


by  the  second  series, 


Mean  of  both  Series, 


Illumination  East,     x„-x^  =  -  ,006,    ^„  -  j/e  =  +  ,060, 
„  West,  +,006,  -,060, 


Illumination  East,     x„  -  a;^  =  -  ,006,    y^- i/^  —  +  ,06S, 
„  West,  +,006,  -,065. 


s  » 

Illumination  East,     x„- x,==  - ,006,    f^-t/^  =  + ,0625, 


„  West,  +,006,  -,0625. 

These  quantities  would  have  to  be  applied,  with  their  opposite  signs  to  the  azimuthal 
and  level  deviations  of  the  mean  positions  of  the  mean  Axis,  in  the  two  reversed 
positions,  to  obtain  the  azimuthal  and  level  deviations  of  the  intermediate  middle  position. 

To  reduce  these  to  the  usual  form  in  which  the  instrumental  corrections  are  applied, 
viz.  that  of  Bessel  in  the    "  Fundamenta  Astronomise," 

711  =  a  sin  (j)  +  b  cos  ^,   n  =  6  sin  ^  -  a  cos  ^, 
where  <j)  =  Latitude,  we  have 

s  * 

for  Illumination  East,      »«  =  +  ,034,     «  =  +  ,053, 
„  West,      ?«  =  -,034,     71  =  -,053. 

Hence,   if  m,„  and  n„,  in  the  instrumental  correction 

m„  +  n^  tan  8  +  c,„  sec  8 
be    found    by    means    of    the    observations    made    with    Illumination    West,    in    the    mean 
position  of  the  mean  Axis,  they  are  for  Illumination  East 

»  s 

m,  =  m^  +  ,067        n^  =  «,„  +  ,106. 

The  deviations  from  the  Meridian  of  the  line  of  sight,  obtained  by  comparing  the 
centre  wire   with  its  image  in  a  trough  of  Mercury,   required  the  corrections, 

for  Illumination  Fast,      +0,345, 
West,     +  0,075. 

The  tables  containing  "  Correction  for  Irregularity,"  deduced  from  the  mean  of  the  two 
series  of  observations,  were  used  only  from  May  16  to  August  31  1867,  as  a  more 
elaborate  determination,  for  intervals  of  5  degrees  was  made  in  1868. 
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First   Series. 


Illumination  East. 

East  Pivot. 

W 

est  Pivot 

E 

ast  Pivo 

t. 

West  Pivot. 

X  — 

X- 

x„—x. 

y~ 

y- 

y»-2/. 

X  sin  r 

+ 

s 

X 

9,315 

—  ^t 

X 

y,»!l7 

=  X„ 

=  X 

y 

9,489 

=  y. 

2/ 

10,123 

-y. 

=  1' 

ycosc 

+',080 

0 

r 

r 

s 

r 

r- 

s 

s 

r 

T 

s 

r 

r 

» 

s 

s 

0 

0 

9,307 

-,008 

-,00S 

10,026. 

,029 

,030 

,038 

9,672 

,183 

,186 

10,233 

,110 

,112 

-,074 

,006 

1 

15 

9,312 

-,003 

-  ,003 

10,017 

,020 

,020 

,023 

9,636 

,147 

,149 

10,178 

,055 

,056 

-,093 

-,004 

2 

30 

9,225 

-,090 

-,091 

9.904 

-  ,093 

-  ,095 

-,004 

9,489 

,000 

,000 

10,004 

-,119 

-,121 

-,121 

-,027 

3 

45 

9,171 

-,144 

-,146 

9,868 

-,129 

-,132 

,014 

9,290 

-,199 

-,202 

9,900 

-  ,223 

-,227 

-,025 

,072 

4 

(io 

9,356 

,041 

,041 

9,954 

-,043 

-  .044 

-,085 

9,371 

-,118 

-,120 

9,969 

-,1.54 

-,157 

-,037 

-,013 

5 

75 

9,409 

,094 

,095 

10,024 

,027 

,028 

-,067 

9,538 

,049 

,050 

10,126 

,003 

,003 

-,047 

,003 

6 

90 

9,400 

,085 

,086 

10,000 

,003 

,003 

-,083 

9,589 

,100 

,102 

10,192 

,069 

,070 

-,032 

-,003 

7 

105 

9,365 

,050 

,051 

9,964 

-,033 

-,034 

-,085 

9,582 

,093 

,094 

10,191 

,068 

,069 

-,025 

,004 

8 

120 

9,3-'0 

,005 

,005 

9,926 

-,071 

-,072 

-,077 

9,531 

,042 

,043 

10,155 

,032 

,033 

-,010 

,018 

9 

135 

9.271 

-  ,044 

-  ,045 

9,855 

-,142 

-.145 

-,100 

9,454 

-,035 

-,036 

10,112 

-,011 

-,011 

,025 

-,009 

10 

150 

9,245 

-,070 

-,071 

9,847 

-,150 

-,153 

-,082 

9,431 

-,058 

-,059 

10,117 

-,006 

-  ,006 

,053 

-,007 

11 

1C5 

9,291 

-,024 

-  ,024 

.9,883 

-,114 

-,116 

-,092 

9,479 

-,010 

-,010 

10,168 

,045 

,046 

,056 

,002 

12 

180 

9,314 

-,001 

-,001 

9,968 

-,029 

-  ,030 

-,029 

9,490 

,001 

,001 

10,174 

,051 

,052 

,051 

,029 

13 

-1()5 

9,356 

,041 

,041 

10,044 

,047 

,048 

,007 

9,467 

-,022 

-,022 

10,176 

,053 

,054 

,076 

,004 

14 

-150 

9,418 

,103 

,104 

10,133 

,136 

,139 

,035 

9,406 

-,083 

-,084 

10,120 

-,003 

-  ,003 

,081 

-  ,008 

15 

-135 

9,389 

,074 

,075 

10,127 

,1.30 

,133 

,058 

9,425 

-  ,064 

-,060 

10,129 

,006 

,006 

,071 

-,011 

16- 

-120 

9,300 

-,015 

-,015 

1 0,064 

,067 

,068 

,083 

9,513 

,024 

,024 

10,206 

,083 

,085 

,061 

-  ,023 

17 

-105 

9,253 

-,062 

-  ,063 

10,031 

,034 

,035 

,098 

.9,561 

,072 

,073 

10,249 

,126 

,129 

.056 

-,030 

18 

-    90 

9,2 1 8 

-,097 

-  ,098 

10,010 

,013 

,013 

,111 

9,581 

,092 

,093 

10,241 

,118 

,120 

,027 

-,031 

19 

-    75 

9,197 

-,118 

-,119 

9,995 

-  ,002 

-,002 

,117 

9,526 

,037 

,038 

10,168 

,045 

,046 

,008 

-,031 

20 

-  (io 

9,253 

-,062 

-  ,063 

10,029 

,032 

,033 

,096 

9,365 

-,124 

-,126 

9,975 

-,148 

-,151 

-  ,025 

-,016 

21 

-    45 

9,451 

,136 

,138 

10,123 

,126 

,129 

-  ,009 

9,264 

-  ,225 

-,229 

9,918 

-  ,205 

-  ,209 

,020 

,100 

22 

-    30 

9,429 

,114 

,115 

10,118 

,121 

,123 

,008 

9,460 

-,029 

-,029 

10,056 

-,067 

-  ,068 

-,039 

,042 

23 

-    15 

9,318 

,003 

,003 

10,014 
'9,997' 

,017 

,017 

,014 

9,627 

,138 

,140 

10,206 

,083 

,085 

-,055 

,023 

Mean 

9,315 

r  = 

l',012 

r  = 

I',020 

9,489 

l'^ 

=  I',0l6 

10,123 

r= 

=  l',020 

1 

Illu 

minatio 

n  West. 

K 

ast  Pivo 

\v 

e>t  Pivct 

Kast  Pivot. 

W 

est  Pivot 

X  sin  * 

~ 

X 

X- 
9.3U 

=  .r. 

X 

X  — 
10,U05 

=  x„ 

x„-x, 
=  A' 

y 

?/- 

y,07 1 

=  2/. 

y 

y- 

lO.OiiJ 

=  y» 

y^-y. 
=  r 

+ 
Y  cos  z 

-',080 

0 

r 

r 

s 

r 

r 

s 

« 

r 

r 

s 

r 

r 

4 

J 

s 

0 

0 

9,282 

-,029 

-,029 

10,013 

,008 

,008 

,037 

9,673 

,102 

,104 

10,274 

,187 

,191 

,087 

,007 

1 

15 

9,270 

-  ,041 

-,041 

1 0,003 

-  ,002 

-,002 

,039 

9,645 

,074 

,075 

10,220 

,133 

,136 

,061 

-,011 

2 

30 

9,164 

-,147 

-,148 

9,920 

-,085 

-,087 

,061 

9,487 

-,084 

-,085 

10,044 

-,013 

-  ,044 

,041 

-,014 

3 

45 

9,165 

-,146 

-,147 

9,899 

-,106 

-,108 

,039 

9,360 

-,211 

-,214 

9,844 

-  ,243 

-,248 

-  ,034 

-,076 

4 

60 

9,270 

-,041 

-,041 

10,083 

,078 

,080 

,121 

9,435 

-,136 

-,138 

9,972 

-,115 

-,117 

,021 

,036 

5 

75 

9,326 

,015 

,015 

10,126 

,121 

,124 

,109 

9,6 16 

,045 

,046 

10,119 

,032 

,033 

-,013 

,022 

6 

90 

9,302 

-  ,009 

-  ,009 

10,103 

,098 

,100 

,109 

.9,701 

,130 

,132 

10,172 

,085 

,087 

-,045 

,029 

7 

105 

9,270 

-,041 

-,041 

10,051 

,046 

,047 

,088 

9,711 

,140 

,142 

10,156 

,0(i9 

,070 

-,072 

,024 

8 

120 

9,256 

-,055 

-,055 

10,003 

-,002 

-,002 

,053 

9,675 

,104 

,106 

10,100 

,013 

,013 

-,093 

,013 

9 

135 

9,202 

-,109 

-,110 

.9,919 

-  ,086 

-,088 

,022 

9,573 

,002 

,002 

10,006 

-,081 

-,083 

-  ,085 

-,004 

10 

150 

9,197 

-,114 

-,115 

9,885 

-,120 

-,123 

-  ,008 

9,566 

-,005 

-,005 

9,998 

-,089 

-,091 

-  ,086 

-,009 

11 

165 

9,285 

-  ,026 

-,026 

9,940 

-  ,065 

-,066 

-,040 

9,628 

,057 

,058 

10,060 

-  ,027 

-  ,028 

-  ,086 

-,007 

12 

180 

9,35f) 

,045 

,045 

9,984 

-,021 

-,021 

-,065 

9,656 

,085 

,086 

10,083 

-,004 

-,00i 

-  ,090 

,010 

13 

-165 

9,410 

,099 

,100 

10,037 

,032 

,033 

-,067 

9,625 

,054 

,055 

10,070 

-,017 

-,017 

-,072 

,007 

14 

-150 

9,453 

,142 

,143 

10,082 

,077 

,079 

-,064 

9,581 

,010 

,010 

10,027 

-,060 

-,061 

-,071 

,013 

15 

-  135 

9,441 

,130 

,131 

10,056 

,051 

,052 

-,079 

9,578 

,007 

,007 

10,048 

-  ,039 

-,040 

-,047 

,009 

It) 

-120 

9,386 

,075 

,076 

9,978 

-  ,027 

-,028 

-,104 

9,608 

,037 

,038 

10,139 

,052 

,053 

,015 

,003 

17 

-105 

9,347 

,036 

,036 

9,947 

-,058 

-  ,059 

-  ,095 

9,6.38 

,067 

,068 

10,187 

,100 

,102 

,034 

,003 

18 

-  .go 

9,305 

-  ,006 

-,006 

9,921 

-,084 

-,086 

-  ,080 

9,618 

,047 

,048 

10,198 

,111 

,113 

,065 

,000 

19 

-    75 

9,289 

-,022 

-,022 

9,915 

-,090 

-,092 

-,070 

9,559 

-,012 

-,012 

10,1,50 

,063 

,064 

,076 

,008 

20 

-   60 

9,356 

,045 

,045 

9,998 

-  ,007 

-,007 

-  ,052 

9,387 

-,184 

-.187 

9,972 

-,115 

-,117 

,070 

,000 

21 

-    45 

9,443 

,132 

,133 

10,159 

,154 

,158 

,025 

9,327 

-  ,244 

-,248 

9,900 

-,187 

-,191 

,057 

-,058 

22 

-    30 

9,400 

,089 

,090 

10,088 

,083 

,085 

-,005 

9,450 

-,121 

-,123 

10,106 

,019 

,019 

,142 

,041 

23 

-    15 

9,286 

-,025 

-,025 

10,018 

,013 

,013 

,038 

9,6 1 2 

,041 

,042 

10,252 

,165 

,168 

,126 

,032 

Mean 

9,311 

V-. 

=  r,007 

10,005 

r= 

=  r,023 

9,571 

r= 

=  r,015 

10,087 

1'  = 

=  r,019 
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TU 


111 

umiiiat 

on  East. 

E 

ast  Pivot 

West  Pivot. 

E 

ast  Pivo 

w 

est  PlVO 

X  %\Vi  z 

« 

X 

X- 
10,155 

=  x. 

X 

X- 
10,237 

=  «„ 

=  X 

y 

y- 

10,171 

=  y. 

y 

y- 
10,437 

=  yv, 

=  Y 

+ 
Y  cos  z 

+',080 

0 

r 

5 

s 

r 

« 

« 

s 

r 

r 

t 

r 

r 

s 

s 

s 

0 

0 

10,145 

-,010 

-,010 

10,261 

,024 

,024 

,034 

10,361 

,1.90 

,192 

10,537 

,100 

,102 

-,090 

-,010 

1 

15 

10,138 

-,017 

-,017 

10,250 

,013 

,013 

,030 

10,326 

,155 

,156 

10,484 

,047 

,048 

-,108 

-,016 

2 

30 

10,063 

-,092 

^,092 

10,137 

-,100 

-,102 

-,010 

10,177 

,006 

,006 

10,311 

-,126 

-,129 

-,135 

-,042 

3 

45 

9,993 

-,162 

-,163 

10,116 

-,121 

-,123 

,040 

9,963 

-,208 

-,210 

10,182 

-,255 

-  ,261 

-,051 

,072 

4 

60 

10,186 

,031 

,031 

10,201 

-,036 

-,037 

-,068 

10,045 

-,126 

-,127 

10,261 

-,176 

-,180 

-,053 

-,005 

5 

75 

10,252 

,097 

,097 

10,265 

,028 

,029 

-,068 

10,214 

,043 

,043 

10,430 

-,007 

-,007 

-,050 

,001 

6 

90 

10,241 

,086 

,086 

10,245 

,008 

,008 

-,078 

10,271 

,100 

,101 

10,492 

,055 

,056 

-  ,0 15 

,002 

7 

105 

10,215 

,060 

,060 

10,207 

-,030 

-,031 

-,091 

10,264 

,093 

,094 

10,.504 

,067 

,059 

-,025 

-,002 

8 

120 

10,170 

,015 

,015 

10,167 

-,070 

-,071 

-,086 

10,213 

,042 

,042 

10,479 

,042 

,043 

,001 

,005 

9 

135 

10,097 

-,058 

-,058 

10,114 

-,123 

-,125 

-  ,067 

10,137 

-,034 

-,034 

10,428 

-  ,009 

-,009 

,025 

,015 

10 

150 

10,076 

-  ,079 

-,079 

10,094 

-,143 

-,146 

-,06  7 

10,111 

-  ,060 

-,060 

10,442 

,005 

,005 

,065 

-,009 

11 

165 

10,111 

-,044 

-,044 

10,137 

-,100 

-,102 

-,058 

10,162 

-,009 

-  ,009 

10,498 

,061 

,062 

,071 

-,004 

12 

180 

10,170 

,015 

,015 

10,195 

-,042 

-,043 

-,058 

10,189 

,018 

,018 

10,515 

,078 

,080 

,062 

,018 

13 

-165 

10,218 

,063 

,063 

10,270 

,033 

,034 

-,029 

10,145 

-  ,026 

-,026 

10,500 

,063 

,065 

,091 

,000 

14. 

-150 

10,265 

,110 

,110 

10,358 

,121 

,123 

,013 

10,083 

-,088 

-,089 

10,440 

,003 

,003 

,092 

-,006 

15 

-135 

10,237 

,082 

,082 

10,.S50 

,113 

,115 

,033 

10,102 

-,069 

-,070 

10,451 

,014 

,014 

,084 

-,002 

]() 

-  120 

10,163 

,008 

,008 

10,290 

,053 

,054 

,046 

10,194 

,023 

,023 

10,537 

,100 

,102 

,079 

,000 

17 

-105 

10,096 

-,059 

-.059 

10,260 

,023 

,023 

,082 

10,250 

,079 

,080 

10,576 

,139 

,142 

,062 

-,015 

18 

-    90 

10,072 

-,083 

-,083 

10,244 

,007 

,007 

,090 

10,273 

,102 

,103 

10,558 

,121 

,124 

,021 

-,010 

1.9 

-    75 

10,049 

-,106 

-,106 

10,230 

-,007 

-,007 

,099 

10,203 

,032 

,032 

10,485 

,048 

,049 

,017 

-,012 

20 

-   60 

10,084 

-,071 

-,071 

10,283 

,046 

,047 

,118 

10,029 

-,142 

-,143 

10,285 

-,152 

-,156 

-,013 

-,028 

21- 

-    45 

10,285 

,150 

,130 

10,397 

,160 

,163 

,033 

9,934 

-,237 

-,239 

10,208 

-,229 

-,235 

,004 

,060 

22 

-    30 

10,242 

,087 

,087 

10,356 

,119 

,121 

,034 

10,145 

-,026 

-,026 

10,366 

-,071 

-,073 

-,047 

,022 

23 

-    15 
Mean 

10,156 
10,155 

,001 

,001 

1,0,266 

,029 

,030 

,029 

10,312 

,141 

,142 

10,516 

,079 

,081 

-,06l 

,013 

r- 

=  l',004 

10,237 

l'^ 

=  l',020 

10,171 

r  = 

=  1*,008 

10,437 

V-- 

=  r',021 

Illu 

minatio 

n  West. 

Ka 

St  Pivot. 

W 

est  I'ivo 

East  Pivot. 

W 

est  Pivo 

Xsin  z 

— 

2 

X 

X  - 
10,147 

=  x. 

X 

X- 
10,240 

=  x„ 

x^-x, 
=  X 

y 

y- 

10,239 

=  y. 

y 

y- 

10,377 

=  y» 

"=-/• 

rcos« 

-',080 
s 

0 

r 

r 

S 

r 

r 

s 

s 

r 

r 

s 

r 

r 

s 

£ 

0 

0 

10,124 

-,023 

-,023 

10,236 

-,004 

-,004 

,019 

10,331 

,092 

,092 

10,564 

,187 

,192 

,100 

,020 

1 

15 

10,120 

-,027 

-,027 

10,245 

,005 

,005 

,032 

10,301 

,062 

,062 

10,513 

,136 

,139 

,077 

,002 

2 

30 

10,000 

-,147 

-,147 

10,163 

-,077 

-,079 

,068 

10,149 

-,090 

-  ,090 

10,333 

-,044 

-  ,045 

,045 

,003 

3 

45 

9,995 

-,152 

-,152 

10,130 

-,110 

-,112 

,040 

10,013 

-,226 

-,227 

10,136 

-,241 

-,247 

-,020 

-,066 

4 

60 

10,115 

-,032 

-,032 

10,,321 

,081 

,083 

,115 

10,080 

-,159 

-,159 

10,249 

-,128 

-,131 

,028 

,034 

5 

75 

10,144 

-,003 

-,003 

10,,%"  1 

,121 

,124 

,127 

10,282 

,043 

,013 

10,409 

,032 

,033 

-,010 

,040 

6 

90 

10,149 

,002 

,002 

10,335 

,095 

,097 

,095 

10,.S66 

,127 

,127 

10,466 

,089 

,091 

-  ,036 

,015 

7 

105 

10,115 

-  ,032 

-,032 

10,292 

,052 

,053 

,085 

10,360 

,121 

,121 

10,452 

,075 

,077 

-  ,044 

,013 

8 

120 

10,087 

-,060 

-  ,060 

10,250 

,010 

,010 

,070 

10,320 

,081 

,081 

10,.39l 

,014 

,014 

-,067 

,014 

9 

135 

10,036 

-,111 

-,111 

10,153 

-  ,089 

-,091 

,020 

10,254 

,015 

,015 

10,293 

-,084 

-,086 

-,101 

,005 

10 

150 

10,033 

-,114 

-,114 

10,122 

-,118 

-,120 

-,006 

10,241 

,002 

,002 

10,289 

-,088 

-  ,090 

-,092 

-,003 

11 

165 

10,114 

-  ,033 

-,o;i3 

10,177 

-,063 

-  ,0()4 

-,031 

10,309 

,070 

,070 

10,353 

-  ,024 

-,025 

-  ,095 

,004 

12 

180 

10,198 

,051 

,051 

10,221 

-,019 

-,019 

-  ,070 

10,326 

,087 

,087 

10,,S84 

,007 

,007 

-,080 

,000 

13 

-165 

10,252 

,105 

,105 

10,2(9 

,029 

,030 

-,075 

10,299 

,060 

,060 

10,372 

-,005 

-  ,005 

-,065 

,002 

U 

-150 

10,288 

,141 

,141 

10,319 

,079 

,081 

-,060 

10,243 

,004 

,004 

10,'5I9 

-  ,058 

-  ,059 

-  ,063 

,004 

15 

-  135 

10,274 

,127 

,127 

10,291 

,051 

,052 

-  ,075 

10,240 

,001 

,001 

10,3t8 

-  ,029 

-  ,030 

-,031 

-,005 

16 

-120 

10,217 

,070 

,070 

10,219 

-,021 

-  ,02 1 

-,091 

10,281 

,042 

,042 

10,132 

,055 

,056 

,014 

-,008 

17 

-  105 

10,173 

,026 

,026 

10,181 

-,059 

-  ,060 

-  ,086 

1 0,306 

,067 

,067 

10,471 

m^ 

,096 

,029 

-  ,004 

18 

-    90 

10,139 

-,008 

-,008 

10,157 

-  .083 

-,085 

-,077 

10,295 

,056 

,056 

10,477 

,100 

,102 

,046 

-,003 

19 

-    75 

10,124 

-,023 

-,023 

10,146 

-,094 

-,096 

-  ,073 

10,244 

,005 

,005 

10,130 

,053 

,054 

,049 

,003 

20 

-    (.0 

10,177 

,030 

,030 

10,220 

-,020 

-  ,020 

-  ,050 

10,056 

-,183 

-,183 

10,247 

-,130 

-,l.'i3 

,050 

-,012 

21 

-    45 

10,288 

,141 

,141 

10,.?98 

,158 

,161 

,02.) 

10,002 

-  ,237 

-,2.'J8 

10,181 

-,196 

-,201 

,037 

-  ,068 

22 

-    30 

10,239 

,092 

,092 

10,316 

,076 

,078 

-,014 

10,135 

-,104 

-,104 

10,392 

,015 

,015 

,119 

,030 

23 

-    15 

10,129 

-,018 

-,018 

10,237 

-,003 

-,003 

,015 

10,300 

,061 

,061 

10,544 

To'3'77 

,167 

,171 

,110 

,022 

10,147 

!'•  = 

.  l',C03 

10,240 

r  = 

l',021 

10,239 

r= 

r,oo3 

1'-= 

1",024 
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INTRODUCTION. 


JBirst   Series. 


Illumination  East. 

E 

ast  Pivo 

West  Pivot. 

East  PiTot. 

w 

est  Pivot 

1 

X  sin  » 

z 

X 

X- 
9,315 

=  x. 

X 

X- 

9,997 

=  a;„ 

x„—x. 

y 

y- 

9,489 

=y. 

y 

y- 

10,123 

=  y» 

y«,-y> 
=  r 

Fcos» 
+',080 

-  si  23 

-  36  23 

-  3911 

-  41  11 

9*^478 
9,486 
9,477 
9,472 

r 
,163 

,171 
,162 
,157 

',165 
,173 
,164 
,159 

r 
10,153 
10,158 
10,153 
10,147 

,156 
,161 
,156 
,150 

,159 
,164 
,159 
,153 

-*006 
-,009 
-,005 
-,006 

9,366 
9,334 
9,306 
9,290 

-,123 
-,155 
-,183 
-,199 

-,125 
-,157 
-,186 
-,202 

9,989 
9,977 
9,958 
9,944 

-,134 
-,146 
-,I65 
-,179 

-*,137 
-,149 

-,168 

-,183 

-,012 

,008 
,018 
,019 

,073 
,091 
,097 
,098 

-  138  49 
-140  49 

-  143  37 

-  145  37 

9,413 
9,412 
9,419 
9,422 

,098 
,097 
,104 
,107 

,099 

,098 
,105 
,108 

10,143 
10,147 
10,145 
10,147 

,146 
,150 
,148 
,1.50 

,149 
,153 
,151 
,153 

,050 
,055 
,046 
,045 

9,414 
.9,383 
9,393 
9,389 

-,075 
-,106 
-,096 
-,100 

-,076 
-,108 
-,098 
-,102 

10,132 
10,118 
10,113 
10,117 

,009 
-,005 
-,010 
-,006 

,009 
-,005 
-,010 
-  ,006 

,085 
,103 
,088 
,096 

-,017 
-,035 
-,018 
-,024 

r  = 

l',012 

l''  = 

l',020 

l'  = 

1',016 

r  = 

l',020 

Illu 

minatioi 

1  West. 

East  Pivot. 

West  Pivot. 

East  Pivot. 

w 

est  Pivot 

JTsin  X 

« 

X 

X  — 
9,311 

=  x. 

X 

X- 
10,005 

=  x„ 

x„-x. 

y 

y- 

9,571 

^y> 

y 

y- 

10,087 

=  2/w 

y,-y, 
=  r 

+ 
Y  cos  a 

-',080 

-  34  23 

-  36  23 

-  3911 

-  41  11 

9^,452 
9,461 
9,464 
9,450 

',141 
,150 
,153 
,139 

s 

,142 
,151 
,154 
,140 

10,154 
10,179 
10,189 
10,187 

'',149 
,174 
,184 
,182 

,152 
,178 
,188 
,186 

s 

,010 
,027 
,034 
,046 

9,398 

9,383 
9,357 
9,340 

-,173 
-,188 
-,214 
-,231 

s 

-,176 

-,191 
-,217 

-,234 

r 
10,018 
9,981 
9,947 
9,929 

-',069 
-,106 
-,140 
-,1*58 

-,070 
-,108 
-,143 
-,l6l 

,106 

,083 
,074 
,073 

s 
,001 

-,029 

-,044 
-,055 

-138  49 

-  140  49 
-143  37 

-  145  37 

9,442 
9,454 
9,460 
9,468 

,131 
,143 
,149 
,157 

,132 
,144 
,150 
,158 

10,073 
10,082 
10,087 
10,094 

,068 
,077 
,082 
,089 

,070 
,079 
,084 
,091 

-,062 
-,065 
-,066 
-,067 

9,568 
9,573 
9,570 
9,569 

-,003 

,002 

-,001 

-,002 

-,003 

,002 

-,001 

-,002 

10,046 
10,033 
10,029 
10,025 

-,041 
-,054 
-,058 
-,062 

-,042 
-,055 
-,059 
-  ,063 

-,039 
-,057 
-  ,058 
-,06l 

-,010 
,005 
,006 
,008 

1'  = 

=  l',007 

r  = 

=  l',023 

1'  = 

=  l',015 

r  = 

=  l',019 

1 
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IX 


Second  Series. 


Illumination  East. 

East  Pivot. 

West  Pivot. 

East  Pivot 

W 

est  Pivot 

X  sin  z 

z 

X 

X- 

10,155 

=  ^, 

X 

X  — 

10,237 

=  a;„ 

=  X 

2/ 

?/- 
10,171 

=  y. 

y 

y- 
10,437 

=--y« 

y»-y. 

=  Y 

+ 
Ycos  X 

+',080 

-  34  23 

-  36  23 

-  3911 

-  41  11 

r 
10,312 
10,322 
10,323 
10,312 

,157 
,167 
,168 
,157 

,158 
,168 
,169 
,158 

r 
10,409 
10,411 
10,412 
10,406 

"^172 
,174 
,175 
,169 

,175 
,177 
,178 
,172 

,009 
,009 

,014 

r 

10,033 

10,002 

9,983 

9,959 

-,138 
-,169 
-,188 
-,212 

-*,139 
-,170 

-,190 

-,214 

r 

10,307 
10,273 
10,247 
10,237 

r 
-,130 
-,164 
-,190 
-,200 

-,133 
-,168 
-,195 
-,205 

,006 

,002 

-,005 

,009 

,075 
,077 
,070 
,078 

-138  49 

-  140  49 

-  143  37 

-  145  37 

10,268 
10,27s 
10,278 
10,284 

,113 
,118 
,123 
,129 

,113 
,118 
,123 
,130 

10,359 
10,365 
10,366 
10,362 

,122 
,128 
,129 
,125 

,124 
,131 
,132 
,127 

,011 

,013 

,009 

-,003 

10,065 
10,061 
10,051 
10,059 

-,10S 
-,1I0 
-,120 
-,I12 

-,107 

-,111 

-,121 
-,113 

10,4.93 
10,427 
10,420 
10,425 

-,004 
-,010 
-,017 
-  ,012 

-,004 
-,010 
-,017 
-,012 

,103 
,101 
,104 
,101 

-,006 
-,006 
-,009 
-,002 

r  = 

l',004 

r  = 

r,020 

r  = 

=  l',008 

r  = 

=  r,024 

Illu 

minatio 

n  West. 

E 

ist  Pivot. 

W 

est  Pivot 

E 

ast  Pivot 

West  Pivot. 

Xsin  a 

z 

X 

X- 
10,147 

=  «. 

X 

X- 
10,240 

=  x„ 

=  x 

y 

V- 

10,239 

=  y. 

2/ 

y- 
10,377 

=  y«, 

y.j^y. 

+ 
Fcos  z 

-',080 

0     / 

-  34  23 

-  36  23 

-  3911 

-  41  11 

10,292 
10,300 
10,294 
10,284 

r 

,145 
,1.53 
,147 
,137 

,145 
,153 
,147 
,137 

r 
10,387 
10,408 
10,423 
10,421 

,14-7 

,168 
,183 
,181 

* 

,150 
,172 
,187 
,185 

s 

,005 
,019 
,040 
,048 

r 
10,063 
10,046 
10,018 
10,018 

-'176 
-,193 

-,221 

-,221 

-J  77 
-,194 
-,222 
-,222 

r 
10,310 
10,275 
10,242 
10,221 

-',067 
-,102 

-,135 
-,156 

-',069 

-,104 
-,138 
-,160 

",108 

,090 

,084 
,062 

,006 
-,019 
-,040 
-,065 

-138  49 
-140  49 

-  143  37 

-  145  37 

10,285 
10,287 
10,293 
10,292 

,138 
,140 
,146 
,145 

,138 
,140 
,146 
,145 

10,312 
10,329 
10,330 
10,327 

,072 
,089 
,090 

,087 

,074 
,091 
,092 
,089 

-,064 
-,049 
-  ,054 
-,056 

10,239 
10,233 
10,235 
10,240 

,000 

-,006 

-,004 
,001 

,000 
-  ,006 

-,004 
,001 

10,335 
10,320 
10,321 
10,323 

-,042 
-,057 
-,056 
-,054 

-,043 
-,058 
-  ,057 
-,055 

-,043 
-,052 
-  ,053 
-,056 

-,006 
-,009 
-,005 
-,002 

r  = 

=  l',003 

r  = 

=  l',021 

r- 

-  l',003 

r  = 

l',024 
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Correction  for  Irregularity   of  Transit   Pivots. 


Illumination  East. 


N.P.D. 


+  8  50 
9  8 
9  26 

10  4 
10  29 

10  56 

11  26 

11  57 

12  30 

13  37 

14  44 

16  58 
19  40 
23  11 
25  38 
28  7 
31  7 
34  47 
38  47 
54  47 
58  47 
63  7 
68  27 

70  17 

71  23 

72  13 

72  56 

73  38 

74  27 

75  23 

76  27 

77  34 

78  59 
84  59 
86  47 

88  21 

89  54 

91  17 

92  47 
94  35 
96  47 

107  17 
+  127  47 

S.P. 

0    / 

-  52  13 

-  38  13 

-  30  33 

-  25  33 
21  13 
1943 
18  43 
1756 

17  13 
16  40 
1610 
15  44 


Direct, 


Corr. 


+  ,18 
+  ,17 
+  ,16 
+  ,15 
+  ,14 
+  ,13 
+  ,12 

+  ,11 
+  ,10 

+  ,09 
+  ,08 
+  ,07 
+  ,06 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 

,00 
-,01 
-,02 
-,03 
-,04 
-,03 
-,02 
-,01 

,00 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,05 
+  ,06 
+  ,07 
+  ,06 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 

,00 
-,01 

,00 


+  ,03 
+  ,04 
+  ,05 
+  ,06 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 
,00 
-,01 


N.P.D. 


-  16 

-  15 

-  14 

-  13 

-  12 

-  11 

-  10 

-  9 

-  8 

-  7 

-  6 

-  5 

-  4 

-  3 

-  2 

-  1 
0 

+  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

+  9 


Correction. 


+  ,002  +  sin  N.P.D. 

+  ,009  „ 

+  ,017  » 

+  ,026 

+  ,037  „ 

+  .049 

+  ,059  " 

+  ,069 

+  ,076  „ 

+  ,081 

+  ,085  „ 

+  ,087 

+  ,088 

+  ,088 

+  ,085  „ 

+  ,083 

+  ,083 

+  ,084  „ 

+  ,083 

+  ,078 

+  ,069 

+  ,060  „ 

+  ,050  „ 

+  ,038  „ 

+  ,031  ,, 

+  ,028  ■+  sin  N.P.D. 


Polaris 

Polaris  SP 

2  UrsiE  Min 

S  Ursae  Min.  SP. 

51  Cephei 

51  Cephei  S.P... 

\  Ursae  Min 

A  Ursa;  Min.  SP. 


Corr. 


+  3,44 
-3,42 
+  1,25 
-  1,48 
+  1,59 
-1,80 
+  4,38 
-4,38 


Reflected. 


N.P.D. 


f  747 
8  59 
11  30 
14  47 
1717 
1957 
22  47 
25  17 
2747 
31  7 
3927 
42  47 
4547 
49  27 
5547 
7547 
83  47 
105  47 
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+  0,29 

\  Ursae  Min.  R..  . 
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xUrs.  Min.SP.R. 

+  1,04 
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Correction  for  Irregularity   of  Transit  Pivots. 
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xii   .  INTRODUCTION. 

Another  examination  of  the  Pivots  was  commenced  on  April  30,  1868,  and  ended  on 
May  7.  The  coordinates  of  the  dots  were  measured  for  every  5th  degree  of  Zenith 
distance  and  also  for  the  positions  both  above  and  below  the  Pole,  of  Polaris,  S  Ursse 
Minoris,  51   Cephei,  and  X  Ursse  Minoris,  when  observed  both  directly  and  by  reflexion. 

As  the  entire  set  of  observations  required  to  be  made  during  one  revolution  of  the 
Instrument  occupied  several  hours,  it  was  necessary  to  guard  against  the  effect  of  a 
change  in  the  position  of  the  Microscopes  and  Pivots  during  the  time.  This  was  done  by 
repeatedly  observing  the  coordinates  at  intervals  of  45  degrees  both  before  and  after  the 
more  extended  series  of  observations,  and,  by  taking  the  means  of  these,  obtaining  reliable 
determinations  for  the  octants.  The  coordinates  for  intervals  of  5  degrees  were  corrected 
by  the  values  at  the  octants,  and  by  assuming  that  the  change  of  the  pivot  and 
microscope,  from  one  octant  to  the  next,  was  uniform.  The  corrected  values  have  been 
put  down  alongside  of  the  observed  values  and   distinguished  by  an  accent. 

The  values  of  x  at  the  octants  are  the  means  of  6  separate  series  of  observations 
in  each  position  of  the  Axis,  made  on  April  30  and  May  2,  reversing  after  each  series. 
The  values  of  y  at  the  octants  are  the  means  of  10  separate  series  in  each  position, 
made  on  May  4,  5,  6,  7,  reversing  after  each.  The  mean  position  of  the  dot  is  taken 
to  be  the  mean  of  its  positions  at  the  octants,  and  the  imaginary  mean  dot,  or  mean 
centre  ef  the  pivot  has  also  been  deduced  from  these  eight  positions. 

For  the  positions  of  Polaris,  direct  and  reflected,  above  and  below  the  Pole,  the 
values  of  a;'  are  deduced  from  the  means  of  3  separate  Observations  in  each  position  of 
the  Axis ;   the  values  of  y   are  the  means  of  ten  separate  observations  in  each  position. 

The  correction  a  sin  z  +  6  cos  z  +  c,  consequent  upon  the  irregularity  of  the  Pivots,  when 
the  Instrument  is  directed  to  the  Nadir,  is 

for  Illumination  East,   + -OO-t  =  +  0-060 
„  „  West,    +-007  = +  0-1 05. 

In  each  case,  then,  the  irregularity  causes  the  Instrument  to  look  a  little  eastward  of 
the  meridian :  so  that  the  distance,  westward,  of  the  image  from  the  centre  wire  will 
be  diminished ;  and  therefore  the  result  from  an  observation  of  the  refl.ection  of  the 
wires  made  with  the  Bohnenberger's  eye-piece  will  have  to  be  corrected  by  the  above 
quantities  with  their  proper  signs. 


Inequality  of  Pivots. 

"When  the  corrections  for  irregularity  are  applied  to  the  observations  of  the  stars,  and 
of  the  reflection  of  wires,  the  results  are  as  if  the  line  which  is  assumed  as  Axis,  viz. 
that  which  joins  the  mean  centres  of  the  Pivots,  remained,  in  all  positions  of  the  Telescope, 
directed  to  points  whose  measured  coordinates  are, 

East  Pivot  West  Pivot, 

r  r  r  r 

for   Illumination  East,    x  =  QQQi,,  ^  =  9784;    x  =  9-992,  ^  =  9735 

West,  9-9.94         9-86?  9992        9-660. 

The  mean  is  therefore     jc  =9'99*.  .}'  =  9-8255;  a:  =  9992,  ^  =9-6975. 

Hence  the  coordinates  referred  to  the  mean  position  are 

East  Pivot  West  Pivot 

for  Illumination   East,     a;  =  0,  3/= -'-0415  = -'•041(),     x  =  0,  ?/= +'-0375=  + -0383 
West,     x  =  0,  y=  +  -0415  =  +  -0410,     a;  =  0,  y=^-  -0375  =  -  0383. 
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Thus,   the   West   end  of  the   Axis   compared   with   the   East  is   in   relation   to   the  mean 
position 

for  Illumination  East,    too  high  by   -0799  =  1-1985 
West,       „     low   „     •0799  =  1-1985. 

In  other  words,  the  inclination  of  the  Axis  caused  by  the  inequality  of  the  Pivots,  is 

for  Illumination  East,     +1-20 
West,    -1-20. 

Hence,  if  l^   be   half  the  angular  distance  Westward   of  the  image  from  the  centre  wire 
for  Illumination  West, 

In  d"  for  Illumination  East, 

h  the  inclination  of  the  mean  position  of  the  axis, 

c  the  coUimation  for  Illumination  East 
and  consequently  -  c      „  „  „  „  West. 

Z,-l-20  =  6-c 
Z„  +  l-20  =  &  +  c. 


.  •.  6  =  -"^^ ,      c  =  y.^  +  1  -20. 


And,  callinsf 


h^  the  actual  inclination  of  the  Axis  for  Illumination  East 
6„  for  Illumination  West 

&,  =  6  +  r20 
b^  =  b-l-20. 

Again,   for  Illumination    East,   the    mean   of  the   times  of  crossing   the    seven    wires    is 

less  than   the   time   of   crossing   the    centre    wire,    for    an    equatorial    star,    by  (>05  =  0-75: 
hence,  the  coUimation  for  the  mean  of  the  wires  is 

~      -rn      •     i-        fEast,       c  +  0-75 
tor  iUummation  i^rr    ,  ^  w^ 

[West,  -  c-0-75. 

And,  incorporating  with  this  the  correction  for  Diurnal  Abberration, 

c,  =  (c  + 0-75) -0-19 

c„=-(c  + 0-75) -0-19. 

These,   when  multiplied  by  sec.  declination,  are  the  corrections  to  be    applied   as  error  of 
coUimation  for  Illumination  East  and  West  respectively. 
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10,191  10,184  9,786 
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9,899 

9,872 

9,943 

9,938 

9,854 

.9,850 

9,815 

9,771 

10,196 

10,184 

9,865 

9,861 

10,214!  10,207: 9,775 

9,769 
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9,934 

9,910 

9,947 

9,941 

9.882 
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9,816 
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10,214 

10,202 

9,836 

9,831 

10,238:10,230  9,746 

9,739 
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9,960 

9,938 

9,943 
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9,913 

9,908 

9,810 

9,766 

10,209 

10,196 

9,807 

9,801 

10,265  10,257  9,709 

9,701 

205 

9,995 

9,975 

9,936 

9,928 

9,953 

9,947 

9,806 

9,763 

10,222 

10,209 

9,782 

9,776 

10,281(10,272  9,674 

9,666 

210 

10,030  10,012 

9,927 

9,918 

9,966 

9,960 

9,800 

.9,757 

10,236 

10,222 

9,760 

9,753 

10,292  10,283  9,642 

9,633 

214  23 

10,052 

10,037 

9,909 

9,899 

9,983 

9,976 

9,791 

9,748 

10,223 

1 0,209 

9,753 

9,745 

10,310  10,300  9,627 

9,617 

215 

10,048 

1 0,035 

9,902 

9,891 

9,987 

9,980 

.9,800 

9,758 

10,230 

10,215 

9,752 

9,744 

10,312  10,302  9,602 

9,591 

216  23 

10,047 

10,036 

9,919 

9,907 

9,990   9,982 

9,800 

9,758 

10,226 

10,211 

9,744 

9,735 

10,312  10,.S01  9,608 

9,596 

216  42 

1 0,047 

10,029 

9,915 

9,907 

9,987    9,979 

9,794 

9,753 

10,221 

10,203|  9,729 

9,722 

10,311  10,301  9,604 

9,593 

218  52 

10,06410,039 

9,923 

9,918 

9,990 

9,982 

9,802 

9,762 

10,209 

10,189 

9,725 

9,721 

10,311  10,301  9,593 

9,582 

219   H 

10,067  10,035 

9,908 

9,907 

9,993 

.9,985 

9,807 

.9,768 

10,229 

10,206 

9,727 

9,725 

10,302  10,293  9,594 

9,584 

220 

10,07410,042 

9,935 

9,931 

9,991 

9,982 

9,808 

9,771 

10,203 

10,182 

9,734 

9,730 

10,296  10,287  9,601 

9,590 

220  3^ 

10,066;  10,035 

9,907 

9,901 

9,989 

9,979 

9,812 

9,777 

10,209 

10,190 

9,739 

9,733 

10,302  10,294  9,599 

9,587 

221    11 

10,058  10,027 

9,92.3 

9,924 

9,985 

9,974 

9,820 

9,786 

10,218 

10,201 

9,735 

9,727 

10,295  10,287  9,604 

9,590 

5 

225 

10,052  10,021 

9,958 

9,946 

9,978 

9,967 

9,837 

9,805 

10,18). 

10,169 

9,747 

9,737 

10,26010,253  9,611 

9,596 

230 

10,043  10,012 

9,991 

9,979 

9,950 

9,940 

.9,882 

.9,850 

10,149 

10,13-' 

9,767 

9,757 

10,225  10,217  9,626 

9,610 

235 

10,020|  .9,989 

10,043 

10,031 

9,934 

9,925 

.9,923 

9,891 

10,115 

10,095 

9,776 

9,76-6 

10,19810,189  9,633 

.9,617 

240 

10,0171  9,985 

10,0i7 

10,035 

9,926   9,918 

9,962 

9,930 

10,089 

10,067 

.9.795 

9,785 

10,178  10,169  9,654 

.9,637 

245 

10,012 

9,980 

10,074 

10,062 

9,927    9,920 

9,992 

9,960 

10,051 

10,026 

.9,804 

9,794 

10,150  10,140  9,650 

9,633 

250 

10,017 

9,985 

10,093 

10,081 

9,926   .9,919 

10,012 

9..<)80 

10,014 

9,987 

9,809 

.9,800 

10,130 

10,119  9,606 

9,638 

y55 

10,010 

9,978 

10,110 

10,098 

9,923 

9,917 

10,029 

.9.997 

10,005 

9,975 

9,821 

9,812 

10,108 

10,096,  9,647 

9,629 

260 

10,017 

9,984 

10,103 

10,091 

9,927 

9,922 

10,040 

10,008 

9,976 

9,944 

9,826 

9,817 

10,079 

10,066:  9,639 

9,620 

265 

10,041 

10,008 

10,095 

10,083 

9,9'i3 

9,929 

10,045 

10,013 

9,951 

9,916 

9,823 

9,81  !■ 

10,061 

10,048  9,636 

.9,617 

6 

270 

10,045jlO,012 

10,095 

10,083 

9,933    9,930 

10,033 

10  001 

9,943 

9,.906   9,818, 

9,809 

10,039 

10,025  9,620 

9,600 

275 

10,049' 1 0,0 16 

10,076 

10,066 

9,946   9,942 

10,025 

9,993 

9,902 

9,868 

9,798 

.9,790 

10,017 

10,003  9,606 

9,586 

280 

10,051  10,018 

10,052 

10,044 

9-,96-i    9,957 

10,011 

9,980 

9,879 

9,848 

9,774 

9,767 

10,008 

9,995  9,589 

9,569 

285 

io,o6;no,o,so  10,015 

;  0,010 

9,9()3    9,957 

9,969 

9-938 

9,879 

9,851 

9,780 

9,773 

9,980 

9,967  9,545 

9,524 

290 

10,066  10,033 

9,947 

9,944 

9,979 

9,972 

9,924 

9,893 

9,868 

9,843 

9,746 

9,740 

9,965 

9,952  9,509    9,488 

1 
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Illumination  East  {continued'). 

Illumination  West  (continued). 

East  Pivot. 

West  Pivot. 

East  Pivot. 

West  Pivot. 

X 

cb' 

y 

y 

X 

a;' 

y 

y' 

X 

x 

y 

y' 

X 

x' 

y 

y' 

0    ' 

r 

r 

r 

T 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

295 

10,074 

10,041 

9,881 

9,880 

10,000 

9,993 

9,857 

9,827 

9,887 

9,865 

9,697 

9,692 

9,9ii!y 

9,953 

9,443 

9,422 

300 

10,144 

10,111 

9,789 

9,790 

10,062 

10,054 

9,679 

9,739 

9,930 

9,912 

9,617 

9,613 

10,003 

9,991 

.9,357 

9,336 

305 

10,224 

10,191 

9,682 

9,686 

10,121 

10,112 

9.706 

9,676 

9.953 

9,938 

9,557 

9,553 

10,060 

10,048 

.9,261 

.9,230 

310 

10,29610,263 

9,6.S6 

9,642 

10,155 

10,145 

9,691 

9,662 

9,970 

9,958 

9,555 

9,552 

10,090 

10,079 

9,267 

9,245 

7 

315 

10,365 

10,332 

9,624 

^.fs^^l 

10,197 

10,186 

9,700 

9,671 

9,997 

9,988 

9,.591 

9,589 

10,110 

10,099 

9,294 

9,272 

318  4.9 

10,407 

10,375 

9,642 

9,646 

10,221 

10,210 

9,725 

9,6"95 

10,018 

10,011 

9,622 

9,621 

10,112 

10,102 

9,332 

9,309 

319  27 

10,386 

10,355 

9,6"  i7 

.9,647 

10,232:10,221 

9,738 

9,707 

10,012 

10,007 

9,628 

9,628 

10,123 

10,114 

9,343 

9,319 

320 

10,404 

10,374 

^fiZta 

9,632 

10,2251 10,21 5 

.9,739 

9,706 

10,021 

10,017 

9,625 

9,627 

10,112 

10,103 

9,346 

9,321 

320  49 

10,405 

10,376 

9,6'52 

9,644 

10,23410,224 

9,741 

9,707 

10,012 

10,010 

9,624 

.9,627 

10,112 

10,104 

9,S53 

9,327 

321  8 

10,406 

10,378 

9,661 

9,650 

10,236j  10,227 

9,74.0 

9,706 

10,022 

10,014 

9,630 

9,628 

10,116 

10,106 

9,356 

9,331 

323  18 

10,395 

10,367 

9,669 

9,655 

10,244:10,2.37 

9,758 

9,724 

10,025 

10,010 

9,653 

9,646 

10,103 

10,090 

9,379 

9,355 

323  37 

10,406 

10,,S79 

9,683 

9,666 

10,243  10,237 

9,763 

9,72y 

10,024 

10,003 

9,662 

9,650 

10,095 

10,080 

9,389 

9,366 

325 

I0,.S91 

10,363 

9,688 

9,672 

10,251 

10,244 

9,771 

9,737 

10,020 

10,000 

9,682 

9,670 

10,074 

10,058 

.9,418 

9,394 

325  37 

10,410 

10,381 

9,682 

9,668 

10,2,'39 

10,230 

.9,778 

9,744 

10,012 

9,993 

9,686 

9,674 

10,064 

10,047 

9,431 

9,406 

330 

10,325 

10,295 

9,777 

9,764 

10,208 

10,197 

9,8.39 

9,804 

9,968 

9,951 

9,774 

9,763 

9,986 

.9,968 

9,528 

9,502 

335 

10,275 

10,244 

9,857 

9,845 

10,163 

10,151 

9,909 

9,874 

9,918 

9,902 

9,859 

9,848 

9,919 

9,900 

9,622 

9,rm 

340 

10,2.30 

10,199 

9,873 

9,863 

10,151 

10,137 

9,946 

9,911 

9,875 

9,860 

9,929 

9,918 

9,871 

9,852 

9,672 

9,644 

345 

10,219 

10,187 

9,883 

9,874 

10,145 

10,130 

9,96"3 

9,928 

9,861 

9,847 

9,962 

9,951 

9,846 

9,826 

9,712 

9,683 

350 

10,219 

10,186 

.9,906 

9,898 

10,145  10,129 

9,970 

9,934 

9,852 

9,840' 10,01 6 

1 0,006 

9,834 

9,813 

9,743 

9,713 

355 

10,234 

10,200 

9,905 

9,899 

10,153  10,136 

9,974 

9,938 

9,843 

9,832  10,043;  10,033 

9,826 

9,804 

9,775 

.9,744 

0 

10,221 

10,186 

9,887 

9,882 

10,15510,137 

9,955 

9,919 

9,849 

9,839 

10,059 

10,049 

9,821 

9,798 

9,789 

9,757 

Mea 

n  of  Octants. 

9,995 

9,784 

9,991 

9,735 

9.993 

9,867 

9,mi 

9,660 

Measured  diameters  of  Circles,  to  find  value  of  one  revolution  of  Micrometer. 
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Illumination  East. 

Illumination  West. 

East  Pivot. 

West  Pivot. 

East  Pivot. 

West  Pivot.     1 

Horizontal. 

Vertical. 

Horizontal. 

Vertical. 

Horizontal. 

Vertical. 

Horizontal. 

Vertical. 

0 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

0 

12,728 

12,799 

12,430 

12,385 

12,568 

12,600 

12,624 

12,555 

45 

778 

756 

438 

374 

554 

660 

607 

569 

90 

773 

811 

420 

395 

573 

641 

618 

570 

135 

756 

816 

427 

39s 

577 

706 

605 

574 

180 

767 

791 

418 

402 

543 

660 

658 

548 

225 

749 

783 

447 

403 

550 

620 

632 

560 

270 

737 

793 

442 

407 

579 

683 

599 

551 

315 

770 

789 

444 

410 

557 

637 

612 

522 

0 

790 

795 

4.39 

372 

553 

670 

623 

515 

45 

798 

774 

440 

404 

571 

672 

607 

535 

90 

763 

808 

428 

383 

567 

636 

600 

549 

135 

814 

795 

428 

402 

581 

677 

611 

569 

180 

829 

748 

415 

411 

574 

621 

626 

564 

225 

821 

792 

423 

415 

595 

646 

636 

578 

270 

7.59 

765 

425 

431 

581 

592 

634 

555 

315 

803 

772 

413 

402 

601 

592 

599 

536 

0 

810 

762 

433 

390 

604 

626 

619 

5.55 

45 

798 

706 

429 

379 

634 

592 

584 

582 

90 

779 

768 

430 

405 

631 

622 

592 

585 

135 

820 

785 

437 

370 

624 

617 

645 

601 

180 

775 

712 

407 

410 

607 

593 

644 

548 

225 

827 

780 

441 

423 

623 

573 

654 

575 

270 

762 

739 

434 

407 

637 

619 

614 

571 

315 

795 

691 

439 

423 

598 

618 

595 

540 

Mean 

12,783 

12,772 

12,430 

12,400 

12,587 

12,632 

12,618 

12,559 

r  = 

l',004 

l',005 

l',017 

r,020 

r,005 

r,ooi 

r.ois 

l',022 

Diameter  of  Circle  on  Cap  for  Illumination  Pivot  =    0,0465. 
„  „  „  Dark  „      =    0,0458. 

Distance  between  the  Dots  =  49,80. 


XVI 


INTRODUCTION. 


Correction  for   Irregularity  of  Transit   Pivots. 


Illumination  East 

Direct. 

Reflected. 

N.P.D. 

Corr. 

N.P.D. 
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N.P.D. 
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Correction  for  Irregularity   of  Transit   Pivots. 


Illumination  West. 


Direct. 


N.P.D. 


+  127  47 

120  27 

116  7 

112  14 

110  43 

109  17 

107  27 

106  7 

104  47 

103  7 

96  30 

95  24 

94  39 

93  59 

93  12 

92  17 

91  9 

90  5 

88  55 

87  38 

86  13 

84  17 

72  11 

7130 

70  47 

70  11 

69  30 

68  35 

6l  47 

56    7 

46  32 

44  2 

38  17 

35  32 

32  17 

27  36 

27  3 

2629 

25  54 

25  22 

24  50 

24  11 

23  30 

22  47 

+  1927 

S.P. 

O     / 

-  21  9 

-  21  45 

-  26  58 

-  29  2 

-  31  13 

-  36  53 

-  38  7 

-  39  4 

-  4537 

-  4735 

-  4933 


Corr. 


+  ,04 
+  ,05 
+  ,06 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,05 
+  ,06 
+  ,07 
+  ,06 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 

,00 
-.01 
-,02 
-,03 
-,04 
-,05 
-,04 
-,03 
-,02 
-,01 

,00 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,05 
+  ,06 
+  ,07 
+  ,08 
+  ,09 
+  ,10 
+  ,11 
+  ,12 
+  ,13 
+  ,14 
+  ,15 
+  ,16 
+  ,17 


-,01 
-,02 
-,01 
,00 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 


N.P.D. 


+  20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
+  1 
0 

-  1 

-  2 

-  3 

-  4 

-  5 

-  6 

-  7 

-  8 

-  9 

-  10 

-  11 

-  12 

-  13 

-  14 

-  15 

-  16 

-  17 

-  18 

-  19 

-  20 

-  21 


Correction. 


+  ,060+  sin  N.P.D. 
+  ,057 
+  ,057 
+  ,059 
+  ,063 
+  ,068 
+  ,072 
+  ,075 
+  ,075 
+  .073 
+  ,069 
+  ,064 
+  ,059 
+  ,054 
+  ,049 
+  ,043 
+  ,036 
+  ,024 
+  ,010 
-,006 
-,012 
-,018 
-,022 
-,035 
-,032 
-,039 
-,045 
-,048 
-  ,048 
-,048 
-,048 
-,049 
-,049 
-,050 
-,050 
-,049 
-,047 
-,043 
-,037 
-,026 
-,011 
,000+  sin  N.P.D. 


Polaris 

Polaris  SP 

2  UrssB  Min 

S  Ursffi  Min.  SP. 

51  Cephei 

51  Cephei  SP... 

\  Ursffi  Min 

K  Ursae  Min.  SP. 


Corr. 


+  0,08 
+  0,92 
+  0,51 
+  0,51 
+  0,42 
+  0,78 
-0,32 
+  0,98 


Reflected. 


N.P.D. 


+  127  47 
124  38 
116  2 
110  7 
10547 
9935 

85  47 
83  7 
81  47 
7959 
78  17 
77  7 
75  29 
7436 
74  1 
73  2 
71  17 
6954 
68  27 
58  47 
5627 
54  52 
48  47 
45  11 
41  27 
3917 
34.37 
32  57 
22  20 
18  47 
15  34 
14  1 
13  10 
12  27 
+    1147 

S. 
0    , 

-  722 

-  12  53 

-  1431 

-  15  50 

-  16  47 

-  18  23 

-  20  37 

-  22  33 

-  27  46 

-  29  30 

-  31    8 

-  33  25 

-  34  58 

-  36    6 

-  38  13 

-  42  58 

-  4943 

-  52  13 


Corr. 


+  ,04 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 

,00 
-,01 

,00 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,01 

,00 
-,01 

,00 
-,01 

,00 
+  ,01 

,60 

-,01 
-,02 
-,03 
-,02 
-,01 
,00 
+  ,01 


-,05 
-,04 
-,03 
-,02 
-,01 
,00 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,03 
+  ,04 
+  ,05 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,01 
+  ,02 
+  ,01 


N.P.D. 


0 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


Correction. 


+  ,002  + sin  N.P.D. 

+  ,005 

+  ,007 

+  ,008 

+  ,009 

+  ,009 

+  ,006 

+  ,001 

-,001 

+  ,012 

+  ,012 

-,008 

-,008 

-,009 

-,001 

+  ,002 

-,007 

+  ,009 

+  ,008 

+  ,007 

+  ,007  + sin  N.P.D. 


Polaris  R 

Corr. 

< 
+  0,23 

Polaris  SP.  R.... 

-0,33 

i  UrswMin.  R... 

-0,04 

S  Urs.Min.SP.  R. 

-0,09 

51  Cephei  R 

+  0,41 

51  Cephei  SP.  R. 

-0,01 

xUrsffi  Min.  R... 

-0,42 

\Urs.  Min.SP.R. 

+  0,48 

c 
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Collimation,  Level,  and  Azimuth. 

The   mode    of   ascertaining   the   Instrumental    Errors,   and    applying   the    Corrections   has 
been  fully  explained  in  pp.  xiv,  xv.  of  the  Introduction  to  Vol.  xxi. 

Direct  and  reflected  observations  of  Circumpolar  Stars,  chiefly  of  Polaris,  have  been  relied 
on  for  obtaining  coefficient  of  Level :  thence,  and  from  the  measurement  of  the  angular 
distance  between  the  centre  wire  and  its  image  reflected  from  a  trough  of  mercury,  the 
Collimation  Error  was  obtained.  The  observation  with  the  Bohnenberger's  eye-piece  was 
always  made  at  as  small  an  interval  as  practicable  before  or  after  the  direct  and  reflected 
observations  of  the  circumpolar  Star.  Where  we  failed  to  observe  the  Star,  a  mean  value 
of  the  Collimation  Error  was  used  to  obtain  the  Level  Error,  and  it  was  also  used  in  many 
other  cases  to  obtain  a  double  determination  of  the  Level :  in  all  such  cases  the  adopted 
Collimation  Error  of  Centre  Wire  is  enclosed  in  brackets. 

Observations  of  the  reflection  of  wires,  before  and  after  reversal,  give  entirely  in- 
dependent results  for  Collimation  and  Level,  and  these,  as  will  be  seen,  are  in  most 
cases  remarkably  confirmatory  of  those  found  by  the  other  method ;  and  they  also  give  indirect 
and  satisfactory  evidence  of  the  accuracy  of  the  observations  for  irregularity  and  inequality 
of  the  Pivots. 

The  individual  results  for  Level  and  Collimation  are  contained  in  the  following  Table : — 


Level  and 

I  Collimation. 

Time 

of  Observation. 

Micrometer 
readings. 

Mean 
Level. 

Collimn 
Error  of 
Centre 
Wire, 

Level  Error. 

Collimation  Error 
of  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr". 

a3 

-0 

Remarks. 

6 

lllum° 

lUumn 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Illumn 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

w. 

E. 

w. 

E. 

W. 

h 

0 

T 

r 

^, 

^^ 

j^ 

^, 

,, 

,^ 

1865 

Dec.  31  . 

23 

44 

,0088 

[+3,01] 

+  3,14 

G. 

1866 

Jan.      1  . 

7 

43 

,0078 

„ 

+  3,12 

1  . 

7 

J5 

+  3,41 

+  3,52 

+  4,28 

By  Polaris. 

6. 

5 

43 

,0352 

[+3,01] 

+  3,59 

6. 

6 

5» 

+  2,73 

+  3,31 

+  3,61 

By  Polaris. 

29. 

3 

44 

,0450 

[+3,01] 

+  3,76 

2.9. 

4 

« 

+  2,79 

+  3,54 

+  3,67 

By  Polaris. 

31. 

10 

,0627 

+  3,12 

+  4,17 

+  4,00 

By  S  Ursse  Minoris  8  P. 

31  . 

11 

46 

59 

[+  3,01] 

+  4,06 

Feb.      1  . 

2 

48 

,0768 

[+  3,01  J 

+  4,30 

1  . 

3 

•>■> 

,2712 

+  2,91 

+  2,71 

+  4,00 

+  1,82 

+  3,59 

-3,97 

Keversed. 

1  . 

3 

» 

[+2,84] 

+  1,69 

5. 

3 

46 

,2322 

99 

+  1,02 

7. 

3 

51 

,2338 

99 

+  1,05 

7. 

9 

,2232 

+  2,98 

+  0,73 

-4,24 

By  S  Ursffi  Minoris  SP. 

7. 

10 

46 

15 

[+  2,84] 

+  0,87 

12. 

9 

,2125 

+  2,58 

+  0,95 

-3,84 

By  .5  Ursas  Minoris  SP. 

12. 

10 

40 

99 

[+  2,84] 

+  0,69 

13. 

2 

42 

,2107 

99 

+  0,66 

13. 

4 

,1 

+  2,62 

+  0,88 

-3,87 

By  Polaris. 

17. 

2 

42 

,2215 

[+  2,84] 

+  0,84 

17. 

3 

99 

+  2,88 

+  0,80 

-4,14 

By  Polaris. 

20. 

2 

39 

,2698 

[+  2,84] 

+  1,66 

21 

2 

40 

,2740 

^9 

+  1,73 

21 

8 

,2700 

+  3,15 

+  1,36 

-4,40 

By  S  Ursa;  Minoris  SP. 

21 

9 

S9 

99 

[+  2,84] 

+  1,67 

24 

2 

,2593 

99 

+  0,48 

Mar.     1 

2 

34 

,2473 

99 

+  1,28 

1 

2 

-  ,0017 

5, 

+  3,04 

+  3,17 

+  3,13 

+  0,95 

+  4,05 

-4,43 

Reversed. 

1 

3 

34 

)) 

[+  3,32] 

+  3,27 

2 

1 

35 

,0137 

99 

+  3,53 

2 

2 

55 

+  3,15 

+  4,03 

By  Polaris. 

3 
3 

1 

2 

36 

,0230 

[+  3,32] 
+  3,.S8 

+  3,69 

+  3,75 
+  3,70 

+  4,'26 

By  Polaris. 

5 

1 

38 

,o'237 

[+  3,'32] 
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Time 

of  Observation. 

Micrometer 
readings. 

Mean 
Level. 

CoUim" 
Error  of 
Centre 
Wire, 

Level  Error. 

Collimation  Error 
of  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr". 

1 

Remarks. 

B 

Ilium" 

Ulumn 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

W. 

E. 

VV. 

E. 

W. 

1866 

h 
Mar.     5.    2 
12.    2 
12.    3 
14.    1 
14.    2 
22.    6 
22.    9 
27.    1 
27.    8 
29.    8 
29.    8 
Apr.     1  .  22 

0 

44 
39 

50 

53 
45 

,0237 
,0255 

-  ,0045 

-  ,0487 
,0042 

-,0133 

-  ,0714 

r 

+  3,41 
+  2,64 
[+  3,32] 

55 

+  3,47 

+  3,57 
[+  3,32] 

+  3,13 
[+  3,32] 

+  3,78 
[+  3,32] 

+  3,80 
+  3,06 
+  3,73 

^3,22 
+  3,38 
+  2,72 
+  2,47 
+  3,18 
^3,37 
+  3,54 
+  3,07 
+  2,12 

H 

+  4,29 
+  3,52 

+  4,35 
+  4,45 

+  4,01 

+  4,66 

H 

G. 

By  Polaris. 
By  Polaris. 

By  Polaris. 

By  i  Ursae  Minoris  SP. 

By  Polaris. 

By  \  Ursffi  Jlinoris  SP. 

1  .22 

3> 

,1824 

+  0,91 

+  3,20 

+  2,00 

-0,18 

+  4,07 

-4,45 

Reversed. 

1  .23 

4f) 

55 

>  3,38] 

-0,37 

11  .  11 

48 

,2174 

'.+  3,38] 

+  0,23 

13.10 

51 

,2175 

J) 

+  0,23 

13.  12 

v 

+  4,14 

-0,53 

-5,40 

By  Polaris  SP. 

14.    0 

,2208 

+  3,19 

+  0,47 

-4,45 

By  Polaris. 

14.    1 

52 

J5 

[+  3,38] 

+  0,29 

14.  10 

49 

,2156 

» 

+  ,020 

14.  12 

55 

+  3,18 

+  0,39 

-4,44 

By  Polaris  SP. 

16.    8 

52 

,2289 

[+  3,38] 

+  0,43 

16.  12 

55 

+  3,10 

+  0,71 

-4,36 

By  Polaris  SP. 

18.    0 

,2140 

+  3,66 

-0,06 

-4,92 

By  Polaris. 

18.    0 

52 

n 

[+  3,38] 

+  0,22 

18.    9 

52 

,2148 

JJ 

+  0,19 

18.  11 

5> 

+  3,03 

+  0,53 

-4,29 

By  Polaris  SP. 

18.23 

,2074 

+  3,60 

-0,16 

-4,86 

By  Polaris. 

19-    0 

53 

J? 

[+  3,38] 

+  0,06 

19.23 

,1784 

+  3,12 

-0,17 

-4,38 

By  Polaris. 

20.    0 

52 

55 

[+  3,38] 

-0,43 

23.23 

,1983 

+  2,76 

+  0,52 

-4,02 

By  Polaris. 

24.    0 

51 

)? 

, 

[+  3,38] 

-0,09 

24.23 

,2133 

+  3,58 

-0,04 

-4,84 

By  Polaris. 

25.    0 

53 

55 

[+  3,38] 

f  0,16 

25.  23 

,2062- 

+  3,83 

-0,42 

-  5,09 

By  Polaris. 

26.    0 

54 

55 

[+  3,38] 

+  0,04 

29.22 

46 

,1086 

55 

-1,63 

29-22 

-,1310 

5> 

-0,25 

+  3,09 

+  0,84 

-  1,34 

+  3,97 

-4,35 

Reversed. 

29.23 

46 

55 

[+  3,35] 

+  1,10 

May     2.    9 

43 

-,12l6 

3J 

+  1,26 

2.  11 

+  4,50 

+  2,41 

+  5,38 

By  Polaris  SP. 

3.    9 

43 

-  ,0949 

[+  3,35] 

+  1,71 

Unsatisfactory    Obs". 
in  mean. 

omitted 

3.  11 

55 

+  3,83 

+  2,19 

+  4,71 

By  Polaris  SP. 

S.21 

42 

-,0916 

[+  3,35] 

+  1,77 

3.22 

55 

^-3,59 

+  2,01 

+  4,47 

By  Polaris. 

4.21 

45 

-  ,0780 

[+  3,35] 

+  2,00 

6.22 

-  ,0507 

+  3,69 

+  2,81 

+  4,57 

By  Polaris. 

6.23 

51 

?5 

[+  3,35] 

+  2,47 

7.22 

-  ,0466 

+  3,65 

+  2,84 

+  4,53 

By  Polaris. 

8.    0 

54 

11 

[+  3,35] 

+  2,54 

16.10 

-  ,0554 

+  2,88 

+  1,92 

+  3,76 

By  Polaris  SP. 

16.  12 

49 

55 

[+  3,35] 

+  2,.S9 

17.  10 

-  ,0885 

+  2,88 

+  1,.35 

+  3,76 

By  Polaris  SP. 

17.12 

48 

5» 

[+  3,35] 

+  1,82 

17.22 

-  ,0645 

+  2,90 

+  1,78 

+  3,78 

By  Polaris. 

17.22 

51 

yy 

[+  3,35] 

+  2,23 

18.22 

-  ,0037 

+  3,29 

+  2,19 

+  4,17 

By  Polaris, 

18.22 

53 

55 

[+  3,35] 

+  2,24 

19.    8 

56 

-  ,0594 

55 

+  2,32 

19.    9 

55 

+  3,30 

f  2,26 

+  4,17 

By  Polaris  SP. 

21  .21 

-  ,0747 

+  3,48 

+  2,18 

+  4,36 

By  Polaris, 

21  .22 

54 

95 

[+  3,35] 

+  2,06 

22.    8 

55 

-,0810 

>y 

+  1,95 

22.    9 

f> 

+  3,57 

+  2,17 

+  4,45 

By  Polaris  SP. 

26,    8 

56 

-  ,0738 

1+  3,35] 

+  2,07 

26.    9 

)> 

+  3,15 

+  1,88 

+  4,03 

By  Polaris  SP. 

27.20 

55 

-  ,0786 

[+  3,35] 

+  1,99 

27.20 

1? 

,1611 

+  0,64 

+  3,10 

+  1,73 

-0,45 

+  3,97 

-4,35 

Reversed. 

C2 
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Time  of  Observation. 

si 

2 

0. 
E 

Micrometer 
readings. 

Mean 
Level. 

CoUim" 

Error  of 

Centre 

Wire, 

Level  Error. 

Collimation  Error 
of  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr" 

> 

1 

Remaiks. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

W. 

E. 

W. 

E. 

W. 

h 

0 

r 

r 

„ 

// 

// 

// 

H 

1866    May  27.21 

,1611 

+  3,31 

-0,66 

-4,56 

G. 

By  Polaris. 

27.22 

57 

51 

[+  3,12] 

-0,47 

28.    8 

60 

,1741 

>9 

-0,25 

28.    9 

93 

+  3,01 

-0,14 

-4,27 

By  Polaris  SP. 

29.21 

,1537 

+  2,99 

-0,47 

-4,25 

By  Polaris. 

29  .  22 

54 

)1 

[+3,12] 

-0,60 

30.    9 

,1513 

+  3,05 

-0,57 

-4,31 

By  Polaris  SP. 

30.  10 

55 

93 

[+  3,12] 

-0,64 

June    2 .    8 

61 

,1541 

55 

-0,59 

2.    8 
6.    8 

,1271 

+  3,46 
+  2,67 

-0,93 
-0,60 

-4,72 

(     By  Polaris  SP. 
\    Overlooked  in  Keduction. 
By  Polaris  SP. 

6.11 

56 

99 

[+3,12] 

-  1,05 

7.20 

,1575 

+  3,84 

-1,25 

-5,10 

By  Polaris. 

7.21 

61 

99 

[+  3,-12] 

-0,53 

10.20 

,1473 

+  3,02 

-0,61 

-4,28 

By  Polaris. 

10.21 

64 

„ 

[+3,12] 

-0,71 

14.    8 

,1330 

+  3,13 

-0,97 

-4,39 

By  Polaris  SP. 

14.    8 

6l 

>, 

[+3,12] 

-0,.95 

22.  19 

,1471 

+  2,95 

-0,54 

-4,20 

By  Polaris. 

22.20 

61 

»J 

[+3,12] 

-0,71 

23.    7 

,1692 

+  3,22 

-0,43 

-4,47 

By  Polaris  SP. 

23.    8 

66 

J) 

[+8,12] 

-0,33 

24.22 

64 

,1688 

» 

-0,51 

24.22 

-  ,0753 

99 

+  0,65 

+  3,05 

+  1,74 

-0,44 

+  3,92 

-4,30 

Reversed. 

24.23 

64 

•>t 

[+3,29] 

+  1,98 

25.  19 

-,0787 

+  3,57 

+  2,21 

+  4,45 

By  Polaris. 

25  .  20 

63 

•>y 

[+  3,29] 

+  1,93 

"     28.    7 

-,0549 

+  3,13 

+  2,17 

+  4,00 

By  Polaris  SP. 

28.    7 

70 

i» 

[+  3,29] 

+  2,33 

July  ■  7  .   -6 

-,1088 

+  3,21 

+  1,33 

+  4,08 

By  Polaris  SP. 

7.    7 

61 

9j 

[+3,29] 

+  1,41 

7.11 

57 

-,1141 

1> 

+  1,32 

7.11 

)> 

+  3,18 

+  1,21 

+  4,05 

By  «Urs«  Minoris. 

14.   6 

-  ,0479 

+  3,16 

+  2,32 

+  4,04 

By  Polaris  SP. 

14.    6 

73 

>•> 

[+3,29] 

+  2,45 

14.  11 

-  ,0700 

+  3,49 

+  2,28 

+  4,37 

By  &  Ursee  Minoris. 

14.  11 

70 

,, 

[+3,29] 

+  2,08 

16.  0 

G9 

-  ,0766 

>9 

+  I, .96 

16.  0 

>•* 

,1354 

+  0,44 

+  2,86 

+  1,53 

-0,65 

+■3,74 

-4,12 

Reversed. 

16.    1 

70 

9> 

[+  2,95] 

-0,74 

17.    5 

67 

,0974 

J9 

-1,39 

17.    6 

91 

+  2,62 

-1,05 

-3,87 

By  Polaris  SP. 

17.11 

&1 

,1018 

[+  2,95] 

-1,31 

17.  12 

99 

+  2,80 

-1,16 

-  4,05 

By  \  Ursas  Minoris. 

19-    5 

,1154 

+  3,19 

-1,32 

-4,45 

By  Polaris  SP. 

19.    6 

62 

»9 

[+  2,95] 

-1,08 

Aug.     1  .    3 

60 

,1494 

J> 

-0,50 

1  .    5 

9» 

+  2,96 

-0,51 

-4,21 

By  Polaris  SP. 

10.22 

59 

,1778 

[+2,95] 

-0,02 

27.    2 

67 

,2040 

9J 

+  0,43 

27.    3 

19 

+  3,36 

+  0,02 

-4,61 

By  Polaris  SP. 

30.    2 

61 

,1780 

[+  1.79] 

+  1,16 

30.  3 

31.  1 

62 

,0522 

+  2,08 
[+ 1,79] 

+  0,87 
-1,00 

-3,34 

j     By  Polaris  S  P. 

1         Imperfect  Observation. 

31  .    3 

„ 

+  1,48 

-  0,69 

-2,74 

By  Polaris  S  P. 

31.    9 

,1174 

+  1,81 

+  0,10 

-3,06 

By  A.  Urs£e  Minoris. 

31.  10 

59 

?9 

[+1,79] 

+-0,11 

Sept.     1  .    3 

,1507 

+  3,05 

-0,58 

-4,31 

By  Polaris  S  P. 

1  .    3 

63 

Jl 

1 

[+2,95] 

-0,48 

1.    9 

,1627 

+  2,66 

+  0,01 

-3,92 

By  X  Ursas  Minoris. 

1.  10 

60 

,' 

[+  2,95] 

-0,27 

2.22 

58 

,1485 

J» 

-  0,52 

2.22 

-  ,0427 

), 

+  0,84 

+  2,68 

+  1,93 

-  0,25 

^S,5Q 

-3,94 

Reversed. 

2.23 

58 

it 

[+3,40] 

+  2,65 

3.    2 

n 

+  2,90 

+  2,15 

+  3,78 

By  Polaris  SP. 

7.    2 

-  ,0702 

■\-3,m 

+  2,45 

+  4,54 

By  Polaris  SP. 

7.    3 

62 

»» 

[+  3,40] 

+  2,18 

10.    2 

-,0414 

+  3,59 

+  2,86 

+  4,46 

By  Polaris  SP. 

10.    3 

62 

« 

[+3,40] 

+  2,67 
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Time  of  Observation. 

•  s 
s 

Micrometer 
readings. 

Mean 
Level. 

Collim" 

Krror  of 

Centre 

Wire, 

Level  Error. 

Collimation  Error 
of  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr" 

si 

> 

Remarks. 

B 

Illumo 

lllumn 

Ilium"  E. 

lUumn 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

W. 

E. 

W. 

E. 

W. 

h 

0 

r 

r 

II 

„ 

// 

U 

^f 

1866 

Sept.  10 .    9 
10.    9 
15.    2 
15.    3 
15.    7 
15.  10 
25.    1 
25.    2 
30.22 

60 
59 

55 

55 
59 

-,0408 

-  ,0495 

-  ,0609 

-  ,0722 
-,0426 

-,0284 

+  3,33 
[+  3,40] 

+  3,25 
[+3,40] 

+  3,51 
[+3,40] 

+  3,56 
[+3,40] 

+  2,62 
+  2,68 
+  2,38 
+  2,53 
+  2,45 
+  2,15 
+  2,81 
+  2,65 
+  2,90 

+  4,21 
+  4,12 
+  4,39 
+  4,43 

G. 

By  \  Ursae  Minoris. 
By  Polaris  SP. 
By  &  Ursae  Minoris. 
By  Polaris  SP. 

30.23 

» 

,2183 

+  1,56 

+  3,15 

+  2,65 

+  0,47 

+  4,03 

-4,41 

Reversed. 

30.23 

59 

1) 

[+3,52] 

+  0,10 

. 

Oct      8.    0 

,2235 

+  3,38 

+  0,33 

-4,64 

By  Polaris  SP. 

8.    1 

58 

)9 

[+  3,52] 

+  0,19 

9.   0 

,2210 

+  3,20 

+  0,47 

-4,46 

By  Polaris  SP. 

9.    1 

57 

11 

[+3,52] 

+  0,15 

15.    0 

,1969 

+  3,67 

-0,41 

-4,92 

By  Polaris  SP. 

15.    0 

51 

9i 

[+  3,52] 

-0,26 

15.  10 

47 

,1904 

)1 

-0,37 

17.    0 

,2467 

+  3,83 

+  0,28 

-5,09 

By  Polaris  SP. 

17.    0 

50 

n 

[+  3,52] 

+  0,59 

22 

Centre  wire  broken, 

30.    0 

51 

,0998 

[-  0,03] 

+  1,63 

31  .23' 50 

,0826 

» 

+  1,34 

Nov.     5  .  22; 
6.22S 

,0920 

+  0,41 

+  1,06 

-1,35 

By  Polaris  SP. 

5.23 

53 

,0948 

[-0,03] 

+  1,55 

6.23 

52 

,0892 

)5 

+  1,45 

9-21 

42 

,0523 

»9 

+  0,82 

9.22 

55 

-0,08 

+  0,88 

-0,86 

By  Polaris  SP. 

13.23 

47 

,0841 

[-  0,03] 

+  1,37 

17.    9 

,0602 

-0,56 

+  1,49 

-0,38 

By  Polaris. 

17.  10 

39 

,5 

[-  0,03] 

+  0,96 

19.22 

36 

,0853 

51 

+  1,38 

20.21 

,1122 

+  0,44 

+  1,37 

-1,38 

By  Polaris  SP. 

20.22 
26.21/ 
27.21S 

38 

59 

[-  0,03] 

+  1,84 

,1136 

+  0,23 

+  1,61 

-1,17 

By  Polaris  SP. 

26.22 

45 

,1225 

[-  0,03] 

+  2,02 

27.22 

42 

,1046 

51 

+  1,71 

29.21 

,0721 

-  0,62 

+  1,75 

-0,32 

By  Polaris  SP. 

29.22 

41 

)) 

[-  0,03] 

+  1,16 

Dec.     2 .  23 

42 

,1)86 

55 

+  1,95 

2.23 

,2729 

?> 

+  3,28 

-0,27 

+  4,37 

+  2,19 

+  0,29 

-0,67 

Reversed. 

7.20 

43 

,2129 

-0,15 

+  3,46 

+  0,41 

By  Polaris  SP. 

9.20 

45 

,2266 

-0,44 

+  3,41 

+  0,12 

By  Polaris  SP. 

10.20 

40 

,2128 

-1,05 

+  2,56 

-0,49 

By  Polaris  SP. 

17.    8 

46 

,2328 

-0,02 

+  3,93 

+  0,54 

By  Polaris. 

19-    7 

44 

,2083 

+  0,41 

+  3,94 

+  0,97 

By  Polaris. 

20.    7 

39 

,1911 

+  0,05 

+  3,29 

+  0,61 

By  Polaris. 

21  .    7 

40 

,2107 

-0,08 

+  3,49 

+  0,48 

By  Polaris. 

1867 

Jan.    14.    6 
19.    4 

28 
31 

,1603 
,1960 

+  0,09 

[+0,76i 

+  2,80 
+  3,40 

+  0,65 

By  Polaris. 

24.    5 

45 

,2546 

+  1,44 

+  5,76 

+  2,00 

By  Polaris. 

25.    5 

46 

,2284 

+  1,46 

+  5,34 

+  2,02 

By  Polaris. 

31  .    5 

44 

,1736 

+  0,95 

+  3,89 

+  1,51 

By  Polaris. 

Feb.     2.    4 

46 

,19.94 

+  0,83 

+  4,21 

+  1,39 

By  Polaris. 

3.22 

44 

,2068 

,1674 

+  3,13 

+  0,71 

+  4,22 

+  2,04 

+  1,27 

-1,65 

Reversed. 

5 

Altered  Collimation. 

6.    4 

46 

,0701 

-  1,67 

+  2,77 

+  0,73 

By  Polaris. 

9.    4 

47 

,0683 

-0,85 

+  1,.<)2 

-0,09 

By  Polaris. 

11.    9 

45 

,0583 

-0,80 

+  1,69 

-0,14 

By  &  Ursa;  Minoris  SP. 

14.    9 

45 

,0538 

-  2,04 

+  2,86 

+  1,10 

By  «  Ursa;  Minoris  SP. 

15.    3 

49 

,0484 

-0,38 

+  1,11 

-0,56 

By  Polaris. 

19-    2 

49 

,0.361 

[-0,65] 

+  1,17 

23.    3 

49 

,0000 

-  0,92 

+  0,92 

-0,02 

By  Polaris. 

27.    3! 

42 

,0000 

-  0,90 

+  0,90 

-0,04 

By  Polaris, 

Mar.     2.    2I 

39 

,0307 

-  0,.S6 

+  0,78 

-  0,58 

By  Polaris. 

28.    1 

48 

,0000 

-0,64 

+  0,64 

-0,30 

By  Polaris. 

Apr.     3.    1 

52 

,0000 

-  1,32 

+  1,32 

+  0,38 

By  Polaris. 
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'lime  of  Observation. 

a; 

3 

1 

Hi 

a. 
E 

Micrometer 
readings. 

Mean 
Level. 

Collim" 

Error  of 

Centre 

Wire, 

Level  Error. 

C^oUimationEiror 
jf  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr". 

> 
J3 

Remarks. 

Illura" 

Ilium" 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

W. 

E. 

W. 

E. 

W. 

h 

0 

r 

r 

„ 

II 

„ 

„ 

^^ 

,^ 

1867    May     1.11 

49 

-  ,0688 

-0,39 

-0,89 

-0,55 

G. 

By  Polaris  SP. 

1.23 

52 

-  ,0639 

-0,90 

-0,29 

-0,04 

By  Polaris. 

3.  10 

56 

-,0600 

-0,70 

-0,42 

-0,24 

By  Polaris  SP. 

3.22 

58 

-  ,0535 

-0,70 

-0,32 

-0,62 

By  Polaris. 
Keversed  repeatedly. 

16.22 

50 

-,1420 

-0,98 

-  1,37 

+  0,04 

Examination  of  Pivots. 
By  Polaris. 

17.22 

52 

-,1218 

-0,78 

-1,23 

-0,16 

By  Polaris. 

June    9.20   60 1 

-,1463 

-  1,04 

-1,38 

+  0,10 

By  Polaris. 

10.    8 

64 

-,1253 

-0,67 

-1,39 

-0,27 

By  Polaris  SP. 

10.20 

64 

-,1257 

-0,36 

-1,71 

-0,58 

By  Polaris. 

22.    7 

59 

-,1233 

-0,66 

-1,37 

-0,28 

By  Polaris  SP. 

27.    7    60| 

-,1145 

-0,23 

-1,65 

-0,71 

By  Polaris  SP. 

29.    7 

63 

-,1136 

-0,57 

-1,29 

-0,37 

By  Polaris  SP. 

July   10.    6 

65 

-,1081 

-0,21 

-  1,56 

-0,73 

By  Polaris  SP. 

11.    6 

66 

-,1137 

-0,55 

-1,31 

-0,39 

By  Polaris  SP, 

17.22 

63 

,1218 

-,1291 

+  0,15 

-1,33 

+  1,09 

-0,79 

-0,77 

+  0,39 

Reversed. 

19.22 

61 

,0.998 

-,1322 

-0,07 

-1,17 

+  0,87 

-1,01 

-0,61 

+  0,23 

Reversed. 

20.    0 

61 

,1097 

-,1343 

0,00 

-  1,28 

+  0,94 

-0,94 

-0,72 

+  0,34 

Reversed. 

22.    5 

66 

,1259 

-1,55 

+  0,94 

-0,99 

By  Polaris  SP. 

Aug.  30.  10 

64 

,1371 

-1,49 

+  1,20 

-0,93 

By  X  Ursa;  Jlinoris. 

Sept.    2  .    9 

65 

,1410 

-  1,13 

+  1,33 

-0,57 

By  X  UrSEe  Minoris. 

5.    7 

65 

,1347 

-0,94 

+  1,42 

-0,38 

By  b  Ursffl  Minoris. 

10.    2 

65 

,1369 

-0,86 

+  1,54 

-0,30 

By  Polaris  SP. 

10.  14 

58 

,1159 

-1,18 

+  0,86 

-0,62 

By  Polaris. 

12.    2 

65 

,1408 

-1,31 

+  1,15 

-0,75 

By  Polaris  SP. 

13.    1 

63 

,1409 

-,1113 

+  0,34 

-0,93 

+  1,54 

-0,86 

-0,37 

-0,01 

Reversed. 

13.    2 

64 

„ 

-0,61 

-1,18 

-0,33 

By  Polaris  SP. 

13.  14 

57 

-,1254 

-1,29 

-0,75 

+  0,35 

By  Polaris. 

14.    2 

63 

-,1114 

-1,09 

-0,70 

+  0,15 

By  Polaris  SP. 

21  .    1 

58 

-,1162 

-1,01 

-0,87 

+  0,07 

By  Polaris  SP. 

27.    1 

58 

-  ,0920 

-0,70 

-0,77 

-0,24 

By  Polaris  SP. 

Oct.     1 .    1 

55 

-,1013 

-  1,03 

-0,59 

+  0,09 

By  Polaris  SP. 

8.  12 

45 

-  ,0550 

-0,09 

-0,74 

-0,85 

By  Polaris. 

10.  12 

47 

-  ,0456 

+  0,08 

-0,75 

-1,02 

By  Polaris. 

14.    0 

51 

-,0342 

-0,75 

+  0,28 

-0,19 

By  Polaris  S  P. 

16.    0 

56 

-  ,0285 

-  1,00 

+  0,62 

+  0,06 

By  Polaris  SP. 

17.    0 

56 

-  ,0269 

-0,74 

+  0,39 

-0,20 

By  Polaris  SP. 

18.    0 

56 

-  ,0373 

-0,77 

+  0,24 

-0,17 

By  Polaris  SP. 

18.23 

54 

-  ,0162 

-0,26 

+  0,09 

-0,68 

By  Polaris  SP. 

20.22 

50 

,1803 

-  ,0285 

+  1,38 

-0,56 

+  2,58 

+  0,18 

0,00 

-0,38 

Reversed. 

25.23 

55 

,1946 

-1,15 

+  2,23 

-0,59 

By  Polaris  SP. 

27.23 

49 

,1833 

-0,75 

+  2,44 

-0,19 

By  Polaris  SP. 

29.  23 

53 

,19.98 

-  1,11 

+  2,36 

-0,55 

By  Polaris  SP. 

Nov.     1  .  10 

50 

,1761 

-1,32 

+  1,74 

-0,76 

By  Polaris. 

4.22 

45 

,1771 

-  0,59 

+  2,50 

-0,03 

By  Polaris  SP. 

5.  10 

45 

,1834 

-0,73 

+  2,46 

-0,17 

By  Polaris. 

5.22 

44 

,1894 

-1,30 

+  1,99 

-0,74 

By  Polaris  SP. 

6.22 

44 

,1939 

-  0,8.3 

+  2,54 

-0,27 

By  Polaris  SP. 

7.  10 

44 

,1966 

-1,71 

+  1,70 

-1,15 

By  Polaris. 

7.22 

45 

,2012 

-0,64 

+  2,85 

-0,08 

By  Polaris  SP. 

23.    9 

42 

,2352 

-  1,64 

+  2,43 

-1,08 

By  Polaris. 

26.21 

39 

,2110 

-1,31 

+  2,35 

-0,75 

By  Polaris  SP. 

27.    9 

40 

,2170 

-0,96 

+  2,80 

-0,40 

By  Polaris. 

Dec.     5.    8 

88 

,2350 

-1,07 

+  3,00 

-0,51 

By  Polaris. 

9.    8 

29 

-,2139 

-0,81 

+  2,90 

-0,25 

By  Polaris. 

1868    Jan.    15.    5 

46 

,2662 

-0,63 

+  3,98 

-0,07 

By  Polaris. 

Feb.     4 .  10 

44 

,2279 

-1,20 

+  2,74 

-0,64 

By  «  Ursae  Minoris  SP. 

4.  10 

Jl 

„ 

-1,35 

+  2,60 

-0,79 

By  51  Cephei. 

11  .    S 

4.6 

,2244 

-0,85 

+  3,04 

-0,29 

By  Polaris. 

11  .  10 

44 

,2127 

-1,04 

+  2,65 

-0,48 

By  &  Ursac  Minoris  SP. 

11  .  10 

»J 

9» 

-1,18 

+  2,51 

-0,62 

By  51  Cephei. 

11.22 

43 

,2149 

,0329 

+  2,20 

-0,38 

+  3,40 

+  1,00 

+  0,18 

-0,56 

Reversed. 

24.    9 

50 

,0362 

-0,25 

+  0,97 

-0,69 

By  h  Urs«  IMinoris  SP. 

24.    9 

»5 

„ 

+  0,99 

-0,27 

-  1,93 

By  61  Cephei. 

28.    2 

51 

-  ,0803 

-1,41 

+  0,15 

+  0,47 

By  Polaris. 

Mar.     5.    8 

48 

-  ,0550 

-1,25 

+  0,41 

+  0,31 

By  i  Ursa;  Minoris  SP. 

5.    8 

w 

„ 

-  1,90 

+  1,07 

+  0,96 

By  51  Cephei. 

6.    3 

48 

-  ,0630 

-0,74 

-0,23 

-0,20 

By  Polaris. 

9.    2 

-,0699 

-0,81 

-0,28 

-0,13 

By  Polaris 
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Collim" 
F.rror  of 

Level  Error. 

CoUimation  Error 
of  i\Iean  of  Wires 
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Time 

of  Observation. 

K 

Mean 
Level. 

Centre 
Wire, 

J 

Remarks. 

B 

Ilium" 

lUumn 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

K. 

W. 

K. 

VV. 

E. 

W. 

h 

0 

r 

r 

^^ 

„ 

„ 

„ 

^^ 

1868 

Mar.  12.    8 

48 

-  ,0392 

-0,78 

+  0,22 

-0,16 

G. 

By  S  UrssB  Minoris  SP. 

12.    8 

5) 

•>•> 

-0,82 

+  0,25 

-0,12 

By  51  Cephei. 

18.    6 

46 

-  ,0605 

-0,63 

-0,30 

-0,31 

By  d  Ursae  Minoris  SP. 

18.    6 

5> 

9) 

-1,12 

+  0,20 

+  0,18 

By  51  Cephei. 

23.    9 

42 

-  ,0622 

-0,35 

-0,61 

-0,59 

By  ,\  Ursae  Minoris  SP. 

30.    1 

45 

-,0550 

-0,64 

-0,19 

-0,30 

By  Polaris. 
By  Polaris. 

April   3.    1 

49 

-,0520 

-0,06 

-0,72 

-0,88 

4.    1 

51 

-  ,0507 

-1,53 

+  0,77 

+  0,59 

By  Polaris. 

15.  10 

49 

-  ,0649 

-0,73 

-0,27 

-0,21 

By  Polaris  SP. 

May     7.    0 

54 

,1844 

-  ,0457 

+  1,27 

-0,74 

+  2,47 

+  0,07 

-0,18 

-0,20 

(Reversed  repeatedly.     Examin. 
I     of  Pivots. 

7.21 

54 

-  ,0621 

-  1,44 

+  0,49 

+  0,50 

By  Polaris. 

12.22 

59 

-  ,0702 

-0,19 

-0,90 

-0,75 

By  Polaris. 

14.22 

61 

-  ,0676 

-  0,38 

-0,67 

-  0,56 

By  Polaris. 

25.22 

58 

-  ,0957 

-0,08 

-1,45 

-0.86 

By  Polaris. 

26.22 

59 

-  ,0807 

-0,54 

-0,77 

-0,40 

By  Polaris. 

27.    9 

61 

-  ,0894 

-0,75 

-  0,67 

-0,19 

By  Polaris  SP. 

31.21 

62 

-,1008 

-0,64 

-0,98 

-  0,30 

By  Polaris. 

June     1 .    9 

64 

-,1062 

-0,70 

-1,00 

-0,24 

By  Polaris  SP. 

8.    7 

60 

-,1640 

-1,05 

-1,64 

+  0,11 

By  Polaris  SP. 

17.    8 

71 

-  ,0449 

+  0,70 

-1,37 

-  1,64 

By  Polaris  SP. 

17.20 

65 

-  ,0846 

+  0,57 

-1,91 

-1,51 

By  Polaris. 

18.    8 

66 

-,0914 

+  0,04 

-1,50 

-0,98 

By  Polaris  SP. 

18.20 

62 

-  ,0826 

+  0,63 

-  1,.93 

-1,57 

By  Polaris. 

22.    8 

67 

-  ,0990 

+  0,25 

-1,83 

-1,19 

By  Polaris  SP. 

22  .  20 

63 

-,1186 

-0,06 

-1,86 

-0,88 

By  Polaris. 

July     9.12 

66 

-  ,1233 

-0,45 

-1,55 

-  0,49 

By  S  Ursae  Minoris. 

9.  12 

•>•> 

,, 

-0,94 

-1,06 

0,00 

By  51  Cephei  SP. 

15.  10 

71 

-  ,1264 

-  0,67 

-1,39 

-0,27 

By  S  Ursffl  Minoris. 

15.  10 

11 

,, 

-0,09 

-1,96 

-0,85 

By  51  Cephei  SP. 

20.  10 

75 

-,1326 

-0,16 

-2,00 

-0,78 

By  S  Ursae  Minoris. 

20.  10 

57 

99 

-0,28 

-1,88 

-  0,66 

By  51  Cephei  SP. 

27.    9 

72 

-  ,1253 

+  0,63 

-2,67 

-  1,57 

By  S  Ursffi  Minoris. 

27.    9 

51 

59 

+  0,30 

-  2,34 

-1,24 

By  51  Cephei  SP. 

Sept.    5.    3 

72 

-,1140 

+  0,14 

-1,98 

-1,08 

By  Polaris  SP. 

6.22 

71 

,1747 

-,1435 

+  0,35 

-1,49 

+  1,55 

-0,95 

-0,93 

+  0,55 

Reversed. 

7.    3 

74 

,1809 

-0,39 

+  2,76 

+  0,17 

By  Polaris  SP. 

9.    8 

64 

,1165 

-1,51 

+  0,53 

-0,95 

By  S  Ursffi  Minoris. 

9.    8 

„ 

55 

-0,84 

+  1,21 

-0,28 

By  51  Cephei  SP. 

21  .    2 

63 

,1678 

-1,28 

+  1,65 

-0,70 

By  Polaris  SP. 

Oct    12.    0 

54 

,2091 

-1,03 

+  2,60 

-  0,45 

By  Polaris  SP. 

19.    0 

46 

,1880 

-  1,62 

+  1,65 

-1,04 

By  Polaris  SP. 

20.23 

47 

,2243 

-1,50 

+  2,38 

-0,92 

By  Polaris  SP. 

25.23 

50 

,2449 

-1,34 

+  2,90 

-0,76 

By  Polaris  SP. 

26 .  23 

48 

,2275 

-1,24 

+  2,70 

-0,66 

By  Polaris  SP. 

27.    9 

46 

,2331 

-  0,85 

+  3,19 

-0,27 

By  Polaris. 

29.23 

47 

,2455 

-1,58 

+  2,66 

-1,00 

By  Polaris  SP. 

Dec.     3.    9 

46 

,2923 

-1,91 

+  3,14 

-  1,33 

By  Polaris. 

16.    8 

47 

,2506 

-2,23 

+  2,10 

-1,65 

By  Polaris. 

23.11 

44 

,2404 

-1,80 

+  2,36 

-  1,22 

By  0  Ur.sa;  Minoris  SP. 

29.12 

39 

,2391 

-1,9^ 

+  2,17 

-  1,40 

By  S  Ursa;  Minoris  S P. 

31.    7 

39 

,2279 

-  0,66 

+  ,%28 

-0,08 

By  Polaris. 

1869 

Feb.     9.    9 

49 

,1902 

-0,71 

+  2,60 

-0,13 

By  S  Ursa;  Minoris  SP. 

18.    4 

49 

,1840 

-0,84 

+  2,36 

-0,26 

By  Polaris. 

19.    4 

47 

,1801 

-0,89 

+  2,25 

-0,31 

By  Polaris. 

20.    4 

46 

,1884 

-1,00 

+  2,27 

-0,42 

By  Polaris. 

April  10 .    0 

51 

,2296 

-1,67 

+  2,31 

-1,09 

By  Polaris. 

11.23 

57 

,2419 

-1,34 

+  2,85 

-0,76 

By  Polaris. 

12.  11 

57 

,2159 

-1,94 

+  1,80 

-  1,,36 

By  Polaris  SP. 

12.22 

56 

,2136 

-,0451 

+  1,52 

-0,98 

+  2,72 

+  0,32 

-0,40 

+  0,0  a 

Reversed. 

12.23 

59 

99 

-0,77 

+  0,10 

-0,19 

By  Polaris. 

13.  11 

58 

-,0462 

-1,28 

+  0,,';9 

+  0,32 

By  Polaris  SP. 

26.  11 

53 

-  ,0703 

-1,07 

-0,02 

+  0,11 

By  Polaris  SP. 

26.23 

58 

-  ,0338 

-0,24 

-  0,23 

-0,72 

By  Polaris. 

May   17.    9 

54 

-,1167 

-  1,53 

-0,35 

+  0,57 

By  Polaris  SP. 

18.  10 

54 

-,1169 

-1,21 

-0,68 

+  0,25 

By  Polaris  SP. 

24.  10 

55 

-,1101 

-0,60 

-1,18 

-0,36 

By  Polaris  SP. 

28.23 

48 

,1468 

-,1755 

-0,16 

-  1,,53 

+  1,04 

-1,36 

-0,95 

+  0,57 

Reversed. 

31  .    8 

51 

,1625 

-2,25 

+  0,58 

-1,67 

By  Polaris  SP. 

31  .21 

50 

,1402 

-1,48 

+  0,97 

-0,90 

By  Polaris. 
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Time  of  Observation. 

<1J 

S 

p. 

Micrometer 
readingrs. 

Mean 
Level. 

CoUim" 

Error  of 

Centre 

Wire, 

Level  Error. 

CoUimation  Error 
of  Mean  of  Wires 
+  Diurnal  Aberr". 

> 

Remarks. 

<u 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium"  E. 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

Ilium" 

0 

H 

E. 

W. 

E. 

W. 

E. 

W. 

h 

0 

r 

r 

// 

// 

// 

II 

,, 

„ 

I869    June     7-    8 

68 

,1851 

-  1,7.0 

+  1,43 

-1,21 

G. 

By  Polaris  SP. 

8.20 

60 

,1109 

-J, 17 

+  0,78 

-0,59 

By  Polaris. 

14.    8 

56 

,1045 

-1,24 

+  0,60 

-0,66 

By  Polaris  SP. 

23.    8 

57 

,1338 

-1,53 

+  0,81 

-0,95 

By  Polaris  SP. 

July  10.    7 

m 

,1253 

-1,23 

+  0,97 

-0,65 

By  Polaris  SP. 

Elevation  of  West   end  of  Axis  above  plane  of  Equator. 

To  obtain  this  quantity,  which  is  denoted  throughout  by  n,  the  course  adopted  was  to 
select  if  possible  two  observations  at  an  interval  of  not  more  than  12  hours,  one  at  least  being 
that  of  a  star  near  the  pole,  the  other,  when  forthcoming,  of  the  same  star  or  of  another  circum- 
polar  star  on  the  opposite  side  of  the  pole,  or,  when  these  could  not  be  obtained,  of  a  suitable 

clock  star. 

The  "concluded  Transits  over  the  mean  of  the  seven  wires"  were  corrected  for 
CoUimation  and  Clock  Rate.  Denoting  the  corrected  time  by  T,  and  the  Clock  correction 
at  a  given  time  by  C,  we  have 

T  +  C  +  m  +  n  tan  8  =  a 

or  C  +  m  +  n  tan  S  =  a  ~  T. 

The   two   stars  give   two   such  equations    in   which    C  and    m    may   be    taken    as    constant, 
and   thence   n  is   determined.     When   the   same    star   is    taken    above    and    below   the    pole 

the  equations  are 

C  +  m  +  n  tan  8  =  a  -  T 


and 


C  +  m  -n  tan  S  =  a  -  T' 

^a-T-{a'-T') 
2  tan  8 


So   long   as   it   was   thought   that   n   might  be    safely   assumed    to    remain    unchanged,  a 
mean  value  was  adopted  in  the  reductions. 

The   quantity   m  =  6  sec  <^  -  w  tan  ^  was   then   easily   calculated  by   the    aid    of    Table    V. 

Also  the  error  of  azimuth 

a  t=  m  sin  ^  —  w  cos  <j)  =  b  tan  <f>  —  n  sec  (f> 

may  be  calculated,  if  required,  by  Table  V.  or  VI. . 
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Elevation  of  West  end  of  Axis  ahove  plane  of  Equator. 


Unte. 

n 

i  i 

Stars. 

Date. 

n 

'5 

1 

3 

Stan. 

^ 

1— 1 

^ 

S 

s 

s 

1866 

Jan.      1 

+  ,209 

1 

E 

S  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 

1866    Apr.  14 

-,149 

1 

W 

»;  Virginis,  Polaris  SP. 

1 

+  ,174 

1 

i) 

(3  Ceti,  Polaris. 

16 

-,124 

1 

■? 

tj  Virginis,  Polaris  SP. 

1 
S 

-,068 
+  ,090 

1 

•>•* 
?) 

t,  Tauri,  S  Urs.  Min.  SP.  (Bad  obs.). 
Polaris,  v  Piscium. 

16, 

17/ 

-,069 

1 

5» 

Polaris,  p  Leonis. 

4 

,107 

1 

>5 

12  Ceti,  Polaris. 

17 

-,076 

1 

55 

tl  Virginis,  Polaris  SP. 

6 

28 

,136 
,191 

1 
1 

57 

/3  Ceti,  Polaris. 

2  Urs.  Min.,  a  Lyrce. 

171 
18/ 

-,123 

1 

15 

Polaris,  tt  Leonis. 

29 

,102 

1 

51 

Polaris,  v  Piscium. 

18 

-,097 

2 

55 

Polaris  SP.,  Polaris. 

31 
Feb.     2 

+  ,085 
-,187 

1 
1 

w 

a  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 
S  Orionis.  I  Urs.  Min.  SP. 

191 
20( 

-,076 

1 

55 

Polaris,  8  Crateris. 

1 

-,110 

2 

55 

I  Urs.  Min.,  S  Ursa  Min.  SP. 

20 
21 

-,091 
-,088 

2 

1 

55 
55 

Polaris  SP.,  Polaris. 
tt  Virginis,  Polaris  SP. 

7 
8 

-,123 

-,257 

2 
1 

55 
55 

c  Urs.  Min.  SP.,  S  Urs.  Min. 
a  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

22) 
23^ 

-,103 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

12 
13 

-,188 
-,147 

1 

2 

55 
55 

a  Orionis,  I  Urs.  Min.  SP. 
Polaris,  S  Urs.  Min.  SP. 

2S( 

24S 

-,107 

1 

55 

Polaris,  8  Crateris. 

14 

-,076 

1 

55 

S  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

24 

-,147 

1 

55 

ri  Virginis,  Polaris  SP. 

17 

-,165 

2 

55 

Polaris,  8  Urs.  Min.  SP. 

24 

-,097 

1 

55 

Polaris,  8  Crateris. 

181 
19] 

-,192 

2 

55 

I  Urs.  Min.,  I  Urs.  Min.  SP. 

25 
25 

-,146 
-,044 

1 
1 

55 
55 

t)  Virginis,  Polaris  SP. 

^  Virginis  (25,  26),  Polaris. 

19 

-,148 

1 

55 

8  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

26 

-,098 

1 

55 

ri  Virginis,  Polaris  SP. 

21 

-,186 

2 

55 

Polaris,  S  Urs.  Min.  SP. 

30 

+  ,034 

1 

E 

Polaris  SP.,  ^Virginis. 

22 

-,217 

2 

55 

2  Urs.  Min.  SP.,  0  Urs.  Min. 

May     2 

,034 

1 

55 

tl  Virginis,  Polaris  SP. 

23 

-,182 

1 

55 

Polaris,  Aldebaran. 

3 

,022 

2 

55 

Polaris  SP.,  Polaris. 

( 

23 

-,192 

2 

55 

S  Urs.  Min.  SP.,  I  Urs.  Min. 

4 

,067 

1 

55 

Polaris  SP.,  Polaris. 

■ 

24 
26 

-,159 
-,249 

1 
1 

55 
55 

Polari.s,  Rigel. 

a  Orionis,  8  Urs.  Min.  SP. 

?l 

,079 

1 

55 

Polaris,  8  Crateris. 

, 

28 

-,200 

1 

55 

Polaris,  a  Orionis. 

7 

,088 

1 

55 

7^  Virginis,  Polaris  SP. 

28 

-,249 

2 

55 

a  Urs.  Min.  SP  ,  8  Urs.  Min. 

7 

,088 

1 

19 

d  Virginis,  Polaris. 

Mar.     1 

+  ,097 

1 

E 

8  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

14 

,074 

1 

55 

Polaris  SP.,  ^Virginis. 

11 
21 

,033 

2 

55 

8  Urs.  Min.,  8  Urs.  Min.  SP. 

16 
16 

,070 
,079 

1 
1 

55 
55 

fl  Virginis,  Polaris  SP. 
^  Virginis,  Polaris. 

■ 

; 

2 

+  ,061 

1 

55 

Polaris,  Rigel. 

17 

,070 

2 

55 

Polaris  SP.,  Polaris. 

2 
2 

-,101 
+  ,079 

1 

1 

55 
51 

y  Geminorum,  51  Cephei. 
8  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

18( 
I9S 

,099 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

% 

,092 

1 

55 

a  Cygni,  Polaris. 

20) 
21( 

,071 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

4 
6 

,097 

1 

55 

8  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

21) 
22f 
22) 
23( 

,069 

2 

)) 

Polaris,  Polaris  SP. 

,087 

1 

55 

a  Cygni,  Polaris. 

,137 

1 

55 

ri  Cancri,  8  Urs.  Min. 

,029 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

( 

7 

,066 

1 

55 

f  Hyflrae,  Polaris. 

25 

,004 

2 

>9 

Polaris  SP.,  Polaris. 

8 

,052 

2 

55 

Polaris,  8  Urs.  Min.  SP. 

26 

+  ,03-2 

1 

?> 

Polaris  SP.,  >/  Bootis. 

12 
12 

,057 
+  ,037 

1 
1 

55 
55 

Polaris,  fx  Geminorum. 

8  Urs.  Min.  SP.,  7  Geminorum. 

27) 
28) 

-,120 

2 

W 

Polaris,  Polaris  SP. 

12 
14 

-,049 
+  ,094 

1 

1 

1) 
55 

51  Cephei,  e  Can    Maj. 
Polaris,  n  Geminorum. 

28) 
29s 

-,132 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

14 

-,004 

1 

8  Urs.  Min.  SP.,  7  Geminorum. 

29) 
SOS 

^■^       »             «               ■'^       T             •           /^  T^ 

14 

-,064 

1 

55 

51  Cephei,  7  Canis  Majoris. 

-,146 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

1 

151 
16/ 

+  ,112 

1 

55 

0  Cygni,  Polaris. 

June    2 

6 

-,135 
-,I1() 

1 
1 

55 
91 

Polaris  SP.,  f  Urs.  Min. 
Polaris  SP.,  t,  Urs.  Min. 

22 

+  ,060 

1 

55 

Polaris,  Procyon. 

7 

-,105 

1 

55 

Polaris,  ji  Libra;  (7,  8). 

22 

-,016 

1 

55 

8  Urs.  ftlin.  SP.,  8  Geminorum. 

8 

-,081 

1 

55 

/3'  Scorpii,  Polaris. 

27 

271 
28/ 

H  ,113 

,088 

1 
1 

55 
55 

Polaris,  tj  Cancri. 
Regulus,  Polaris. 

10 
14 

-,079 
-,114 

1 

1 

55 
9» 

fa  Cor.  Bor.,  Scorpii  (8,  12), 
1      Polaris. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

29 
291 
31/ 
Apr.     2 

,075 

1 

55 

Castor,  A.  Urs.  Min.  SP. 

15) 
16( 
22/ 
23( 

-,117 

1 

19 

Polaris,  a  Cor.  Bor. 

+  ,172 

1 

55 

Procyon,  Polaris. 

-,143 

1 

W 

Pollux,  \  Urs.  Min.  SP. 

-,084 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

6 

-,079 

1 

5, 

Polaris,  Procyon. 

25 

+  ,131 

1 

E 

8  Ophiuchi,  Polaris. 

6 

-,119 

1 

„ 

Pollux,  \  Urs.  Min.  SP. 

27 

,143 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

9 

-,129 

1 

„ 

a  Cassiopeias,  Polaris. 

28 

,135 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

11 

-,068 

1 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris. 

30 

,H2 

1 

55 

Capella,  Polaris  SP. 

13 

131 
14/ 

-,157 

1 

,, 

tj  Virginis,  Polaris  SP. 

July      1) 
2( 

,096 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

-,109 

1 

„ 

Polaris,  a  Hydrae. 

1) 
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Date. 

71 

SUrj. 

Date. 

n 

'55 

1 

e' 

s 

w 

Stars. 

18C6 

July     5 

,108 

i 

E 

Regulus,  Polaris  SP. 

1866    Nov.  21 

s 
-,115 

Polaris,  0'  Ceti. 

6 

,013 

i 

?9 

Capella,  Polaris  SP. 

23 

-,151 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

7 

,095 

2 

••) 

Polaris  SP.,  g  Urs.  Mill. 

26 

-,077 

1 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Lyroe. 

9 

,156 

2 

15 

Polaris  SP.,  2  and  \  Urs.  Min. 

26 

-,079 

2 

99 

Polaris,  SP.,  2  Urs.  Min. 

10 

,186 

1 

1) 

d  Ophiuchi,  6  Urs.  Min. 

27 

-,093 

1 

99 

Polaris,  d'  Ceti. 

11 

,174 

1 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

28 

-,079 

1 

99 

2  Urs.  JMin.,  a  Lyr®. 

11 

,148 

1 

?> 

ft  Aquilae,  A  Urs.  Min. 

29 

+  ,001 

1 

99 

2  Urs.  Min.,  «  Lyrse. 

12 

,155 

2 

55 

Polaris  SP.,  X  Urs.  Min. 

29 

+  ,001 

1 

59 

Polaris,  0'  Ceti. 

13 

,086 

1 

55 

Polaris  SP.,  ft  Lyrw. 

29 

-,042 

2 

99 

Polaris  SP.,  2  Urs.  Min. 

13 

,120 

1 

15 

ft  Aquilae,  A  Urs.  Min. 

30 

+  ,005 

1 

99 

Polaris,  6^  Ceti. 

14 

17 

+  ,098 
-,092 

2 
2 

95 

W 

Polaris  SP.,  2  Urs.  Min. 
Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

Dec.     6) 

7S 

+  ,118 

2 

E 

Polaris  SP.,  Polaris. 

IS 

-,I,^2 

2 

)5 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

7 

,183 

1 

99 

2  Urs.  ]Min.,  a  Lyrae. 

19 

20 

-,143 

-,124 

1 
2 

?5 
5' 

Polaris  SP.,  o  Ophiuchi. 
Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

71 
8S 

,072 

2 

59 

Polaris  SP.,  Polaris. 

25 
25 

-,075 
-,109 

1 

1 

)5 
55 

H  Sagittarii,  S  Urs.  Min. 
0  Aquilce,  A  Urs.  Min. 

9} 
lOi 

,061 

2 

99 

Polaris  SP.,  Polaris. 

30 

-,088 

1 

y5 

S  Aquilae,  A  Urs.  Min. 

10 

,160 

1 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

Aug.     1 

-,128 

1 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

10) 

ll( 

,136 

2 

Polaris  S  P.,  Polaris. 

3 

-,066 

1 

59 

h'  Sagittarii,  A  Urs.  BUn. 

99 

4 

-,076 

1 

95 

h^  Sagittarii,  A  Urs.  Min. 

12 

,142 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

27 

-,103 

2 

99 

Polaris  SP.,  I  Urs.  Min. 

12 

,147 

95 

Polaris  SP.,  e'  Ceti. 

30 

-,177 

2 

95 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

13 

,262 

99 

Polaris,  0'  Ceti. 

31 

-,138 

2 

95 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

13 

,052 

99 

ft  Tauri,  2  Urs.  Min.  SP. 

Sept.     1 

-,103 

2 

99 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

17 

,062 

99 

7  Pegasi,  Polaris. 

3\ 
5| 

+  ,089 

1 

E 

Polaris  SP.,  a  Aquilae. 

19 
19 

,164 
,081 

99 
99 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilse. 
Polari?,  0'  Ceti. 

5 

,068 

2 

99 

Polaris  SP.,  8  Urs.  Min. 

19 

,003 

55 

1/  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

6'l 
7/ 

,117 

1 

9J 

o^  Capricorni,  Polaris  SP. 

20 
20 

,160 
+  ,107 

99 
99 

3  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 
Polaris,  6  Piscium. 

10 

,156 

2 

n 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

20 

-,042 

99 

1/  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

14 

,129 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

21 

+  ,111 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 

15 

,133 

2 

99 

Polaris  SP.,  a  Urs.  IMin. 

21 

,090 

99 

e  Piscium,  Polaris. 

17 
19 

,087 
,16'3 

2 
2 

99 
99 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 
Polaris  SP.,  Polaris. 

25) 

26^ 

,204 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 

21 

,149 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

26 

+  ,141 

99 

a  Aquilae,  Polaris. 

24 
25 

,141 
,077 

2 

1 

99 

Polaris  SP.,  Polaris. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

27| 
2SS 

,160 

99 

2  Urs.  Min.,  a  Lyrae. 

27 

,15! 

1 

99 

S  Aquilae,  X  Urs.  Min. 

28 

,229 

99 

K  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

28 

+  ,060 

i 

y 

Polaris  SP.,  y  Piscium. 

1867    Jan.    14 

,083 

99 

ft  Ceti,  Polaris. 

Oct.      6 

-,010 

2 

W 

Polaris  SP.,  A  Urs.  Min. 

15 

,119 

99 

ft  Ceti,  Polaris. 

8 

-,065 

1 

99 

•  Polaris  SP.,  Arcturu.s. 

19 

,115 

95 

ft  Ceti,  Polaris. 

9 

-,098 

1 

99 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

24 

,115 

99 

ft  Ceti,  Polaris. 

91 
10 

-,I02 

1 

" 

Arcturus,  Polaris  SP. 

25 

28 

,081 
,012 

99 
95 

ft  Ceti,  Polaris. 

1/  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

"1 

15  ( 

16  j 

-,082 

2 

» 

Polaris  SP.,  Polaris. 

30 
31 

,146 
,073 

99 
99 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 
ft  Ceti,  Polaris. 

-,087 

2 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris. 

Feb.     1 

2 

,141 
,076 

99 
99 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 
Polaris,  0'  Ceti. 

16. 

17/ 

-,13S 

1 

)' 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

2 
6 

+  ,006 
,000 

55 

W 

1/  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 
7  Pegasi,  Polaris. 

22 

-,04S 

,, 

ft  Ceti,  Polaris. 

6 

-,067 

» 

2  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 

3G 

-,084 

„ 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

8 

-,085 

„ 

Polaris,  B  Arietis. 

31 

-  ,060 

,, 

0  Ceti,  Polaris. 

8 

-,083 

„ 

2  Urs.  Min.  SP.,  2  Urs.  Min. 

Nov.     2 

-,051 

„ 

oUrs.Min.,12Ceti(Oct.31,Nov.3). 

9 

-,091 

„ 

a  Aquilae,  Polaris. 

3 

-,038 

5, 

12  Ceti,  Polaris. 

10 

-,064 

„ 

2  Urs.  Min.,  a  Aquila^. 

6 

-  ,o;J5 

„ 

Polaris,  0'  Ceti. 

11 

-,155 

„ 

1/  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

6 

-  ,090 

„ 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

14 

-,082 

,, 

2  Urs.  Min.  SP.,  2  Urs.  Min. 

9 

-  ,044 

,, 

Polaris,  0'  Ceti. 

15 

-,112 

,, 

Polaris,  Rigel  (14),  Aldeb.  (I6). 

9 

-  ,047 

„ 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

21 

-,169 

„ 

Procyon,  A  Urs.  Min.  SP. 

13 

-  ,036 

„ 

8  Urs.  Jlin.,  a  Lyrae. 

23 

-,113 

» 

Polaris,  «  Arietis. 

13 

-  ,020 

„ 

12  Ceti,  Polaris. 

26 

-,I43 

„ 

2  Urs.  Min.  SP.,  Procyon. 

14 

-,066 

„ 

2  Urs.  Min.,  a  Lyrse. 

27 

-,106 

„ 

Procyon  (26),  Polaris. 

14 

-  ,049 

„ 

12  Ceti,  Polaris. 

28 

-,215 

,, 

Procyon,  A  Urs.  Min.  SP. 

16 

-,129 

„ 

Polaris  SP.,  <5  Urs.  Min. 

Mar.     2 

-,149 

„ 

Polaris,  15  Argus. 

17 

-,098 

„ 

ft  Ceti,  Polaris. 

4 

-,117 

,, 

Polaris,  Procyon. 

18 

-,107 

„ 

Polaris  SP.,  2  Urs.  Min. 

26 

-,123 

,, 

Polaris,  Aldebaran. 

19 

-,084 

„ 

Polaris,  fl'  Ceti. 

28 

-,143 

„ 

Polaris,  Procyon. 

19 

20 

-,136 
-,052 

2 

Polaris  SP.,  2  Urs.  Min. 
Polaris,  6'  Ceti. 

Apr.     2( 

•  Si 

-,117 

» 

2  Hydra;,  Polaris. 

20 

-,140 

2 

» 

Polaris  SP.,  2  Urs.  Min. 

9 

-,194 

„ 

Polaris,  a  Hydrae. 
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Date. 

n 

c' 

B 

_3 

Stars. 

Date. 

n 

be 

1 

c 

E 

E 

Stars. 

1867    Apr.   11) 
14( 
11* 
16) 

17( 
May      1 

5 

-,202 

1 

w 

a  HytlrjE,  Polaris. 

1867    Oct.    30 

31) 

Nov.     1$ 

1) 

2^ 
4) 
5f 

,084 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

-,184 

1 

15 

a  Hydrae,  Polaris. 

,081 
,035 

2 
2 

95 
55 

Polaris  SP.,  Polaris. 
Polaris  S  P.,  Polaris. 

-,146 

1 

?? 

a  Hydras,  Polaris. 

-,204 

2 

)) 

Polaris  SP.,  Polaris. 

+  ,027 

2 

95 

Polaris  SP.,  Polaris. 

S 

51 

6i 

16) 

17S 
17( 
ISi 

-,167 

2 

f) 

J'olaris  SP.,  Polaris. 

1 

-,029 

2 

55 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,112 

1 

)) 

Polaris,  v  Leonis. 

+  ,010 

2 

99 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,117 

1 

5? 

Polaris,  »;  Virginis. 

7) 

l\ 

8 

,013 

2 

59 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,095 

1 

)1 

Polaris,  c  Crateris. 

,027 

99 

e  Piscium,  Polaris  SP. 

27 

-,117 

1 

•>•> 

tj  Virginis,  Polaris  SP. 

16 

+  ,036 

55 

Polaris,  6'  Ceti. 

June    9 

-,114 

1 

n 

Polaris,  a  Arietis. 

20 

-,020 

95 

e  Piscium,  Polaris. 

10 

-,128 

1 

1) 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

21 

+  ,008 

99 

Polaris,  0'  Ceti. 

10 

-,114 

1 

)i 

Polaris  SP.,  a  Arietis. 

23 

-,009 

99 

/3  Ceti,  Polaris. 

22 
26 

-,180 
-,155 

1 
1 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 
Polaris  SP.,  f  Herculis. 

26) 

27^ 

+  ,003 

2 

95 

Polaris  SP.,  Polaris. 

27 
29 

-  ,206 
-,171 

1 
1 

55 
55 

Polaris  SP.,  k  Ophiuchi. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

27 
28 

-,028 

2 

95 

Polaris  SP.,  Polaris. 

July     6 

-,137 

1 

55 

Polaris  SP.,  ^  Herculis. 

29 

-,027 

99 

Polaris,  0'  Ceti. 

8 

-,086 

1 

55 

/^'  Sagittarii,  3  Urs.  Min. 

Dec.     2 

+  ,044 

99 

Polaris,  0'  Ceti. 

9 

-,056 

1 

55 

n'  Sagittarii,  S  Urs.  Min. 

5 

,010 

)5 

e  Piscium,  Polaris. 

10 

-,160 

1 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

7 

+  ,019 

95 

Polaris,  e^  Ceti. 

11 

-,145 

1 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

9 

-,005 

99 

/3  Ceti,  Polari.s. 

13 

-,078 

1 

n 

n'  Sagittarii,  2  Urs.  Min. 

12 

+  ,029 

99 

/3  Ceti,  Polaris. 

16 

-  ,050 

1 

55 

n'  Sagittarii,  2  Urs.  Min. 

18 

+  ,027 

59 

g  Urs.  Min.,  S  Urs.  Min.  SP. 

22 

+  ,018 

1 

E 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

19 

-.017 

99 

Capella,  2  Urs.  Min.  SP. 

Aug.  30 

,084 

1 

55 

/i  Aquilae,  \  Urs.  IMin. 

20 

+  ,043 

99 

0  Urs.  Min.,  o  Lyrje. 

Sept.     2 

,135 

1 

5) 

7  Aquila?,  \  Ursas  Jlinoris. 

30 

-,070 

99 

Capella,  o  Urs.  Min. 

5 

,011 

1 

55 

0  Urs.  I\Iin.,  y  Aquilae. 

1868    Jan.    13 

-,102 

>9 

S  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 

10 

,019 

1 

55 

Polaris  SP.,  6  Aquarii. 

15 

+  ,099 

55 

e  Piscium,  Polaris. 

10 

,005 

1 

55 

/8  Ceti,  Polaris. 

Feb.     3 

-,031 

59 

c  Urs.  ]\Jin.,  51  Cephei. 

12 

+  ,004 

1 

55 

Polaris  SP.,  y  and  a  Aquilae. 

4 

-  ,080 

99 

2  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 

13 

-,199 

1 

W 

Polaris  SP.,  e  Pegasi. 

11 

+  ,066 

9J 

Polaris,  7  Can.  Maj. 

13» 
14S 
16 

-,152 
-,174 

2 

1 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

11 

12) 
13( 

-,075 
-,112 

95 

W 

S  Urs.  Min.  SP.,  54  Cephei. 
Polaris,  S  Geminorum. 

20 

-,190 

1 

55 

Polaris  SP.,  e  Pegasi. 

13 

-,173 

99 

Polaris,  Procvon, 

21 

-,170 

1 

5) 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

15 

-,215 

95 

S  Urs.  iVIin.  SP.,  51  Cephei. 

23j 
24( 

-,143 

2 

)1 

Polaris,  Polaris  SP. 

24 
28 

-  ,262 

-  ,066 

55 
95 

S  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 
Polaris,  Procvon. 

25( 
26f 

-,195 

1 

55 

Regulus,  Polaris  SP. 

Mar.     5 
6 

-,146 
-,I17 

95 
95 

a  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 
Polaris,  Aldebaran. 

27 

-,159 

1 

59 

Polaris  SP.,  e  Pegasi. 

9 

-,160 

J9 

a  Andromedap,  Polaris. 

Oct.      1 

-,148 

2 

Polaris  SP.,  Polaris. 

12 

-,134 

J5 

Polaris,  IJigel. 

3/ 

4( 

-,187 

2 

5) 

Polaris,  Polaris  SP. 

12 

17 

-,241 
-,193 

99 
59 

2  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 
Pollux,  \  Urs.  Min.  SP. 

s 

-,171 

2 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

18 
18 

-,146 

-,252 

1 

55 
5T 

Polaris,  Rigel. 

2  Urs.  Min.  SP.,  51  Cephei. 

8 

-,171 

2 

Polaris  SP.,  Polaris. 

23 

-,221 

J 

55 

I'oliux,  \  Urs.  Min.  SP. 

10 

-,174 

2 

)) 

Polaris  SP.,  Polaris. 

27 

-,129 

59 

Polaris,  Polaris  SP. 

13 

f  Polaris  SP.,  .;  Piscium  (10),  and 

30 

-,157 

51 

Polaris,  Polaris  SP. 

-,120 

55 

\     ^Pegasi  (17). 

31 

-,!.5() 

55 

Polaris,  a  Hydrae.          » 

15) 
16* 

-,094 

55 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

Apr.      1 
3 

-  ,248 
-,143 

55 
59 

/3  Leonis,  Polaris  SP. 
Polaris,  Polaris  SP. 

16) 

17^ 

4 

-  ,100 

Polaris,  Aldebaran. 

-,101 

55 

Polaris,  {f  Pegasi. 

6 

-,106 

'9 
59 

7'  Virginis,  Polaris  SP. 

17 

-,100 

55 

1  Piscium,  Polaris  SP. 

7 

-,102 

55 

12  Can.  Ven.,  Polaris  SP. 

18) 
19 

-,158 

« 

Polaris  SP.,  £  I'egasi. 

8) 

9S 

15 

-,215 

55 

Polaris,  Polaris  SP. 

-,116 

59 

/3  Ceti,  Polari-s. 

-,171 

55 

0  Virginis,  Polaris  SP. 

23) 
24( 

+  ,088 

E 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

17 
18 

-,127 
-,149 

95 
95 

12  Can.  Ven.,  Polaris  SP. 
tj  Virginis,  Polaris  SP. 

25) 
26( 

,048 

2 

Polaris  SP„  Polaris. 

20 

22) 

2.S( 

May     7^ 

8S 

-,186 

2 

99 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,162 

2 

5^ 

Polaris,  Polaris  SP. 

27) 
28( 

,027 

2 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,056 

1 

Polaris,  Sirius. 

29 

,029 

1 

» 

7  Pegasi,  Polaris  SP. 

99 

D2 
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Date. 

n 

e 

_3 

Stars. 

Date. 

n 

fco 

e* 
6 

3 

h3 

Stars. 

1868 

May     8 

-,0t8 

1 

w 

Procyon,  Polaris. 

1868    Oct.    27 

,008 

1 

E 

0»  Ceti,  Polaris  SP, 

11 
12 

-  ,032 
-,051 

1 

1 

?i 

V  Leonis,  Polaris. 
(Polaris,  /3  Leonis  (11),  and 
(     p  Leonis  (14). 

28) 
29S 

,046 

2 

99 

Polaris  SP.,  Polaris. 

95 

29 

,026 

95 

t]  Piscium,  Polaris  SP. 

13) 

14.) 

-,002 

1 

11 

Polaris,  x  Leonis. 

Nov.     2 
4 

,060 
+  .069 

2 

99 
59 

ft  Ceti,  Polaris. 
Polaris,  Polaris  SP. 

14) 
15) 

-,054 

1 

)i 

Polaris,  Pollux. 

6 
8 

-,014 
+  ,015 

)9 

Polaris,  1/  Piscium. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

18 

-,049 

2 

5) 

Polaris  SP.,  Polaris. 

9 

-,024 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

251 
26) 

=-,145 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

14 

+  ,017 

99 

Polaris,  t]  Piscium. 

)) 

20 

+  ,135 

9) 

Polaris,  1/  Piscium. 

26) 
27) 

-,096 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

23 

,057 

99 

e  Piscium,  Polaris. 

)^ 

24 

,067 

>3 

Polaris,  n  Piscium. 

27) 
28) 

-,103 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

26 

,032 

99 

ft  Ceti,  Polaris. 

M 

Dec.     3 

,023 

99 

ft  Ceti,  Polaris. 

28 
29 

-,082 

1 

51 

B  Ophiuchi,  Polaris. 

15 
16 

,121 
,081 

i 

1 

J9 

a  Serpentis,  2  Urs.  Min. 
ft  Ceti,  Polaris. 

31) 
June     1) 

-,079 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

18 

,131 

i 

9» 

S  Urs.  Min.,  a  Aquarii. 

9) 

19 

,124 

i 

9? 

S  Urs.  Min.,  a  Aquilae. 

2 
3 

-,138 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

22 

,166 

9» 

S  Urs.  Min.,  ft  Aquarii. 

)? 

2.3 

,013 

^ 

9) 

a  Orionis,  8  Urs.  Min.  SP. 

8 

-,112 

1 

15 

Polaris  SP.,  n  Bootis. 

28 

+  ,052 

^ 

35 

a  Orionis,  2  Urs.  Min.  SP. 

.?! 

-,091. 

2 

Polaris,  Polaris  SP. 

29 

-,022 

i 

9> 

a  Orionis,  d  Urs.  Min.  SP. 

j'-'.y  * 

9) 

31 

+  ,077 

1 

)9 

ft  Ceti,  Polaris  SP. 

17 

-,170 

2 

)? 

Polaris  SP.,  Polaris. 

31 

,107 

i 

99 

a  Ophiuchi,  6  Urs.  Min. 

18 

-,152 

0 

rt 

Polaris  SP.,  Polaris. 

I869    Jan.      1 

,104 

99 

a  Ophiuchi,  8  Urs.  Min. 

22 

-,179 

2 

)1 

Polaris  SP.,  Polaris. 

Feb.     9 

,072 

^ 

)) 

8  Urs.  Min.  SP.,  8  Geminorum. 

July     9 

+  ,014 

1 

i) 

2  Urs.  Min.,  51  Oephei  SP. 

18 

,087 

1 

99 

Polaris,  a  Hydroe. 

15 

-,074 

1 

*) 

g  Urs.  Min.,  51  Cephei  SP. 

19 

,079 

1 

>9 

y  Pegasi,  Polaris. 

20 

-,091 

1 

51 

a  Urs.  Min.,  51  Cephei  SP. 

20 

,074 

1 

>9 

Polaris,  Procyon. 

23 

27 

-,205 
-,109 

1 
1 

99 
99 

2  Urs.  Min.,  51  Cephei  SP. 
c  Urs.  Min.,  51  Cephei  SP. 

25) 
26^ 

,107 

1 

99 

a  HydrsE,  Polaris. 

Sept.     5 

-,o6r 

1 

9? 

Polaris  SP.,  «  Cor.  Bor. 

27 

,115 

1 

)^ 

Polaris,  e  Orionis. 

7 

+  ,125 

1 

E 

Polaris  SP.,  S  Urs.  Min. 

Mar.     3 

,084 

1 

n 

Polaris,  a  Hydrae. 

9 

+  ,135 

1 

,) 

S  Urs.  Min.,  51  Cephei  SP. 

5 

+  ,078 

1 

99 

Polaris,  a  Hydrae. 

18 

-,009 

1 

,» 

/3  Ceti,  Polaris. 

11 

-,068 

1 

9» 

8  Urs  Min.  SP.,  51  Cephei. 

21 

+  ,027 

2 

» 

Polaris  SP.,  Polaris. 

18 

+  ,047 

1 

99 

Polaris,  a  Hydrap. 

22- 

,039 

1 

„ 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

22 

+  ,030 

1 

99 

Polaris,  a  Arietis. 

23) 
245 
24 

,015 

2 

,, 

Polaris,  Polaris  SP. 

22 

-,071 

1 

99 

Pollux,  \  Urs.  Min.  SP. 

,074 

1 

,, 

ft  Ceti,  Polaris. 

Apr.     9) 

10) 

+  ,024 

1 

99 

Polaris,  8  Crateris. 

25 
29 

,038 
-,048 

1 

1 

/3  Ceti,  Polaris. 
Polaris  SP.,  e  Pisciutn. 

12) 

+  ,035 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

Oct      2 
5 

-,022 
+  ,031 

2 
2 

,5 

Polaris  SP.,  Polaris. 
Polaris  SP.,  Polaris. 

12) 
13) 

-  ,033 

2 

w 

Polaris,  Polaris  SP. 

7 

+  ,071 

2 

,, 

Polaris  SP.,  Polaris. 

21 

-,066 

I 

»l 

1]  Virginis,  Polaris  SP. 

8 

-,044 

1 

,, 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

22 

-,044 

1 

99 

0  Virginis,  Polaris  SP. 

10) 

+  ,053 

2 

n 

Polaris,  Polaris  SP. 

25) 
26i 

-,094 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

10 

,013 

1 

,* 

/3  Ceti,  Polaris. 

26 

1 

(i  Crateris  (26),  and  Spica  (27), 

12 

+  ,044 

2 

J, 

Polaris  SP.,  Polaris. 

-,152 

99 

(     Polaris. 

12) 
1.S) 

-,002 

1 

„ 

Polaris  SP.,  Arcturus. 

27) 
28) 

-,184 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

ll\ 

+  ,067 

2 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris. 

.         29 
May     1 

-,208 
-,157 

1 
1 

99 
99 

Spica,  Polaris. 

Polaris  SP.,  f  Virginis. 

n\ 

,013 

2 

» 

Polaris  SP.,  Polaris. 

11) 
12( 

-,189 

2 

9» 

Polaris,  Polaris  SP. 

15) 
16) 

.017 

2 

,3 

Polaris  SP.,  Polaris. 

12) 
IS) 

-,220 

1 

99 

("Polaris,  ft  Corvi  (12),  and 
1     Arcturus  (13). 

16; 
17) 

+  ,002 

2 

5, 

Polaris  SP.,  Polaris. 

17 
18 

-,127 
-,091 

1 
1 

99 
99 

7'  Virginis,  Polaris  SP. 
7'  Virginis,  Polaris  SP. 

18) 
19) 

-.015 

2 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris 

19) 
20) 

-,215 

2 

99 

Polaris,  Polaris  SP. 

20) 

-,006 

2 

« 

Polarjs  SP.,  Polaris. 

20 
31 

-,165 
+  ,013 

1 

2 

y9 

E 

ft  Librae,  Polaris. 
Polaris  SP.,  Polaris. 

20) 
21) 

-,013 

2 

Polaris  SP.,  Polaris. 

June    7 

,121 

2 

'5 

Polaris  SP.,  Polaris. 

„ 

8 

,057 

1 

,) 

ft  Ceti,  Polaris. 

21 
22 

,000 

2 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris. 

9 
14 

,006 
,044 

2 
2 

Polaris  SP.,  Polaris. 
Polaris  SP.,  Polaris. 

25 
26 
26) 

27) 

+  ,032 

2 

„ 

Polaris  SP^  Polaris. 

23 
July   10 

,052 
+  ,069 

1 
1 

5» 

Polaris  SP.,  Arcturus. 
Polaris  SP.,  Arcturus. 

,036 

2 

„ 

Polaris  SP.,  Polaris. 
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Clock  Error. 

The   Right  Ascensions   of  the   Fundamental   Stars,   which  are  used   for  the  determination 
of  Clock   Error,  are  taken  from  the  Nautical  Almanac. 


Personal  Equation. 

All  the  Transit  Observations  were  taken  by  Mr  Graham,  with  the  exception  of  a  few 
in  November  and  December  by  Mr  S.  G.  Graham.  A  comparison  of  the  Clock  Corrections 
gives  for  the  Personal  Equation 


Personal 

Number  of 

Equation. 

Observations. 

Date. 

A.G.-S.G. 

A.G. 

S.G. 

1866   Nov. 

7 

s 
+  0,490 

6 

6 

9 

,507 

7 

15 

13 

,326 

1 

10 

14 

,198 

2 

6 

17 

,142 

6 

3 

20 

,240 

2 

6 

27 

,241 

7 

3 

30 

,290 

4 

7 

Dec. 

7 

,213 

7 

3 

11 

,056 

1 

3 

12 

,155 

7 

1 

13 

,284 

8 

4 

The  first  two  results  seem  to  be  exceptional,  as  might  be  expected  in  the  case  of 
a  young  beginner  :   their  mean  is  +  0'"500. 

The  rest  are  tolerably  consistent,  with  the  exception  of  that  of  December  11,  when  the 
two  observers  were  separated  by  an  interval  of  10  hours :  omitting  this,  and  giving  the 
results  of  Nov.  13 — Dec.  13  their  theoretical  weights,  the  mean  is  +  0'"236. 


Apparent  North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle. 
Pages  51—80,  161—179,  243—257,  311—314. 

The  day  of  observation  is  supposed  to  commence  with  the  Sun's  meridian  passage. 

The  letter  R  following  the  name  of  an  object,  denotes  that  it  was  observed  by  reflection 
in  a  trough  of  mercury. 

The  order  of  the  six  microscopes,  beginning  with  A,  which  is  at  the  northern  end  of 
the  horizontal  diameter  of,  the  circle,  and  proceeding  over  the  highest  part  of  the  limb, 
is  A,  G,  E,  B,  D,  F,  so  that  A  and  B,  C  and  D,  E  and  F  are  severally  at  the  ends 
of  a  diameter. 

The  order  of  graduation  is  from  South  to  North  through  the  highest  point  of  the  circle. 

All  micrometer  readings  increase  as  the  micrometer  wires  move  towards  the  graduated 
micrometer-heads. 

The  microscopes  have  their  micrometer-heads  all  directed  the  same  way  relatively  to  the 
graduation  of  the  circle ;  that  of  A  is  doivnwards.  When  the  Telescope  is  horizontal  and 
its  object-glass  looks  southward,  the  micrometer-head  of  the  eye-piece  micrometer  is  also 
downwards. 
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The  divisions  of  the  graduation  of  the  circle  are  5'  apart.  The  minutes,  which  are  set 
down  in  the  column  appropriated  to  microscope  A,  are  indicated  by  the  number  of  indents 
of  the  comb  of  the  microscope  in  the  interval  between  the  division  bisected  by  the  micro- 
meter-wire and  the  hole  of  the  comb ;  and  the  seconds  and  fractions  of  a  second  are- 
taken  from  the  micrometer-heads.  The  bisected  division  is  that  next  to  the  hole,  on  the 
same  side  as  seen  in  an  inverting  microscope,  as  the  micrometer-head,  except  in  some 
instances  to  be  presently  mentioned. 

The  microscope  readings  thus  taken  are  affected  with  an  error  of  Rims,  unless  five  turns 
of  the  micrometer-head  carry  the  micrometer-wire  exactly  from  the  image  of  one  division 
to  that  of  the  next,  which  is  seldom  or  never  the  case.  The  corrections  to  be  applied  on 
this  account  are  obtained  in  the  following  manner. 

The  Circle  being  clamped,  the  division  nearest  to  the  zero  of  the  microscope  on  the 
negative  side,  or  that  removed  from  the  micrometer-head,  and  the  adjacent  division  on  the 
positive  side,  or  towards  the  micrometer-head,  are  bisected.  The  excess  of  the  micrometer 
reading  for  the  former,  which  is  called  the  preceding  division,  above  the  micrometer 
reading  for  the  other,  which  is  called  the  following  division,  is  the  quantity  to  be 
added  to  a  microscope  reading  of  5'  to  correct  for  the  error  in  question.  For  a  less 
microscope  reading  the  correction  is  proportionally  less.  Instead  of  correcting  for  each 
microscope  reading  separate!}'',  it  is  sufficiently  accurate  and  more  expeditious  to  add  the 
excesses  of  the  six  microscopes  together,  to  take  a  part  of  the  sum  which  bears  the  same 
ratio  to  the  whole  as  the  approximate  mean  microscope  reading  does  to  5',  and  then 
adding  up  this  part  together  with  the  six  microscope  readings,  to  divide  the  sum  by  6  to 
obtain  the  corrected  mean  reading. 

The  sum  of  the  excesses  is  the  quantity  inserted  in  the  column  headed  "Correction  for 
Runs  for  5',"  and  the  bars  across  the  column  indicate  the  interval  during  which  each 
value  has  been  used. 

It  sometimes  happens  in  reading  the  microscopes,  that  a  division,  falling  near  the  hole  of 
the  comb,  is  bisected  when  on  the  negative  side  of  zero.  In  such  cases  the  minutes  of 
the  micrometer  readings  are  put  down  for  the  sake  of  uniformity  as  if  the  division  on  the 
positive  side  had  been ,  bisected,  and  a  negative  correction,  proportional  to  the  difference 
between  5',  and  the  mean  microscope  reading,  is  applied  for  Runs.  When  this  circumstance 
occurs  it  is  mentioned  in  the  notes  or  is  indicated  by  the  letter  N. 

After  September,  1864,  the  Runs  of  the  microscopes  were  taken  much  more  frequently 
than  they  had  previously  been.  On  and  after  September  14,  18G5,  they  were  taken  with 
each  observation. 

The  observations  with  this  Instrument  were  made  by  Mr  Todd. 

As  the  Runs  were  taken  with  each  observation  it  has  not  been  thought  necessary  to 
print  the  separate  results  for  each  microscope.  The  sums  are  given  in  the  column 
"  Correction  for  Runs  for  5' ". 

On  1869,  June  1,  23'',  the  wires  of  the  Mural  Circle  were  brought  more  exactly  into 
the  Geometrical  focus  of  the   Object  Glass,  and  the  Collimation  was  altered. 


Correction  for  Micrometer  Reading. 

The  readings  of  the  Micrometer  for  bisections  of  the  objects  named  in  the  second 
column  are  put  in  the  tenth  column,  unless  the  reading  be  ll''-000,  which  answers  to 
the  reference  position  of  the  micrometer-wire. 
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The  amount  of  correction  for  reducing  an  observation  to  the  reference  position  of  the 
micrometer- wire,  is  the  difference  between  the  recorded  micrometer-reading  and  ll''"000, 
converted  into  arc  by  multiplying  by  the  arc  corresponding  to  one  revolution  of  the  mi- 
crometer-head, which  is  given  at  the  foot  of  the  page.  The  correction  is  positive  or 
negative,  according  as  the  micrometer-reading  is  less  or  greater  than  11''000. 

A  broad  dark  bar  is  attached  to  the  frame  carrying  the  micrometer-wire,  having  its 
edge  parallel  to  the  wire,  and  distant  from  it  by  very  nearly  10''  in  the  direction  from 
the  raicrometer-head.  This  bar  is  used  for  bisecting  faint  objects  in  a  field  too  dark  for 
seeing  the  micrometer-wire.  The  letter  B  is  put  in  the  second  column  after  the  name 
of  an  object  bisected  in  this  manner.  To  reduce  a  bisection  with  the  bar  to  a  bisection 
with  the  wire,  the  micrometer-readings  for  coincidence  with  the  fixed  wire,  of  the  micro- 
meter-wire and  of  the  bar  respectively,  are  taken  near  the  time  of  the  observation,  the  places 
of  coincidence  being  at  the  same  distance  from  the  middle  wire  as  the  place  of 
bisection.  For  the  bisection  of  an  object  with  the  bar,  the  micrometer  is  read  off 
just  as  if  the  wire  had  been  used,  and  the  recorded  reading  is  that  which  is  inserted  in 
column  10.  The  correction  to  be  applied  to  this  reading  is  the  algebraic  excess  of  lO*"  above 
the  interval  between  the  bar  and  the  wire  as  measured  by  the  above-mentioned  coinci- 
dence   readings.      This   correction   is    "the   reduction   to   wire-reading"    inserted   in   the  notes. 

Only   three    observations    were    taken    with    the   Bar   Micrometer   of   the   Mural   Circle, 
viz.,  Iris  1868,  April  1,  i^3,  and  the  Variable  Star  in  Corona  1868,  June  19. 

The    following    are    the    coincidence    readings  from   which    the   adopted   corrections  were 
inferred. 


Coincide7ices  of  the  Micrometer-wire   and  of  the  Bar  with  the  Fixed  Wire  in  the  Year  1868. 


Date. 

Heading 
for  coin- 
cidence 
of  Wire. 

Eeading 
for  coin- 
cidence 
of  Bar. 

Eeduction 

•to 

Wire 

Reading. 

Interval 
from 
Wire 
III. 

1868     Apr.     1 

23 

June  19 

r 
9,P85 
9,9.91 

19,950 
19,9o7 
19,956 

r 
+  0,035 
+  0,0.34 
-1-  0,038 

+  2 
-^2 

0 

When  an  observation  is  not  made  at  or  very  near  the  middle  wire,  the  distance  of 
the  place  of  bisection  from  the  middle  wire  is  stated  in  the  eleventh  column,  in  whole 
intervals  and  parts  of  an  interval  between  consecutive  wires,  the  negative  or  positive  sign 
being  affixed  according  as  the  bisection  was  made  before  or  after  passing  the  middle  wire. 

For  the  Polar  stars,  the  times  of  bisection,  as  shewn  by  the  Circle  Clock  Molyneux 
(M),  are  given  in  the  notes  at  the  bottom  of  the  page,  together  with  either  the  differ- 
ence between  Molyneux  and  the  Transit  Clock  Hardy  (H),  or  the  error  of  Molyneux  as 
found  by  Circle  Transits  of  known  stars.  Hence  may  be  inferred  the  true  sidereal  time 
of  making  a  bisection,  and  the  difference  between  this  time  and  the  time  of  meridian 
passage,  given  in  the  Nautical  Almanac,  is  the  hour  angle  of  the  star  at  the  time  of 
observation. 
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Correction  for  Curvature  of  Star's  path. 

When   the   object   is  not   bisected   precisely  on   the   meridian,  a  small  correction   is    neces- 
sary for  curvature  of  path. 

For   stars   near  the  pole,   the   correction    (C)    may   be   calculated   from   the   formula 

C  =  —.-^rr,  sin  2A  sin^  ^ , 
sin  1  2 

where    A   is    the    North    Polar    Distance,   and   9   the    hour    angle. 
Differentiating,    and    expressing  dA.  in   seconds   of  arc,   we   have 

a 

dC  =2  COS  2ABm^^dA. 

\  Q  Q 

So  that,  for  the  Polar  Distance  A  +  n' ,     C  =  —. — =i,  sin  2A  sin' 7:  +  2  cos  2A  sin^  77  .  n". 

'  sm  1  2  2 

For  Polaris,  A  =  1°  25'  +  n",      C  =  [4-00842]  sin^  |  +  [0-30050]  sin''|  .  n. 

For  51  Cephei,  A  =  2° 46'  +  n",      C  =  [4-29861]  sin^ -|  +  [0-29900]  sin=  | . n'. 

For  S  Urs.  Min.,  A  =  3°  25'  +  n",     C  =  [4-38991]  sin=  |  +  [0-29793]  sin^  | .  n". 

For  X  Urs.  Min.,  A  =  1°  6'  +  n",      C  =  [3-89862]  sin^  |  +  [0-30071]  sin'  | .  n". 

For  convenience  of  calculation,  these  quantities  are  given  in  Tables  I,  II,  III,  at  the  end 

of  this  Introduction,  for  values  of  the  hour  angle  taken  at  intervals  of  10'  and  extend- 
ing to   a   sufficient  distance   from   the   meridian. 

When   the   star   is   not   very   near   the  pole,    since   0  is  very   small,    we   may   write 


which  gives 


-r  sin-  6  for  sin*  ^ , 
4  2 


correction  =  ;r—. — r^;  sin  A  cos  A  sin'  0. 
2sml 


But  if  E  be   the   equatorial    interval    corresponding    to   the   apparent   distance   from    the 
meridian  of  the  point  at  which  the  bisection  was  made,  then 

sin  A  sin  ^  =  sin  H; 

therefore  sin"  ^  = -: , 

sm'  A 

and  correction  =  ^r—. — =t,  cot  A  sin*  E ; 

2sml 

or  if  E  be  expressed  in  seconds  of  time, 

correction  =  ^c— ; — z-i^  E'  cot  A 
2  sm  1 

„?|^sinl".^'cotA. 

In  the  Mural  Circle,  one  equatorial  interval  of  the  wires  =1 6*6. 
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Hence,  if  /  be  the  number  of  intervals  in  the  distance  of  the  point  of  bisection  from 
the  meridian, 

correction  =  ^  sin  1" .  (16  •  6)'  P  cot  A 

=  [9-17694]/^  cot  A 
=  0"-1503  P  cot  A. 

In  practice,  the  middle  wire  is  always  so  nearly  in  the  meridian  that  /  may  be  taken 
to  be  the  number  of  intervals  in  the  distance  of  the  point  of  bisection  from  the  middle 
wire. 

The  values  of  the  correction  for  different  values  of  /  and  A  are  given  in  Table  H 
at  the  end  of  this  Introduction. 


Correction  for   Change  of  Declination. 

In  tlse  case  of  the  Sun  and  Planets  a  small  correction  is  required  for  the  motion  in 
Declination  in  the  interval  between  the  time  of  crossing  the  meridian  and  the  time  of 
observation. 

This   interval   is  16''6/cosec  A, 

where   /  has   the   same   signification   as   before,   and   therefore   the   correction   will   be 

-^kttt:  I  cosec  A  x  Var.  of  Decl".  in  1  hour  of  long. 

The  last  factor  is  obtained  from  an  Ephemeris. 

The  multiplier  of  I  in  this  expression,  or  the  value  of  the  correction  for  one  interval, 
is  given  by  means  of  Table  III  at  the  end  of  this  Introduction,  so  that  the  correction 
may  be  deduced  by  multiplying  the  number  taken  fi-om  the  Table  by  /,  the  number  of 
intervals  stated  in  the  eleventh  column.  The  sign  to  be  given  to  the  correction  is  stated 
in  the  precept  at  the  foot  of  the  Table. 

The  Micrometer-wire  was  always  so  nearly  adjusted  equatorially  that  no  correction  for 
error,  of  its  position  has  been  thought  necessary. 

The  Pointer,  which  is  used  for  setting  the  Telescope  to  observe  an  object  either 
directly  or  by  reflection,  the  setting  angle  to  the  nearest  minute  having  been  previously 
computed,  is  placed  below  Microscope  A  at  an  interval  of  10*^  45'  nearly  from  the  zero 
of  its  reading.  The  graduation  proceeding  in  the  direction  from  the  microscope  downwards, 
the  Pointer  readiu2f  is  the  number  of  deo-rees  and  minutes  of  that  division  which  in  the 
order  of  graduation  comes  next  before  the  position  of  the  Pointer. 

It  is  unnecessary  to  place  the  Pointer  reading  in  a  separate  column,  as  it  may  be 
at  once  inferred  from  the  concluded  Circle  reading,  the  minutes  being  always  an  integral 
number  of  5'. 

The  concluded  Circle  reading  in  the  twelfth  column  is  the  Pointer  reading  added  to  the 
mean  of  the  Microscope  readings  with  all  the  above-mentioned  corrections  applied.  It  is 
therefore  the  reading  which  would  have  been  given  by  the  Circle,  if  the  microscopes 
had  been  in  accurate  adjustment  for  runs,  and  the  object  had  been  bisected  by  the  fixed 
wire  at  the  middle  vertical  wire.  For  the  Polar  stars  the  concluded  reading  applies  to 
the  time  of  meridian  passage. 

The  Circle  reading  corresponding  to  the  position  of  the  Telescope  when  directed  exactly 
to  the  zenith  is  called  the  Zenith  Point. 

E 
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The  adopted  Zenith  point  is  obtained  by  means  of  the  collimating  eye-piece,  and  is 
therefore  more  strictly  the  Circle  reading  corresponding  to  the  Nadir  point  increased 
by  180". 

The  Collimating  eye-piece  employed  is  of  the  same  form  as  that  used  by  Professor 
Chalhs,  and  consists  of  a  common  inverting  microscope  of  three  lenses,  to  which  is  attached, 
beyond  the  third  lens,  a  piece  of  plate-glass,  inclined  at  an  angle  of  45**  to  the  axis  of  the 
microscope.  The  eye-piece  of  the  Telescope  being  removed,  this  apparatus  is  put  in  its 
place,  so  that  the  plate-glass  is  between  the  wires  and  the  microscope ;  and  when  the 
Telescope  is  directed  vertically  to  a  trough  of  mercury,  the  wires  and  their  images  by 
reflection  become  visible  as  dark  lines  on  a  bright  ground,  by  throwing  the  light  of  a 
lamp  on  the  plate-glass. 

The  Micrometer  reading  for  coincidence  of  the  micrometer-wire  with  its  image  is 
deduced  from  at  least  six  readings  for  coincidence,  or  for  alternate  contact. 

The  Microscope  readings  for  the  determination  of  the  Zenith  point  are  inserted  among 
those  for  the  observations  of  the  celestial  objects  named  in  the  second  column.  The 
concluded  Circle  reading  obtained  by  reducing  an  observation  of  Nadir  point  in  the  same 
manner  as  the  other  observations  are  reduced,  and  then  increasing  the  result  by  180'', 
is  in  general  the  adopted  Zenith  point.  The  limits  within  which  any  value  is  used  are 
indicated  by  bars  across  the  column  of  "concluded  circle  readings."  If  two  observations 
of  Zenith  point  occur  within  the  same  limits,  the  value  used  is  the  mean  between  the  two 
results. 

The  temperature  of  the  Circle  room  at  the  times  of  taking  the  Zenith  point  is  given 
in  the  Table  of  observations  of  Runs. 

The  apparent  zenith  distance  in  the  direct  observation  of  any  object  is  the  algebraic 
excess  of  the  concluded  Circle  reading  above  the  adopted  Zenith  point,  and  for  a  reflection 
observation  it  is  the  algebraic  excess  of  the  Nadir  point  above  the  concluded  Circle  reading. 
The  object  is  South  or  North  of  the  zenith  according  as  the  excess  is  in  either  case 
positive  or  negative.  The  apparent  zenith  distance  thus  obtained  is  used  with  the  data  in 
the  next  three  columns  for  the  calculation  of  refraction. 

The  thirteenth  column  contains  the  height  of  the  barometer,  as  shewn  by  a  cistern-barometer 
constructed  by  DoUond  and  attached  to  the  Circle  pier.  The  lower  surface  of  the  mercury 
is  raised  by  a  screw  pressing  the  bag  till  the  light  seen  below  a  brass  edge  is  excluded ; 
and  a  brass  slider  is  brought  to  the  upper  surface  to  shut  out  the  light  in  the 
same    way. 

in. 

Before  calculating  the  refraction,  a  correction  of  -t-  O'Ol  was  applied  to  these  Barometer- 
readings  [see  Introduction  to  Vol.  xx.  p.  cxvi]  for  Index-error ;  but  a  comparison  with  a 
very  fine  Standard  Barometer  by  Adie,  wliich  was  mounted  in  the  Transit  Room  in  July, 
1872,    seems    to   shew    that    this    correction  is   too    small.      A   large   number   of    comparisons 

made  between  August,  1872,  and  the  end  of  the  year,  shew  that  the  reading  of  Adie's    Bar- 
in. 
ometer   exceeds    that    of  DoUond's    by    O'OS"),    and    the    correction    of    Adie's    Barometer,    by 

in. 

comparisons  with  the  Standard  Barometer  at  Kew,  is  only  -  O'OOl.  Probably  the  error 
of  the  old  Barometer  had  been  gradually  increasing. 

The  fourteenth  column  contains  the  reading  of  the  thermometer  whose  bulb  is  plunged  in 
the  cistern  of  the  barometer. 

The  fifteenth  column  contains  the  readinof  of  an  external  thermometer,  which  is  fixed 
to  a  stage  near  the  north  shutter-opening  at  a  distance  of  four  feet  from  the  wall  of  the 
building  and  nine  feet  from  the  ground.  It  is  protected  from  radiation  and  from  the  weather, 
and  contiguous  parts  of  the  building  prevent  the  direct  rays  of  the  Sun  from  falling  upon  it. 
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The  refraction  is  calculated  by  Bessel's  Tables,  using  the  convenient  form  in  which 
they  are  given  in  the  Appendix  to  the  Greenwich  Observations  for  1836.  In  this  mode 
of  calculation  the  reading  of  the  attached  is  supposed  to  be  the  same  as  that  of  the 
external  thermometer.  The  former  reading,  though  not  made  use  of,  is  inserted  in  the 
printed  columns,  to  allow  of  correcting  for  the  error  of  this  supposition,  if  it  is  thought 
necessary. 

By  adding  the  refraction  to  the  apparent  Zenith  distance  North  or  South,  the  true 
Zenith  distance  is  found,  and  by  adding  algebraically  the  true  Zenith  distance,  considered 
negative  when  north  of  the  Zenith,  to  the  assumed  co-latitude  of  the  Observatory,  viz. 
37'^.47'.8"'00,  the  Apparent  N.P.D.  from  the  observation,  given  in  the  seventeenth  column, 
is  obtained.  Accordingly,  when  a  circumpolar  star  is  observed  below  the  pole,  in  which 
case  S.P.  is  appended  to  the  name  of  the  star  in  the  second  column,  this  apparent 
N.P.D.  is  affected  with  the  negative  sign. 

Mean  Right  Ascensions  for  Jan.  1   of   the  Fundamental   Stars,  as   deduced  from  the 

SEPARATE    observations. 

Pages  81—89,   181—186,  259—265,  315—818. 

Mean  Right  Ascensions  for  Jan.  1,  deduced  from  the  separate  observations,  and  con- 
cluded Mean  Right  Ascensions,   with  the  Annual  "Variations. 

Pages  91—106,  187—193,  267—276,  319—321. 

Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  for  Jan.  1,  deduced  from  the  separate 
observations,   and   Concluded  North   Polar  Distances,  with   the   Annual  Variations. 

Pages  107—122,  195—203,  271—276,  323,  324. 

The  contents  of  the  several  columns  are  sufficiently  explained  by  their  respective 
headings. 

The  corrections  for  reducing  to  Mean  R.A.  and  Mean  N.P.D.  for  stars  whose  apparent 
places  are  given  in  the  Nautical  Almanac,  are  at  once  found  from  the  mean  and  appa- 
rent right  ascensions  and  declinations  of  that  work. 

For  stars  in  the  Catalogue  of  the  British  Association,  and  not  included  in  the  Hst 
of  the  Nautical  Almanac,  the  corrections  are  calculated  by  means  of  the  day  numbers 
A,  B,  C,  D,  of  the  Nautical  Almanac  combined  with  the  star  numbers  a,  h,  c,  d, 
a,  b',  c,  d',  of  the  Catalogue 

For  other  stars,  either  these  star  numbers  are  calculated  by  the  formulae  in  the 
Nautical  Almanac,  or  the  corrections  are  found  by  the  formula3  in  pp.  xxx,  xxxi,  of  the 
Introduction   to   Volume    xx.    of  Observations,    which   lead   to   equivalent   results. 

The  Annual  variations  have  been  calculated  from  the  following  expressions,  which 
are   derived  from  the  formulae  in  Page  x  of  the  Tabulae  Regiomontanse. 

Annual  Variation  in  R.  A.  Annual  Variation  in  N.  P.  D. 

8 

1866,  3,0709 +  [0,1260.9]  sin  a  cot  A  -[1,30218]  cosa. 

18G7,  3,0709 +  [0,12609]  sin  a  cot  A  -[1,30218]  cos  a. 

1868,  3,0710 +  [0,12609]  sinaCOtA  -[l,30218]cosa. 

1869,  3,0710+ [0,12609]  sin  a  cot  A  -[1,30218]  cos  a. 
o  being  the  Right  Ascension,  and  A  the  North  Polar  Distance. 

The  results  in  N.P.D.  for  the  same  star,  when  observed  above,  and  when  below  the 
pole,  are  arranged  separately  to  serve  for  correcting  the  assumed  co-latitude.  Also,  the 
results   given    by    direct    observations,  and    those    given    by   reflection    observations    of    the 

same  star,  are  exhibited  separately. 

E  2 
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It  is  well  known  that  if  the  Zenith  point  be  obtained  by  combining  direct  with  reflec- 
tion observations  of  the  same  star,  then  the  results  thus  found  from  different  stars 
will  differ  from  each  other  and  from  that  given  by  the  use  of  the  Collimating  eye- 
piece. 

The  cause  of  this  "discordance  of  Zenith  points"  is  still  obscure,  and  the  corrections 
usually  applied  on  account  of  it  appear  to  be  so  very  doubtful,  that  it  has  been  thought 
best  to  omit  them  altogether.  The  numbers,  therefore,  in  the  column  with  the  heading 
"Concluded  Mean  N.P.D.  Jan.  1,"  are  simply  the  means  of  the  separate  results,  dis- 
tinguishing as  before  between  observations  made  above  and  below  the  pole,  and  between 
direct  and  reflection  observations. 

No  correction  has  been  applied  for  error  of  the  assumed  co-latitude.  According  to 
Professor  Chalhs's  determination,  this  correction  is  +  0"-37,  which  is  to  be  applied  with 
its  proper  algebraical  sign  to  all  the  values  of  "  Concluded  Mean  N.P.D.,"  considering 
as   before  the   N.P.D.   to   have   the  negative   sign  when   the   star   is   below  the  pole. 


Horizontal  and  Vektical  Measures  of  the  Diameters  of  the  Sun  and  Planets 
compared  with  tabular  diameters,  and  right  ascensions  and  north  polar  distances  of 
THE  Sun  and  Planets  compared  with  Tabular  Right  Ascensions  and  North  Polar 
Distances. 

Pages  123—127,  205—209,  277—280,  825—328. 

The  adopted  tabular  semi-diameters  of  the  Sun  depend  on  Bessel's  value  for  the  mean 
distance,  viz.  960"'9,  and  are  deduced  from  the  semi-diameters  in  the  Nautical  Almanac 
by  subtracting  from  each  its  thousandth  part  minus  0"'042.  The  tabular  interval  occupied 
by  the  transit  of  the  semi-diameter  is  similarly  deduced  by  subtracting  from  the  value 
given   in   the  Nautical  Almanac   its   thousandth   part  minus  0"0027. 

The  Concluded  Right  Ascension  of  the  Sun's  Centre  is  the  mean  of  the  Apparent 
Right  Ascensions  of  the  Limbs  when  both  are  observed.  When  only  one  Limb  is  taken, 
the  Right  Ascension  of  the  Centre  is  inferred  from  the  Apparent  Right  Ascension  of 
the  Limb  by  applying  the  calculated  sidereal  interval  occupied  by  the  transit  of  the  Sun's 
semi-diameter. 

The  Geocentric  North  Polar  Distance  of  Centre  from  observation  is  deduced  from  the 
Apparent  N.P.D.  by  applying  the  correction  for  parallax,  and  also  for  semi-diameter  when 
a  single  Limb  is  observed.  In  general  the  apparent  N.P.D.  of  the  Sun's  Centre  is  the 
mean  of  the  observed  apparent  N.P.D.  of  the  Limbs. 

In  calculating  the  parallaxes  of  the  Sun  and  Planets,  the  angle  of  the  vertical  is 
taken  to  be  ll'.12",  which  is  subtracted  from  the  observed  Zenith  distance  to  give  the 
Sfeocentric  Zenith  distance. 

Also  the  horizontal  parallax  corresponding  to  the  latitude  of  the  Cambridge  Observatory 
and  to  the  Sun's  mean  distance  is  taken  to  be  the  number  of  seconds  of  which  the 
log.  is  0-93246,  the  Sun's  mean  equatorial  horizontal  parallax  being  supposed  to  be 
8"-5776. 

As  already  mentioned  with  respect  to  the  stars,  the  N.P.D.  still  require  to  be 
corrected  for  error  of  the  assumed  co-latitude. 

The  Greenwich  Mean  Time  is  calculated  from  the  Cambridge  sidereal  time  of  transit, 
by  employing  the  mean  time  of  transit  of  the  first  point  of  Aries  given  in  the  Nautical 
Almanac  and  supposing  the  longitude  of  the  Cambridge  Observatory  to  be  22^*  75  east 
of  Greenwich. 
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In  the  instances  when  Circle  observations  are  not  accompanied  by  Transit  observations, 
the  Greenwich  Mean  times  are  similarly  deduced  from  the  Tabular  R.A,  as  given  in  the 
Nautical  Almanac. 

The  seconds  of  Tabular  R.A.  and  N.P.D.  from  which  the  Errors  of  the  Tables  are 
deduced,  have  been  derived  from  the  R.A.  and  N.P.D.  at  meridian  transit  in  the  Nautical 
Almanac,  by  applying  corrections  for  the  difference  of  meridians. 

The    reduction    of    Tabular    R.A.    and   N.P.D.    from   the    Greenwich    to    the    Cambridge 

transit    is    facilitated    by    the    use   of  Table    IV    at    the    end    of   this    Introduction,    which 

2275 
gives     the     means     of   readily    calculating    the    value     of    07.7,7;  x  the     variation     of    Right 

Ascension  or  Declination  for  1''  of  longitude. 

Determination  of  the  Position  op  the  Ecliptic,  and  of  the  Mean  Error  of  the 
Assumed  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars  from  the  Transit  and  Circle 
Observations  of   the    Sun. 

Pages  128,  210,  282. 

The  principles  on  which  these  determinations  have  been  made  are  explained  by  Professor 
Challis  in  p.  xxxvi.  of  the  Introduction  to  Vol.  xx. 

OCCULTATIONS   OF    FiXED    StARS    BY    THE    MoON,    AND    TRANSIT    OF   MeRCURT,   AND   CALCULATION 

OF   THE   Equations  of  Condition. 

Pages  129—182,  283—287,  329—333. 

For  the  formulas  see  the  Introduction  to  the  previous  volume,  pp.  xlviii,  xlix. 

Observations  of  Comets  and  comparison  of  fi  Persei  and  Comes  made  with  the 
Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  Micrometer. 

Pages  211—216,    289—300,  335—344. 

A  full  account  of  the  Micrometer,  of  the  method  of  observation,  and  of  the  formulas 
used  in  the  reductions  is  given  in  the  Introduction  to  the  previous  volume,  pp.  lix — Ixi. 

Zones  observed  in    the  years   1864  and   1865,   with   the  Northumberland  Equatorial, 

FOR   the   completion    OF    THE    MaRKREE    CATALOGUE. 

Pages  345—366. 

These  Zones  were  all  observed  by  the  aid  of  the  Square  Bar  Micrometer,  precisely 
on  the  same  principle  as  the  Markree  Zones.  Mr  Graham  was  the  observer  at  the  eye- 
piece, Mr  Todd  at  the  Chronometer  U. 

The  following  Rules  were  drawn  up  by  Mr  Graham  for  the  direction  of  the  Cal- 
culator : — 

1.  Make  a  table  for  every  10™  Right  Ascension,  throughout  the  Zone,  and  for  the 
middle  declination,  or,  if  necessary,  for  two  declinations  above  and  below  the  middle 
declination  of  the  Zone,  reduce  the  mean  place  of  stars  from  the  epoch,  in  this  case 
1865'0,  to  the  apparent  places  on  the  night  of  Observation. 

2.  Apply  to  these  corrections  the  Rate  of  the  Clock  or  Chronometer,  counted  from 
the  first  Right  Ascension  in  the  Table,  with  the  sign  +  when  the  Clock  is  gaining, 
-  when  losing. 
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3.     For  all  stars  that  are  observed  across  four  bars  proceed  in  the  following  manner : — 

Denote  the  times  of  Transit  across  the  bars,  or  the  means  between  the  times  of 
ingress  and  egress,  by  NW,  NE,  SW,  SE,  respectively,  where  NW,  NE,  &c.  refer  to  the 
aiyparent  positions  of  the  bars  with  respect  to  the  centre  of  the  field,  in  an  inverting 
telescope,  as  shewn  in  the  figure  of  the  Micrometer  given  in  p.  lix.  of  the  Introduction 
to   the   previous  volume. 

Let    i{NE+NW)  =  N,  ^{NE-NW)  =  n, 

^{SE+SW)  =  S,  ^{SE-SW)=s. 

Take  the  means  of.  the  several  quantities  N,  S,  n,  s  for  the  different  stars,  arranging 
thus : 


N-  S 


n 


Sum 

Sum 

Mean 

Mean 

and  let 

Mean  iV-Mean  S=2m, 

and 

Mean   n  +  Mean  s  =  2M. 

4.     Calculate 

z  and  j9  by  the  formulge 

cos z  =  sin  ^  sin  S  +  cos  ^  cos  8  cos  h,          sin  v  =  cos  6^^  ; 

sm  z 

where  A  =  hour  angle. 

S  =  declination. 
z  =  zenith  distance. 

jP  =  parallactic  angle  taken  in  first  quadrant  with  proper  sign. 
^  =  latitude  of  the  Observatory. 

5.  Take  from   a   table,  correcting  for  Barometer  and   Thermometer,  change  of  refraction 
for  1"  change  in  zenith  distance.     Call  it  r',  expressed  in  seconds  of  space. 

Calculate  successively  : 

r  =  [6'4437]r',  r  =  change  of  refraction  for  1"*  change  of  zen.  dist. 

2m         . 
x=  ^—r  sin  2p. 

Xx  =  m—  Mr  sin  2p. 
iCa  =  [1'1761]  m  cos  8. 
c  =  [1-1 7609]  cos  8(1  +vcos2p). 

6.  When   the   quantities    c^    and   c.^   have   been    thus    found,    the   value   of    the   diagonal 
for  the  night  may  be  found  from  either  of  the  formulse 

Ci=Z)sec8(l  +rsin^jp), 
C2  =  157?  (l  +  r  cos''_p), 
where  16Z>  denotes  half  the  diagonal  in  seconds  of  space. 

*  This  is  misprinted  1'  in  Introduction  to  Vol.  xxi.  p.  Ix.,  line  4. 
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If  we  have  not  a  sufficient  number  of  stars  observed  across  four  bars  to  give  a 
satisfactory  determination  of  the  diagonal  for  the  night,  we  may  use  a  mean  value  for 
the  diagonal,  and  then  deduce  the  quantities  c,  and  a.  from  it  by  the  above  formulae. 

The   mean   value   of  the   Diagonal,   deduced   from   284   observations,   is  16'  2"'31. 

7.  Reduce  the  place  of  each  known  star  observed  in  the  Zone,  taken  from  a  trust- 
worthy Catalogue,  by  precession  and  the  Table  of  Art.  1,  to  the  apparent  place  at  the 
time  of  observation.     Call  the  apparent  right  ascension  and  declination  thus  found  a  and  8. 

8.  Let  T  be  the  mean  of  the  observed  times  in  which  a  known  star  crosses  two 
bars  which  form  an  angle ;  t  half  the  interval  between  the  times  of  its  crossing  the  two 
bars :   and  let 

^»-!  K] 

.  ^T  ±  xt-a;  cf  \  =8±ct, 


P 


e  J 


where  the  subscript  letters  n,  s,  w,  e  attached  to  P  and  S  are  employed  to  denote  the 
particular  angle  of  the  square  at  which  the  two  bars  intersect;  the  letters  n,  s,  &c. 
referring,  as  before,  to  the  apparent  positions  of  the  angles  of  the  square  with  respect 
to  the  Centre  of  the  field,  in  an  inverting  telescope. 

The    upper    sign    is    used    when   the   star   crosses   to   the   apparent  North  of    the   angle, 
and  the  lower  when  it  crosses  to  the  South. 

Thence  find 

Pc  =  Pn  +  X,  S,  =  S„+C,, 

=  Pj  —  «,  =8,—G.i 

=  P,„  +  c,  =  S,,„  -  x^ 

=  -P<.  -  c,  =  8.  +  x.^. 

By   the   suitable   one    of    these    formulae   calculate,  for   each    known    star,    the   values   of 
P.,  and   8c  >   ^od   take  the  means  of  these  values. 


9.     Using  these  mean  values,  find 

Pn=Pc-X, 
P.=P,^X, 


8„=S„-x,. 


10.     Then  to  find  the  apparent  place  of  any  star  in  the  Zone 

rPn  8, 


a  =  T+a;t- 


Ps 

P. 
P. 


8  = 


■  +  ct. 


11.     The   apparent   place  is   reduced  to  the   mean   place  at   the    Epoch   by   applying   the 
number  taken  from  the  Table  (Art.  1),  with  the  contrary  sign. 

If   it    be   thought   necessary   to   take   the   rate  of  the   Chronometer  into   account,   it   may 
be  done  thus  : — 

Let  the  Chronometer   lose   t  seconds   in  a  mean  solar  day :   then  it  indicates  in  that  time 

86636-555  -  t  seconds,  instead  of  86636-555. 
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And  the  indicated  interval  is  to  be  multiplied  by 

86636-555     . 
86636-555  - 1 ' 

or,  the  Logarithm  of  the  interval  is  to  be  increased  by 

-  log  (1  -  o/^/.r./.  -"-]  =  o^w.oQ  -g-  =  '00001  ^  very  nearly. 
°  V        86636-o6£»/      86636-o5i)  2       "^  •' 

So  that  we  have  to  increase  the  logarithm  in  the  5*  decimal  place  by  half  the  daily 
losing  rate  in  seconds.  If  the  Chronometer  is  gaining,  diminish  the  logarithm  in  the 
S""  decimal  place  by  half  the  gaining  rate. 


The    adopted    Mean 'places,  for    1865-0,  of  the    stars    used   in   the  reduction  of  the  Zones, 
with  the  Authorities,  are  here  subjoined  : — 

Mean  j)laces,  of  1865-0,    of  the   Stars  used   in   the  reductions,   ivith  the  Authorities. 


Zone 

No. 

R.A.  1865,0. 

Decl.  18t;o,0. 

Authorities. 

Zone 

No. 

K.A.  1665,0. 

Decl.  1865,0. 

Authoritits. 

1864  June  10.     Zone  1. 

1864  July  5.     Zone  5. 

I 

4 

5 

6 

20 

24 
40 
41 

46 

48 

60 

h      m        s 
16.     1.58,495 
16  .    1  .  58,495 
16.    3.52,438 
16.    5.11,297 
16.    5.56,869 
16.  16.52,301 

16.20.43,562 
16.38.22,949 
16  .  sy .  25,629 

16.42.48,643 

16.43.56,983 
16.57.25,218 

-22.    2.58,76 

-  22  .    2  .  58,76 
-22.  11  .25,08 
-22.    8.    9,97 
-22.    5.29,09 
-21.55.    8,68 

-  21  .  55  .    0,29 
-22.    4.    1,13 
-21  .55.  37,14 

-21.58.    7,69 

-22.    5.    5,05 
-21  .52.53,89 

2      H 

Arg.  209-99. 
Arg.  209-99. 
Arg.  382-3. 
Arg.  213-14,  382-5. 
Arg.  213-15,  382-6. 
Arg.  213-28,  382-22, 

386-18. 
Arg.  386-22. 
Arg.  386-4.«5. 
Arg.  213-50,  386-44, 

392-8. 
Arg.  213-53,  386-49, 

393-1. 
Arg.  386-51  (a). 
Arg.  393-24. 

1 

4 
5 

7 
8 

9 
12 
13 

19 

21 
22 
24 
25 
36 
37 
39 
44 
45 
46 
62 
63 
69 

78 

h      m        s 
16.    2.45,.'?20 
16.    6.42,866 
16.    8.34,018 
16.  16.47,460 
16.20.    2,032 

16  .  22  .  20,538 
16.27.38,927 
16.27.42,985 

16.32.    6,323 

16.35.41,184 
16.35.32,686 
.16.36.30,894 
16.37.    9,180 
16.44.52,969 
16.44.52,969 
16.46.2-4,035 

16.  51.42,022 
16.53.  10,690 
16.53.  10,6.90 

17.  3.56,274 
17.    3.56,274 
17.  14.51,9^6 

17.24.45,393 

0      /        // 

-  25  .    9  .  52,58 
-25.    7.51,88 

-  24  .  53  .  16,78 
-25.    2.  17,27 
-25.    8.54,41 

-25.  10.  15,68 
-25.    5.50,77 
-24.52.57,31 

-25.    0.    3,51 

-  25  .    1  .  37,76 
-24.57.38,82 
-24.57.27,14 
-25.    6.43,16 
-25.    2.19,12 
-25.    2.  19,12 
-25.    0.  16,83 
-24.52.59,51 
-25.    4.51,80 
-25.    4.51,80 

-  25  .    4  .  58,90 

-  25  .    4  .  58,90 
-24.57.47,13 

-  24  .  56  .  37,89 

z     n 
Arg.  304-37. 
Arg.  304-40,212-33. 
Arg.  304-42. 
Arg.  212-41. 
Arg.  210-57,  304-54, 

212-44. 
Arg.  304-55. 
Arg.  210-65,387-91. 
Arg.  210-64,  S04-6.3, 

387-.90. 
Arg.  210-67,  304-66, 

387-95. 
Arg.  387-101. 
Arg.  387-100. 
Arg.  387-102. 
Arg.  387-103. 
Arg.  210-82,387-113. 
Arg.  210-82,387-113. 
Arg.  387-117. 
Arg.  212-79. 
Arg.  210-92,304-92. 
Arg.  210-92,  304-92. 
Arg.  220-6,  306-7. 
Arg.  220-6,  306-7.     - 
Arg.  217-21,220-21, 

222-6. 
Arg.  247-31. 

1S64  June  21.     Zone  2. 

5 
8 
12 
13 
14 
15 
18 

19 

16.    7.40,053 
16.  10.49,342 
16.  16.22,399 
16.  16.48,508 
16.  16.22,399 
16.  16.48,508 
16.25.44,693 

16.  26.38,151 

-22.27.53,91 

-  22  .  25  .  39,35 
-22.20.  12,35 

-  22  .  20  .  33,03 
-22.20.  12,35 

-  22  .  20  .  33,93 
-22.32.  14,72 

-22.  19.40,91 

Arg.  386-5. 
Arg.  213-22. 
Arg.  386-16. 
Arg.  386-17. 
Arg.  386-16. 
Arg.  386-17. 
Arg.  213-37,  382  28, 

386-27. 
Arg.  386-28. 

1864  June  23.     Zone  3. 

1864  July  7.     Zone  6. 

1 
7 
8 

16.    5.56,96:1 
16.  13.  1.3,610 
16.  13.  13,610 

-  23  .  25  .  3,5,58 

-  23  .  22  .  52,42 

-  23  .  22  .  52,42 

Arg.  387-57,210-40. 
Green.  Cat.  for  1860. 
Green.  Cat.  for  I860. 

10 
14 
15 
21 

22 
27 
47 
49 
54 
56 
58 
62 
77 
88 
96 

16.  38.35,598 
16.40.37,511 
16-41.    3,068 
16.43.59,049 
1 6.  43.. 59,049 
16.47.27,363 

16.  56.25,529 
16.57.    4,910 
I6.59..3.3,.327 

17.  1.18,4.98 
17.     1.18,498 
17.    4.     1,217 
17.  14.  26,908 
17.20.  18,952 
17.32.  13,666 

-25.  16.4.S,58 
-25.  15.51,18 
-25.  19.    2,36 
-25.22.    2,13 
-25.22.    2,13 
-25.  18.42,32, 

-  25  .  26 .  53,08 
-25.17.    8,3() 
-25.  16.26,62 
-25.  21  .50,40 
-25.21  .50,40 

-  25  .  29  .    5,55 

-  25  .  25  .  20,49 
-25.23.36,13 
-25.32.47,14 

Arg.  212-64,  304-74. 
Arg.  SO 4-76. 
Arg.  304-77. 
Arg.  304-80. 
Arg.  304-80. 
Arg.  304-86. 
Arg.  304-99. 
Arg.  304-100. 
Arg.  304-1 0.'J,  306-1. 
Arg.  217-1,304-106. 
Arg.  217-1,304-106. 
Arg.  304- lOy. 
Arg.217-20,  .SO6-26. 
Arg.' 217-28,  306-.'52. 
Arg.  217-37,  306-39. 

18^  July  4.     Zone  4, 

15 
21 
40 
72 

74 
77 
86 
9.3 

16.41  .50,754 
16.46.41,546 
16.57.  11,426 
17.20.40,155 
17.20.40,155 
17.23.    0,132 
17.  29-.  34,852,' 
17.34.    8,875  j 

-23.  12.36,00 
-23.  17.  12,49 
-  23  .  31  .  2.5,69 
-23.  19.  29,,56 
-23.  19.29,56 
-23.33.    0,31 
-23.  18.    .5,41  ' 
-23.  16.46,22 

Arg.  387-Hl, 
B.A.C.  5680. 

Arg.  210-99. 
Arg.  220-2g. 
Arg.  220.29. 
Arg.  222-16. 
Arg.  220-38,  222-23. 
Arg.  220-43,  222-28. 

(rt)     Increased  Art 

elandt 

I's  Deeln.  1'. 

INTRODUCTION. 


Xli 


Zone 
No. 


117 
136 
144 
151 


9 

24 
46 
56 

72 
76 
77 
78 
89 
90 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

32 

44 

47 

52 

59 

61 
63 

70 


21 
23 
35 

37 

38 
40 
43 
44 


R.A.  1865,0. 


17.41  .59,473 
17  .  50  .  33,555 
17.55.  5,852 
17.58.  12,178 


Decl.  1865,0. 


-25.13.  3,63 
■25.  15.50,41 
•25.  15.48,77 
■  25  .  28  .  56,58 


Authorities. 


Arg.  217-48. 
Arg.  217-61. 
Arg.  217-68. 
Arg.  306-79. 


1864  July  8.     Zone  7. 


16. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 


57  .  19,292 
6.25,827 

18.34,245 
13,667 
38,725 
33,229 
33,229 
39,079 
32,821 
53,937 


-25.37. 

-  25  .  45  . 

-  25  .  49  . 

■  25  .  32  . 

■  25  .  41  . 
25  .  43  . 

•  25  .  43  . 
25  .  45  . 
25  .  47  . 
25  .  48  . 


28,92 
,■53,27 
12,42 
47,11 
58,88 
56,66 
56,66 
13,43 
20,91 
8,95 


Arg.  304-101. 
Arg.  217-8,  306-12. 
Arg.  217-26,  306-31. 
Arg.  217-37,  306-,'39. 
Arg.  217-46. 
Arg.  306-55. 
Arg.  306-55. 
Arg.  217-50,  306-56. 
Arg.  217-59. 
Arg.  217-60. 


1864  July  14.     Zone  8. 


17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 


11,107 


48,595 
29,502 
0,566 
40,822 
55,910 
-55,910 
34,245 
23.21,670 
50.  3,513 
56 .  16,368 
56.16,368 
58 .  54,002 
2 .  10,342 


-26.    4.    6,34 


-26.    6. 

-  25  .  53  . 
-26.  4. 
-26.  5, 
•26.  0. 
-26.    0. 

-  25  .  49  . 
■26.    9. 


•  26. 
■26. 
■26. 
■26. 
■26. 


18.  3.  15,365 
18  .  3  .  24,970 
18.    7.53,4.35 


-26.  1. 
■26.  2. 
■25.54. 


16,40 

0,48 

35,05 

33,21 

58,25 

58,25 

12,42 

44,68 

23,35 

8,99 

.8,99 

17,36 

11,62 

50,52 

40,18 

7,35 


Arg.  212-90,  217-2, 
304-107,  306-3. 

Arg.  217-10. 

Arg.  217-14,306-19. 

Arg.  217-19,  306-25. 

Arg.  217-22. 

Arg.  217-23,  306-28. 

Arg.  217-23,  306-28. 

Arg.  217-26,306  31. 

Arg.  217-30,  306-35. 

Arg.  217-58. 

Arg.  308-5. 

Arg.  308-5. 

Arg.  308-12. 

Arg.  217-77,  306-87, 
308-17- 

Arg.  308-19. 

Arg.  217-79,  308-18. 

Arg.  308-28. 


1864  July  30.     Zone  9-     No.    1—12  (a). 


1 

17. 

7. 

38,691 

2 

17 

7 

48,595 

5 

17 

13 

7,689 

8 

17 

15 

40,822 

9 

17 

15. 

40,822 

10 

17 

16 

55,989 

12 

17. 

23. 

21,671 

-25. 
-26. 


-26.11 


-26. 
-26. 
-26. 
-26. 


45,11 
16,40 
48,74 
5  .  3.3,01 
5  .  33,01 
0  .  56,70 
9  .  44,63 


Arg.  217-9. 

Arg.  217-10. 

Arg.  217-18,  306-24. 

Arg.  217-22. 

Arg.  217-22. 

Arg.  306-28. 

Arg.  217-30,  306-35. 


No.  13—53. 


17. 
17. 
18. 


52 
54 


22,512  -26. 
6,904  '  -  26  . 


10 
6 


37,51 
24,63 


0  .  52,087  ■- 26  .  7.  8,55 


18.  2.  10,342  1-26.  3.  11,67 

18.  3.1 5,365  '  -  26  .  1  .  50,52 

18.  3.24,.971  -26.  2.40,78 

18.  6  .  4,440  -  26  .  13  .  53,53 

18.  7  .  53,435  ,  -  25  .  54  .  7,35 


Arg,  306-69. 

Arg.  308-2. 

Arg.  217-75,  306-8.3, 

308-15. 
Arg.  217-77,  .306-87, 

308-17. 
Arg.  308-19. 
Arg.  217-79,  308-18. 
Arg.  308-23. 
Arg.  308-28. 


1864  Aug.  1.  Zone  10. 


16.58.31,191 

17.  0.45,070 


-26.  19.35,92 
-26.  14.39,25 


Arg.  212-87,  B.A.C. 

5759. 
Arg.  304-104,  306-2. 


Zone 
No. 


6 

7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
23 


1 

5 
8 
9 
13 
16 
17 
22 
28 
29 
30 
42 
43 
46 
47 


14 
20 
21 
32 

34 
50 
53 

54 

87 
92 
108 
118 
126 


6 

8 

9 

10 

11 
12 

14 
16 
17 
29 
35 
53 
63 
64 
66 
67 
68 


R.A.  1865,0. 


h 
17. 
17. 
17. 
17. 
17.  11 
17.  13 


17 
17, 
17. 
17. 


50,848 
50,848 
56,248 
16,447 
37,704 
3,083 
1,755 
28,000 
35  .  33,066 
41  .  54,049 


13. 

18. 


Decl.  1865,0. 


Authorities. 


-  26  .  22  .  15,83  Arg.  306-14. 
-26.22.15,83  Arg.  306-14. 

-  26  .  20  .  34,93  j  Arg.  306-15. 
-26.  28.  33,22  '  Arg.  217-12. 

-  26  .  27  .  50,41  !  Arg.  306-20. 

-  26  .  21  .  ,39,04  '  Arg.  217-16,  306-22. 

-  26  .  17  .  42,26  :  Arg.  217-17,  306-23. 

-  26  .  12  .  35,27  [  Arg.  217-25,  306-30. 

•  26  .  14  .  22,09  Arg.  217-40,  306-43. 

•  26  .  16  .  48,24  '  Arg.  306-54. 


1864  Aug.  4.  Zone  11. 


17. 
17. 
17. 
17. 
17-. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 


0. 

4. 
20. 
26. 
30. 
33. 
33. 
37  . 
40, 
41. 
41  , 
47. 
47. 
49. 
50. 


13,452 
12,150 
25,352 
21,333 
40,001 
39,728 
39,728 
35,268 
32,309 
39,620 
39,620 
11,008 
38,662 
23,466 
24,025 


■26. 
■26. 
■26. 
-26, 
■26, 
■26. 
■26. 
■  2') . 
■26. 
■26. 
■26. 
•26. 
■26. 
-26. 
■26. 


39 

51 

36 

38 

51  . 

46. 

46. 

54  . 

50. 

45. 

45. 

54. 

49. 

49. 

48. 


19,00 

3,9G 

42,30 

34,61 ; 

7,25' 

20,30  I 

20,30  j 

44,73 

27,23 

52,67 

52,67 

8,72 

9,24 

4,44 

35,51 


Arg. 

Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Ars. 


212-88,  304-105. 

217-6,212-93. 

306-33. 

306-37,317-33. 

217-36,  306-38. 

217-33,  306-40. 

217-38,306-40. 

217-42,306-47. 

306-51. 

306-52. 

306-52. 

306-62. 

.30(;-6l. 

306-64. 

306-66. 


1865  May  22.  Zone  12. 


16.  7.40,052 
16.  10.4.9,362 

16 .  10 .  49,362 

16  .  23  .  33,339 

16.26.  38,301 
16.  35  .  34,540 
16.  38.23,502 

16., 38  .23,502 

16.  55.33,389 
16.59.39,538 

17.  8.52,015 
17.  14.45,858 
17.  20.. 33,035 


•22. 

•  22  . 
•22, 

•  22  , 

•22. 
■22. 
•22. 


27. 
25. 
25. 
30. 

19. 

28. 
22  . 


53,81 
39,35 
39,35 
19,04 

43,60 
37,66 
39,31 


-  22  .  22  .  39,31 


-22. 
-22. 
-22. 
-22. 
.00 


28. 
18. 
18. 
26. 

27. 


44,25 
36,95 
50,13 
45,26 
52,01 


Arg.  386 
Arg.  213 
Arg.  213 
Arg.  213- 

386-25, 
Arg.  213- 
Arg.  386- 
Arg.  213 

392-6. 
Arg.  213- 

392-6. 
Arg.  213. 
Arg.  392. 
Arg.  21.3- 
Arg.  21.3. 
Arg.  21.3. 


•5. 

•22. 

•22. 

■35,  382-26, 

•38,  386-28. 

■37. 

-49,  386-42, 

-49,  386-42, 

■66,  392-22. 

•27. 

•80,  392-43. 

■  88. 

■96. 


1865  May  24.  Zone  13. 


17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


3 
6 
6 

7 

8 

9 

n 

13 
13 
36 
41 
54 
0 


14,368 

50,848 

50,848 

56,247 

42,141 

16,447 

37,704 

3,083 

1,755 

24, 1 38 

40,160 

59,586 

37,736 

0.  41,501 

6.  4,440 
6  .  46,1  09 

7.  15,l6i) 


-26.31, 

-  26  .  22  . 

-  26 . 22 . 

-  26 . 20 . 
-26.  18. 

-  26  .  28  . 

-  26  .  27  . 

-  26  .  21  . 

-  26 .  17  . 
-26.31  . 

-  26 .  34  . 

-  26 .  18. 
-26.  18. 
-26.  18. 
-26.  13. 
-26.20. 
-26.21  . 


48,12 
15,83 
15,83 
34,93 
32,47 
33,22 
50,41 
39,04 
42,26 
26,03 
55,15 
57,24 
28,03 
51,29 
53,55 
48,61 
48,40 


Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 


217-4. 

306-14. 

306-14. 

306-15. 

217-11. 

217-12. 

306-20. 

207-16,  306-22. 

217-17,  306-23. 

217-41,306-44. 

.306-53. 

3().S-,3. 

306-84,308-13. 

306-85,  308-14. 

.308-23. 

30S-24. 

308-25. 


(a)    Telescope  touched  by  observer's  hand  after  No.  12. 


¥ 


xlii 


INTRODUCTION. 


Zone 
No. 

R.A.  1865,0. 

Decl.  1865,0. 

Authorities. 

Zoue 

No. 

R.A.  1865,0. 

Decl.  1865,0. 

Authorities. 

1865  May  26.     Zone  14. 

74 

75 

94 

h      m       i 
16  .  46  .  35,958 

16.47.    2,994 
16.57.25,218 
16.57.25,218 

-21°.  49.    4,10 

-21.44.47,50 
-21.52.54,19 
-21.52.54,19 

Arg.  386-53,  392-15, 

393-6. 
Arg.  386-55,  393-7. 
Arg.  393-24. 
Arg.  393-24. 

7 

8 

13 

23 

27 

28 

31 

62 

63 

61 

h      m       » 
16-    2.21,073 
16  .    2  .  50,891 
16.    5.18,706 
16.13.20,959 
16  .  16  .  52,267 

16  .  16 .  52,267 

16. 19. 14,631, 

16.39.25,629 

16 .  39 .  25,629 
16.41  .59,042 

-21  .47.52,42 
-21.50.24,95 
-21  .51  .45,92 
-21.46.55,29 
-21.55.    8,68 

-21.55.    8,68 

-21.48.20,75 

-21  .55.37,17 

-21.55.37,17 

-21  .43.27,49 

Arg.  213-8,  382-1. 
Arg.  213-9,  382-2. 
Arg.  386-1. 
Arg.  213-25. 
Arg.  213-28,  382-22, 

386-18. 
Arg.  213-28,  382-22, 

386-18. 
Arg.  213-32,382-23, 

386-21. 
Arg.  213-50,  386-44, 

392-8. 
Arg.  213-50,  386-44, 

392-8. 
Arg.  386-48- 

1865  May  29-     Zone  15. 

5 

7 

8 

9 

15 

16 

17 

25 

29 

16.   0.34,209 
16.    2.    4,299 
16.    2.    3,347 
16.    2.45,340 
16.    6.30,187 
16.    6.42,886 
16.    6.42,886 
16.  12.59,136 
16 .  20  .    2,059 

-25.  0.46,07 
-25.    3.54,46 

-  25  .    0  .  23,38 

-  25  .  9  .  52,58 
-25.  5.30,18 
-25.  7-51,88 
-25.    7-51,88 

-  25  .  1 5  .  54,44 

-  25  .    8  .  54,94 

Arg.  212-28,  304-34. 
Arg.  304-36. 
Arg.  304-35. 
Arg.  304-37- 
Arg.  212-.S2. 
Arg.  212-33,  304-40. 
Arg.  212-33,  304-40. 
Arg.  212-38,  304-45. 
Arg.  212-44,  304-54. 

Comparisons  with  Transit   Clock  of  Chronometer  used  in  observing  the  Zones. 


Dite. 

Clock  H. 

Chron.  U. 

Date. 

Clock  H. 

Chron.  U. 

h 

h       m        s 

h       m        s 

h 

h       m        s 

ft       m        s 

1^4    June  10.  10 

15.17.    0,0 

15.15.    6,0 

29.21 

5.49.16,0 

5  .  52  .  30,0 

10.  12 

17  .  24  .  30,0 

17  .  22  .  36,5 

Aug 

1  .    1 

9  .  35  .  45,0 

9.-36.     0,0 

21.10 

15.40.45,1 

15.40.    0,0 

1  .22 

6.31  .  10,0 

6.31  .  30,5 

21,21 

3.15.    2,0 

3.14.20,0 

2.21 

6.  15.  33,0 

6.16.    0,3 

22.21 

3.  10.36,0 

3.10.    0,0 

3.21 

6.  15.27,0 

6.  16.    0,4 

23.21 

3.21.29,4 

3  .  21  .    0,0 

4.23 

7  .  47  .  20,0 

7.48.    0,2 

July     3.21 

4.  10.24,0 

4.11.    0,3 

1865    May 

18.22 

1  .  26  .  54,0 

1  .  28  .    0,0 

4.21 

4.25.  17,3 

4.26.    0,0 

19.22 

1  .  20  .    8,2 

1  .  21  -20,0 

5.22 

4.49.11,0 

4  .  50  .    0,1 

22.22 

1  .30.  51,4 

1.31.  20,0 

6.22 

4  .  32  .    4,2 

4.33.    0,0 

23.22 

1  .  36  .  25,5 

1  .  37  .    0,0 

7.21 

4 .  24  .  58,0 

4.26.    0,1 

26.22 

1  .  41  .  48,5 

1  .  42  .  40,0 

8.22 

4  .  54  .  52,0 

4.56.    0,3 

28.22 

1  .  54  .  56,0 

1  .  56  .    0,0 

13.21 

4.  28.21,4 

4.30.    0,0 

29.22 

1.59.   0,1 

2.0.  10,0 

14 .  22 

5.  13.25,0 

5.  15.  10,0 

30.22 

2.    5.15,0 

2  .    6  .  30,3 

28.22 

6.31  .51,0 

6  .  35  .    0,0 

Chronometer  I 

J  ran  down  between  July  30  and  Aug.  I. 

June  10  to  Ju 

ly  30.     Mean  gaining  rate  of  Chron. 

U  in  a 

Sid.   Day  4,7 

5. 

Aug.     1  to  5. 

)'            n               n               « 

» 

„      4,9 

3. 

1865  May  19. 

23.     Put  Transit  Clock  forward  1. 

May  19  to  31. 

Mean  gaining  rate  of  Chron.  U  in 

a  Sid.  1 

)ay              4,3 

6. 

INTRODUCTION. 
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The   following   Tables   contain   the   comparisons   of  the   Transit    Clock  with   the   Chrono- 
meter  employed   in    the   Equatorial   observations   of  the   several   Comets : — 


Comparisons  of  Clock  and  Chronometer;  used  in  the  reduction  of  observations  of 

Comet  I,  1867. 

*,*     The  letter  //  is  an  abbreviation  for  Hardy,  the  Transit  Clock ;    U  and  X  are  Sidereal  Chronometers, 

each  beating  half-seconds. 


Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

1867 

Feb.    20 
21 
22 
23 
28 

II 
H 
H 
H 
H 

Am* 

6  49  45,3 

6  44  46,5 

7  3  37,4 

8  22  38,0 
7  18     1,0 

u 
u 
u 
u 
u 

h    m      I 
6  51  10,0 

6  46  20,0 

7  5  20,0 

8  24  30,0 
7  18  50,2 

1867 

Mar.      1 
1 

2 
2 
3 

H 
H 
H 
H 
H 

h    m    t 

5  4914,3 
9  21  33,0 

6  15  36,0 

7  47  35,0 
7  44  11,0 

u 
u 
u 
u 
u 

h  m     t 

5  50  10,0 

9  22  30,2 

6  16  40,4 

7  48  40,0 
7  45  30,1 

Comparisons  of  Clock  and  Chronometer;  used  in  the  reduction  of 
observations  of  Brorsen's  Comet,  1868. 


Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

km     » 

1868 

h     m    s 

h     7n    s 

1868 

h    m    s 

May     1 4 

H 

12  26  12,0 

X 

12  27  10,0 

May    23 

H 

15  23  50,0 

X 

15  25  10,1 

14 

H 

152421,1 

X 

15  25  20,1 

25 

H 

13  45  27,1 

X 

13  46  50,0 

18 

H 

12  44  32,5 

X 

12  45  40,0 

25 

H 

15    017,0 

X 

15    1  40,1 

18 

H 

15  12  12,0 

X 

15  13  20,0 

26 

H 

14  25    5,1 

X 

14  26  30,0 

19 

H 

14  48  59,0 

X 

14  50  10,0 

26 

H 

15  11  15,0 

X 

15  12  40,0 

20 

H 

13  25    6,0 

X 

13  26  20,0 

28 

H 

14  24  21,0 

X 

14  25  50,3 

20 

H 

15  18    6,0 

X 

15  1920,4 

28 

H 

15  35  50,4 

X 

15  37  20,0 

23 

H 

13  24    0,5 

X 

13  25  20,0 

June    12 

H 

17  46    6,0 

X 

17  46  10,1 

Comparisons  of  Clock  and  Chronometer;  used  in  the  reduction  of 

OBSERVATIONS   OF    WiNNECKE's   CoMET,    1868. 


Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

1868 

June   29 
29 

H 
H 

h    m    t 

1610    2,0 
17  48  11,4 

X 
X 

h    m    $ 

16  11     0,2 
174910,0 

1868 

July       4 

4 

H 
H 

h    m    t 

16    1  11,5 
18  33  11,0 

X 
X 

h    m     1 

16    2  20,0 
18  34  20,0 

F  2 
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INTRODUCTION. 


*  * 
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Comparisons  of  Clock  and  Chronometer  ;   used  in  the  reduction  of 

OBSERVATIONS   OF    WiNNECKE'S    CoMET,    1869. 

The  letter  H  is    an   abbreviation   for   Hardy,  the   Transit   Clock;   Z  is   a  Sidereal  Chronometer 

beating   half-seconds. 


Day  of 
Comparison 

aock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

Day  of 
Comparison 

Clock 

Clock  Time 

Chron. 

Chronometer 
Time 

1869 

h    m     s 

h    m     s 

1869 

h    m     s 

h    m     s 

Apr.    27 

H 

13    2  10,5 

X 

13    2  20,0 

May    12 

H 

13  57  12,2 

X 

13  57  40,0 

28 

H 

12  45    8,0 

X 

12  45  20,0 

15 

H 

12  59  42,4 

X 

13    0  10,0 

29 

H 

1 1  38    6,4 

X 

11  38  20,0 

15 

H 

13  59  42,4 

X 

14    0  10,0 

29 

H 

13    4  16,4 

X 

13    4  30,0 

31 

H 

13  51  53,5 

X 

13  52  20,0 

May      1 

H 

11  48  24,0 

X 

1148  40,0 

31 

H 

15  48  44,0 

X 

15  49  10,3 

1 

H 

12  36  54,0 

X 

12  37  10,0 

June     1 

H 

15  51  14,3 

X 

15  5140,0 

4 

H 

13  30  52,0 

X 

13  31  10,4 

1 

H 

16  53  24,0 

X 

16  53  50,0 

7 

H 

11  46  45,0 

X 

1147  10,5 

5 

H 

15  22  50,0 

X 

15  23  20,5 

7 

H 

14  34  55,0 
11  44  43,4 

X 
X 

14  35  20,4 

5 

H 
H 

16    5  20,0 
14  15  54,0 

X 
X 

16    5  50,5 
14  16  30,2 

10 

H 

11  45  10,0 

7 

10 

H 

14  41  33,1 

X 

14  42    0,0 

7 

H 

16  57    3,4 

X 

16  57  40,0 

12 

H 

12  37  52,2 

X 

12  38  20,0 

All   the    observations    in    this   volume   were    originally    recorded    in    pencil    writing   in 
small  memorandum   books,   which  are   carefully  preserved   for  future  reference. 


TABLES 


USED   IN   THE   REDUCTION 


OF    THE    TKANSIT   AND    CIRCLE    OBSERVATIONS. 
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Tables  for  reducing  the  Transit  and  Circle  Observations. 


Table  I.     (1) 
Correction  for  Curvature  of  Path  for  Polaris,    A  =  1".  25'  +  n' 


*^(.*     See  page  xxxii. 


For  all  the  circumpolar  stars  the  sign  of  the  Correction  is  +  above  Pole  and  —  below  Pole  for  a  direct  observation ; 

and  —  above  Pole  and  +  below  Pole  for  a  reflection  observation. 


Hour 
Angle 


0  0 
10 
20 
30 
40 

0  50 

1  0 
10 

20 
30 
40 

1  50 

2  0 
10 
20 
30 
40 

2  50 

3  0 
10 
20 
30 
40 

3  50 

4  0 
10 
20 
30 
40 

4  50 

5  0 
10 
20 
30 
40 

5  50 

6  0 
10 
20 
30 
40 

6  50 

7  0 


Correction 


0,00 
0,00 
0,01 
0,0.1 
0,02 
0,03 

0,05 
0,07 
0,09 
0,11 
0,13 
0,16" 

0,19 
0,23 
0,26 
0,30 
0,35 
0,39 

0,44 
0,49 
0,54 
0,59 
0,65 
0,71 

0,78 
0,84 
0,91 
0,98 
1,06 
1,13 

1,21 
1,30 
1,38 
1,47 
1,56 
1,65 

1,75 
1,85 
1,95 
2,05 
2,16 
2,27 

2,38 


9 
8 
9 
9 
9 

10 

10 
10 
10 

11 
11 

11 


Var.  for 

n  =  100' 


,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
,00 

,01 
,01 
,01 
,01 

,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 

,02 
,02 
,02 
,02 
,02 
,02 

,02 
,03 
,03 
,03 
,03 
,03 

,03 
,04 
,04 
,04 
,04 
,04 

,C5 


Hour 
Angle 


7  0 
10 
20 
SO 
40 

7  50 

8  0 
10 
20 
30 
40 

8  50 

9  0 
10 
20 
30 
40 

9  50 

10  0 
10 
20 
30 
40 

10  50 

11  0 
10 
20 
30 
40 

11  50 

12  0 
10 
20 

40 

12  53 

13  0 
10 
20 
SO 
40 

13  50 

14  Q 


Correction 


Var.  for 

n=100" 


2,38 
2,49 
2,61 
2,73 
2,85 
2,98 

3,11 

3,24 
3,37 
3,51 
3,64 
3,79 

3,93 

4,08 
4,23 
4,38 
4,53 
4,69 

4,85 
5,02 
5,18 
5,35 
5,52 
5,69 

5,87 
6,05 
6,23 
6,42 
6,60 
6,79 

6,99 

7,18 
7,38 
7,58 
7,78 
7,99 

8,20 
8,41 
8,62 
8,84 
9,06 
9,28 

9,51 


11 
12 
12 
12 
13 

13 

13 
13 
14 
13 
15 

14 

15 
15 
15 
15 
16 

16 

17 
16 
17 
17 
17 

18 

18 
18 
19 
18 
19 
20 

19 
20 
20 
20 
21 

21 

21 
21 
22 
22 
22 

23 


05 
,05 
05 
,05 
,06 
06 

06 
,06 
07 
,07 
07 
07 

08 
08 
,08 
,09 
09 
09 

10 
10 
10 
10 

11 
11 

12 
12 
12 
IS 
13 
13 

14 
14 
14 
15 
15 
16 

16 
16 

17 
17 
18 
18 

,19 


Hour 
Angle 


m  i 
14  0 
10 
20 
30 
40 

14  50 

15  0 
10 
20 
30 
40 

15  50 

16  0 
10 
20 
30 
40 

16  50 

17  0 
10 
20 
30 
40 

17  50 

18  0 
10 
20 
30 
40 

18  50 

19  0 
10 
20 
3D 
40 

1950 

20  0 
10 
20 
30 
40 

20  50 

21  0 


Correction 


9,51 

9,74 

9,97 

10,20 

10,44 

10,67 


23 
23 
23 
24 
23 

25 


10,92 
11,16 
11,41 
11,65 
11,91 
12,16 

26 
12,42     Q 

12,68  ;^ 

12,94  ^^ 

13,21  t,a 

13,47  i^ 
13,74 


24 
25 
24 
26 
25 


14,02 
14,29 
14,57 
14,85 
15,14 
15,43 

15,72 
16,01 
16,30 
16,60 
16,90 
17,20 

17,51 
17,82 
18,13 
18,44 
18,76 
19.08 

19,40 
19,72 
20,05 
20,38 
20,71 
21,05 

21,39 


28 

27 
28 
28 
29 
29 

29 

29 
29 
SO 
30 
30 

31 

31 
31 
31 
32 
32. 

32' 

32 

33 
33 
33 
34 

34 


Var.  for 
n  =  100" 


,19 
,19 
,20 
,20 

,20 
,21 

,21 
,22 
,22 
,23 
,23 
,24 

,24 
,25 
,25 
,26 
,26 
,27 

,27 
,28 
,29 
,29 
,30 
,30 

,31 
,31 
,32 
,33 
,33 
,34 

,34 
,35 
,36 
,36 
,37 
,37 

,.38 
,39 
,39 
,40 
,41 
,41 

,42 


Hour 
Angle 


21  0 
10 
20 
30 
40 

21  .50 

22  0 
10 
20 
30 
40 

22  50 

23  0 
10 
SO 
SO 
40 

23  50 

24  0 
10 
20 
30 
40 

24  50 

25  0 
10 
20 
30 
40 

25  50 

26  0 
10 
20 
30 
40 

26  50 

27  0 
10 
20 
SO 
40 

27  50 

28  0 


Correction 


21,39 
21,73 
22,07 

22,42 
22,76 
23,12 


34 
34 
35 
34 
36 


35 
23,47  gg 
23,83  ^" 
24,19  f. 
24,55  fg 
24,91  -Z 
25,28  ^' 

37 
25,65 

26,02  ;' 

26,40  f^ 
26,78  f„ 

27,16  f: 

27,54  "*'* 
39 
27,93 
28,32  1^ 
28,71  II 
29,11  ll 
29,50  ^ 
29,90  *" 


41 
30,31 
30,71  *j 
31,12 
31,53  I, 

32,36  *^ 
42- 
32,78 

33.20  ; 
33,62  *~ 
34,05 
34,48 
34,91 

43 
35,34  .„ 
3-^'77  ll 

36.21  ** 
36,66 
37,10 
37,55 

45 
38,00 


43 
43 
43 


45 
44 
45 


Var.  for 

H  =  100' 


,42 
,43 
,43 
,44 
,45 
,45 

,46 
,47 
,47 
,48 
,49 
,50 

,50 
,51 

,52 
,52 
,53 

,54 

,55 
,55 
,56 
,57 
,58 
,59 

,59 
,60 
,61 
,62 
,63 

,m 

,64 
,65 
,66 
,67 
,68 

,6a 

,69 
,70 
,71 

,72 
,73 
,7-4 

,74 


Tables  fob  reducing  the  Transit  and  Circle  Ouservations. 
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Table  I.     (2) 
Correction  for  Curvature  of  Path  for  51  Cephei,    A  =  2".  46' +  w". 

*^*     See  page  xxxii. 


Hour 
Angle 


0    0 

10 
20 
30 
40 

0  50 

1  0 
10 
20 
30 
40 

150 

2  0 
10 
20 
30 
40 

2  50 

3  0 


Correction 


0,00 
0,00 
0,01 
0,02 
0,04 
0,07 

0,09 
0,13 
0,17 
0,21 
0,26 
0,32 

0,38 
0,44 
0,52 
0,59 
0,67 
0,76 

0,«5 


Var.  for 

Hour 

«  =  10U" 

Angle 

m     s 

,00 

3    0 

,00 

10 

,00 

20 

,00 

30 

,00 

40 

,00 

3  50 

,00 

4    0 

,00 

10 

.00 

20 

,00 

30 

,00 

40 

,00 

4  50 

,00 

5    0 

,00 

10 

,01 

20 

,01 

30 

,01 

40 

,01 

5  50 

,01 

6    0 

Correction 


0,85 
0,95 
1,05 


2,37 
2,53 


,16 
1,27 
1,39 

1,51 


11 


12 
12 

1,78     J 

2,06     * 

2,21    '^ 

16 


2,69  7 
2,86  \l 
3,04  ? 
3,22  ^^ 
19 
3,41 


Var.  for 

n  =  100" 


,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 

,02 
,02 
,02 
,02 
,02 
,02 

,02 
,03 
,03 
,03 
,03 
,03 

,03 


Hour 

Angle 


6  0 
10 
20 
30 
40 

6  50 

7  0 
10 
20 
30 
40 

7  50 

8  0 
10 
20 
30 
40 

8  50 

9  0 


Correclion 


3,41 
3,60 
3,80 
4,00 

4,21 

4,42 

4,64 
4,86 
5,09 
5,32 
5,56 
5,81 

6,o6 

6,31 
6,57 
6,84 

7,11 
7,39 

7,67 


19 
20 
20 
21 

21 

22 

'^2 
23 
23 
24 
25 

25 

25 
26 
27 
27 
28 

28 


Var.  for 
11=100" 


,03 

,04 
,04 
^04 
,04 
,0t 

,oi 

,05 
,05 
,05 
,06 
,0i6 

,0i6 
,06 
,07 
,07 
,07 
,07 

,08 


Ifotrt- 
Angle 


5  0 
10 
20 
30 
40 

9  50 

10  0 
10 
20 
30 
40 

10  50 

11  Q 

10 
20 
30 
40 

11  50 

12  0 


Correction 


■7,B7 
7,95 
8,25 
■8,54 
S,84 
<),I5 

9,46 

.9,78 
10,11 
10,43 
10,77 
10,11 

11,45 
11,80 
12,16 

12,5^ 
12,88 
13,25 

13.63 


28 
30 
29 
30 
31 

31 

32 
S3 
32 
34 
34 

34 

35 
36 
36 
36 
31 

38 


ir.  for 
=  100" 


,08 
,08 
,08 
,09 
,09 
,09 

,09 
,10 
,10 
,10 

,n 
,11 

,11 

,12 
,12 
,13 
,13 
,13 

,14 


Table   I.     (3) 
Correction  for  Curvature  of  Path  for  S  UrseB  Minoris,    A  =  3".2o'  +  n'' 


*^*     See  page  xxxii. 


Hour 
Angle 


0  0 
10 
20 
30 
40 

0  50 

1  0 
10 
20 

30 
40 

1  50 

2  0 
10 
20 
30 
40 

2  50 

3  0 


Correction 


0,00 
0,00 
0,01 
0,03 
0,05 
0,08 

0,12 
0,l6 
0,21 
0,27 
0,32 
0,39 

0,47 
0,55 
0,64 
0,73 
0,83 
0,94 

1,05 


8 

9 

9 

10 

11 

11 


Var.  for 

Hour 

n  =  100" 

Angle 

m    s 

,00 

3    0 

,00 

10 

,00 

20 

,00 

30 

,00 

40 

,00 

3  50 

,00 

4    0 

,00 

10 

,00 

20 

,00 

30 

,00 

40 

,00 

4  50 

,00 

5    0 

,00 

10 

,01 

20 

,01 

30 

,01 

40 

,01 

5  50 

,01 

6    0 

Correction 


I, Oh 
1,17 
1,30 
1,43 
1,57 
1,72 

1,87 
2,03 
2,19 
2,37 
2,54 
2,73 

2,92 
3,12 
3,32 
3,53 
3,75 
3,98 

4,20 


12 
13 
13 
14 

15 

15 

16 
16 
18 
17 
19 

19 

20 
20 
21 
22 
23 

22 


Var.  for 

Hour 

n  =  100" 

Angle 

m    s 

,01 

6    0 

,01 

10 

,01 

20 

,01 

30 

,01 

40 

,01 

6  50 

,02 

7    0 

,02 

10 

,02 

20 

,02 

30 

,02 

40 

,02 

7  50 

,02 

8    0 

,03 

10 

,03 

20 

,03 

SO 

,03 

40 

,03 

8  50 

,03 

9    0 

Correction 


4,20 
4,44 
4,69 
'i',93 
5,19 
5,45 

5,72 
6,00 
6,28 
6,57 
6,87 
7,17 

7,48 
7,79 
8,11 
8,44 
8,77 
9,11 

9,^0 


24 
25 
24 
26 
26 

27 

28 
28 
29 
30 
30 

31 

31 
32 
33 
S3 
34 

35 


Var.  for 
«  =  100" 


,03 
,04 
,04 
,04 
,04 
,04 

,05 
,05 
,05 
,05 
,06 
,06 

,06 
,06 
,0T 

,07 

,07 
,07 

,08 


Hour 
Angle 


m     s 

9  0 
10 
20 
30 
40 

950 

10  0 
10 
20 
SO 
40 

10  50 

11  0 
10 
20 
30 
40 

11  50 

12  0 


Correction 


9'^^  35 

9'«'  36 
10,17  ^; 

10,54  •:' 

10,91  •^' 
11,29 


11,68 
12,07 
12,47 


38 
39 


39 
40 

41 

12,88  l\ 

13,29 
13,71 


42 
42 


'^''^  43 
14,56  *-^ 

1 5,00 

1 5,44 

15,90 

16,35 


44 
44 
46 
45 


16,82 


47 


Var.  for 
n  =  100" 


,08 
,08 
,08 
,09 
,09 
,09 

,09 
,10 
,10 
,10 
,11 
,U 

,11 
,12 
,12 
,12 
,13 
,13 

,14 
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Table   I.     (4) 
Correction  for  Curvature  of  Path  for  X  UrscB  Minoris,     A  =  l°.6'+n". 


* 

*  See 

3age  xxxii. 

Hour 

Angle 

Correct 

on 

Var.  for 

n  =  100" 

Hour 
Angle 

Correction 

Var.  for 
n=100" 

Hour 
Angle 

Correction 

Var.  for 
n  =  100" 

Hour 
Angle 

Correction 

Var.  for 

n=100" 

m    s 

II 

m    s 

// 

m  s 

// 

»/i   s 

// 

0  0 

0,00 

f) 

,00 

8  0 

2,41  JO 

,06 

16  0 

9'<^5  20 

,24 

23  0 

19,92 
20,21  -^ 
20,50  f 
20,79  % 
21,09  f^ 
21,39 

,50 

10 

0,00 

0 
1 

1 
1 

,00 

10 

2,51  " 
2,62  J 
2,72  ^ 
2,83 
2,94 

,06 

10 

9,85 

10,05  f 
10,26  t, 
10,46  f 
10,67 

,25 

10 

,51 

.  20 

0,00 

,00 

20 

,07 

20 

,25 

20 

,52 

30 

0,01 

,00 

30 

,07 

30 

,26 

30 

,52 

40 

0,02 

,00 

40 

,07 

40 

,26 

40 

,53 

0  50 

0,03 

,00 

8  50 

,07 

16  50 

,27 

23  50 

,54 

1 

11 

22 

30 

1  0 

0,04 

1 

2 
1 
2 
3 

,00 

9  0 

3,05 
3,17  W 
3,28  \\ 
3,40  ^ 
3,52  \l 
3,64  ^~ 

,08 

17  0 

10,89  o, 
11,10  ~2 

11,32  ; 

11,54  1^ 
11,76  % 
11,98  "'■ 

,27 

24  0 

21,69  30 
21,99  f^ 
22,29  f. 
22,60  ! 
22,91  ; 
23,22 

,55 

10 

0,05 

,00 

10 

,08 

10 

,28 

10 

,56 

20 

0,07 

,00 

20 

,08 

20 

,29 

20 

,56 

30 

0,08 

,00 

SO 

,09 

30 

,29 

30 

,57 

40 

0,10 

,00 

40 

,09 

40 

,30 

40 

,58 

1  50 

0,13 

,00 

9  50 

,09 

17  50 

,30 

24  50 

,59 

2 

13 

22 

31 

2  0 

0,15 

3 
3 
3 
3 
3 

,00 

10  0 

3,77  1^ 

3,89  ,: 

4,02  \i 

,10 

18  0 

12,20 
12,43  ^^ 
12,66  g 
12,89  23 

13,36  ^^ 

,31 

25  0 

23,53 
23,85  ^j 
24,16  ^J 
24,48  f 
24,80  ^^ 
25,12 

,59 

10 

0,18 

,00 

10 

,10 

10 

,31 

10 

,60 

20 

0,21 

,01 

20 

,10 

20 

,32 

20 

,61 

30 

0,24 

,01 

30 

4,15  ^ 

,10 

&0 

,33 

30 

,62 

40 
2  50 

0,27 
0,30 

,01 
,01 

40 
10  50 

4,29  3 
4,42  ^"^ 

,11 
,11 

40 
18  50 

,33 
,34 

40 
25  50 

,63 
,63 

4 

14 

24 

S^ 

3  0 

0,34 

4 
4 
4 
5 
4 

,01 

11  0 

4,70  * 
4,84  \\ 
4,98  5 
5,13  \\ 
5,28  '^ 

,12 

19  0 

13,60 
13,84  f 
14,08  f 
14,32  f 
14,57  -^ 
14,82  ^^ 

,34 

26  0 

25,45  „ 

,64 

10 
20 

0,38 
0,42 

,01 
,01 

10 
20 

,12 
,12 

10 

20 

,35 

10 
20 

25,78  % 

26,11 ;:: 

26,44  J' 
26,77  %% 
27,10  "" 

,65 
,66 

30 

0,46 

,01 

30 

,13 

30 

,36 

30 

,67 

40 

0,51 

,01 

40 

,13 

40 

,37 

40 

,68 

3  50 

0,55 

,01 

1150 

,13 

19  50 

,37 

26  50 

,68 

5 

15 

25 

34 

4  0" 

0,60 

5 
6 
5 
6 
6 

,02 

12  0 

5,43  ,5 
5,58  .  r 
5,73  ^ 

,14 

20  0 

15,07  2, 
15,32  "^ 
15,57  f^ 

,38 

27  0 

27,44 
27,78  f 

fi9 

10 

0,65 

,02 

10 

,14 

10 

,39 

10 

,70 

20 

0,71 

,02 

20 

,14 

20 

,39 

20 

28,12  f 

,71 

30 

0,76 

,02 

30 

5,89  f. 
6,05  ^ 
6,21  "^ 

,15 

30 

15,83  ^° 
16,09  2^ 
16,35  ^^ 

,40 

SO 

28,47  5^ 

,72 

40 

0,82 

,02 

40 

,15 

40 

,41 

40 

28,81  ^* 
29,16  ^^ 

,73 

4  50 

0,88 

,02 

12  50 

,16 

20  50 

,41 

27  50 

,74 

6 

16 

26 

35 

5  0 

0,94 

7 
6 

7 
7 
7 

,02 

13  0 

6,37  J  (5 
6,53  5 
6,70  ; 

6,87  ; 

7,04  ^ 
7,21  '' 

,16 

21  0 

16,61  g 
16,87  15 
17,14  il 
17,41  -' 
17,68  i; 
17,95  ^^ 

,42 

28  0 

29,51 

,74 

10 

1,01 

,03 

10 

,16 

10 

,43 

10 

29,86  l'^ 
30,22  if 

30,57  ^;^ 
30,93  :^ 

31,29  '^^ 

,75 

20 

1,07 

,03 

20 

,17 

20 

,43 

20 

,76 

30 

1,14 

,03 

SO 

,17 

30 

,44 

30 

,77 

40 

1,21 

,03 

40 

,18 

40 

,45 

40 

,78 

5  50 

1,28 

,03 

13  50 

,18 

2150 

,45 

28  50 

,79 

8 

17 

28 

36 

6  0 

1,36 

7 
8 
8 
8 
9 

,03 

14  0 

7,38 
7,56  \\ 
7,74  ^ 
7,92  ^ 
8,10  \l 
8,29  '^ 

,19 

22  0 

18,23 
18,50  %^ 
18,78  -^ 
19,06  ^J 
19,35  ;^ 
19,63  ^^ 

,46 

29  0 

31,65 
32,02  f^ 

,80 

10 

1,43 

,04 

10 

,19 

10 

,47 

10 

,81 

20 

1,51 

,04 

20 

,20 

20 

,47 

20 

32,38  ^. 

,82 

;   30 

1,59 

,04 

30 

,20 

30 

,48 

30 

32,75  Ji 
33,12  -i' 
33,50  ^^ 

,83 

40 

1,67 

,04 

40 

,20 

40 

,49 

40 

,84 

6  50 

1,76 

,04. 

14  50 

,21 

22  50 

,50 

29  50 

,85 

9 

19 

29 

37 

7  0 

1,85 

9 
9 
9 
9 
10 

,05 

15  0 

8,48 
8,67  ^ 
8,86  \l 
9,05  \^ 
9,25  f 
9,44  '-' 

,21 

23  0 

19,92 

,50 

30  0 

33,87 

,85 

10 

1,94 

,05 

10 

5~  - 

20 

2,03 

,05 

20 

5-'-' 

30 

2,12 

,05 

30 

,23 

40 

2,21 

,06 

40 

,23 

7  50 

2,31 

,06 

15  50 

,24 

10 

21 

8  0 

2,41 

,06 

16  0 

9,65 

,24 

?   .  , 
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Table 


II.     Corrections  for  curvature  of  'path  at  given  Intervals  from  the  middle  wire  for 

given  JJeclinations. 


*jf*     See  page  xxxiii. 


Declin- 
ation 


Interval  from  the  middle  wire 


.5 
10 
15 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66     0 

66  30 

67  0 

67  30 

68  0 

68  30 

69  0 

69  30 

70  0 

70  30 

71  0 


71 

72 


SO 
0 


72  30 

73  0 

73  30 

74  0 

74  30 

75  0 
75  20 

75  40 

76  0 

76  20 
7fi  40 

77  0 
77  20 

77  40 

78  0 
78  20 
78  30 
78  40 


0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,0^ 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02  I 

0,02  1 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,0.S 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,05 

0,05 


0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,08 

0,08 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,11 

0,11 

0,11 

0,12 

0,12 

0,12 

0,13 

0,13 

0,14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,15 

0,16 

0,16 

0,17 

0,17 

0,18 

0,18 

0,18 

0,19 


0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,05 

0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,07 

0,07 

0,08 

0,08 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

0,10 

0,10 

0,10 

0,11 

0,11 

0,12 

0,12 

0,13 

0,13 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,l6 

0,17 

0,17 

0,18 

0,19 

0,19 

0,20 

0,20 

0,21 

0,21 

0,22 

0,23 

0,23 

0,24 

0,25 

0.25 

0,26 

0,27 

0,28 

0,29 

0,29 

0,30 

0,32 

0,32 

0,33 

0,34 

0,35 

0,.S6 

0,37 

0,38 

0,39 

0,40 

0,41 

0,42 

0,42 


0,01 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,07 
0,08 
0,09 
0,09 
0,10 
0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,15 
0,16 
0,16 
0,17 
0,17 
0,18 

0,19 
0,19 
0,20 
0,21 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29 
0,31 
0,32 
0,34 
0,.S5 
0,35 
0,36 
0,37 
0,.'58 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,44 
0,45 
0,46 
0,48 
0,49 
0,51 
0,52 
0,54 
0,56 
0,57 
0,59 
0,60 
0,62 
0,63 
0,65 
0,67 
0,69 
0,71 
0,73 
0,74 
0,75 


U 


0,02 

0,04 

0,06 

0,09 

0,09 

0,10 

0,11 

0,12 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,20 

0,21 

0,23 

0,23 

0,24 

0,25 

0,26 

0,27 

0,28 

0,29 

0,30 

0,31 

0,32 

0,34 

0,35 

0,36 

0,38 

0,3<) 

0,41 

0,42 

0,44 

0,46 

0,4S 

0,50 

0,53 

0,54 

0,55 

0,57 

0,58 

0,60 

0,61 

0,63 

0,65 

0,66 

0,68 

0,70 

0,72 

0,74 

0,77 

0,79 

0,82 

0,85 

0,88 

0,90 

0,92 

0,94 

0,97 

0,99 

1,02 

1,05 

1,07 

1,10 

1,14 

1,15 

1,17 


n 


0,03 

0,06 

0,09 

0,12 

0,14 

0,15 

0,16 

0,18 

0,«0 

0,21 

0,23 

0,'.'5 

0,26 

0,28 

0,30 

0,33 

0,34 

0,35 

0,36 

0,38 

0,39 

0,40 

0,42 

0,43 

0,45 

0,47 

0,48 

0,50 

0,52 

0,54 

0,56 

0,59 

0,6) 

0,64 

0,66 

0,69 

0,73 

0,76 

0,78 

0,80 

0,82 

0,84 

0,S6 

0,88 

0,90 

0,93 

0,96 

0,98 

1,01 

1,04 

1,07 

1,11 

1,14 

1,18 

1,22 

1,26 

1,29 

1,32 

1,36 

1,39 
1,43 
1,46 
1,50 
1,55 
1,59 
1,64 
1,66 
1,69 


If 


0,04 

0,08 

0,12 

0,17 

0,19 

0,20 

0,22 

0,24 

0,27 

0,29 

0,31 

0,3S 

0,36 

0,39 

0,41 

0,44 

0,46 

0,48 

0,49 

0,5 1 

0,53 

0,55 

0,57 

0,59 

0,61 

0,63 

0,66 

0,68 

0,71 

0,74 

0,77 

0,80 

0,83 

0,87 

0,90 

0,94 

0,99 

1,03 

1,06 

1,08 

1,11 

1,14 

1,17 

1,20 

1,23 

1,26 

1,30 

1,34 

1,38 

1,42 

1,46 

1,51 

1,55 

1,61 

1,66 

1,72 

1,76 

1,80 

1,85 

1,89 

1,94 

1,99 

2,05 

2,11 

2,17 

2,23 

2,26 

2,30 


0,05 
0,11 
0,16 
0,22 
0,24 
0,27 
0,29 
0,32 
0,35 
0,38 
0,41 
0,44 
0,47 
0,50 
0,54 
0,58 
0,60 
0,62 
0,64 
0,67 
0,69 
0,72 
0,74 
0,77 
0,80 
0,83 
0,86 
0,89 
0,93 
0,96 
1,00 
1,04 
1,08 
1,13 
1,18 
1,23 

1,29 
1,35 
1,38 
1,42 
1,45 

1,49 
1,53 
1,57 
1,61 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 
1,91 
1.97 
2,03 
2,10 
2,17 
2,24 
2,30 
2,35 
2,41 
2,47 
2,54 
2,60 
2,67 
2,75 
2,83 
2,91 
2,95 
3,00 


H 


0,07 

0,13 

0,20 

0,28 

0,31 

0,34 

0,37 

0,40 

0,44 

0,48 

0,51 

0,55 

0,59 

0,64 

0,69 

0,73 

0,76 

0,79 

0,82 

0,85 

0,88 

0,91 

0,94 

0,97 

1,01 

1,05 

1,09 

1,13 

1,17 

1,22 

1,27 

1,32 

1,37 

1,43 

1,49 

1,56 

1,63 

1,71 

1.75 

1,79 

1,84 

1,88 

1,93 

1,98 

2,04 

2,09 

2,15 

2,21 

2,27 

2,34 

2,41 

2,49 

2,57 

2,65 

2,74 

2,84 

2,91 

2,98 

3,05 

.3,13 

3,21 

3,30 

3,39 

3,48 

3,58 

3,fi8 

3,74 

3,80 


24       2f 


0,08 
0,17 
0,25 
0,34 
0,38 
0,42 
0,46 
0,50 
0,54 
0,59 
0,63 
0,68 
0,73 
0,79 
0,85 
0,91 
0,94 
0,97 
1,01 
1,04 
1,08 
1,12 
1,16 
1,20 
1,25 
1,29 
1,34 

1,39 
1,45 
1,.50 
1,56 
1,()3 
1,69 
1,77 
1,84 
1,93 
2,01 
2,11 
2,16 
2,21 
2,27 
2,32 
2,38 
2,45 
2,51 
2,58 
2,65 
2,73 
2,81 
2,89 
2,98 
3,07 
3,17 
3,28 
3,39 
3,51 
3,59 
.S,68 
3,77 
3,86 
3,96 
4,07 
4,18 
4,.S0 
4,42 
4,55 
4,62 
4,69 


0,10 

0,20 

0,30 

I  0,41 

0,46 

0,51 

0,55 

0,60 

!  0,66 

1 0,71 

0,77 
0,83 
0,89 
0,95 
1,02 
1,10 
1,14 
1,18 
1,22 
1,26 
1,31 
1,35 
1,40 
1,45 
1,51 
1,56 
1,62 
1,69 
1,75 
1,82 
1,89 
1,97 
2,05 
2,14 
2,23 
2,33 
2,44 
2,55 
2,61 
2,68 
2,74 
2,81 
2,89 
2,96 
3,04 
.3,12 
3,21 
3,30 
3,40 
3,50 
.3,61 
3,72 
3,8  4 
30i 
4,10 
4,24 
4,34 
4,45 
4,56 
4,67 
4,80 
4,9^' 
5,06 
5,20 
.5,35 
5,50 
5,59 
5,67 


0,12 
0,24 
0,36 
0,49 
0,55 
0,60 
0,66 
0,72 
0,78 
0,85 
!0,9i 
0,98 
1,06 
1,14 
1,22 
1,31 
1,35 
1,40 
1,45 
1,.50 
1,56 
1,61 
1,67 
1,73 
1,80 
1,86 
1,93 
2,01 
2,08 
2,16 
2,25 
'-',34 
2,44 
2,54 
2,65 
2,77 
2,90 
3,04 
3,11 
3,19 
3,27 
3,35 
3,43 
3,52 
,3,62 
3,72 
3,82 
3,93 
4,04 
4,16 
4,29 
4,42 
4,57 
4,72 
4,88 
5,05 
5,17 
5,29 
5,43 
5,56 
5,71 
5,86 
6,02 
6,19 
6,36 
6,55 
6,65 
6,75 


•H 


0,14 
0,28 
0,43 
0,58 
0,64 
0,71 
0,77 
0,84 
0,92 
0,99 
1,07 
1,15 
1,24 
1,33 
1,43 
1,53 

1,59 

1,64 

1,70 

1,76 

1,83 

1,89 

1,96 

2,03 

2,11 

2,18 

2,27 

2,35 

2,41. 

2,54 

2,64 

2,75 

2,86 

2,99 

3,12 

3,25 

3,40 

3,57 

3,65 

3,74 

3,83 

3,9^ 

4,03 

4,14 

4,25 

4,36 

4,48 

4,61 

4,74 

4,89 

5,04 

5,19 

5,36 

5,54 

5,72 

5,9-2 

6,01 

6,21 

6,37 

6,53 

6,10 

6,S8 

7,06 

7,26 

7,47 

7,69 

7,80 

7,92 


H 


0,16 

0,32 
0,49 
0,67 
0,74 

0,82 

0,90 

0,98 

1,06 

1,15 

1,24 

1,34 

1,44 

1,54 

1,66 

1,78 

1,84 

1,91 

1,97 

2,05 

2,12 

2,19 

2,27 

2,36 

2,44 

2,53 

2,63 

2,73 

2,84 

2,95 

3,07 

3,19 

3,32 

3,46 

3,61 

3,77 

3,95 

4,14 

4,23 

4,34 

4,45 

4,56 

4,67 

4,80 

4,()2 

5,06 

5,20 

.5,35 

5,. 50 

5,67 

5,84 

6,02 

6,22 

6,42 

6,64 

6,87 

7,04 

7,21 

7,38 

7,57 

7,77 

7,97 

8,19 

8,42 

8,66 

8,92 

9,05 
9,19 


0,18 
0,37 
0,57 
0,77 
0,85 
0,94 
1,03 
1,12 
1,22 
1,32 
1,43 
1,54 
1,65 
1,77 
1,90 
2,04 
2,11 
2,19 
2  27 
2^35 
2,43 
2,52 
2,61 
2,71 
2,80 
2,91 
3,02 
3,13 
3,25 
.-3,38 
.3,52 
3,66 
3,81 
3,97 
4,15 
4,33 
4,53 
4,75 
4,86 
4,98 
5,10 
5,23 
5,37 
.5,51 
5,65 
5,81 
5,97 
6,14 
6,32 
6.50 
6,70 
6,91 
7,14 
7,37 
7,62 
7,89 
8,08 
8,27 
8,48 
8,69 
8,92 
9,15 
f).40 
9,fi7 
9,94 
10,24 

io,.s9 

10,54 


0,21 
0,42 
0,64 
0,88 
0,97 
1,07 
1,17 
1,28 
1,39 
1,.50 
1,62 
1,75 
1,88 
2,02 
2,17 
2,32 
2,40 
2,49 
2,58 
2,67 
2,77 
2,87 
2,97 
3,08 
3,19 
3,31 
3,43 
3,57 
3,70 
3,85 
4,00 
4,17 
4,34 
4,52 
4,72 
4,93 
5,16 
5,40 
5,53 
5,61 
5,81 
5,95 
6,11 
6,26 
6,43 
6,61 
6,79 
6,98 
7,19 
7,40 
7,63 
7,87 
8,12 
8,39 
8,67 
8,97 
9,19 
9,41 
9,65 
9,89 
10,15 
10,  2 
10,70 
1  1,00 
11,31 
11,65 
11,82 
12,00 


H 


H 


0,24 

0,48 

0,73 

0,99 

1,10 

1,21 

1,32 

1,44 

1,57 

1,70 

1,83 

1,97 

2,12 

2,28 

2,44 

2,62 

2,71 

2,81 

2,91 

3,02 

3,12 

3,24 

3,35 

3,47 

3,60 

3,74 

3,88 

4,02 

4,18 

4,.S4 

4,52 

4,70 

4,90 

5,11 

.5,33 

5,57 

5,82 

6,10 

6,24 

6,39 

6,55 

6,72 

6,89 

7,07 

7,26 

7,46 

7,67 

7,88 

8,11 

8.35 

8,61 

8,88 

9,16 

9,47 

9,79 

10,13 

10,.'J7 

10,62 

10,89 

11,16 

11,45 

11,76 

1 2,0s 

12,42 

1^77 

13,15 

1 3,:i4 

13,54 


4| 


0,27 

0,30 

0,54 

0,60 

0,82 

0,91 

1,11 

1,23 

1,23 

1,37 

1,36 

1,51 

1,48 

1,65 

1,62 

1,80 

1,76 

1,96 

1,90 

2,12 

2,05 

2,29 

2,21 

2,46 

2,38 

2,65 

2,55 

2,85 

2,74 

3,05 

2,94 

3,27 

3,04 

3,39 

3,15 

3,51 

3,26 

3,64 

3,38 

3,77 

3,50 

3,90 

3,63 

4,04 

3,16 

4,19 

3,90 

4,34 

4,04 

4,50 

4,19 

4,67 

4,35 

4,84 

4,51 

.5,03 

4,67 

5,22 

4,87 

.5,43 

5,07 

5,64 

5,27 

5,87 

5,49 

6,12 

5,72 

6.38 

5,97 

6,65 

6,24 

6,>,)5 

6,53 

1,21 

6,84 

1,62 

7,00 

7,80 

7,17 

7,99 

7,35 

8,19 

7,53 

8,39 

7,73 

8,61 

7,93 

8,83 

8,14 

9,07 

S,36 

.9,32 

8.60 

9,58 

8,84 

.9,85 

9,10 

10,13 

.9,37 

1 0,44 

.9,65 

10,75 

9,96 

11,09 

10,28 

11,45 

10,61 

11,83 

10,98 

12,23 

11, .36 

12,65 

11,63 

12,96 

11,91 

13,27 

12,21 

1.3,60 

12,52 

13,94 

12,84 

14,31 

13,18 

14,69 

1.3,54 

1 5,09 

13.92 

15,51 

14,.'J2 

15,95 

14,74 

16,42 

14,<,6 

16,67 

15,18 

16,92 

*^*  For  a  direct  observation  the  sijrn  of  the  Correction  is  +  North  of  the  Equator  and  above  the  Pole,  and 
—  South  of  the  Equator  and  below  the  Pole.  For  a  reflection  observation  the  signs  are  the  opposite  to  those  for 
a  direct  observation. 


Tables  for  reducing  the  Transit  and  Circle  Observations. 


Table  III. 


Corrections  for  change  o/"  N.P.D.  of  the  Sun  and  Planets  in  one  interval  from  the  middle 
wire,  for  given  declinations  and  given  horary  variations  of  declination. 

See  page  xxxiii. 


*  * 
* 


Declin- 
ation 


0 
1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14. 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 


Horary  variation  of  declination 


1" 


0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0046 

0,0047 

0,0047 

0,0047 

0,0047 

0,0047 

0,0047 

0,0048 

0,0048 

0,0048 

0,0048 

0,0048 

0,0049 

0,0049 

0,0049 

0,0050 

0,0050 

0,0050 

0,0051 

0,005 1 

0,005-2 

0,0052 

0,0053 

0,0053 

0,0054 

0,0054 

0,0055 

0,0056 

0,0056 

0,0057 

0,0058 

0,0059 

0,0059 

0,0060 


2" 


0,0092 

0,0092 

0,0092 

0,0092 

0,0092 

0,0093 

0,0093 

0,0093 

0,0093 

0,0093 

0,0094 

0,0094 

0,0094 

0,0095 

0,0095 

0,0095 

0,0096 

0,0096 

0,0097 

0,0098 

0,0098 

0,0099 

0,0099 

0,0100 

0,0101 

0,0102 

0,0103 

0,0104 

0,0104 

0,0105 

0,0106 

0,0108 

0,0109 

0,0110 

0,0111 

0,0113 

0,0114 

0,0115 

0,0117 

0,0119 

0,0120 


0,0138 

0,0138 

0,0138 

0,0139 

0,0139 

0,0139 

0,0139 

0,0139 

0,0140 

0,0440 

0,0140 

0,0141 

0,0141 

0,0142 

0,01 43 

0,0143 

0,0144 

0,0145 

0,0145 

0,0146 

0,0147 

0,0148 

0,0149 

0,0150 

0,0151 

0,0153 

0,0154 

0,0155 

0,0157 

0,0158 

0,0160 

0,0161 

0,0163 

0,0165 

0,0167 

0,0169 

0,0171 

0,0173 

0,0176 

0,0)78 

0,0181 


0,0184 

0,0184 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

0,0186 

0,0186 

0,0187 

0,0187 

0,01-88 

0,0189 

0,0189 

0,0190 

0,0191 

0,0192 

0,0193 

0,0194 

0,0195 

0,0196 

0,0198 

0,0199 

0,0200 

0,0202 

0,0204 

0,0205 

0,0207 

0,0209 

0,0211 

0,0213 

0,0215 

0,0217 

0,0220 

0,0222 

0,0225 

0,0228 

0,0231 

0,0234 

0,0237 

0,0241 


5" 


0,0231 

0,0231 

0,0231 

0,0231 

0,0231 

0,0231 

0,0232 

0,0232 

0,0233 

0,0233 

0,0234 

0,0235 

0,0236 

0,0237 

0,0238 

0,0239 

0,0240 

0,0241 

0,0242 

0,0244 

0,0245 

0,0247 

0,0249 

0,0250 

0,0252 

0,0254 

0,0257 

0,0259 

0,0261 

0,0264 

0,0266 

0,0269 

0,0272 

0,0275 

0,0278 

0,0281 

0,0285 

0,0289 

0,0293 

0,0297 

0,0301 


6" 


0,0277 

0,0277 

0,0277 

0,0277 

0,0277 

0,0278 

0,0278 

0,0279 

0,0279 

0,0280 

0,0281 

0,0282 

0,0283 

0,0284 

0,0285 

0,0286 

0,0288 

0,0289 

0,0291 

0,0293 

0,0294 

0,0296 

0,0298 

0,0301 

0,0303 

0,0305 

0,0308 

0,0311 

0,0313 

0,0316 

0,0319 

0,0323 

0,0326 

0,0330 

0,0334 

0,0338 

0,0342 

0,0316 

0,0351 

0,0356 

0,0361 


0,0323 
0,0323 
0,0323 
0,0323 
0,0324 
0,0324 
0,0325 
0,0325 
0,0326 
0,0327 
0,0328 
0,0329 
0,0330 
0,0331 
0,0333 
0,0334 
0,0336 
0,0338 
0,0339 
0,0341 
0,0343 
0,0346 
0,0348 
0,035 1 
0,0353 
0,0356 
0,0359 
0,0362 
0,0366 
0,0369 
0,0373 
0,0377 
0,0381 
0,0385 
0,0389 
0,0394 
0,0399 
0,0404 
0,0410 
0,0415 
0,0421 


8" 


0,0369 
0,0369 
0,0369 
0,0369 
0,0370 
0,0370 
0,0371 
0,0372 
0,0373 
0,0373 
0,0375 
0,0376 
0,0377 
0,0379 
0,0380 
0,0382 
0,0384 
0,0386 
0,0388 
0,0390 
0,0393 
0,0395 
0,0398 
0,0401 
0^0404 
0,0407 
0,0410 
0,0414 
0,0418 
0,0422 
0,0426 
0,0430 
0,0435 
0,0440 
0,0445 
0,0450 
0,0456 
0,0462 
0,0468 
0,0475 
0.0482 


0,0415 

0,0415 

0,0415 

0,04 16 

0,04 16 

0,0417 

0,0417 

0,0418 

0,0419 

0,0420 

0,0421 

0,0423 

0,0424 

0,0426 

0,0428 

0,0430 

0,0432 

0,0434 

0,0436 

0,0439 

0,0442 

0,0445 

0,0448 

0,0451 

0,0454 

0,0458 

0,0462 

0,0466 

0,0470 

0,0474 

0,0479 

0,0484 

0,0489 

0,0495 

0,0501 

0,0507 

0,0513 

0,0520 

0,0527 

0,0534 

0,0542 


10" 


0,0461 

0,0461 

0,0461 

0,0462 

0,0462 

0,0463 

0,0464 

0,0465 

0,0466 

0,0467 

0,0468 

0,0470 

0,0471 

0,0473 

0,0475 

0,0477 

0,0480 

0,0482 

0,0485 

0,0488 

0,0491 

0,0494 

0,0497 

0,0501 

0,0505 

0,0509 

0,05 1 3 

0,05 1 8 

0,0522 

0,0527 

0,0532 

0,0538 

0,0544 

0,0550 

0,0556 

0,0)63 

0,0570 

0,0577 

0,0585 

0,0593 

0,0602 


*^*  When  the  sign  of  the  horary  variation  of  declination  in  the  Nautical  Almanac  is 
-,  the  sign  of  the  correction  is  +  before  passing  the  middle  wire  and  -  after  passing. 
When  the  sign  of  the  horary  variation  of  declination  is  +  in  the  Nautical  Almanac,  the 
sign  of  the  correction  is  -  before  passing  the  middle  wire  and  +  after  passing. 


Tables  for  reducing  the  Transit  and  Circle  Observations. 


li 


Table  IV. 

Table  of  corrections  for  reducing  the  Tabular  R.A.  and  N.P.D.  of  the  Sun,  Moon,  and 
Planets,  from  the  Greenwich  to  the  Cambridge  transit. 


Var.  of 

\'ar.  of 

A'ar.  of 

Var.  of 

\'ar.  of 

Var.  of 

Var.  of 

Var.  of 

Decl. 

A^ar.  in 

IJecl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

Decl. 

Var.  in 

orR.A. 

22»,75. 

)iR  A. 

22',75. 

or  K.A. 

22s,75. 

or  R.A. 

22',75. 

or  R.A. 

22s,75. 

or  R.A. 

22S75. 

or  R.A. 

22»,75. 

or  H.A. 

22S75. 

in  11'. 

in  l''. 

inl''. 

in  1". 

inl"-. 

in  111. 

in  Ih. 

in  11'. 

8.  or" 

s.  or" 

s.  or 

s.  or" 

8.  or" 

8.  or  " 

8.  or" 

8.  or" 

8.  or" 

8.  or" 

s.or" 

8.  or  " 

s.  or  " 

8.  or  " 

s.  or  " 

8.  or" 

1 

0,006 

26 

0,1 64 

51 

0,322 

76 

0,480 

101 

0,638 

126 

0,796 

151 

0,954 

176 

1,112 

2 

0,013 

27 

0,171 

52 

0,329 

77 

0,487 

102 

0,645 

127 

0,803 

152 

0,961 

177 

1,119 

3 

0.019 

28 

0,177 

53 

0,335 

78 

0,493 

103 

0,651 

128 

0,809 

153 

0,967 

178 

1,125 

4 

0,025 

29 

0,183 

54 

0,341 

79 

0,499 

104 

0,657 

129 

0,815 

154 

0,973 

179 

1,131 

5 

0,032 

30 

0,190 

55 

0,348 

80 

0,506 

105 

0,664 

130 

0,822 

155 

0,980 

180 

1,138 

6 

0,038 

31 

0,196 

56 

0,354 

81 

0,512 

106 

0,670 

131 

0,828 

156 

0,986 

182 

1,150 

7 

0,044 

32 

0,202 

51 

0,360 

82 

0,518 

107 

0,676 

132 

0,834 

157 

0,992 

184 

1,163 

8 

0,051 

33 

0,209 

58 

0,367 

83 

0,525 

108 

0,683 

1.33 

0,840 

158 

0,998 

186 

1,175 

9 

0,057 

34 

0,215 

59 

0,373 

84 

0,531 

109 

0,689 

134 

0,847 

159 

1,005 

188   1  1,188  1 

10 

0,063 

35 

0,221 

60 

0,379 

85 

0,537 

110 

0,695 

135 

0,853 

160 

1,011 

190 

1,201 

11 

0,070 

36 

0,228 

61 

0,385 

86 

0,543 

111 

0,701 

136 

0,859 

161 

1,017 

192 

1,213 

12 

0,076 

37 

0,234 

62 

0,392 

87 

0,550 

112 

0,708 

137 

0,866 

162 

1,024 

194 

1,226 

13 

0,082 

38 

0,240 

63 

0,398 

88 

0,556 

113 

0,714 

138 

0,872 

163 

1,030 

196  !  1,239  1 

14 

0,088 

39 

0,246 

64 

0,404 

89 

0,562 

114 

0,720 

139 

0,878 

164 

1,036 

198 

1,251 

15 

0,095 

40 

0,253 

65 

0,411 

90 

0,569 

115 

0,727 

140 

0,885 

165 

1,043 

200 

1,264 

16 

0,101 

41 

0,259 

66 

0,417 

91 

0,575 

116 

0,733 

141 

0,891 

166 

1,049 

300 

1,896 

17 

0,107 

42 

0,265 

67 

0,423 

92 

0,581 

117 

0,739 

142 

0,897 

167 

1,055 

400 

2,528 

18 

0,114 

43 

0,272 

68 

0,430 

93 

0,588 

118 

0,746 

143 

0,904 

168 

1,062 

500 

3,160 

19 

0,120 

44 

0,278 

69 

0,436 

94 

0,594 

119 

0,752 

144 

0,910 

169 

1,068 

600 

3,792 

20 

0,126 

45 

0,284 

70 

0,442 

95 

0,600 

120 

0,758 

145 

0,916 

170 

1,074 

700 

4,424 

21 

0,133 

46 

0,291 

71 

0,449 

96 

0,607 

121 

0,765 

146 

0,923 

171 

1,081 

800 

5,056 

22 

0,139 

47 

0,297 

72 

0,455 

91 

0,613 

122 

0,771 

147 

0,929 

172 

1,087 

900 

5,687 

23 

0,145 

48 

0,303 

73 

0,46 1 

98 

0,619 

123 

0,777 

148 

0,935 

173 

1,093 

1000     6,319  1 

24 

0,152 

49 

0,310 

74 

0,468 

99 

0,626 

124 

0,784 

149 

0,942 

174 

1,100 

1100 

6,951 

25 

0,158 

50 

0,316 

75 

0,474 

100 

0,632 

125 

0,790 

150 

0,948 

175 

1,106 

1200 

7,583 

♦  #     T 

be  corr 

ection  t 

o  be  a 

aplied   1 

o  the 

Tabular 

R.A.  1 

las  the 

opposite  sign 

to  that 

of  the 

variation  of 

R.A.  for  on 

e  hour 

in  the 

Nautica 

1  Alma 

nac. 

The  CO 

rrection 

to  be 

applied 

to  the 

Tabul 

«•  N.P. 

D.  has 

the  sai 

ne  sign  as  that 

of  the 

variati 

on  of  decli- 

nation  for  o 

ne  hou 

r  in  th( 

I  Nauti 

cal  Aln 

lanac. 

G2 


Hi 
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Table  V. 
Values  of  s  tan  (ft   and  s  sec  (f>,  for   <f)  =  52".  12'.  5l",6. 

See  page  xxiv. 


t        t  tan  4>  s  sec<t> 

s        > 

tan  <l>   s  secf) 

s         s 

tane^  » 

fec0 

*        s 

tan  <}>   »  sec  <#> 

s        t  tdLn<l>   s  sec  <p 

,000 

000 

000 

,050 

064  , 

082 

100 

129 

163 

150 

193 

245 

,200 

,258 

326 

,001 

001 

,002 

,051 

066 

083 

101 

130 

165 

151 

195 

246 

,201 

259 

328 

,002 

,003 

,003 

,052 

067 

085 

102 

132 

166 

152 

196 

248 

,202 

261 

330 

,003 

,004 

,005 

,053 

068 

087 

103 

133 

168 

153 

197 

250 

,203 

,262 

331 

,004 

005 

,007 

,054 

070 

088 

104 

134 

170 

154 

199 

251 

,204 

,263 

333 

,005 

,006 

,008 

,055 

071 

090 

105 

135 

171 

155 

200 

253 

,205 

,264 

335 

,006 

,008 

,010 

,056 

072 

091 

106 

137 

173 

156 

201 

255 

,206 

,266 

336 

,007 

,009 

,011 

,057 

074 

093 

107 

138 

175 

157 

,203 

256 

,207 

,267 

338 

,008 

,010 

,013 

,058 

075 

095 

108 

,139 

176 

158 

204 

258 

,208 

,268 

339 

,009 

,012 

,015 

,059 

076 

096 

109 

,141 

178 

159 

205 

260 

,209 

,270 

,341 

,010 

,013 

,016 

,060 

077 

098 

no 

142 

180 

160 

206 

261 

,210 

,271 

343 

,011 

,014 

,018 

,061 

079 

100 

111 

,143 

181 

161 

,208 

,263 

,211 

,272 

344 

,012 

,015 

,020 

,062 

080 

101 

112 

144 

183 

162 

,209 

,264 

,212 

,273 

,346 

,013 

,017 

,021 

,063 

081 

103 

113 

,146 

184 

163 

,210 

,266 

,213 

,275 

348 

,014 

,018 

,023 

,064 

083 

104 

114 

,147 

186 

164 

,212 

,268 

,214 

,276 

349 

,015 

,019 

,024 

,065 

084 

106 

115 

,148 

,188 

165 

,213 

,269 

,215 

,277 

,351 

,016' 

,021 

,026 

,066 

085 

108 

116 

150 

,189 

166 

,214 

,271 

,216 

,279 

,353 

,017 

,022 

,028 

,067 

086 

109 

117 

151 

,191 

167 

,215 

,273 

,217 

,280 

,354 

,018 

,023 

,029 

,068 

088 

111 

118 

152 

193 

,168 

,217 

,274 

,218 

,281 

356 

,019 

,025 

031 

,069 

089 

113 

119 

153 

,194 

,169 

,218 

,276 

,219 

,282 

357 

,020 

026 

033 

,070 

090 

114 

120 

,155 

196 

170 

219 

277 

,220 

,284 

359 

,021 

027 

034 

,071 

092 

116 

121 

156 

197 

171 

,221 

279 

,221 

,285 

36l 

,022 

028 

,036 

,072 

093 

118 

122 

157 

199 

172 

,222 

281 

,222 

,286 

362 

,023 

,030 

,038 

,073 

094 

119 

123 

159 

201 

173 

,«23 

282 

,223 

,288 

364 

,024 

,031 

,039 

,074 

095 

121 

124 

160 

202 

174 

224 

284 

,224 

,289 

,366 

,025 

,032 

,041 

,075 

097 

122 

125 

,161 

204 

175 

226 

286 

,225 

,290 

367 

,026 

034 

042 

,076 

098 

124 

126 

163 

,206 

176 

227 

287 

,226 

,292 

369 

,027 

,035 

044 

,077 

099 

126 

127 

164 

207 

177 

228 

,289 

,227 

,293 

370 

,028 

036 

046 

,078 

101 

127 

128 

165 

209 

178 

230 

291 

,228 

,294 

,372 

,029 

037 

047 

,079 

102 

129 

129 

166 

211 

179 

231 

,292 

,229 

,295 

,374 

,030 

,039 

,049  ■ 

,080 

103 

131 

130 

168 

212 

180 

232 

,294 

,230 

,297 

,375 

,031 

,040 

,051 

,081 

104 

132 

131 

169 

214 

181 

233 

295 

,231 

,298 

377 

,032 

,041 

,052 

,082 

106 

,134 

132 

170 

215 

182 

235 

297 

,232 

,299 

379 

,033 

,043 

,054 

,083 

107 

135 

133 

172 

,217 

183 

236 

299 

,233 

,301 

380 

,034 

044  ' 

,055 

,084 

108 

137 

134 

173 

219 

184 

,237 

300 

,234 

,302 

382 

,035 

,045 

,057 

,085 

110 

,139 

135 

174 

220 

185 

239 

302 

,235 

,303 

384 

,036 

,046 

,059 

,086 

111 

,140 

136 

175 

222 

186 

240 

304 

,236 

,304 

385 

,037 

,048 

,060 

,087 

112 

,142 

137 

177 

224 

187 

241 

305 

,237 

,306 

387 

,038 

,049 

,062 

,088 

114 

,144 

138 

178 

225 

188 

242 

,307 

,238 

,307 

388 

,039 

,050 

,064 

,089 

115 

,145 

139 

179 

227 

189 

244 

308 

,239 

,308 

390 

,040 

,052 

,065 

,090 

116 

147 

140 

181 

228 

190 

245 

310 

,240 

,310 

392 

,041 

,053 

,067 

,091 

117 

,149 

141 

182 

230 

191 

246 

312 

,241 

,311 

393 

,042 

,054 

,069 

,092 

119 

150 

142 

183 

232 

192 

248 

313 

,242 

312 

395 

,043 

,055 

,070 

,093 

120 

152 

143 

184 

233 

193 

249 

315 

,243 

313 

397 

,044 

,057 

,072 

,094 

121 

153 

144 

186 

235 

194 

250 

317 

,244 

315 

398 

,045 

,058 

,073 

,095 

123 

,155 

145 

187 

237 

195 

252 

318 

,245 

316 

400 

,046 

,059 

,075 

,096 

124 

157 

146 

188 

238 

196 

253 

320 

,246 

317 

401 

,047 

,06 1 

,077 

,097 

125 

158 

147 

190 

240 

197 

254 

322 

,247 

319 

403 

,048 

,062 

,078 

,098 

126 

160 

148 

191 

242 

198 

255 

323 

,248 

320  • 

405 

,049 

,063 

,080 

,099 

128 

162 

149 

192 

243 

199 

257 

325 

,249 

321 

406 

,050 

,064 

,082 

,100 

129 

163 

150 

193 

245 

200 

258 

326 

,250 

322 

408 
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Table  V. — continued. 


t        t 

tan  <p   (  sec  1^ 

t        «  tan  </>  J 

!8ec<^ 

(   f  tan<^ 

tsec<t> 

s        t 

tan4> 

t  secip 

s 

t  tan  (j> 

t  sec0 

,250 

,322 

,408 

,300 

,387 

,490 

,350 

,451 

,571 

,400 

,516 

,653 

,450 

,580 

,734 

,251 

324 

,410 

,301 

,388 

,491 

,351 

,453 

,573 

,401 

,517 

,654 

,451 

,582 

,736 

,252 

325 

,411 

,302 

,390 

,493 

,352 

,454 

,574 

,402 

,519 

,656 

,452 

,583 

,738 

,9.53 

326 

,413 

,303 

,391 

,495 

,353 

,455 

,576 

,403 

,520 

,658 

,453 

,584 

,739 

,254 

328 

,415 

,304 

,392 

,496 

,354 

,457 

,578 

,404 

,521 

,659 

,454 

,586 

.741 

,255 

329 

,416 

,305 

,393 

,498 

,355 

,458 

,579 

,405 

,522 

,661 

,455 

,587 

,743 

,256 

330 

,418 

,306 

,395 

,499 

,356 

,459 

,581 

,406 

524 

,663 

,456 

,588 

,744 

,257 

331 

,419 

,307 

,396 

,501 

,357 

,460 

,583 

,407 

525 

,664 

,457 

,589 

,746 

,258 

333 

,421 

,308 

,397 

,503 

,358 

,462 

,584 

,408 

526 

,666 

,458 

,591 

,747 

^59 

334 

,423 

,309 

,399 

,504 

,359 

,463 

,586 

,409 

528 

,668 

,459 

,592 

,749 

,260 

,335 

,424 

,310 

,400 

,506 

,360 

,464 

,588 

,410 

529 

,669 

,460 

,593 

,751 

,261* 

337 

,426 

,311 

,401 

,508 

,361 

,466 

,589 

,411 

,530 

,671 

,461 

,595 

752 

,262 

,338 

,428 

,312 

,402 

,509 

,362 

,467 

,591 

,412 

,531 

,672 

,462 

,596 

,754 

,263 

,339 

,429 

,313 

,404 

,511 

,363 

,468 

,592 

,413 

533 

,674 

,463 

,597 

,756 

,264 

341 

,431 

,314 

,405 

,512 

,364 

,470 

,594 

,414 

534 

,676 

,464 

,598 

,757 

,265 

,342 

,433 

,315 

,406 

,514 

,365 

,471 

,596 

,415 

535 

,677 

,465 

,600 

,759 

,266 

343 

,434 

,316 

,408 

,516 

,366 

,472 

,597 

,416 

537 

679 

,466 

,601 

,761 

,267 

,344 

,436 

,317 

,409 

,517 

,367 

,473 

,599 

,417 

538 

,681 

,467 

,602 

,762 

,268 

,346 

,437 

,318 

,410 

,519 

,368 

,475 

,601 

,418 

539 

,682 

,468 

,604 

,764 

,269 

347 

,439 

,319 

,411 

,521 

,369 

,476 

,602 

,419 

540 

684 

,469 

,605 

,765 

,270 

348 

,441 

,320 

,413 

,522 

,370 

,477 

,604 

,420 

542 

,685 

,470 

,606 

,767 

,271 

,350 

,442 

,321 

,414 

,524 

,371 

,479 

,606 

,421 

543 

,687 

,471 

,608 

,769 

,272 

351 

,444 

,322 

,415 

,526 

,372 

,480 

,607 

,422 

544 

,689 

,472 

,609 

,770 

,273 

352 

,446 

,323 

,417 

,527 

,373 

,481 

,609 

,423 

,546 

,690 

,473 

,610 

,772 

,274 

,353 

,447 

,324 

,418 

,529 

,374 

,482 

,610 

,424 

547 

,692 

,474 

,611 

,774 

,275 

,355 

449 

,325 

,419 

,530 

,375 

,484 

,612 

,425 

548 

694 

,475 

,613 

,775 

,276 

,356 

,450 

,326 

,420 

,532 

,376 

,485 

,614 

,426 

549 

695 

,476 

,614 

,777 

,277 

,357 

452 

,327 

,422 

,534 

,377 

,486 

,615 

,427 

551 

,697 

,477 

,615 

,779 

,278 

359 

,454 

,328 

,423 

,535 

,378 

,488 

,617 

,428 

552 

,699 

,478 

,617 

,780 

,279 

360 

,455 

,329 

,424 

,537 

,379 

,489 

,619 

,429 

553 

,700 

,479 

,618 

,782 

,280 

,361 

,457 

,330 

,426 

539 

,380 

,490 

,620 

,430 

555 

,702 

,480 

,619 

,783 

,281 

,362 

,459 

,331 

,427 

,540 

,381 

,491 

,622 

,431 

556 

,703 

,481 

,620 

,785 

,282 

,364 

,460 

,332 

,428 

542 

,382 

,493 

,623 

,432 

557 

,705 

,482 

,622 

,787 

,283 

365 

,462 

,333 

,430 

,543 

,383 

,494 

,625 

,433 

559 

,707 

,483 

,623 

,788 

,284 

366 

,464 

,334 

,431 

,545 

,384 

,495 

,627 

,434 

560 

,708 

,484 

,624 

,790 

,285 

368 

,465 

,335 

,432 

547 

,385 

,497 

,628 

,435 

561 

710 

,485 

,626 

792 

,286 

369 

,467 

,336 

433 

548 

,386 

,498 

,630 

,436 

562 

712 

,486 

,627 

793 

,287 

370 

,468 

,337 

,435 

550 

,387 

,499 

,632 

,437 

564 

713 

,487 

,628 

795 

,288 

,371 

470 

,338 

,436 

552 

,388 

,500 

,633 

,438 

565 

715 

,488 

,629 

796 

,289 

373 

,472 

,339 

,437 

553 

,389 

,502 

,635 

,439 

566 

716 

,489 

,631 

798 

,290 

374 

,473 

,340 

,439 

555 

,390 

,503 

,637 

,440 

568 

718 

,490 

,632 

800 

,291 

375 

,475 

,341 

440 

557 

,391 

504 

638 

,441 

569 

720 

,491 

,633 

801 

,292 

377 

,477 

,342 

,441 

558 

,392 

506 

640 

,442 

570 

721 

,492 

,635 

803 

,293 

378 

478 

,343 

442 

560 

,393 

507 

641 

,443 

571 

723 

,493 

,636 

805 

,294 

379 

480 

,344 

444 

561 

,394 

508 

643 

,444 

573 

725 

,494 

,637  , 

806 

,295 

381 

481 

,345 

445 

563 

,395 

509 

645 

,445  , 

574  , 

726 

,495 

,638  , 

808 

,296  , 

382 

483 

,346 

446 

565 

,396 

511 

646 

,446  , 

575  , 

728 

,496 

,640  , 

810 

,297  , 

383 

485 

,347 

448 

566 

,397 

512 

648 

,447  , 

577  , 

730 

,497 

,641  , 

811 

,298  , 

384 

486 

,348 

449 

568 

,398 

513 

650 

,448  , 

578  , 

731 

,498 

,642  , 

813 

,299  , 

386 

488 

,349 

450  , 

570 

,399     , 

515 

651 

,449  , 

579  , 

733 

,499 

,644  , 

814 

,300 

387 

490 

,350  , 

451  , 

571 

,400  , 

516 

653 

,450  , 

580  , 

734 

,500 

,645  , 

816 

liv 
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Table   YI. 
Table   of  the  values  of  15s  sin  (^   and   15s  cos  cf),  for  ^  =  52".  12'.  51", 6. 


bee 

page  x\i 

V. 

s 

15s  sin  4> 

\5iC0S(t> 

» 

15s  sin  <^ 

15s  cos  <;^ 

s 

15s  sin  <^   15s  COS  0 

s 

15s  sin  <j) 

15s  cos  <t> 

s 

15s  sin  (p 

15s  cos  <^ 

,001 

,oia 

,009 

068 

,806 

,625 

135 

1,600      1 

,241 

,202 

2,395 

1,857 

,269 

3,189 

2,472 

,002 

,024 

,018 

069 

,818 

,634 

136 

1,612       1 

,250 

,203 

2,406 

1,866 

,270 

3,201 

2,481 

,003 

,036 

,028 

070 

,830 

,643 

137 

1,624     1 

,259 

,204 

2,418 

1,875 

,271 

3,213 

2,491 

,004. 

,047 

.037 

071 

,842 

,653 

138 

1,636    1 

,268 

,205 

2,430 

1,884 

,272 

3,224 

2,500 

,005 

,059 

,046 

072 

,854 

,662 

139 

1,648     1 

,277 

,206 

2,442 

1,893 

,273 

3,236 

2,509 

,006 

,071 

,055 

073 

,865 

,671 

140 

1,660     1 

,287 

,207 

2,454 

1,902 

,274 

3,248 

2,518 

,007 

,083 

,064 

074 

,877 

,680 

141 

1,672     1 

,296 

,208 

2,466 

1,912 

,275 

3,260 

2,527 

,008 

,095 

,074 

075 

,889 

,689 

,142 

1,683     1 

,305 

,209 

2,478 

1,921 

,276 

3,272 

2,537 

,009 

,107 

,0S3 

076 

,901 

,698 

143 

1.695     1 

,314 

,210 

2,489 

1,.930 

,277 

8,284 

2,546 

,010 

,119 

,092 

077 

,913 

,708 

144 

1,707   1 

,323 

,211 

2,501 

1,939 

,278 

3,2.96 

2,555 

,011 

,130 

,101 

078 

,925 

,717 

145 

1,719   1 

,333 

,212 

2,513 

1,948 

,279 

3,307 

2,564 

,012 

,142 

,110 

079 

,937 

,726 

146 

1,731      1 

,342 

,213 

2,525 

1,958 

,280 

3,319 

2,573 

,013 

,154 

,119 

080 

,948 

,735 

147 

1,743     1 

,351 

,214 

2,537 

1.967 

,281 

3,331 

2,583 

,014 

,166 

,129 

081 

,960 

,744 

148 

1,754     ] 

,360 

,215 

2,549 

1,976 

,282 

3,343 

2,592 

,015 

,178 

,138 

082 

,972 

,754 

149 

1,766     1 

,369 

,216 

2,561 

1,985 

,283 

3,355 

2,601 

,016 

,190 

,147 

083 

,.984 

,763 

150 

1,778     1 

,.379 

,217 

2,572 

1,994 

,284 

3,367 

2,610 

,017 

,202 

,156 

084 

,996 

,772 

151 

1,790     1 

,388 

,218 

2,584 

2,004 

,285 

3,379 

2,619 

,018 

,213 

,165 

085 

1,008 

,781 

152 

1,802     1 

,397 

.219 

2,596 

2,013 

,286 

3,390 

2,629 

,019 

,225 

,175 

086 

1,019 

,790 

153 

1,814     1 

,406 

,220 

2,608 

2,022 

,287 

3,402 

2,638 

,020 

,237 

,184 

087 

1,031 

,800 

154 

1,826     1 

,415 

,221 

2,620 

2,031 

,288 

3,414 

2,647 

,021 

,249 

,193 

088 

1,043 

,809 

155 

1,837     1 

,425 

,222 

2,632 

2,040 

,289 

3,426 

2,656 

,0£2 

,261 

,202 

089 

1,055 

,818 

156 

1,849     1 

,434 

,223 

2,644 

2,050 

,290 

3,438 

2,665 

,023 

,273 

,211 

090 

3,067 

,827 

157 

1,861     1 

,443 

,224 

2,655 

2,059 

,291 

3,450 

2,674 

,024 

,285 

,221 

091 

1,079 

,836 

158 

1,873     1 

,452 

,225 

2,667 

2,068 

,292 

3,462 

2,684 

,025 

,296 

,230 

092 

1,091 

,846 

1.59 

1,885     1 

,461 

,226 

2,679 

2,077 

,293 

3,473 

2,693 

,026 

,308 

,239 

093 

1,102 

,855 

160 

1,897     1 

,471 

,227 

2,691 

2,086 

,294 

3,485 

2,702 

,027 

,320 

,248 

094 

1,114 

,864 

161 

1,909     1 

,480 

,228 

2,703 

2,095 

,295 

3,497 

2,711 

,028 

,332 

,257 

095 

1,126 

,873 

162 

1 ,920     1 

,489 

,229 

2,715 

2,105 

,'^96 

3,509 

2,720 

,029 

,344 

,267 

096 

1,138 

,882 

163 

1,932     1 

,498 

,230 

2,727 

2,114 

,297 

3,521 

2,730 

,030 

,356 

,276 

097 

1,150 

,891 

164 

1,.944     1 

,507 

,231 

2,738 

2,123 

,298 

3,533 

2,739 

,031 

,367 

,285 

098 

1,162 

,901 

165 

1,956     1 

,516 

,232 

2,750 

2,132 

,299 

3,545 

2,748 

,032 

,379 

,294 

099 

1,174 

,910 

166 

1,968     1 

,526 

,233 

2,762 

2,141 

,300 

3,556 

2,757 

,033 

,391 

,303 

100 

1,185 

,919 

167 

1,980     1 

,635 

,234 

2,774 

2,151 

,301 

3,568 

2,766 

,034 

,403 

,312 

101 

1,197 

,928 

168 

1,9.92     1 

,541 

,235 

2,786 

2,160 

,302 

3,580 

2,776 

,035 

,415 

,322 

102 

1,209 

,937 

169 

2,003     1 

,553 

,236 

2,798 

2,169 

,303 

3,592 

2,785 

,036 

,427 

,331 

103 

1,221 

,947 

170 

2,015     1 

,562 

,237 

2,810 

2,178 

,304 

3,604 

2,794 

,037 

,4^39 

,340 

104 

1,233 

,9!>6 

171 

2,027     1 

,572 

,238 

2,821 

2,187 

,305 

3,616 

2,803 

,038 

,450 

,349 

105 

1,245 

,965 

172 

2,039     1 

,581 

,239 

2,833 

2,197 

,306 

3,628 

2,812 

,039 

,462 

,358 

106 

1,257 

,974 

173 

2,051      1 

,590 

,240 

2,845 

2,206 

,307 

3,639 

2,822 

,040 

,474 

,368 

107 

1,268 

,983 

174 

2,063     1 

,599 

,241 

2,857 

2,215 

,308 

3,651 

2,831 

,041 

,486 

,377 

108 

1,280 

,.993 

175 

2,075      1 

,608 

,242 

2,869 

2,224 

,309 

3,663 

2,840 

,042 

,498 

,386 

109 

1,292 

1,002 

176 

2,086     1 

,618 

,243 

2,881 

2,233 

,310 

3,675 

2,849 

,043 

,510 

,395 

110 

1,304 

1,011 

177 

2,098     1 

.627 

,244 

2,893 

2,243 

,311 

3,687 

2,858 

,044 

,522 

,404 

111 

1,316 

1,020 

178 

2,110     1 

,636 

,245 

2,904 

2,252 

,312 

3,699 

2,867 

,045 

,533 

,414 

112 

1,328 

1,029 

179 

2,122     1 

,645 

,246 

2,916 

2,261 

,313 

3,710 

2,877 

,046 

,545 

,423        , 

113 

1,340 

1,039 

180 

2,134     1 

,654 

,247 

2,928 

2,270 

,314 

3,722 

2,886 

,047 

,557 

,432 

114 

1,351 

1,048 

181 

2,146     1 

,664 

,248 

2,940 

2,279 

,315 

3,734 

2,895 

,048 

,569 

,441 

115 

1,363 

1,057 

182 

2,158     1 

,673 

,249 

2,952 

2,288 

,316 

3,746 

2,904 

,049 

,581 

,450        , 

116 

1,375 

1,066 

183 

2,169     1 

,682 

,250 

2,964 

2,298 

,317 

3,758 

2,913 

,050 

,593 

,460        , 

117 

1,387 

1,075 

184 

2,181      1 

,691 

,251 

2,976 

2,307 

,318 

3,770 

2,923 

,051 

,605 

,469 

118 

1,399 

1,084 

185 

2,193     1 

,700 

,252 

2,987 

2,316 

,319 

3,782 

2,932 

,052 

,61 6 

,478 

119 

1,411 

1,094 

186 

2,205     1 

,709 

,253 

2,9.99 

2,325 

,320 

3,793 

2,941 

,053 

,628 

,487 

120 

1,423 

1,103 

187 

2,217     1 

,719 

,254 

3,011 

2,334 

,321 

3,805 

2,950 

,054 

,640 

,496 

121 

1,4.34 

1,112 

188 

2,229     1 

,728 

,255 

3,023 

2,344 

,322 

3,817 

2.959 

,055 

,652 

,505 

122 

1,446 

1,121 

189 

2,241      1 

,737 

,256 

3,035 

2,353 

,323 

3,829 

2,969 

,056 

,664 

,515        , 

123 

1,458 

1,130 

190 

2,252     1 

,746 

,257 

3,047 

2,362 

,324 

3,841 

2,978 

,057 

,6-6 

,524 

124 

1,470 

1,140 

191 

2,264     1 

,755 

,258 

3,058 

2,371 

,325 

3,853 

2,987 

,058 

,688 

,533 

125 

1,482 

1,149 

192 

2,276     1 

,765 

,2.59 

3,070 

2.380 

,326 

3,865 

2,996 

,059 

,699 

,542 

126 

1,494 

1,158 

193 

2,288     1 

,774 

,260 

3,082 

2,390 

,327 

3,876 

3,005 

,060 

,711 

,551 

127 

],506 

1,167 

194 

2,300     1 

,783 

,261 

3,094 

2,399 

,328 

3,888 

3,015 

,061 

,723 

,561 

128 

1,517 

1,176 

195 

2,312     1 

,792 

,262 

3,106 

2,408 

,329 

3,900 

3,024 

,062 

,735 

,570 

129 

1,529 

1,186 

196 

2,324     1 

,801 

,263 

3,118 

2,417 

,330 

3,912 

3,033 

,063 

,747 

,579 

KSO 

1,541 

1,195 

197 

2,335     1 

,811 

,264 

3,130 

2,426 

,331 

3,924 

3,042 

,064 

,759 

,588 

131 

1,.553 

1,204 

1.98 

2,347     1 

,820 

,265 

.3,141 

2,436 

,332 

3,936 

3,051 

,065 

,771 

,597 

132 

1,565 

1,213 

199 

2,359     1 

,829 

,266 

3,153 

2,445 

,333 

3,948 

3,060 

,066 

,782 

,607 

133 

1,577 

1,222 

200 

2,371      1 

,838 

,267 

3,165 

2,454 

,334 

3,959 

3,070 

,067 

,791 

,616 

,134 

1,589 

1,232 

201 

2,383     1 

,847 

,268 

3,177 

2,463 

,335 

3,971 

3,079 
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3      13s  sin  tj> 

1 5s  cos  ip 

8      15s  sin  <^ 

15s  cos  rp 

s      15s  sin  (^ 

15s  cos  </> 

<      1 

5s  sin  <^ 

15s  cos  0 

a      1 

5ssiD  fp 

158  cos  1^ 

,336 

3,983 

3,088 

,406 

4,813 

3,731 

,476 

5,643 

4,375 

,5-16 

6,473 

5,018 

,616 

7,302 

5,661 

■  ,337 

3,995 

3,097 

,407 

4,825 

3,741 

,477 

5,655 

4,384 

,547 

6,484 

5,027 

,617 

7,314 

5,671 

,338 

4,007 

3,106 

,408 

4,837 

3,750 

,478 

.5,667 

4,.393 

,548 

6,496 

5,036 

,618 

7,326 

5,680 

,339 

4,019 

3,116 

,409 

4,849 

3,759 

,479 

5,678 

4,402 

,549 

6,508 

5,046 

,619 

7,338 

5,689 

,340 

4,031 

3,125 

,410 

4,860 

3,768 

,480 

5,690 

4,412 

,5.50 

6,520 

5,055 

,620 

7,350 

5,698 

,341 

4,042 

3,134 

,411 

4,872 

3,777 

,481 

5,702 

4,421 

,551 

6,532 

5,064 

,621 

7,362 

5,707 

,342 

4,054 

3,143 

,412 

4,884 

3,787 

,482 

5,714 

4,430 

,552 

6,544 

5,073 

,622 

7,374 

5,717 

,343 

4,066 

3,152 

,413 

4,896 

3,796 

,483 

5,726 

4,439 

,553 

6,556 

5,082 

,623 

7,385 

5,726 

,344 

4,078 

3,162 

,414 

4,908 

3,805 

,484 

5,738 

4,448 

,554 

6,567 

5,092 

.624 

7,397 

5,735 

,345 

4,090 

3,171 

,415 

4,920 

3,814 

,485 

5,749 

4,457 

,555 

6,579 

.5,101 

,625 

7,409 

5,744 

,3i6 

4,102 

3,180 

,416 

4,932 

3,823 

,486 

5,761 

4,467 

,556 

6,591 

5,110 

,626 

7,421 

5,753 

,347 

4,114 

3,189 

,417 

4,943 

3,832 

,487 

5,773 

4,476 

,557 

6,603 

5,119 

,627 

7,433 

5,763 

,348 

4,125 

3,198 

,418 

4,955 

.3,842 

,488 

5,785 

4,485 

,558 

6,615 

5,128 

,628 

7,445 

5,772 

,34.9 

4,137 

3,208 

,419 

4,967 

3,851 

,489 

5,797 

4,494 

,559 

6,627 

5,138 

,629 

7,457 

5,781 

,350 

4,149 

3,217 

,420 

4,979 

3,860 

,490 

5,809 

4,503 

,560 

6,639 

5,147 

,630 

7,468 

5,790 

,351 

4,161 

3,226 

,421 

4,991 

3,869 

,491 

5,821 

4,513 

,561 

6,650 

5,156 

,631 

7,480 

5,799 

,352 

4,173 

3,235 

,422 

5,003 

3,878 

,492 

.6,832 

4,522 

,562 

6,662 

5,165 

,632 

7,492 

5,808 

,353 

4,185 

3,244 

,423 

5,015 

3,888 

,493 

5,844 

4,531 

,563 

6,674 

5,174 

,633 

7,504 

5,818 

,354 

4,197 

3,253 

,424 

5,026 

3,897  ■ 

,494 

5,S56 

4,540 

,564 

6,686 

5,184 

,634 

7,516 

5,827 

,355 

4,208 

3,263 

,425 

5,038 

3,906 

,495 

5,868 

4,549 

,565 

6,698 

5,193 

,635 

7,528 

5,836 

,356 

4,220 

3,272 

,426 

5,050 

3,915 

,496 

5,880 

4,5.59 

,566 

6,710 

5,202 

,636 

7,540 

5,845 

,357 

4,232 

3,281 

,427 

5,062 

3,924 

,497 

5,892 

4,568 

,567 

6,722 

5,211 

,637 

7,551 

5,854 

,358 

4,244 

3,290 

,428 

.5,074 

3,934 

,498 

5.904 

4,577 

,568 

6,733 

5,220 

,638 

7,563 

5,864 

,359 

4,256 

3,299 

,429 

5,086 

3,9i3 

,499 

5,915 

4,586 

,569 

6,745 

5,229 

,639 

7,575 

5,873 

,360 

4,268 

3,309 

,430 

5,097 

3,959. 

,500 

5,927 

4,595 

,570 

6,757 

5,239 

,640 

7,587 

5,882 

,361 

4,280 

3,318 

,431 

5,109 

3,961 

,501 

5,939 

4,605 

,571 

6.769 

5,248 

,641 

7,599 

5,891 

,362 

4,291 

3,327 

,432 

5,121 

3,970 

,502 

5,951 

4,614 

,572 

6,781 

5,257 

,642 

7,611 

5,900 

,363 

4,303 

3,336 

,433 

5,1.33 

3,980 

,503 

5,963 

4,623 

,573 

6,793 

5,266 

,643 

7,623 

5,910 

,364 

4,315 

3,345 

,434 

5,145 

3,989 

,504 

5,975 

4,632 

,574 

6,805 

5,275 

,644 

7,634 

5,919 

,365 

4,327 

3,355 

,435 

5,157 

•3,998  . 

,505 

5,987 

4,641 

,575 

6,816 

5,285 

,645 

7,646 

5,928 

,366 

4,339 

3,364 

,436 

5,169 

4,007 

,506 

5,998 

4,650 

,576 

6,828 

5,294 

,646 

7,658 

5,937 

,367 

4,351 

3,373 

,437 

5,180 

4,016 

,507 

6,010 

4,660 

,577 

6,840 

5,303 

,647 

7,670 

5,946 

,368 

4,363 

3,382 

,438 

5,192 

4,025 

,508 

6,022 

4,669 

,578 

6,852 

5,312 

,648 

7,682 

5,956 

,369 

4,374 

3,391 

,439 

5,204 

4,035 

,509 

6,034 

4,678 

,579 

6,864 

5,321 

,649 

7,694 

5,965 

,370 

4,386 

3,401 

,440 

5,216 

4,044 

,510 

6,046 

4,687 

,580 

6,876 

5,331 

,650 

7,706 

5,974 

,371 

4,398 

3,410 

,441 

5,228 

4,053 

,511 

6,058 

4,696 

,581 

6,888 

5,340 

,651 

7,717 

5,.983 

,372 

4,410 

3,419 

,442 

5,240 

4,062 

,512 

6,070 

4,706 

,582 

6,899 

5,349 

,652 

7,729 

5,992 

,373 

4,422 

3,428 

,448 

5,252 

4,071 

,513 

6,081 

4,715 

,583 

6,911 

5,358 

,653 

7,741 

6,001 

,374 

4,434 

3,437 

,444 

.5,263 

4,081 

,514 

6,093 

4,724 

,584 

6,923 

5,367 

,654 

7,753 

6,011 

,375 

4,445 

3.446 

,445 

5,275 

4,090 

,515 

6,105 

4,733 

,585 

6,935 

5,377 

,655 

7,765 

6,020 

,376 

4,457 

3;456 

,446 

5,287 

4,099 

,516 

6,117 

4,742 

,586 

6,947 

5,386 

,656 

7,777 

6,029 

,377 

4,469 

3,465 

,447 

5,299 

4,108 

,517 

6,129 

4,752 

,587 

6,959 

5,395 

,657 

7,788 

6.038 

,378 

4,481 

3,474 

,448 

5,311 

4,117 

,518 

6,141 

4,761 

,588 

6,971 

5.404 

,65S 

7,800 

6,047 

,379 

4,493 

3,483 

,449 

.5,323 

4,127 

,519 

6,153 

4,770 

,589 

6,982 

5,413 

,659 

7,812 

6,057 

,380 

4,505 

3,492 

,450 

5,335 

4,136 

,520 

6,164 

4,779 

,5.90 

6,994 

.5,422 

,660 

7,824 

6,066 

,381 

4,517 

3,502 

,451 

5,346 

4,145 

,521 

6,176 

4,788 

,591 

7,006 

5,432 

,661 

7,8.36 

6,075 

,382 

4,528 

3,511 

,452 

5,358 

4,154 

,522 

6,188 

4,798 

,592 

7,018 

5,441 

,662 

7,848 

6,084 

,383 

4,540 

3,520 

,453 

5,370 

4,163 

,523 

6,200 

4,807 

,593 

7,030 

5,450 

,663 

7,860 

6,093 

,384 

4,552 

3,529 

,454 

5,382 

4,173 

,524 

6,212 

4,816 

,.'")94 

7,042 

5,459 

,664 

7,871 

6,103 

,385 

4,564 

3,538 

,455 

5,394 

4,182 

,525 

6,224 

4,825 

,595 

7,054 

5,468 

,665 

7,883 

6,112 

,386 

4,576 

3,548 

,456 

5,406 

4,191 

,526 

6,234 

4,834 

,596 

7,065 

.5,478 

,666 

7,895 

6,121 

,387 

4,588 

3,5.57 

,457 

5,418 

4,200 

,527 

6,247 

4,843 

,597 

7,077 

5,487 

,667 

7,907 

6,130 

,388 

4,600 

3,566 

,458 

5,429 

4,209 

,528 

6,259 

4,853  . 

,5,98 

7,089 

5,496 

,668 

7,919 

6,139 

,389 

4,611 

3,575 

,459 

5,441 

4,219 

,529 

6,271 

4,862 

,.5.99 

7,101 

5,505 

,669 

7,.931 

6,149 

,390 

4,623 

3,584 

,4fi0 

5,453 

4,228 

,530 

6,283 

4,871 

,600 

7,113 

5,514 

,670 

7,943 

6,158 

,391 

4,635 

3,594 

,461 

5,465 

4,237 

,531 

6,2,95 

4,880 

,601 

7,125 

5,524 

,671 

7,954 

6,167 

,392 

4,647 

3,603 

,462 

5,477 

4,246 

,532 

6,307 

4,889 

,60-2 

7,136 

5,533 

,672 

7,966 

6,176 

,393 

4,659 

.3,612 

,463 

5,489 

4,255 

,533 

6,319 

4,899 

,603 

7,148 

.5,542 

,673 

7,978 

6,185 

,394 

4,671 

3,621 

,464 

.5,501 

4,264 

,534 

6,330 

4,908 

,604 

7,160 

5,551 

,674 

7,990 

6,191 

,395 

4,683 

3,630 

,465 

5,512 

4,274 

,535 

6,342 

4,917 

,605 

7,172 

5,560 

,675 

8,002 

6,204 

,396 

4,694 

3,639 

,466 

5,521 

4,283 

,536 

6,354 

4,926 

,606 

7,184 

5,570 

,676 

8,014 

6,213 

,397 

4,706 

3,649 

,467 

5,536 

4,292 

,537 

6,366 

4,935 

,607 

7,196 

5,579 

,677 

8,026 

6,222 

,398 

4,718 

3,6'58 

,468 

5,548 

4,301 

,538 

6,378 

4,945 

,608 

7,208 

5,588 

,678 

8,037 

6,231 

,399 

4,730 

3,667 

,469 

5,560 

4,310 

,539 

6,390 

4,954 

,609 

7,219 

5,.597 

,679 

8,049 

6,240 

,400 

4,742 

3,676 

,470 

5,572 

4,320 

,540 

6,401 

4,963 

,610 

7,231 

5,606 

,680 

8,061 

6,250 

,401 

4,754 

3,685 

,471 

5,584 

4,399 

,541 

6,413 

4,972 

,611 

7,243 

5,615 

,681 

8,073 

6,2.59 

,402 

4,766 

3,695 

,472 

5,.595 

4,338 

,542 

6,425 

4,981 

.612 

7,255 

5,625 

,682 

8,085 

6,268 

,403 

4,777 

3,704 

,473 

5,607 

4,347 

,543 

6,437 

4,991 

,61 3 

7,267 

5,634 

,683 

8,097 

6,277 

,404 

4,789 

3,713 

,474 

5,619 

4,356 

,544 

6,449 

5,000 

,614 

7,279 

5,643 

,684 

8,109 

6,286 

,405 

4,801 

3,722 

,475 

5,631 

4,366 

,515 

6,461 

5,009 

,615 

7,291 

5,652 

,685 

8,120 

6,296 

Ivi 


Tables  for  reducing  the  Transit  and  Circle  Observations. 


Table   VI. — continued. 

s        13s  sin  <J)  15scos</> 

s       1 

5s  sin  <j> 

5s  cos  <t> 

s 

L5tsin<^ 

55  cos  <p 

s 

15s  sin  <^ 

I5s  cos  (p 

s 

15s  sin  (^ 

15s  cos  <^ 

,686     8,1  S-J     6,305 

,749 

8,879 

6,884 

,812 

9,626 

7,463 

,875 

10,373 

8,042 

,938 

11,120 

8,621 

,687     8,144     6,314 

,750 

8,891 

6,893 

,813 

9,638 

7,472 

,876 

10,385 

8,051 

,939 

11,131 

8,630 

,688     8,156     6,323 

,751 

8,903 

6,902 

,814 

9,650 

7,481 

,877 

10,397 

8,060 

,940 

11,143 

8,639 

,689     8,168     6,332 

,752 

8,915 

6,91 1 

,815 

9,662 

7,490 

,878 

10,408 

8,069 

,941 

11,155 

8,648 

,690     8,180     6,342 

,753 

8,927 

6,921 

,816 

9,673 

7,500 

,879 

10,420 

8,079 

,942 

11,167 

8,658 

,691      8,192     6,351 

,754 

8,938 

6,930 

,817 

9,685 

7,509 

,880 

10,432 

8,088 

,943 

11,179 

8,667 

,692     8,203     6,360 

,755 

8,950 

6,939 

,818 

9,697 

7,518 

,881 

10,444 

8,097 

,944 

11,191 

8,676 

,693     8,215     6,369 

,756 

8,962 

6,948 

,819 

9,709 

7,527 

,882 

10,456 

8,106 

,945 

11,203 

8,685 

,694     8,227     6.378 

,757 

8,974 

6,957 

,820 

9,721 

7,536 

,883 

10,468 

8,115 

,946 

11,214 

8,694 

,695     8,239     6,387 

,758 

8,986 

6,967 

,821 

9,733 

7,546 

,884 

10,479 

8,125 

,947 

11,226 

8,704 

,696     8,251     6,397 

,759 

8,998 

6,976 

,822 

9,745 

7,555 

,885 

10,491 

?,134 

,948 

11,238 

8,713 

,697     8,263     6,406 

,760 

9,010 

6,985 

,823 

9,756 

7,564 

,886 

10,503 

8,143 

,949 

11,250 

8,722 

,698     8,275     6,415 

,761 

9,021 

6,994 

,824 

9,768 

7,573 

,887 

10,515 

8,152 

,950 

11,262 

8,731 

,699     8,286     6,424 

,762 

9,033 

7,003 

,825 

9,780 

7,582 

,888 

10,527 

8,161 

,951 

11,274 

8,740 

,700     8,298     6,433 

,763 

9,045 

7,012 

,826 

9,792 

7,591 

,889 

10,539 

8,170 

,952 

11,286 

8,749 

,701     8,310     6,443 

,764 

9,057 

7,022 

,827 

.9,804 

7,601 

,890 

10,551 

8,180 

,953 

1 1,297 

8,759 

,702     8,322     6,452 

,765 

9,069 

7,031 

,828 

9,816 

7,610 

,891 

10,.562 

8,189 

,954 

11,309 

8,768 

,703     8,334     6,461 

,766 

9,081 

7.040 

,829 

9,827 

7,619 

,892 

10,574 

8,198 

,955 

11,321 

8,777 

,704     8,346     6,470 

,767 

9,092 

7,049 

,830 

9,839 

7,628 

,893 

10,586 

8,207 

,956 

11,3,33 

8,786 

,705     8,358     6,479 

,768 

9,104 

7,058 

,831 

9,851 

7.637 

,894 

10,598 

8,216 

,957 

11, ,345 

8,795 

,706     8,369     6,4f9 

,769 

9,116 

7,068 

,832 

9,863 

7,647 

,895 

10,610 

8,226 

,958 

11  ,,357 

8,805 

,707     8,381     6,498 

,770 

9,128 

7,077 

,833 

9,875 

7,656 

,896 

10,622 

8,235 

,959 

11,369 

8,814 

,708     8,393     6,507 

,771 

9,140 

7,086 

,834 

9,887 

7,665 

,897 

10,634 

8,244 

,960 

11,380 

8,823 

,709     8,405     6,516 

,772 

9,152 

7,095 

,835 

9,899 

7,674 

,898 

10,645 

8,253 

,961 

11,392 

8,832 

,710     8,417     6,525 

,773 

9,164 

7,104 

,836 

9,910 

7,683 

,899  10,657 

8,262 

,962 

11,404 

8,841 

,711     8,429     6,535 

,774 

9,175 

7,114 

,837 

9,922 

7,693 

,900 

10,669 

8,272 

,963 

11,416 

8,851 

,712     8,440     6,544 

,775 

9,187 

7,123 

,838 

9,934 

7,702 

,901 

10,681 

8,281 

,964  11,428 

8,860 

,713     8,452     6,553 

,776 

9,199 

7,132 

,839 

9,946 

7,711 

,902 

10,693 

8,290 

,965 

11,440 

8,869 

,714     8,464     6,562 

,777 

9,211 

7,141 

,840 

9,958 

7,720 

,903 

10,705 

8,299 

,966 

11,452 

8,878 

,715     8,476     6,571 

,778 

9,223 

7,150 

,841 

9,970 

7,729 

,904 

10,717 

8,308 

,967 

11,463 

8,887 

,716     8,488     6,580 

,779 

9,235 

7,160 

,842 

9,982 

7,739 

,905 

10,728 

8,318 

,968 

11,475 

8,897 

,717     8,500     6,590 

,780 

9,247 

7,169 

,843 

9,993 

7,748 

,906 

10,740 

8,327 

,969 

11,487 

8,906 

,718     8,512     6,599 

,781 

9,258 

7,178 

,844 

10,005 

7,757 

,907 

10,752 

8,336 

,970 

11,499 

8,915 

,719     8,523     6,608 

,782 

9,270 

7,187 

,845 

10,017 

7,766 

,908 

10,764 

8,345 

,971 

11,511 

8,924 

,72b     8,535     6,617 

,783 

9,282 

7,196 

,846 

10,029 

7,775 

,909 

10,776 

8,354 

,972 

11,523 

8,933 

,721     8,547     6,626 

,784 

9,294 

7,205 

,847 

10,041 

7,784 

,910 

10,788 

8,363 

,973 

11,535 

8,.942 

,722     8,559     6,636 

,785 

9,306 

7,215 

,848 

10,053 

7,794 

,911 

10,800 

8,373 

,974 

11,546 

8,952 

,723     8,571     6,645 

,786 

9,318 

7,224 

,849 

10,065 

7,803 

,912 

10,811 

8,382 

,975 

11,.558 

8,961 

,724     8,583     6,654 

,787 

9,330 

7,233 

,850 

10,076 

7,812 

,913 

10,823 

8,391 

,976 

11,570 

8,970 

,725     8,595     6,663 

,788 

9,341 

7,242 

,851 

10,088 

7,8  .'1 

,914 

10,835 

8,400 

,977 

11,582 

8,979 

,726     8,606     6,672 

,789 

9,353 

7,251 

,852 

10,100 

7,830 

,915 

10,847 

8,409 

,978 

11,594 

8,988 

,727     8,618     6,682 

,790 

9,365 

7,261 

,853 

10,112 

7.840 

,916  10,859 

8,419 

,979 

11,606 

8,998 

,728     8,630     6,691 

,791 

9,377 

7,270 

,854 

10,124 

7,849 

,917 

10,871 

8,428 

,980 

11,618 

9.007 

,729     8,642     6,700 

,792 

9,389 

7,279 

,855 

10,136 

7,858 

,918 

10,883 

8,437 

,981 

11,629 

9,016 

,730     8,654     6,709 

,793 

9,401 

7,288 

,856 

10,148 

7,867 

,919 

10,894 

8,446 

,982 

11,641 

.9,025 

,731     8,666     6,718 

,794 

9,413 

7,297 

,857 

10,159 

7,876 

,920  10,906 

8,455 

,983 

11,653 

9.034 

,732     8,678     6,728 

,795 

9,424 

7,307 

,858 

10,171 

7,886 

,921 

10,918 

8,465 

,984 

11,665 

9,044 

,733     8,689     6,737 

,796 

9,436 

7,316 

,859 

10,183 

7,895 

,922 

10,930 

8,474 

,985 

11,677 

9,053 

,734     8,701     6,746 

,797 

9,448 

7,325 

,860 

10,195 

7,904 

,923 

10,942 

8,483 

,986  11,689 

9,062 

,735     8,713     6,755 

,798 

9,460 

7,334 

,861 

10,207 

7,913 

,924 

10,954 

8,492 

,987 

11,701 

9,071 

,736     8,725     6,764 

,799 

9,472 

7,343 

,862 

10,219 

7,922 

,9-25 

10,966 

8,501 

,988 

11,712 

9,080 

,737     8,737     6,774 

,800 

9,484 

7,353 

,863 

10,231 

7,932 

,926 

10  977 

8,511 

,989 

11,724 

.9.090 

,738     8,749     6,783 

,801 

9,496 

7,362 

,864 

10,242 

7,941 

,927 

10,989 

8,520 

,9.90 

11,736 

9,099 

,739     8,761     6,792 

,802 

9,507 

7,371 

,865 

10,254 

7,950 

,928 

11,001 

8,529 

,991 

11,748 

9,108 

,740     8,772     6,801 

,803 

9,519 

7,380 

,866 

10,266 

7,959 

,929 

11,013 

8,538 

,992 

J  1,760 

.9,117 

,741     8,784     6,810 

,804 

9,531 

7,389 

,867 

10,278 

7,968 

,930 

11,0^5 

8,547 

,993 

11,772 

9,126 

,742     8,796     6,819 

,805 

9,543 

7,398 

,868 

1 0,290 

7,977 

,931 

1 1,037 

8,5.56 

,994 

11,783 

.9,135 

,743     8,808     6,829 

,806 

9,555 

7,408 

,869 

10,302 

7,987 

,932 

11,049 

8,566 

,995 

11,795 

9,145 

,744     8,820     6,838 

,807 

9,567 

7,417 

,870 

10,314 

7,996 

,933 

11,060 

8,575 

,996 

11,807 

.9,154 

,745     8,832     6,847 

,808 

9,579 

7,426 

,871 

iO,325 

8,005 

,934 

11,072 

8,584 

,997 

11,819 

9,163 

,746     8,844     6,856 

,809 

9,590 

7,435 

,872 

1 0,337 

8,014 

,935 

11,084 

8,. 593 

,998 

11,831 

9,172 

,747     8,855     6,865 

,810 

9,602 

7,44^ 

,873 

10,349 

8,023 

,936 

1 1,0,96 

8,602 

S99 

11,843 

9,181 

,748     8,867     6,875 

,811 

9,614 

7,454 

,874 

10,361 

8,033 

,937 

11,108 

8,612 

1,000 

11,855 

9,191 

APPARENT    RIGHT    ASCENSIONS 


OBSERVED   WITH 


THE    TRANSIT 


IN  THE   YEAR  1866. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


3Ionth 
and 
Day. 


Jan.    1 


Jan.    2 


Jan.    3 


Jan.    4 


NAME  OF 
OBJECT. 


01L 

0  2  L. 

a  Aquilae 

/SCeti 

Polaris 

(a)  Polaris  R 

t]  Piscium 

V  Piscium 

(h)  H.  C.  4891 

7  Ceti 

H.  C.  5156 

47  Cephei 

/3  Persei 

2  Arietis 

a  Persei 

IT  Persei 

Gr.  716 

t]  Tauri 

9  Camelopardali 

(c)  7^  Eridani 

(rf)  g  Ursffi  Min.  SP. 

a  hyrse 


(e)  OIL.. 
0  2L.  . 
a  Lyrae . 


(/)©1L 

(/)©2L. 

a  Aquilae 

e  Piscium 

(g)  /3  Andromedas . . 

Polaris 

H.  C.  2232 

H.  C.  26.'30 

>)  Piscium 

51  Andromedae 

V  Piscium  


Jan. 


a  Andromedas  . . . 

7  Pegasi 

12  Ceti 

0  Cassiopeiie  . . . . 

H.  C.  1193 

H.  C.  1388 

H.  C.1698 

Polaris 

4  Camelopardali  . 

H.  C.8956 

11.  C,  8964 

1  Aurigae 

f  Aurigae   

Capella 


7  Cephei 

a  Andromedae  . . . 

7  Pegasi 

(70  H.  C.  660 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 

I 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

*. 

S, 

g. 

J. 

s. 

s. 

15,6 

47,8 

2,4 

16,8 

31,7 

46,5 

1,0 

9,6 

24,5 

3.9,1 

53,7 

8,4 

22,9 

37,5 

44,5 

58,0 

11,6 

25,4 

38,9 

52,5 

6,0 

20,5 

34,7 

48,9 

3,1 

17,5 

31,4 

45,6 

47,0 

1,5 

.  •  . 

46,0 

58,5 

25,0 

43,5 

54,5 

3,2 

17,0 

31,1 

45,0 

58,9 

5.9,0 

12,5 

26,0 

39,5 

53,0 

6,5 

20,0 

16,2 

38,2 

22,2 

44,2 

6,1 

27,8 

53,2 

6,8 

20,1 

33,9 

47,2 

0,5 

14,0 

17,3 

46,8 

16,0 

45,9 

15,2 

44,8 

14,1 

11,5 

21,8 

30,5 

41,4 

51,3 

0,5 

10,1 

47,3 

5,0 

22,5 

40,4 

58,1 

15,9 

33,4 

27,9 

42,4 

56,3 

10,8 

25,0 

39,2 

53,3 

57,4 

18,0 

38,3 

5.9,4 

20,0 

40,4 

1,0 

21,6 

41,7 

1,2 

21,6 

41,4 

1,1 

21,1 

18,8 

48,4 

17,5 

47,4 

16,8 

46,0 

15,1 

0,0 

15,0 

29,2 

44,1 

58,8 

13,4 

28,1 

35,4 

3,1 

30,2 

58,1 

25,6 

53,0 

20,2 

17,9 

31,6 

45,1 

59,2 

13,2 

27,0 

40,8 

4,5 

50,0 

37,0 

25,0 

14,0 

5.9,0 

48,0 

41,4 

58,6 

15,7 

33,1 

50,2 

7,4 

24,8 

*   •   < 

... 

40,7 

55,5 

10,0 

24,8 

39,4 

33,4 

48,1 

2,5 

17,2 

32,0 

46,6 

1,0 

40,1 

57,3 

14,5 

32,0 

49,0 

6,3 

23,3 

34,8 

49,3 

3,9 

18,7 

33,3 

48,0 

2,5 

56,5 

11,1 

25,5 

40,4 

55,0 

9,5 

24,2 

41,9 

55,7 

9,1 

22,7 

36,5 

50,1 

3,5 

28,1 

41,7 

55,1 

8,9 

22,4 

36,1 

49,4 

34,6 

50,9 

7,3 

23,5 

40,1 

56,5 

13,0 

46,5 

1,5 

.  .  . 

44,0 

57,0 

8,0 

15,0 

20,2 

28,1 

34,0 

40,0 

46,7 

36,5 

58,1 

19,2 

41,1 

2,3 

23,7 

45,2 

46,7 

0,4 

14,3 

28,5 

42,2 

56,2 

10,0 

57,0 

17,1 

37,0 

57,1 

56,5 

■9,9 

23,3 

37,0 

50,4 

3,9 

17,4 

49,7 

5,1 

20,1 

35,5 

51,0 

6,1 

21,4 

46,2 

0,0 

14,0 

28,1 

42,0 

55,9 

9,5 

39,1 

52,8 

6',1 

1.9,9 

33,2 

4(),6 

0,1 

51,6 

15,8 

S9,3 

3,6 

27,5 

51,4 

15,3 

10,6 

14,1 

16,9 

21,1 
30,1 

24,5 

27,5 

30,7 

44,1 

16,2 

48,3 
2,5 

21,4 
22,5 

53,8 
32,5 

26,2 

58,4 

48,1 

12,3 

36,7 
2,5 

17,8 

1,2 
30,7 
46,2 

25,8 
58,5 
14,1 

49,9 

14,0 

37,4 

53,5 

9,1 

25,3 

41,5 

57,4 

13,2 

35,3 

54,0 

12,1 

31,0 

49,5 

8,0 

26,6 

59,3 

18,5 

38,0 

57,3 

16,7 

36,0 

55,1 

0,1 

59,6 

58,3 

58,3 

57,4 

56,8 

55,8 

48,5 

4,0 

19,1 

34,6 

50,0 

5,0 

20,2 

45,0 

59,0 

12,6 

26,4 

40,6 

54,4 

8,1 

31,1 

9,1 

46,2 

24,4 

1,9 

39,4 

17,0 

Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


18  .  45 
18.47 

19  .  43 
0.36 


.  9. 
.  9. 
,23. 
,33. 


2.31 
2.35 
40 
47 
58 
3 
13 


3.20 
3.29 


38 
44 
50 
14 


18.31 


31,69 
53,67 
2,5,27 
.3,10 
23,19 
41,08 
31,04 
39,50 
22,09 
33,67 
45,73 
41,01 
40,37 
10,69 
59,21 
21,39 
47,14 
44,09 
57,94 
59,26 
2.5,36 
33,02 


18.49.55,45 
18.52.  17,26 
18.31  .31,79 


18. 
18. 
19- 

0. 

1  . 

1  . 

1. 

1  . 

1. 

1. 


18,64 

40,31 

22,78 

8,81 

2,3,70 

9-22,19 

9  •  27,43 

19.40,86 

23  .  28,32 

28  .  .56,88 


1  .  33  .  36,91 


0.  0 
0.    5 

0.22 
0.32 
0.38 
0.43 
0.52 


9 
36 

40 
40 
47 
51 
5 


,  35,56 
27,95 
19,69 

3,50 
20,77 
29,93 
21,20 
19,25 

1,14 
30,57 
46,03 
25,34 
30,93 
57,27 


23  .  32  .  58,04 

0 .  0 .  34,49 

0  .    5  .  26,59 
0.22.  24,16 


Correction  of 


•268 


+•125 


Seconds 

of 
MeridiiUi 
Transit. 


+•200  32,13 
54,11 
25,82 
3,54 
41,22 
42,25 
31,56 
40,04 
i  22,86 
34,21 
46,73 
43,23 
41,01 
11,20 
59,95 
22,11 
48,14 
44,61 
58,88 
59,72 
18,11 
33,64 

55,89 
17,70 
32,41 

19,08 
40,75 
23,33 
9,36 
24,30 
40,22 
29,54 
41,62 
28,84 
57,60 
37,45 

36,12 
28,48 
20,17 

4,33 
22,79 
31,01 
22,29 
37,28 

1,99 
31, .53 

46,99 
25,92 
31,60 
57,97 

59,94 
35,05 
27,12 
25,41 


Clock 
appfi- 
rently 
Slow. 


47,86 


48,16 


48,13 
48,22 

48,33 


48,40 
48,49 


48,33 
48,l6 
48796 


50,20 


50,36 


50,60 

50,82 
50,79 


52,14 
52,00 
52,01 
52,04 


52,30 
52,11 


53,20 
53,35 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


1,19 


1,21 


1,30 


1,32  I 


1,34 


Apparent  H.A 

from  the 
Ob'iervation. 


18.46. 
1 8  .  48  . 
19-44. 

0 .  36 . 

1  .  10. 

1  .  10, 

I  .  24, 

1  .34. 
2 .  .32  , 

2  .  36  , 
2.41  , 
2.48, 
2  .  59  , 


3 
14 
21 
30 
39 
45 
51 


18.  15 
18.32 


20,00  :G. 
41,98  : 

13,74  1 
51,70 

29,41 ; 

30,44  I 
19,76; 
28,25  j 

11,11! 

22,47 ! 

34,99 
31,50 
29,29 
59,48 
48,24 
10,41 
36,44 
32,92 
47,20 
48,04 
6,55 
22,60 


18.50.  44,87 
18.53.  6,68 
18.32.22,73 


18. 
18. 
19. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

I  . 

1  , 

0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 

1 . 

4. 
4. 
4. 
4. 
4, 
5. 


.55 
57 
44 
56 
2 
10 
10 
20 
24 
29 
34 


1  . 

6. 
23. 
32. 
39. 
44. 
53. 
10. 
36. 
41  . 
41. 
48. 
52. 

6. 


9,42 
31,09 
13,72 

0,03 
14,98 
30,90 
20,22 
32,31 
1.9,54 
48,.30 
,  28,16 

28,12 

20,49 

12,19 

56,36 

,  14,83 

,  23,05 

14.34 

,  29,34 

,  54.24 

23,79 

39,'i5 

18,18 

23,87 

50,25 


23.  33.  53,19! 
0  .  1  .  28,32  I 
0  .  6  .  20,40  i 
0.23.18,70  1 


Illumination  E.\st.      Intervals   for  an  Equatorial    star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,   VII,   to  the  mean  of  the  seven 
•wires,  -(-40',335,  -f26",868,  -(- 13',588,  -0",071,  -I3V510,  -26",896,  -40V313. 


(a)  Disturbed  by  wind.  (b)  Clouds.  (c)  Slost  of  the  stars  taken  through  thin  clouds, 

jfot  only  first  contact  of  the  latter.  (e)  Very  faint — lost  tirst  two  wires  of  1  L.  in  consequence. 

(A)  Very  faint — through  clouds. 


(d)  Through  clouds.     Wires  HI  and  VI  very  uncertain— 
(/)  Very  faint.  {(/)  Dis.utbed  by  eye-piece  falling  out. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Montli 
nnd 
Day. 


NAME  OF 
OBJKCT. 


Jan.    6  0  11 

(«)  0  5  L 

/:iCeti   

H.  C.  1CJ70 

H.  C.  2232.... 

Polaris 

(6)  Polaris  R 

H.  C.  26.'JO.... 

1/  Piscium 

6  Persei 

67  Ceti 

H.  C.  4414.... 
^'  Ceti 

7  Ceti 

H.  C.  5104.... 

H.  C.  .5273 

Arg.  57",  669  •• 
H.  C.  5582.... 
H.  C.  5755.... 
H.  C.  5802.... 
H.  C.  .5992.... 
H.  C.  6022.... 
H.  C.  6204.... 
11.  C.  6.<543.... 
H.  C.  6601 . . . . 
H.  C.  6751  ... 
H.  C.  6!).'50.... 
Arg.  46",  801  . 
H.  C.  7I88.... 

H.  C.  7.<?78 

H.  C.  7506.... 
H.  C.  7837 •••• 
H.  C.  8005 . . . . 
H.  C.  8304.... 
H.  C.  8445.... 
Aldebaran  . . . . 
H.  C.  8787---- 
H.  C.  89.36.... 
H.  C.  8964.... 

I  Aurigse 

RiL'el 


Jan.  28 


3  Ursae  Minoris 
j         a  Lyr» 


«  Cygni 


Jan.  25  i         Polaris 

(c)  Polaris  R 

I  1/  Piscium   . .   .. 

j         /3  Arietis 

!         II,  C.  36U.... 

!         H.  C.  3784 

I  H.  C.3972.... 
j  {d)a  Ceti 

Sirius 

H.  C.  13082... 

H.  C.  13427... 

H.  C.  1.363.3... 

6S  Auriffae  ... . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


II 


in  !  IV 


41.7 

3,0 

14,1 

53,2 

4,0 

37,5 


52,3 
4.5,2 
42,8 
34,3 
27,1 
47,0 

4,9 

28,1 
16,8 


56,3 
0,1 
54.7 
43^0 
25,7 
32,3 
54,0 
7,8 

39,9 
58,0 

11,5 

37,0 
4,1 
19,2 
34,5 
31,0 


56,3 
17,5 
2.S,I 
1.3.5 
10,0 

11,0 

54,0 
6,0 
6,5 

56,5 
0,0 

40,5 
0,3 

32,8 
20,2 
50,1 
39,0 


20,2 
32  2 
14^5 
8,8 
4.5,1 
52,0 
1 5,3 
06,3 
20,8 
59,^ 
26,1 

39,3 
52,1 
1,5 
.32,1 
47,5 
50,5 
45,0 


1 8,5      6,0 
6,0  ,  23,3 

28,4    47,4 


50,0 

21,8 

6,4 

52,8 

56,5 

11,4 

8,5 

59,0 

4,0 

10,1 


3,0 

35,4 
20,9 
29,2 

21,1 
25,0 
22,5 

7,4 
1.9,2 
27  2 
Z7,5 


10,9    25,5 
...  ^46,7 

42.1  i  .56,4 

33.2  j  53,5 

16.3  !  23,2 


15,2 
1.9,2 
27,3 

9,.9 
25,6 
54,1 
13,4 
16,1 

0,2 
45,2 
11,8 

0,8 

12,3 

9,6 

43,8 

.3,4 

34,1 

34,1 

4,5 

11,0 

37,0 

4,3 

56,2 

18,1 

54,3 

8,8 

6,7 

6,1 

26,0 

59,5 

15,1 

6,5 

58,2 

50,0 

40,3 
6,1 


33,0 
48,9 
23,5 
51,5 

8,0 
27,1 
41,1 
28,5 
10,3 
34,0 
2.3,5 

4,1 
32,3 
29,4 

8,1 
36,1 
54,0 

0,4 
24,2 
30,6 
59,1 
33,1 
32,9 
37,7 
23,2 
41,1 
35,0 
20,4 
51,0 
28,1 
43,5 
22.7 
12,1 


27,5  j  4.5,0 

48,61    2,5 

35,0  I  49,6 

5,1  I  42,0 


45,0 
38,1 
36,2 
44,8 
39,1 
50,2 
44,9 


10,0 
51,8 
50,5 
22,8 

0,0 
13,3 

2,5 


40,1 

10,8 
13,3 
30,3 


58,3 
46,4 
10,0 
37,0 
17,1 
21,3 
40,7 

6,0 
56,0 
35,2 
56,0 
4.5,7 
26,0 
52,0 
49,0 
32,1 

7,8 
14,0 
26,1 
43,6 
50,4 
20,6  I 

1,5  I 

y.i 
57,1 

51,5 
12,3 
3,0 
34,1 
15,6 
56,0 
11,5 
39,0 
25,5 


VI 


Vll 


40,5  27,0  13,5 
57,8  15,0  32.0 
25,3  !  44,0      3,0 


54,6 

24,9 
S3,3 
H6,4. 

51,0 
20,0  j 
59,8 ! 
31,0  i 
50,5  I 
43,0 
35,0 
54,1 

2.3,6 
.'59,9 
18,0 
7,6 
48,1 


55,5 
39,7 
3,3,4 

51,7 
3,0 
9,6 
42,3 
30,0 
45,3 
16,3 
19,8 

30,5 
48,0 
40,2 
23,8 

39,1 
54,3 

39,1 


56,0 

15,8 

4,0 

18,3 

30,1 

34,1 

5,1 

4,5 

0,2 

20,2 

36,2 

20,0 


46,5 

29,2 
18,0 
5.5,0 
49,2 
58,7 
18,9 
18,5 
37,3 
40,5 
59,5 
37,S 


9,2 
30,6 
39,0 
53,1 
42,0 
48,5 


13,2 

52,0 

4,1 

8,2 

48,4 

7,4 

51,2 

39,6 

30,0 

9,9 


19,5 
11,6 
5,3,2 
16,7 
22,5 
29,1 
4,1 
58,2 

35fi 
48,1 

58,1 

4,8 
51,6 

7,1 
10,7 
52,7 

0,0 
49,4 


Concliideil 

transit  over  tlie 

ineun  of  the 

seven  wires. 


19. 

19- 


0.35 
0.59 


9 

9 
9 
19 
33 
3 
9 
16 
20 
35 
38 
44 
48 
54 
3.  0 
3.  2 
3.  7 
3.  8 
3".  15 
3.20 
3.27 
3.  34 
3.38 
3.38 
3.46 
3.  53 


58 
5 
11 
19 
23 
27 
33 
40 
40 
47 
7 


,  25,47 

,  46,73 
56,49 

,  53,30 
23,17 
13,45 
30,43 
.36,89 

,32,84 
48,70 
23,47 
51,39 
7,77 
27,14 
41,07 
28,17 
10,15 
33,94 
23,34 
393 
32,20 
29,33 
7,93 
35,84 
5^,99 
0,11 
24,09 
30,71 
58,91 
33,03 
32,85 
37,70 
23,00 
40,73 
34,87 
20,14 

,  50,87 
27,89 
43,29 
22,60 
11,94 


22,1    20 


0,5 

42,7 
32,4 
31,1 
8,5 
22,9 
3211 
32,5 

0,8  1 
22.5; 
54,61 


,13.  39,36 
.  30  .  57,69 
,36.25,19 


9 

9 

34 

46 


1  .52 


.56 
,    .3 

,54 


6 .  38 
6 .  44 
6.50 

6 .  57 

7.  2 


24,94 

42,91 

2,29 

4.0^47 

41,93 

10,58 

■   9,76 

51,77 

,  50,45 

,  22,49 

,  59.83 

.  13,27 

,    2,41 


Correction  of 


+•268 


Seconds 
.        of 
Meridian 
i  I'lausit. 


fl25 


+•200 


25,91 
47,17 
56,93 
54,02 
25,29 
31,48 
31,60 
37,65 
33,38 
49,44 
23,93 
52,27 

8,32 
27,68 
41,94 
29,12 
11,02 
34,71 
24,11 

4,70 
32.90 
30,03 

8,76 
36,92 
54,69 

0,99 
24,79 
31,41 
59,67 
34,00 
34,05 
38.40 
23,97 
41,79 
35,82 
20,66 
51,72 
28,85 
44,25 
2,3,18 
12,40 


+•280  46,75 
58,39 
25,95 


43,05 
40,84 

2.91 
50,08 
4.3,22 
ll,,'i6 
10,69 
52,39 
50,97 
23,82 

0,64 
14  15 

3,12 


Clock  j  Adopt- 

appa-  !      ed 

rently  losing 

Slow.  Uate. 


54,71 


54,82 

54,78 

54,84 
54,81 


1,43 


55,0) 


55,03 
55.05 


84,62 
24,76 


24,98 
24,98 


25,03 


1,04 


Apparent  R.A. 

from  the 

Ohservation, 


19.    8 

19.10 

0.36 


0 
10 


1.  10 


10 

20 

34 

4 


2.  10 
2.  17 


21 

36 

39 

45 

49 

55 

1 

2 

8- 

9 

16 


3.21 
3.28 
3.  34 
39 
39 


3 
3 

3.47 
3.54 


59 

6 

12 


4.20 
4.24 


28 
34 
41 
41 

48 
8 


,  20,.32  G. 

.41,.58; 

.51,67 

48,78 
.  20,06 

26,25 
,  26,37 

32,43 
.28,17 

44,26 
,  18,76 

47,11 
,  3,16 
,  22  54 
,  36^80 
.23,98 
.  5,89 
.  29,58 

18,99 
,  5.9,58 
.  27,79 

24.92 
,    3,65 

31,82 

49,60 

55,.90 

19,71 

26,33 

54,60 

28,93 
.  28,99 
,  33,34 
,  18.92 

36,75 
,  30,78 
,  1.5.63 

46,69 
,  23,83 

39,23 

18,17  I 
7,44 


18.  15.  11,42 
18.32.  23,07 
20  .  36  .  50,72 


10 
10 


1  .34 


47 

53 

56 

3 

■i .  55 
6.. 39 
6.44 
6.51 
6.57 
7.    2 


8,02 

5,81 

27,90 

15,08 

8,22 

,  36,36 

35,70 

17,44 

16,18 

,  49,03 

25,86 

39,37 

,  28,.34 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  1 1,  III,  IV,  V,  VI,  VII, 
wires,  +  40',335,    +  26-,868,   +  13S588,   -0',071,   -  13',510,  -  26',8iK),  -  40',313. 
Jan.  28,  22^  5",  put  Hardy  forward  1"'. 


to  the  mean  of  the  seven 


(a)  Very  faint — throuah  clouds. 


(i)  Disturbed  by  wind.  ("c)  Disturbed  by  wind  at  wires  IV,  V— got  only  Srst  contact  of  the  latter  at  52«. 

(r/)  Clouded  all  over  after  tliis. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Rronth 
and 
Day. 


Jan.  29 


NAME   OF 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


Jan.  31 


Feb.   2 


Feb.  4 


Feb.   5 


Feb.  6 


Feb.   7 


c  Geminorum  .. .'  5(),6 

H.  C.  14290 :21,5 

p  Geminorum  . . .  j  18,0 

H.  C.  14738 '59,0 

(a)  H.  C.  14871 34,2 

(a)  Pollux ,57,1 


14,1 
42,0 
34,0 
19,2 
55,3 
12,1 
a  Cygni 27,4  i  46,3 


II    1    111       IV 


a.  s.  8. 


iP) 


(c) 


ft  Tauri 

S  Orionis 

£  Orionis 

«  Orionis 

ft  Aurigae 

Uranus 

g  Ursee  Min.  SP.  . 
3Ursa?Min.SP.R, 

H.  C.  125+7 

Sirius 

H.  C.  13082 

H.  C.  13427 

H.  C.  IS633 

H.  C.  13770 

a  Lyrae 


a  Orionis   

ft  Aurigae 

Uranus 

{d)  I  UrsEfi  Min.  SP. . 

H.  C.  12381 

Argelander  7030, 

Sirius 

H.  C.  13633 

H.  C.  13770 

5  Geminorum  . . . 
p  Geminorum  . . . 

H.  C.  14602 

H.  C.  14671 

H.  C.  14867 

H.  C.  14999 

H.  C.  15005 

6  Cancri 

e  Lyrae 

(e)  a  Cygni 


cUrsffi  Min 22,5 


a  LyroB  . 
a  Cygni 


H.  C.  8956... 
H.  C.  8964... 
H.  C.  9113... 
H.  C.  9242... 
H.  C.  9*71 . . . 


36,9 

2,6 

17,8 

47,6 

26,2 
31,0 


6,0 
28,1 
56,4 

1,5 

'2,5 

45,8 

13,5 

53,1 

0,1 

55,1 
13,6 


26,9 
6,8 

3,0 

57,8 


Uranus 

(/)  I  Ursse  Min.  SP.  . 
(g)  7  Geminorum  . 

a  Cygni 


56,1 
18,4 

36,0 

8,0 

42,0 

17,0 

21,9 

37,2 

40,5 
9,7 


5?,4 

16,1 

31,3 

1,4 


41,0 
17,0 

55,9 

19,8 

5,4 

16,9 

24,8 

19,8 

59,4 

24,1 
0,5 
19,5 
55,3 
17,8 
23,2 

.9,7 
29,3 
55,8 
40,8 
49,2 
31,4 

18,3 

15,0 
39,0 

9,0 
13,4 
37,3 

50,6 
56,0 
55,5 
So,9 

4.9,7 
5,2 

27,0 
5,0 

44,6 


28,5 
2,1 
49,4 
39,0 
16^ 
27,4 
5,1 

7,5 

29,2 
44,5 
14,8 
56,7 
55,S 


43,3 
23,0 
5,7 
59,5 
38,1 
43,1 
24,1 


58,0 
43,5 
21,5 
19,4 
59,5 
58,1 
43,2 


VI 


23,0    38,1 

43.0  .  56,4 

58.1  I  11,5 
28,5  I  42,0 
16,0  i  35,1 

10.2  2.i,0 


33,0 
0,1 
2,2 
57,9 
17,9 
34,1 
58,3 
11,4 

40,2' 

33,4 

8,2 

28,3 

2,3 

0,1 

32,5 

56,5 

53,5 

17,1 

2,5 

47,4 

55,7 

50,0 
4,1 

6,7 
36,^ 

32,0 

5,1 

34,5 

34,8 
18,0 
38,1 
33,0 

l.S,8 
29,4 
,92,5 
1.9,2 
30,6 


55,5 

42,5 

56,2 

58,8; 

33,7 

48,1 

42,2 

20,3 

36,7 

57,5 

47,4 

10,8 

.  .   . 

38,2 

S(i,9 

54,2 

13,0 

26,6 

14,1 

39,0 

53,4 

22,3 

24,4 

56,8 

58,7 

31,8 

45,9 

46,2 

9,2 

16,3 

36,2 

24,0 

38,5 

45,2 

1,1 

18,1 

39,9 

2,8 

24,9 

11,1 

33,2 

0,2 

25,0 

33,4 

48,5 

32,0 

4ft  I 

57,9 

17,0 

^5,5 

42,0 

30,5 

47,8 

56,1 

15,0 

5,1 

1.9,8 

40,0 

30,5 

9,5 

23,6 

54,8 

13,6 

17,5 

4,'^  5 

33,0 

0,8 

48,5 

10,3 

29,5 

54,1 

19,9 

54,8 

12,3 

3,8 
37,2 
39,3 
20,8 
13,2 

2,1 

53,5 
9,8 
25,0 
55,5 
54,0 
39,7 
2.5,5 

1,3 
16,0 
35,1 
37,9 
57,1 

28,6 

53,7 
52,1 
22,9 

8,5 
29,5 

3,5 
14,0 


32,9 
24,2 
9,1 
17,8 
10,6 

19,0 

24,0 


16,0 
22,3 
53,2 

4.9,2 

3,5 

51,9 

51,6 

41,5 
57,0 
53,9 
43,5 
5,1 


VII 


27,0 
24,1 
53,0 
59,7 
42,0 
28,5 
21,0 

8,9 
23,2 
38,3 

9,0 
13,1 
54,2 
13,0 


30,0 

12  2 
58'2 
20,1 
38,1 
45,9 

7,2 
11,2 
37,5 


6,3 
28,0 
18,4 

22,2 
48,8 


39,9 
35,5 

33,5 

41,0 
14,0 

4,5 
39,5 
J2,l 

4,0 
50,0 

10,5 

9,4 
25,0 

8,0 
40,3 


Concluded 

ti'ansit  over  the 

mean  of  tlie 

seven  wiies. 


7.  11.43,26 
7.  15.  22,8f) 
7  .  20  .  5,54 
7  .  27  .  59,30 
7.SI  .  38,06 
7  .  36  .  42,79 
20.  36.24,17 


17. 
24. 
28. 
47. 
49- 
1  . 
14. 


6.14 
6.31 


6. 
6. 
6. 
6. 

7. 
18. 


38 
44 
50 
57 
0 
31 


5.  47 

5.  49 

6.  0 
6.14 

6.27 
6.27 

6.38 


57 

0 

11 

20 


7.24 


26 
31 

.37 
37 
54 


22,89 
42,90 
58,07 
28,39 
1.5,98 
10,23 
51,66 
43,63 
58,44 
47,97 
20,17 
57,36 
10,82 
37,95 
54,19 

26,56 
14,20 
53,51 
34,37 

,  24,82 

59,43 

45,93 

9,26 

36,33 

,  3S,69 
1,14 
40,11 
25,01 
33,40 
21,08 
25,07 
48,54 


Correction  of 


Second> 

of 
Meridian 
Transit. 


18.31  .49,37 
20.36.  17,03 


18 
18 
20 


.14.  43,07 
31  .47,81 
36.15,23 


6.    0.19,9.'5 

6.  14.29,43 

6  .  29  .  23,78 

20.36.  13,77 


4.40 
4.41 
4.45 
4  .  49 

4.57 


.  4.5,6! 

•    1,0<} 

.  10,45 

54,26 

5.5,00 


r268  Kl25  t--280 


-265 


•152'i--320 


43,86 

23,67 

6,20 

0,10 

38,88 
43,43 
24,93 

23,52 
43,49 
58,65 
29,02 
16,74 
10,83 
44,49 
44,27 
0,49 
48,49 
21,50 
58,17 
11,70 
38,75 
54,89 

26,51 
14,01 
53,45 
42,55 
23,38 
57,99 
46,03 

8,95 
36,09 
38,64 

1,05 
39,81 
24,71 
SS,10 

20,71 

24,71 

48,46 

49  22 
16^84 

36,78 
47,66 
1.5,04 

1.9,87 
37,61 
23,74 
13,58 

45,15 
0,63 
10,17 
3.3,90 
54,34 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


25,22 


25,36 
25,79 


27,60 

27,72 
27,71 
27,66 


27,97 


28,19 


30,15 

30,42 
30,43 


30,72 

33,95 
33,93 


35,54 

35,74 


36,30 
37,21 


Adopt- 
ed 
losing: 
Rate. 


1,04 


1,17 


1,38 


1,58 


1,60 


1,53 


Apparent  R.A. 

from  tlie 

Observation. 


7. 
7. 
7. 
7. 
7. 

7. 
20, 


12. 
15. 
20. 
28. 
32. 
37. 
36. 


5.17. 
5.25, 
5.29. 
5.47. 

5  .  49  , 
6.    1, 

18.  15, 
18.  15, 

6  .  32  , 
6.39. 
6 .  44 , 
6.51 
6.57 

7.  1 

18.  32 

5.47 
5.49 

6.  1 
18.  15 

6.27 
6.28 
6.39 
6.57 

7.  1 


12 
20 
25 
26 
32 
37 
37 
55 


18.32, 
20  .  36 . 


9,09 
48,90 
31,44 
25,34 
4,13 
8,68 
50,72 

51,18 
11,16 
26,33 
56,71 
44,43 
38,54 
12,21 
11,98 
28  22 
16^23 
49,25 
25,92 
39,46 
6,51 
23,31 

56,87 
44,37 
23,83 
12,94 
53,78 
28,39 
16,44 
3.9,38 
6,52 
9,08 
31,50 
10,27 
55,17 
3,56 
51,18 
55,18 
18,95 

23,09 
50,85 


18.  15.  12,31 
18.32.23,21 
20  .  36 .  50,72 

6.  0.56,18 
18.  15.  13,94 

6  .  30 .  0,08 
20  .  36  .  50,80 


41 
41 
45 
50 
58 


22,89 
38,37 
47,91 
31,65 
32,10 


Illumination  East 
the   mean    of  the    seven    wires,    -f-40",335, 
-f26',896,    -l-13',5ia,    +0',071,   -13%588, 


From   Feb.  2,  West.      Intervals    for  an   Equatorial  star  from   wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 

-t-26%868,    -H3',588,    -0',071,    -13",510,    -26',896,    -40',313.      From    Feb.  2,    -f40",313, 
26'',868,   -40',335. 


(a)  Through  haze. 


(&)   M'ires  III,  V  doubtful.  (c)  Clouds.  (d)  Wind  prerented  reflection  observation.  (»)  Very  faint — clouds. 

(/)  Very  diffused.  (^j  Disappearing  repeatedly.     Bad  observation.     Clouded  all  over  soon  after  this. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  186G. 


5 


Montli 
an<l 
Day. 


NAME   OF 
011.1  KCT. 


Feb.    7    («)  H.  C.  9611 

Rigel    

j         H.  C.  9828 

I         /S  Tauri 

(h)  c  Orioiiis 

e  Orionis 

H.  C.  10722 

,         H.  C.  10902 

u  Orionis 

!         H.C.  11206 

Uranus 

6  Ursae  Min.  SP. 

?Ur#a;Min.SP.K 

H.  C.  13770 

3  UrsEe  Min 

a  LyiiB 

a  Cygni 


Feb.    8 


Feb.  10 


Feb.  12 


H.  C.  7378 

H.C.  7461 

H.  C.  7837 

H.  C.  8005 

H.  C.  8353 

H.  C.  8615 

H.  C.94.71 

Rigel 

H.  C.  9828 

ft  Tauri 

(c)  H.  C.  10398.... 
H.  C.  101.84.... 
H.  C.  10722.... 
H.  C.  10944.... 
a  Orionis 

(d)  u.  c.  11206.... 

(e)  Uranus 

(/)6  Ursaj  Min.  SP. 

0  Orionis 

6  Orionis 

H.  C.  10944..... 

(ff)  a  Orionis 

H.C.  11206.... 

Uranus 

fx  Geminorum  . . 

H.  C.  7837 

H.  C.  8005 

H.  C.  8248 

H.  C.  83Q4 

H.  C.  8672 

H.  C.  8956 

H.  C.  8964  .... 
(A)  H.  C.  9113 

H.  C.  9242 

(i)  H.C.  9471 

H.  C.  9611 

Kijiel  

H.  C.  9828 

/3  Tauri 

3  Orionis 


Seconals  of  transit  over  tlit  seven  wires. 


48,7 

27,5 

53,0 

8,2 

23,8 

38,2 

39,8 

28,0 

7,0 

28,5 
20,0 
53,1 
15,5 


55,9 
14,0 
11,7 
45,8 
8,2 
47,1 

26,0 
56,3 

22,6 
3S,g 
36,7 

20,2 

48,4 
3,6 

33,5 

35,1 

5,3 

27,0 

49,8 

7,7 

56,8 

37,3 
14,2 
29,6 

32,9 


19,8 
45,4 


2,2 

1,2 
42,7 

6,3 
21,5 
53,2 

1,8 
51,7 
15,2 
42,5 
54,0 

48,6 

6,5 

10,3 

34,3 


15,3 
42,3 
30,9 

5,1 
43,3 

0,7 

41,2 
15,2 
5,1 
51,9 
53,0 
50,3 
13,7 
35,1 
51,0 

1,9 
17,0 
49,6 
47,1 
10,4 
20,0 
41,4 

9,1 
36,0 
16,1 
4.5,8 
59,3 
42,1 
57,4 
19,2 
57,2 
36,7 
22,5 
54,5 
54,0 
35,1 
58,9 


III 


59,3 
15,5 
27,8 
58,0 
20,0 
35,0 
22,6 
21,1 
5,2 
50,3 
57,0 

38,0 
8,5 
52,5 
27,5 
53,2 

20,6 
11,8 
34,3 
10,7 
50,0 
24,2 
18,2 
14,4 
26,5 
56,5 
34,4 
28,3 
21,1 
11,7 
3,8 
48.8 
49,7 
36,0 

15,1 
30,5 
8,5 
0,5 
45,8 
34,5 
56,1 

28,2 
4,2 
.S5,8 
21,3 
21,3 
10,0 
25,2 
41,1 
22,0 
11,9 
51,9 
7,8 
20,1 
50,3 
12,2 


IV 


29,2 
29,2 
53,9 
13,1 
33,2 
48,5 
51.8 
40,0 
18,5 
25,5 
12,0 

29,0 
28,8 
39,0 
44,7 
12,0 

49,0 

1.5,0 
53,7 
39,0 

9,5 
43,8 
53,6 
27,9 
52,6 
12,0 
53,8 
51,5 
50,3 
31,0 
17,3 
24,2 

4,4 
27,0 

28,7 
43,  H 
27,4 
14,1 
20,9 
49,2 
10,5 

47,4 
32,8 
55,2 
57,1 
43,.'i 
37,8 
53,3 

2,6 
46,5 
47,1 
21,5 
21,6 
46,2 

5,4 
25,6 


59,5 
43,1 
20,6 
28,9 
46,9 

2,1 
21,5 
59,1 
32,5 

1,5 
26,9 

15,0 
4.9,3 
29,5 
^,1 
31,5 

17,9 
19,5 
13,2 

7,8 
29,1 

3,3 
29,0 
41,5 
19,1 
27,5 
13,3 
15,8 
20,1 
50,2 
31,0 

0,0 
19,2 
13,5 

42,4 
57,5 
46,7 
28,0 
57,0 
4,1 
25,2 

7,1 

1,7 

15,1 

34,0 

6,0 

6,3 

21,8 

25,1 

11,4 

23,1 

51,5 

35,5 

12,8 

21,2 

39,4 


VI 


56,5 
46,5 
43,8 

0,1 
15,3 
50,6 
18,1 
46,1 
36,3 
41,2 

1,0 

8,9 
14,5 
19,1 
50,1 


32,2 
35,9 
48,0 
22,4 
3,8 
55,1 

42,5 
32,2 
38,8 
49,3 

8,9 
44,4 
34,8 
34,0 

0,5 

55,5 
11,0 
5,5 
41,0 
31,8 
18,6 
3.9,6 

26,1 
29,8 
34,3 
9,1 
27,8 
S3,8 
49,4 
4fi,2 
36,0 
59,2 
20,7 
49,0 
.  38,8 
136,2 
52,5 


VII 


10,2 

59,3 
43,5 
28,9 
20,0 

59,4 
12,0 
56,0 
49,0 

29,1 
2,0 

36,6 
9,1 


51,6 

4,2 

7,5 

41,8 

39,2 

8,5 

57,9 
51,4 

18,8 
27,8 
58,0 

48,3 

9,0 

24,4 

55,0 

7,2 

33,4 

54,2 

45,4 
57,9 
54,1 

49,9 

1,8 
17,1 

0,5 


51,6 
6,1 


Concluded 

transit  over  the 

nieaii  oi  (lie 

seven  wires. 


Correction  of 


1  . 

7. 

9. 
17. 
24. 
28. 
35. 
39. 
47. 
51  . 

0. 


6.14 
6.14 

7.   0 

18.  14 
18.31 
20 .  36 

S.53 
4.  0 
4.    5 

4.  11 
4.20 
4.27 
4.57 

5.  7 
5. 
5. 
5. 

.  5. 
5.35 


9 

17 
25 
28 


40. 
47. 
51. 
0. 
14. 

24. 
28. 
40. 
47. 
51  . 
59. 
14. 

5. 
11. 
16. 
22. 
28. 
40. 
40. 
45. 
49. 


4.57 
5.1 
5.  7 
5.  9 
5.  17 
5.24 


29,33 
29,34 
54,01 
13,33 
33,29 
48,50 
51,93 
40,03 
18,80 
25,80 
11,94 
27,72 
27,37 
28,8 1 
40,57 
44,77 
12,24 

4.9,17 
15,42 

,  53,74 
39,13 
9,53 
43,77 
53,61 
27,89 
52,73 
11,94 

.  53,80 
51,91 
50,59 
30,93 
17,36 
24,31 

.    4,41 

,  25,53 

,28,71 
.  43,96 
.  27,55 
.  14,17 
,21,17 
.  49,30 
,  10,56 

.  47,59 
32,87 
55,34 
57,47 
43,56 
38,00 
53,40 

2,84 
46,64 
47,61 
21,63 
21,66 
46,39 

5,66 
25,73 


•265 


-•152 


•158 


Seconds 

of 
Meiidian 
Transit 


+  •320 


h^310 


28,83 
29,42 
53,59 
13,25 
33,31 
48,53 
51,43 
.S9,84 
18,75 
25,13 
11,88 
35,90 
36,64 
28,57 
34,'28 
44,62 
12,05 

48,70 
13,95 
53,53 
38,66 

9,32 
4.3,56 
52,95 
27,97 
52,32 
11,86 
53,59 
51,58 
50,09 
30,74 
17,31 
23,64 

4,35 
3.3,71 

28,72 
43,98 
27,34 
14,11 
20,47 
49,23 
10,49 

47,36 
.92,38 
55,10 
56,76 
4,3,24 
37,52 
52,92 

2,54 
49,26 
46,93 
21,11 
21,73 
45,95 

5,56 
25,74 


Clocli 
appa- 
rently 
Slow. 


37,74 

37,77 
37,82 
37,75 


37,86 


38,63 

38,75 


39,18 
39,15 

39,28 


42,37 
42,26 

42,46 


42,50 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


45,36 

45,39 
45,32 


1,53 


1,.05 


1,52 


1,34 


Apparent  U.A. 

from  llie 

Observation. 


5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

6. 
18. 
18, 

7, 
18, 


2 

8 

10 
17 
25 
29 
36 
40 
47 
52 

0 
15 
15 

1 
15 


18.32 


6,59 

7,19 

31,36 

51,03 

11,10 

26,.S2 

29,23 

17,64 

56,56 

2,94 

,  49,70 

13,74 

14,48 

,    6,46 

,  12,81 

23,17 


20  .  36 .  50,73 


54. 

0. 

6, 
12. 
20. 
28. 
58. 

8. 
10. 
17. 
26. 
29. 
36. 
41  . 
47, 
52. 

0. 
18.  15. 


25, 
29, 
41  . 


5.47 
5.52 


6. 
6. 

4. 
4. 
4. 

4.23. 
4.29. 
4.  41  . 
4.  41  . 


0 
14 


17 


45 
50 


4.58, 
5.    2 


8, 
10 
17 
25 


G. 


27,85 
53,11 
32,69 
17,83 
48,50 
22,75 
32,17 

7,20 
31,55 
51,10 
32,84 
30,83 
29,35 
10,01 
56,58 

2,92 
43,64 
13,01 

11,10 

26,37 
9,74 

56,52 
2,88 

31,65 

52,92 

32,64 
17,66 
40,39 
42,05 
28,,54 
22,83 
38,23 
47,8'J 
31,58 
32,26 
6,44 
7,07 
31,29 
50,91 
11,09 


Illumination  West.     Intervals  for  an  Equatorial  star   from   wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +4D',313,   +26",896,  +13%510,  +0',071,  -  13S588,  -26S868,  -40',335. 


(«)  Wire  III  doubtful.  (6)  Counting  1»  too  little  when  I  went  to  look  at  the  clock,  yet  the  ob.servition  seems  to  be  rij;ht.  (c)  Very  faint. 

(d)  Exceedingly  faint — Tran»it«  little  better  than  guesses.  («)  Faint.  (/)  Hazy  all  over.  {g)  Diminished  each  wire  1",  as  directed  in  observing  book. 

(A)  Close  double— look  larger.  {i)  Increased  the  time  1". 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  186G. 


aionth 
and 
Day. 


Feb.  12 


Feb.  13 


NAME  OF 
OBJECT. 


Feb.  14 


Feb.  16 

Feb.  17 


H.  C.  10722 

H.  C.  10,1)02 

H.  C.  10.944 

a  Orionis   

H.C.  11206 

Uranus 

g  Ursa;  Min.  SP. , 
(«)  SUrsffiMin.SP.R 

a  LyrsB 

a  Cygni 

/3  Cephei 

a  Andromedse  . . . 

7  Pegasi   

a  Cassiopeia;  . . . . 

Polaris 

Polaris  R 

(6)  yS  Tauri 

Uranus 

fi  Geminorum  . . , 

g  Ursaj  Min.  SP. 

H.  C.  12381 

Argelander  7030 

H.  C. 12547 

Sirius  

H.  C.  13082 

(c)  e  Canis  Majoris  . 
(d)(e)  7  Canis  Majoris 
(/)  «  Lyrse 

2  Ursae  Minoris. , 

(g)  «  Lyra; 

a  Cygni 

a  Cygni 

a  Cassiopeiae  .. .  - 

(h)  Polaris  R 

(^d)  Polaris , 

H.  C. 8005 

H.  C.  8177 

(i)  H.  C.  8327 

H.C.  8445 

H.  C.  8615  

H.  C.  8787 

H.  C.  8956  

H.  C.  8964  

H.  C.9113 

H.  C.  9302 

H.  C.  9583 

Rigel 

/3  Tauri 

S  Orionis , 

H.C.  10442 

H.  C.  10722 

H.  C.  10944 

a  Orionis 

Uranus 

/J.  Geminorum  . . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


16,2 


30,6 

51,5 
0,0 

46,1 
8,0 
9,7 

55,9 
52,4 
57,4 
50,5 

18,7 
45,0 
22  7 
59,5 


47,4 
10,9 
50,7 

44,6 

13,0 

43,8 

6,0 

3,5 

52,7 
47,0 

"l',6 
22,0 
23,4 

33,3 

40,8 

8,2 

23,5 

54,0 
24,4 
34,8 
13,8 
39,4 
45,1 
10,0 
21,5 
24,5 
21,5 
18,0 


11 


45,3 


44,1 
7,2 
6,2 

48,5 

3,1 
27,0 
49,1 

11,1 

6,1 

21,2 

3,5 

34,0 
59,8 
37,1 
47,0 
3,1 


1,4 

47,8 
5,8 

2,0 

59,5 

1,0 

24,9 

22,4 

16,5 
58,0 

29,9 
41,2 
45,3 
43,1 
52,6 
5,5 
35,8 
51,0 

16,0 
46,6 
48,5 
29,0 
52,6 
15,0 
39,3 
40,5 
38,0 
36,1 
32,5 


111       IV 


H.  8. 


14,3 
13,4 

57,5 
42,3 
20,8 

31,0 
20,3 
46,0 
27,9 

26,4- 
20,1 
45,0 

14,5 
4'),2 
14,4 
51.7 
32,0 
5,1 
40,4 
40,7 
15,2 
25,2 
21,0 

i'9,i 

46,0 
18,1 
43,8 

41,1 

40,2 


58,2 
0,5 

6,9 
10,7 
12,0 
29,9 

3,6 
1.9,3 
35,1 
37,2 

8,5 

2,1 
44,4 

6,2 
44,2 

8,5 
59,3 
51,6 
51,0 
46,9 


44,0 
32,3 
24,5 
11,2 
18,0 
35,5 

21,5 

37,5 
4,8 

7,2 

41,5 

33,8 

.9,1 

25,0 
4,5 

28,9 
6,3 

7,6 
42,4 
42,1 
29,3 

2,5 
36,7 
56,5 
36,3 

32,0 

35,4 

2,9 

0,2 
4,1 


26,5 
19,9 
28,7 
38,4 
31,2 
54,8 
31,6 
47,1 
56,5 
59,0 
■30,7 
15,5 

19,4 

14,2 

38,2 

18,5 

5,2 

.5,5 

1,4 


13,9 
51,5 
43,5 
25,0 
53,4 
50,4 

10,0 
54,9 
24,0 
46,9 

57,1 
48,1 
33,3 

45,0 
20,1 
44,0 
21,0 
7,5 
10,9 
45,6 
44,7 
43,5 
40,7 
52,1 
10,8 
53,9 

22,0 
53,0 
22,0 

19,3 

28,2 

33,0 
55,4 
39,4 

50,8 
19,5 
59,7 
15,6 
18,8 
21,1 
53,2 
29,0 
1.5,1 
33,4 
44,3 
7,7 
38,0 
18,8 
20,1 
16,2 


VI 


42,9 

2,5 
38,5 
28,4 

5,0 
5.5,5 

11,8 

42,8 
2(),0 

12,2 

1,6 

57,0 

46,0 

35,0 
58,2 
35,3 
54,5 
12,6 


57,3 
17,8 
7,3 
24,4 
10,6 

6,5 
10,0 
40,7 

S8,I 

52,1 

36,0 
23,3 
58,2 
12,3 
34,3 
10,2 
44,2 
27,5 
43,1 

42,2 
1.5,0 
42,5 
30,1 
46,4 
14,0 
3(\9 
56,5 
32,3 
3.5,0 
30,5 


VII 


12,2 

21,5 
52,0 

19,4 

42,5 

29,1 
1,7 
5,2 

27,4 
15,5 
21,0 
58,0 

50,4 
13,0 
50,1 


11,2 
54,9 

22,8 
38,5 
28,2 

54,5 
27,0 
59,6 

57,1 

16,1 

52,0 
52,0  1 

17,8: 

34,2    ; 

'-9,3  j 

9,0  j 
55,4! 
11,0 

4,0 
37,3 
56,1 
45,5 

0,0 
43,9 

(),0 
15,3 
45,9 
4.9,6 
45,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


35. 

39- 
40. 
47. 
51. 


5  .  59 

6.  14 

6.  14 

18.31 

20  .  36 

21  .  26 


0.  32 


9- 
9. 

17. 

59. 


6.  14 
6.  14 
6.27 
6.27 
6.31 
6.38 
6.44 
6.52 
6.56 
18.31 


44,11 
32,40 
24,51 
11,26 
17,87 
35,54 
21,59 
20,87 
37,54 
4,90 
7,43 

41,66 
33,94 

9,14 
24,56 
28,09 

4,56 
29,04 

6,31 
20,45 

7,88 
42,79 
42,49 
29,33 

2,83 
36,63 
56,62 
36,39 


18 
18 
20 


,  14.33,36 
31  .  3,5,47 
36.    2,84 


20  .  36  .    0,24 


0.32, 


9. 

9 
II  , 
15 
19 
23 
27. 


4 .  33 
4.  40 


40- 
44, 
50 
59 
7 
16 


5  .  24 . 


28 
35 
40. 

47. 


5  .  59 
6.  14, 


4,27 
20,04 
16,85 
26,70 
1.9,86 
28,81 
38,69 
31,34 
54,81 
31,69 
47,23 
56,80 
59,07 
30,81 
15,50 
59,64 
19,63 
14,39 
38,09 
18,51 

5,19 
5,54 
1,54 


Correction  of 


•265 


■158')--3I0 


Seconds 

Cloek 

of 

appa- 

Meridiiin 

rently 

Transit. 

Slow. 

43,59 

8. 

32,18 

24,30 

11,20 

45,34 

17,17 

35,47 

29,86 

29,88 

37,37 

46,00 

4,69 

46,17 

6,63 

46,26 

41,56 

46,21 

33,89 

46,17 

8,78 

46,50 

7,44 

7,07 

4,46 

46,47 

28,97 

6,24 

46,71 

28,72 

6,40 

41,31 

41,03 

29,42 

46,01 

2,08 

36,73 

46,62 

56,70 

46,82 

36,22 

47,18 

26,96 

35,30 

48,13 

2,63 

48,26 

0,03 

50,88 

3,91 

51,29 

59,02 

59,73 

26,21 

19,64 

28,51 

38,21 

31,12 

54,43 

31,21 

46,75 

56,50 

58,77 

30,49 

15,57 

51,44 

59,54 

51,33 

19,64 

51,35 

13,86 

37,57 

18,30 

5,13 

51,34 

5,47 

1,47 

51,43 

Adopt-: 

ed 
losing  ' 
Kate. 


Apparent  U.A, 

from  the 

(Observation. 


1,34 


1,16 


1,01 


1,08 


1,27 


5 

5 

.5 

6. 
18. 
18. 
18. 
20. 
21. 

0. 
0. 


36 
40 
41 
,47 
,52 
,  0 
,  15 
15 
32 


I 


28,95 
17,55 
9,67 
56,57 
2,55 
20,86 
15,26 
15,28 
23,46 
S6 .  50,88 
26 .  52,86 


G. 


1  . 

6. 
0 .  32  . 
1 


9- 
9. 

5.17. 

6.    0. 

6.  14. 
18.  15. 

6 .  27  . 

6 .  28  . 

6 .  32  . 

6.39. 

6 .  44 . 

6.53. 

6 .  57  . 
18.32. 


27,91 
20,24 
55, 1 6 
5.3,85 
53,48 
51,07 
1,5,61 
52,89 
1.5,37 
53,06 
'■^7,97 
27,69 
16,09 
48,76 
2.3,41 
43,39 
23,40 


18.  15.  15,09 
18.32.  2,3,44 
20  .  36  .  50,87 

20  .  36  .  50,95  ' 


4.  12 


16. 

20. 

24. 

28. 
,34. 

41  . 

41. 
,  4.5  . 

51  . 
0. 
8. 

17. 

25. 

29. 

36 . 

41  . 

47. 


5  .  59 
6.  14 


55,04 
50,18 
50,89 
17,53 
10,97 
19,84 
29,54  i 
22,46  [ 
45,77  i 
22,56  '■ 
38,10 
47,85  I 
50,13  j 
21,85  ' 

6,94  i 
50,92  I 
11,03' 

5,25 
28,97 

9,70 
56,54 
56,89 
52,90 


ILI..UMINATION  West.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  HI,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of 
•wires,    -f40',313,   -t- 26',896,    -1- 13', 5 10,    -fO',071,   -  15",588,   -  26",868,  -  40',335. 


the 


(a)  AVire  III  marked  doubful.  (6)  Snow.  (c)  Very  unsteady.     Jumped  at  centre  wire.  (d)  Clouded  at  the  other  wires.  (e)  Interruptions 

from  snow.  (/)  Very  unsteady.  {y)  Last  two  wires  unsatisfactory.  (A)  Oscillating  greatly  at  wire  II.  (i)  Lost  sight  of  it  at  wire  V. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Feb.  17 


Feb.  18 


NAMK   OK 
OB.IKCT. 


SUrs*  Mill.  SP. . 

H.  V.  It'SSl    .  .. 

(a)  Argelamler  7030. 

(6)(c)  8  Ursae  Min.   . . . 

«  LyifE   

a  Cygni 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


II 


Feb.  19:  a  Orioiiis   

(rf)  I'ranus 

(/>)(e)  S  Ursa3  Min.  SP. 
7  Geniinorum  . . . 

Sii  ins 

S  Ursae  Min 

n  Lyrse 

(/)fe)  «  ^>gn> 


Feb.  20 
Feb.  2 1 


Feb.  22 


Feb.  23 


Cygni 


(It)  Polaris 

a  Orioiiis   

Uranus 

(i)  a  Ursa?  Mill.  SP. . 
(i)  aUrsajMin.SP.  U. 

Sirius 

0  Geniinorum  . . . 

p  Geininoruni  . . . 

H.  C.  14.602 

H.  C.  I*()71 

H.  C.  14871 

Pollux 

H.  C.  ir,223 

H.  C.  1.0255 

II.  C.  15589 

15  Argus   

(A-)  H.  C.  16435 


e  Orionis 

H.  C.  lOKiy 

H.  C.  10944 

a  Orionis   

Uranus 

Iji  Geminoruni  . . . 
h  Urste  I\lin.  SP.  , 

H.  C.  12381 

Argelander  7030 

H.  C.  1^547 

Sirius  

H.  C.  1 30S2 

7  Canis  Maj 

(m)  c  Ursae  Min 


(0 


54,5 
55,1 
30,7 

10,0 

39,0 

1,0 

21,9 

53,5 
21,1 
39,8 
.'.',5 
37,6 
59,6 

58,9 


20,3 

2,0 

52,0 

38,3 

48,1 
8,3 

4,8 
27,3 
20,7 

57,7 
12,4 
36,5 

49,0 

54,9 
16,3 
19,3 
58,0 
12,5 


52,0 


37,1 
0,5 
5,0 
8,0 


42,5 
57,2 
33,0 

56,0 
56,1 
19.9 

35,5 


111 


27,5 

0,1 

35,4 

43,5 
13,2 
38,9 

49,0 
40,3 


38,1  51,9 
54,1  j  8,1 
55,5  I  42,0 
54,8  11,9 
18,7    37,5 


17,8 

50,0 
33,6 
16,7 
41,0 

52,1 

3,9 
30,2 

25,9 
42,5 
36,9 

18,1 
27,0 
57,5 

2,5 
14,5 
35,1 
32,8 
12,6 
27,2 
38,5 


28,6 
51,9 
37,9 
19,0 


Polaris 

H.  C.  8005 55,0 

H.  C.  8248 44,2 

H.  C.  8252 !  ... 

Aklebaran 35,5 

H.  C.  9242 20,0 

n.  c.  9471 49,1 


23,1 

3,9 

4,2 

49,5 

44,7 
24,1 


36,6 

59,0 
47,4 
31,4 

22,0 
6,2 
58,5 
19,7 
51,9 
37,1 
47,1 
57,7 
52,6 

38,5 
41,6 
18,4 

16,0 
34,2 
54,1 

46,2 
27,2 
41,7 
22,5 
54,6 
29,5 
29,7 
5,2 
1.5,0 
32,6 


IV 


51,5 
23,2 
16,7 
3,4 
9,2 
59,1 


3,1 
37,3 

29,0 
30,4 
57,8 

2,6 
55,1 

6,1 

21,9 
28,5 

29,1 
56,4 

55,5 


0,8 
46,1 

13,5 
20,2 
13,1 
35,5 
14,2 
59,1 

8,3 
13,1 

8,6 

59,1 
56,4 
39,8 

29,5 
53,9 
13,1 
59,9 
41,9 
56,1 

56,7 
31,4 
31,5 
19,3 
52,3 
46,4 


20,0 
42,6 
29,5 
17,5 
33,8 
34,2 


5,0 

6,3 

41,0 

21,0 
47,9 
16,9 

16,5 
10,0 

20,2 
36,1 
19,0 
46,6 
15,7 

14,9 


14,5 
1,0 

59,0 
34,5 
28,0 
51,7 
36,8 
21,7 
30,1 
28,4 
24,9 
23,8 

19,9 
11,4 

1,1 

43,0 

14,0 

32,4 

13,6 

56,9 

11,0 

0,0 

0,5 

34,6 

34,3 

33,3 

30,5 

0,8 


VI 


49,5 

7,8 

41,7 

4,0 

4,8 
35,7 

29,8 
24,2 

34,1 
50,1 
3,5 
.3,9 
34,4 

33,4 


28,0 
15,6 
45,5 

48,4 

42,2 

7,1 

58,5 

51,1 
43,5 
40,9 
39,4 
40,2 
26,0 
21,8 

56,4 
33,3 
51,2 
27,0 
11,2 
25,3 
4(),0 


34,5 

47,4 

7,5 

U,5 


24,5 
48,9 

2,5 
44,0 
31,7 
59,1 

9,9 


30,0 
16,8 

21,9 
56,1 
45,5 
23,2 
44,8 


Vll 


Conclutled 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


10,4 
44,0 

50,0 
22,1 
54,7 

43,4 
39,0 
34,5 
48,1 
4,1 
50,5 
21,0 


52,3 

44,0 
41,5 
30,2 


2,1 
57,0 
23,0 
20,6 

12,4 
58,8 
57,0 
55,5 
0,6 
40,6 
42,8 

9,9 
.53,1 
10,0 
40,5 
26,1 
40,1 


1,4 
45,0 
28,5 


42,5 
45,2 
41,4 

5.9,5 

47,7 
19,9 


6.  14.  16,14 
6  .  27  .  2,86 
6 .  27 .  37,59 


18. 
18. 
20, 

5, 
5. 
6. 
6. 
6. 


14.30,,50 
31  .  30,50 
35  .  57,84 


47. 
58. 
14. 

29- 
38. 
14. 
31  . 


2,66 
55,03 
14,19 

6,09 
22,02 
29,79 
29,27 


20.35.56,52 
20  .  35  .  55,63 


9. 

47. 
58. 
14. 


6.  14 
6.38 
7.11 


19 

24 
25 
31 
36 
42 
43 
52, 
0 
16 


5.28. 
5  .  36 . 
5.40. 
5  .  46  . 
5  .  58  . 
6.13. 
6.  14. 
6 .  26 . 
6.27. 
6.31  , 
6.38. 
6 .  43  , 
6.56. 
18.  14, 


9 
11 
16 

22 
27 
49 
57 


11,11 

0,87 
46,14 
12,96 
11, .54 
20,25 
13,24 
35,57 
14,36 
59,30 

8,53 
13,04 

8,80 

7,45 
59,16 
56,49 
39,70 

2.9,47 
53,99 
1.3,17 
59,90 
41,98 
56,26 
12,14 
57,26 
31,82 
31,74 
1.9,-37 
52,67 
46,68 
28,47 

8,9') 
20,07 
42,81 
30, 1 2 
17,51 
3.?,96 
,  34,44 


Correction  of 


Second: 

of 
Meridian 
Transit 


-•206  I- -410 


-•265--158+-310  24,41 

1,38 

36,11 


24,10 
30,33 
57,63 

2,60 
54,(;6 
22,46 

6,0.3 
22,11 
23,39 
29,10 
56,31 

55,48 

52,12 

0,90 

46,15 

22,14 

22,02 

20,45 

13,25 

35,53 

14,08 

59,02 

8,29 

13,02 

8,75 

7,40 

58,94 

56,71 

39,46 

2.9,59 
53,80 
l.S,01 
^9,93 
41,99 
56,27 
21, .32 
55,66 
30,23 
30, !  8 
19,57 
51,90 
46,88 
2 1, .36 

49,97 
1.9,59 
42,f)2 
28,17 
17,51. 
.33,61 
33,74 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


53,21 
53,32 

53,84 


5.3,86 
54,14 

54,47 
54,65 

55,50 


55,51 


5.5,77 
55,69 


55,67 


55,51 


56,46 

56,47 
56,56 

56,64 
56,52 


Adopt. 

ed 
losing 
Kate. 


57,52 


1,27 


1,22 


Apparent  U. A. 

from  tlie 

Observation. 


0,83 


1,03 


1,14 


18.  15.  15,84 
6  .  27  .  52,82 
6 .  28  .  27,55 


18, 
18. 
20, 


15.  17,38 
32  .  23,62 
36.51,03 


5  .  47  .  56,46 
5  .  59  .  48,83 
8.  15.  16,35 
6 .  29  .  59,93 
6.  39.  16,02 
15.  17,90 
18.. 32.  23,62 
20.36.50,91 


18 


20  .  36  .  50,78 


9. 

47, 
59. 


18.  15 
18.  15 
6.39 
-7.  12 
7.20 
7.25 
7.26 
7.32 
7.37 

7.  43 
7.44 
7.53 

8.  1 
8.  17 


29 
37 
41 


5.  47 


59 
14 
15 

,27 


6.28 
6.32 
6 .  39 
6.44 
6.57 
18.  15 


9- 
12. 

17. 
23. 
28, 
50. 
58, 


,  47,58 

.  56,52 

,  41,78 

.  17,78 

17,66 

.  16,10 

•    8,92 

31,20 

9,76 

,  54,70 

3,97 

8,70 

,    4,44 

3,09 

54,63 

52,41 

35,17 

26,09 

50,30 

9,52 

56,44 

38,51 

52,80 

17,85 

,  52,20 

26,77 

26,72 

.  16,12 

,  48,45 

,  4.%44 

,  1 8,40 

,  47,42 
.  17,18 
,40,21 
.  2.5,77 
.  1.5,14 
31,23 
31,37 


G. 


Illumination  West.     Intervals  for  an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    -t-40',313,   +  26»,896,   +  13',510,   +0',071,  -13',588,   -26",868,  -  40",33.5. 


(a)  Stars  unsteady.  (A)  Exceedingly  faint.  (c)  Disappeared  frequently.  (d)  Faint.  (e)  Could  not  be  seen  at  some  wires.  (/)  Very  faint. 

(g)  Disappeared  before  list  wire.  ih)  <<ot  only  last  contact  of  wire  II  at  2",(l  and  first  contact  of  last  wire  at  41",0.  (i)  Clouded  at  last  wire — exceedingly 

faint  at  htili.  (k)  Changed  last  wire  from  4I»,1(  to  42'',!1.  (I)  Wire  II  very  douh:ful.  (m)  Clouded  at  the  other  wiri.ii. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Feb.  23 


NAME   OF 
OBJECT. 


Feb.  24 


Feb.  26 


Feb.  27 


Capella 

H.  C.  9828 

ft  Tauri 

H.  C.  10398 

H.  C.  10484 

H.  C.  10819 

a  Orionis 

ft  Aurigae 

Uranus 

I  Ursa;  Min.  SP. 

H.  C.  12381 

Argelander  7030 

H.  C.  12547 

Sirius , 

H.  C.  13082 

€  Canis  Majoris  . 

7  Canis  Majoris. 
H.  C.  14671.... 
H.  C.  14867.... 

Pollux 

H.  C.  15223.... 
H.  C.  15255.... 
Argelander  8508 
H.  C.  15589  ••.. 

8  Ursae  Min 

a  Lyrae 

a  Cygni 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  11         111 


(fl)  Polaris  .  - 
(/,)Rigel    .. 
(6)  u  Orionis 


(c)  «  Orionis 

(c)  c  Ursse  Min.  SP. 


55,9 
15,2 

7,2 

22,8 
53,9 

18,2 


Feb.  28 


Uranus 

7  Geminoruni  . .  . 
(d)  iSirius  

7  Canis  Majoris. . 

8  Geminorum  . . . 
{a)  H.  C.  15589 


Mar.   1 


(a)  Polaris , 

(a)  H.  C.  9583  . . .  . 

Capella 

(fl)(e)  H.C.  9828..., 
(e)  H.  C.  IO8I9... 

«  Oiionis 

Uranus 

1  Ursce  Min.  SP 

2  Geminoruni  . 
H.  C.  14738... 
H.  C.  14871... 

Pollux 

H.  C.  1.5223... 

(/)S  Ursae  Min 

(g)  a  Lyrce 


■'53,9 
51,0 


36,1 
59,3 
39,5 
3,9 
51,2 
59,4 
25,1 


7,0 
34,0 
56,0 

34,0 
27,3 
17,0 

14,0 


38,8 


;!0,5 
58,2 
22,4 
50,3 

26,0 
11,5 
47,4 

8,8 
47,2 
11,5 
35,5 
44,5 
21,0 
21,0 
56,1 
18,5 
12,0 

2,0 
27,5 


S.  S, 


13,0 
41,1 

22,5 
56,5 
46,2 
13,5 
31,5 

8,4 
39,0 
51,3 

26,5 

49,4 
36,7 
54,6 
17,6 
13,2 
21,4 
40,3 

33,1 


54,0 
51,1 
14,9 


40,8 
30,3 

27,7 
34,5 

53,5 

44,6 
12,4 
36,8 
10,7 


34,7 
6,6 
24,8 
50,1 
33,0 
35,5 
40,5 
17,3 
33,8 
28,1 
49,0 
45,0 


IV 


32,3 
7,5 
37,8 
15,7 
9,3 
S3,] 
45,2 

23,1 
23,0 
53,3 
28,3 
28,5 

4,1 
14,0 
10,0 
31,5 
35,2 
43,5 
55,6 
50,4 
49,2 
37,0 
36,5 
39,5 

8,0 
34,0 

53,0 
54,3 
43,9 

41,0 


8,0 

58,5 
26,0 
51,2 
31,2 

47,0 
55,6 
25,8 

26,2 
38,4 

5,1 
16,5 
50,1 

0,9 
38,4 
48,9 
43,9 

1,7 


51,5 
33,6 
.53,1 
34,9 
32,9 
52,6 
58,6 
46,3 
37,8 
13,5 
55,6 
30,2 
30,0 
18,1 
51,1 
25,2 
45,3 
57,1 
5,8 
11,0 
6,4 
5,2 
57,3 
57,1 
26,0 
25,4 
52,7 

3,5 

8,0 

57,4 

54,5 


22,9 
56,9 
12,5 
40,1 

5,9 
51,5 

58,5 
17,7 
45,0 
27,2 
46,0 
51,9 
19,3 

4,5 
21,0 
59,3 
4,3 
0,0 
22,5 
19,3 


11,4 
0,1 
8,7 
54,4 
56,9 
12,8 
12,5 
5,5 
52,5 
59,5 
59,5 
33,8 
32,5 
32,3 
29,2 
41,0 
59,4 
19,5 
28,1 
26,2 
22,9 
21,5 
18,2 
17,8 
16,5 
43,0 
11,9 


21,7 
11,1 

8,3 


37,7 
10,9 
26,8 
54,2 
20,5 
12,5 


4,7 

5,3,5 

6,2 

6,0 

34,5 

19,3 
41,1 
21,5 
20,0 
16,1 
14,5 
36,7 


VI 


30,4 
26,2 
2,3,8 
1,'3,4 
20,1 
32,2 
26,0 
24,1 

7,0 
46,0 

1,3 
34,8 

46,0 
6,1 
56,0 
13,5 
41,5 
50,1 
41,4 

37,4 


1,0 

0,0 

30,5 


35,3 
24,5 

21,8 
43,0 

52,1 
24,9 
40,5 
7,9 
34,9 


23,7 

25,4 
19,3 
49,0 

33,5 
1,4 
42,6 
35,0 
32,1 
54,5 
53,5 


VII 


49,7 
52,3 
39,1 

43,5 
51,8 
39,5 

43,2 
22,0 


0,2 
43,7 
11,2 
27,3 

3,7 
12,2 
56,8 


48,5 

17,2 
49,7 


48,9 
38,2 

35,4 
28,5 

6,9 
39,0 
54,5 
21,7 
49,3 


24,3 
43,1 

45,1 

32,9 

3,5 

48,0 
21,3 
3,7 
50,1 
48,0 
44,5 
10,9 


(Jonchided 

transit  over  the 

mean  ot  the 

seven  wires. 


5.  5. 
5.  9. 
5.16. 
5.25. 
5.28. 
5.36. 
5.46. 
5.48. 

5.  58. 

6.  14. 
6.26. 
6 .  27 . 
6.31. 
6  .  38  . 
6 .  43  . 
6.52. 
6.56. 


25, 
31  , 
36, 


7.42 


7.43, 

7.51 

7.52 

18.  14 

18.31 

20.35 


51,74 
33,71 
.53,17 
34,99 
33,10 
52,84 
58,78 
46,26 
37,81 
12,08 
56,22 
30,74 
30,32 
18,10 
51,44 
25,36 
45,, OO 
57,34 
5,79 
10,91 
6,57 
5,29 
57,50 
57,13 
27,50 
25,53 
52,81 


-■265 --206 


Correction  of 


1.9.  6,36 
5.  7.  8,04 
5  .  46  .  57,49 


5.46 
6.  14 


54,67 

8,36 


5  .  58  .  22,84 

6  .  28  .  56,88 
6  .  38  .  12,56 
6  .  56  .  40,07 
7.  11.  .5,86 
7.52.51,72 


59 
5 
9 
36 
46 
58 


6.  14 
7.11 


.27 
,30 
.36 
,43 


18.  14 
18.31 


59,91 

17,80 

45,17 

27,23 

46,10 

52,11 

19,57 

5,80 

4,56 

2 1 ,03 

,  59,84 

4,37 

0,03 

23,18 

19,23 


(A)  a  Ur-sse  Min 47,5    35,0    18,0      9,0    56,0    43,0    29,0    18.15.    8,21   +'289  t -056  f280  14,77  0,98    18.15.20, 


f410 


Second^ 

of 

Meridiai: 
Transit. 


51,.57 
33,29 
53,15 
34,82 

32,79 
52,65 
58,81 
46,10 
37,82 
21,26 
54,62 
29,15 
28,75 
18,30 
50,67 
25,58 
4.0,70 
57,06 
5,51 
10,89 
6,52 
5,24 
57,28 
56,91 
20,39 
2.5,42 
52,66 

47,37 

8,22 

57,52 

54,70 
17,54 

22,85 
56,91 
12,76 
40,28 
5,88 
51,50 

40,93 
17,52 
45,00 
26,82 
45,91 
52,14 
19,58 
14,98 

4,57 
20,82 
59,60 

4,35 
59,96 
16,07 
19,12 


Clock 
appa- 
lentiy 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losint; 
liate. 


57,77 

1,14 

57,60 

57,57 

57,90 

57,62 
57,69 

57,78 

58,27 
5S,38 

1,19 

58,67 
58,85 

61,63 

1,31 
1,27 

62,86 
63,37 

63,05 
62,98 


64,20 
64,15 
64,28 
64,25 
64,72 


Apparent  11. A. 

from  tiie 

Observation. 


5.  6. 
5.  10. 
5.17. 
5  .  26 . 
5  .  29 . 
5  .  37  . 

5 .  47 . 
5.49. 

5  .  59  . 
18.  15. 

6 .  27  . 

6  .  28  . 
6 .  32  . 
6  .  39 . 

6  .  44 . 

6 .  53 . 
6.57. 
7.26. 
7.32. 
7.37. 

7  .  4,3 . 

7.  44. 
7.52. 
7.53 

18.  15 
18.  32 
20.36 


49,20  G. 

30,93 

50,79 

32,47 

30,44 

50,31 

56,48 

4.3,77 

35,49 

18,95 

52,32 

26,85 

26,45 

16,01 

48,38 

23,30 

43,42 

54,80 
.  3,26 
.  8,64 
.  4,28 
.  3,00 
.  55,04 
.  54,68 
.  1  S,63 
.  23,67 
.  51,01 


1  .  9-  45,95 
5.  8.  6,99 
5  .  47  .  56,33 

5  .  47  .  56,33 
18.15.  19,19 


59. 
29. 
.39. 
57, 
12, 
53, 


9. 

0. 

6. 

10, 

37, 

5.47, 

5  .  59 , 

18.  15, 

7.12, 


28 
32 
37 
44 


18.  15 
18.32 


25,77 
59,85 
15,71 
43,25 
8,86 
54,52 

44,87 

21,65 

49,13 

30,<)6 

50,07 

56,31 

23,76 

19,17 

8,81 

25,07 

3,85 

8,61 

4,24 

20,85 

23,92 


1,46 


Illumination  West.     From  March  1,   East.     Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 

the   mean  of  the   seven  wires,   +40',31.3,    +  26",896,    +  13\5I0,   +0',071,    -13",588,  -26*,868,  -40',335.     From   March  1,  +40',335, 
+  26',868,    +13',588,   -0',071,    - 13',510,   -26^,896,    -40',313. 
March   1,   l"",  put  Hardy  forward  1". 


(a)  Clouded  at  the  other  wires.  (4)  Thick  haze.  (c)  Thick  haze  and  clouds.  (d)  Bad  illumination.     Observation  cannot  be  relied  on, 

(e)  Wire  V  doubtful.  (/)  Only  occasionally  visible.    All  the  wires  unsatisfactory.  (p)  Very  unsteady  and  ill-defined.  (A)  Very  faint  and 

ill-defined. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  ^iie  YeXr  1866. 


■■9 


Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OU.IKCT. 


Mar.   1  (a){l))  a  Lyrae 
I         "  Cygni  . 


Mar.   2  Polaris 

Polaris  R 

Risrel   

p  Tauri 

;       n.  C.  lo^gs.... 

H.  C.  10481.... 

I  7  I.eporis 

fS  Auri{;£P 

1/  Orionis 

H  Gem'norum  . . 
aUrstE  Mill.  S P. 
7  Geminorum  . . 
.'51  Cepliei   . . . . . 

(c)  15  I.yncis 

(rf)  h  Ursas  Jlin 

a  Lyrae   

a  Cygni 


Mar.   3     (e)  Polaris  R. 
Pilaris  . . . 


N!ar.   + 


Mar.  5; 


Mar.   6 


0  Ursoe  Min. 
a  Lyrse  ...  .■ 
a  Cygni  ... 
/5  Cephei  . . . 


Polaris  . . . 
Polaris  R. 
a  ]jyrte  .-. . 


Ma 


PrAcvon  .... 

PoUu'x 

Gr.  1.374  .... 

6  'Cancri .... 
(/)  15  Argus.... 
{g)  H.  C.  16435 . 

t]  Cancri  .... 

■e  Hydras  . . . . 

1  Ursai  Maj.  . 

<t'  Ursa;  Maj. 
(/i)  0  Ursaa  Min. 


7  I  (/()  Polaris  . 
I  (A)  «  Cygni 


Seconds  of  transit  over  tlie  i>even  wires. 


Mar.   8i  Polaris 

j         V  Orionis 

(A)(i)  0  Ursa?  Min.  SP. 
!  (/()  '/i  Geminorum  .-. . 

7  Caiiis  JIaj 

('X)  63  Aurigae 

p  Geniinorunfi  . . . 

MnV.?'2'  Polaris 

(/;)  Polaris  R 

^l)  IX  Geminorum  . . . 


2.5,7  !  4.^,2 
48,0  I    6,8 


49,0 

19,3 

27,6 

3,2 

39,8 

8,1 

o  o 

r>9,5 

10,^8 

18,1 
48,.5 
24j8 
46,9 

1,,5 


0,0 

32,7 
13,3 
47,1 

17,8 

.'58,9 
22  I 
16,'9 
4.5,0 
25,1 

43,9 

34,0 

42,0 

6,0 

•18,5 


Hi 


'IV 


45,0  '32,5 
22,7  40,1 
44,7  Sfi 
24,5 


40,0 

21j5 

27,0 
11,4 
28,6 
21,7 
56^5 
20,2 
4,6 
50,4 
51,0 
."9,0 
43,0 


41,3 

0,9 
55,5 

47,5 

■29,7 


•57,5 

39,0 

40,4 
26,5 
■18,2 

li,2 
41,3 
1.9,2 
3,9 
11,1 
14,2 
30,5 

53,5 
0,2 

■52,5 
1*,9 

9,9 
1,4 

39,2 
^5fi 


1,0    4(5,0 


49,1 


3,8 


0,3 

25,4 


2'1,5 
46,3 
28,2 
6,1 
59,5 
312,1 
17,5 
So,9 
31,3 
32,5 
39,0 

18,5 
59,0 
2'4,5 


'%0 

17,5 

56,9 

22,4 

3,1 


19,0 
5i5,8 

53,5 
41,6 

7,2 
52,0 
25,7 

2,2 
33,4 
17,4 
3i,0 
49,4 
1^,5 


19,1 

5.^5 
28,8 
28,0 
24,2 
15,4 

V,i 


4,0 
18,0 


17,5 

44,7 


42,0 
0,2 
44,0 
25,5 
23,3 
4<),8 
3'7,0 
50,0 
46,1 

53,1 
49,0 
35,5 
8,0 
16,5 
43,9 


22,0 


13,5 

42,9 

39,0 
29,5 
13,9 
17,3 


25,0 
3S,0 


34,6 
3,7 


52,5 
13,8 
59,2 
44,5 
46,9 

1,5 
56,0 

3,8 

0,5 
10,0 

7,0 
28,0 

1,1 

33,9 
3,0 


30,5 


7,0 

54,5 

14,5 

31,7 

41,7 

0,5 

43,1 

22,2 

37,0 

48,5 

13,3 

30,6 

7,2 

21,0 

57,2 

12,4 

57,7 

46,8 

7,5 

22,7 

40,5 

55,4 

44,5 

48,0 

2,1 

31,0 

44,5 

51,8 

12,2 

'-'5,3 

0,7 

26,0 
56,8 

26,0 
56,7 


VI 


52,1 
22,5 

43,0 

27,1 

14,4 

3,7 

15,9 
15,0 
17,5 
15,2 
53,5 
21,0 

27,2 
42,0 
51,1 
21,7 

58.5 


4!0,e 

48,9 

19,5 

1,5 

37,5 

47,7 

34,3 
27,7 
36,8 
37,9 
10,1 
5,7 
16,5 
58,1 
32,5 
35,4 


31,5 
10,5 


5.3,5  8,0 
43,3  i  57,2 
31,5 
3S,S    49,1 


32,5! 

47,5  1 


2,0 


Vll 


9,1 
41,3 

54,5 

41,0 

23,0 

."JOsS 
33,9 
31,4 

29,7 
41,0 

34,9 

53,9 

27,5 

8,3 

40,5 

io:o 


'26,5 

6,0 

38,3 


48,5 

5,0 

47,9 
43,1 
26,3 
53,1 
24,8 
26,8 
30,9 
11,5 
52,8 
11,3 


35;0 

•2'4,6 
36,5 

11,'2 
6,0 
5,0 

37,0 

16,4 


Concluded 

traiisu  over  ttie 

me^n  of  the 

seven  wires. 


18  .32.  17,.50 
20  .  36  .  44,6.'J 


9 

9 

8 

17 

26 

29 

38 

49 

5.59 

6.  14 

6.1^ 

6 .  29 

6.36 

6 .  45 

18.  15 

18.32- 

20.36 


21,57 
38,75 
0,06 
43,81 
25,36 
23,23 
46,80 
■56,87 
49,S3 
45,99 
20,05 

53,9« 
47,22 
35,43 
7,86 
16^51 
43,79 


1.    9. '37,81 

1.9-  isjgi 

18.  15.  '6,14 
18.  32.  14,40 
20.. ^6.  41,53 
21  .26.42,87 

1.    9.15,82 

1.    9-34,91 

18.32.  13,27 


,  32  .  7,33 
,36.57,13 
.  43-.  57,37 
.55.  7<39 
,  I  .  40,60 
,  17.2:J,47 
,  24.47,81 
.  39 .  30,96 
.49-51,77 
.  58  .  25,04 
,  15 .    3,78 


1.9.  13,30 
20.36.38,08 


1-  9 
5  -  59 
6.  15 
6.  14 
6.57 
7-    2 


11,62 
42,76 
15,86 
3H,i)§ 
2.9,36 
13,89 


7.20.  17,30 

1.9-  4,73 
1  .  9  .  20,58 
6.  14.32,82 


Correction  of 


•289 


•056 


Stconils 

of 
Meridiat: 
I'raiisit 


t--280  '18,17 
45,36 


37,69 
38,11 
0,63 
41,43 
26,09 
24,06 
47,37 
37,60 
50,43 
46,58 
13,71 
i3,5» 
55,40 
36,33 
14,42 
17,18 
44,51 

37,17 
35,03 

1^,70 
15,07 
42,25 
44,11 

31,94 

34,27 
13,.94 

7,97 
57,75 
58,88 

8,01 
41, 1« 
24,24 
48,40 
3i,60 
52,53 
26,1^ 
10,34 

29,42 
38,81 

27,74 
43,36 
9,52 
39,51 
29,92 
14,58 
17,94 

20,85 
19,94 
33,41 


Clock 
appa- 
rently 
Siow. 


5,70 
5,80 


6,15 
6,19 


6,20 
6, 1 1 

6,14 


6,72 
6,67 


8,89 
8,98 
9,11 


10,05 


10,75 
10,77 

10,95 
10,88 

10,79 
10,95 
10,83 


12,49 


13,16 

13,07 
1.3,26 


19,10 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


0,98 


0,99 


1-,19 


1,21 


1,28 


Apparent  U.A. 

from  the 

Observation. 


18  .  32  .  23,87 
20.36.51,14 


1.  9 
1-    9 

5.  8 
5.17 
5.'i6 
•5.29 
5.38 

5.  49 
5.59 

6.  14 
18.  15 

6.29 

6.37 

6.45 

18.  15 

18  .  32 

20.36 


4.S,66 
44,08 

6,76 
50,57 
32,23 
30,20 
53,52 
43,76 
5(\59 
52,75 
19,89 
59,77 

1,59 
42,53 
51,06 
2.S,83 
51,25 


9-44,10 
9-41,96 


18.  15.21,60 
18.  32.  13,98 
20.  36.51,26 
21.26.53,16 

1  .    9-41,18 

1-    9-43,51 

18  .  32.  24,08 


7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8, 
8 
8 
8. 
8, 
18, 


32 
.37 
,44 
.55 
1 
,  17 
.  24 


r8,77 
»,55 
9,69 
18,83 
52,00 
35,08 
59,24 
39  .  42,46 
t)0.  3,40 
58  .  37,06 
15.21,68 


1,45 


1.9.  4(0,98 
20.36.51,41 

1.9-  ■*0,58 

5  .  59  .  56,46 
is.  15.22,63 

6.  14.52,62 

6  .  57  .  43,07 
7-  2.27,74 
7.20.31,11 

1.  9.S9,63 
i.  9.  38,72 
6.  14.52,50 


G. 


I*.LUMiNATioN  East. 
■wires,    h- 40',335,  ■f26",86!8. 


Intervals    for  an    Eqnatorial  star  from  -wirts  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  ■Vll,  to  the  mean   of  the  seven 

4i3",58'«,  -0",071,  -].r,510,  -26',8.96,  -4«',31S. 


(a)  Very  unsteady  and  ill  defined.  (b)  Jumped  at  wire  VI.  (c)  Clouded  all  over  after  this.  (rf)  Disappeared  repeatedly  in  a  sky  apparently  clear. 

(f)  .Steadier  and  better  defined  bv  reflection  than  direct.  (/)  Very  faint.  (.(/)  Kxcefdiu^'ly  faint— li\tle  oettcr  thkn  guesses.  (A)  'Clouds.  (i)  (Jot 

only  first  cont^ict  of  last  wire  at  35»,0.  (k)  Got  only  first  contact  of  wire  III  at  l"/).     luterupted  by  clouds.  (/j  Found  I  was  counting  1'  wrong  afier 

wire  III— I  think  the  first  three  are  right  notwithstanding. 


^UiiMWHMUai&Mi 


d 


10 


Right  Ascensions  obskrved  with  the  Tuansit  in  the  Year  18G6. 


Month 
and 
IJay. 


Mar.  12 


Mar.  13 


Mar.  14 


NAME  OF 
OIUECT. 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


2  Ursae  Min.  SP 
7  Geniinorum  . 

51  Cephei 

15  Lyncis 

e  Canis  Maj. 

7  Canis  Maj.  . . , 
6."  AurigfB  .... 

(a)  2  Geminorum  . 

p  Geminorum  . 

H.  C.  14738... 

H.  C.  14871-.. 

Pollux 

Or.  1374 

(6)  6  Cancri 

H.  C.  16435..., 

rj  Cancri 

e  Hydrae 

1  Ursae  Maj 

<7'  Ursae  Maj... 

a  JLyrae 

(J)(c)H.  C.  14871... 

Pollux 

Gr.  1374' 

6  Cancri   , 

15  Argus 

H.  C.  16435..., 
r]  Cancri 

6  Hydrffi  

1  Ursae  Maj.  ... 

{d)  <r'  Ursa?  Maj..., 

a  Cygni 

a  Cephei 

/3  Cephei , 

(e)QlL 

(c)0  2L.  ... 

a  Cassiopeiae  . . , 

(_/■)  Polaris  R 

(y^  Polaris , 

/u  Geminorum  . , 
(g)  i  Ursae  Alin.  SP, 

y  Geminorum  . . 

5 1  Cephei  . . . . , 

Sirius  

15  Lyncis 

7  Canis  Maj.  .. , 
63  Aurigae 

3  Geminorum  . . 
p  Geminorum  . . 
H.  C.  14738.... 

Procyon 

Polltjx 

Gr.  1374  

6  Cancri 

15  Argus  

o  Ursae  Maj 

ri  Cancri 

Radcliffe2l66.. 


I        II 


Jt.  #, 


50,5 
57,6 

4,7 
17,0 
41,3 
15,7 

5,1 
23,5 

4,8 
40,1 

2,7 
19,9 
13,3 
11,8 
56,0 
42,0 
42,5 
30,5 


38,5 
1,5 
18,2 
11,8 
46,0 
10,3 
54,7 
40,4 
40,9 
28,7 
32,6 
33,4 
33,4 

47,5 
56,9 
20,8 


46,4 
48,5 
55,0 

11,2 

1,9 

38,9 

13,0 

2,6 
21,0 

1,8 
15,6 

0,0 
17,0 
10,5 
45,2 
22,5 
53,5 


38,5 
11,7 

30,5 
32,3 
55,5 
.S3,2 
20,0 
39,5 
25,0 

1,1 
18,0 

9,9 

33,2 

10,6 

55,5 

2,9 

6,0 


16,5 
7,8 

27,1 
1,2 

31,5 
.9,1 

54,1 
1,3 
4,3 

51,7 
2,1 

12,3 

1,0 
10,4 
44,5 
57,5 

1,1 

35,5 

9,1 

25,2 
27,5 
52,6 
.30,5 
16,9 
36,8 
22,1 
29,3 
15,4 

6,8 
25,9 

0,0 
50,5 

7,8 


HI 


2.3,5 
25,5 

56,1 
47,5 

9,2 
50,3 
34,3 
55,1 
44,7 
22,2 
33,3 
58,7 
43,6 
53,5 
24,8 

.9,0 

•^:!.3,0 

40,8 
46,5 

20,6 
31,6 
56,5 
42,0 
1.5,5 
52,2 
23,5 
7,5 
21,3 
39,1 
10,4 
30,5 
51,1 

14,4 

23,5 

8,1 


15,3 

22,8 
43,3 
39,0 
53,3 
6,5 
47,5 
31,4 
52,3 
41,8 
42,5 
30,5 
56,1 
41,0 
14,5 
18,1 
22,0 


IV 


S9,9 
31,0 

22,2 

.3,0 

23,4 

8,1 

49,0 

11,3 

5,2 

44,0 

48,7 

48,8 

59,1 
15,3 
39,5 
22,7 
43,4 
16,7 
4,0 

42,2 
47,4 
47,3 
57,6 
30,7 
13,9 
38,0 
21,1 
42,0 
15,2 
■^9,5 
59,8 
30,9 

28,0 
37,4 
32,5 


30,1 

37,0 
27,5 
53,4 
19,3 
20,6 

5,2 
46,2 

8,6 

2,3 
56,0 
46,0 
46,1 
56,4 
29,5 
46,3 
36,7 

2,0 


1,5 

54,0 
10,0 
48,0 
18,5 
^7,2 
25,5 

3,5 
27,1 
25,3 

5,3 

4,0 
38,5 
14,4 
36,1 
54,0 
36,2 

4,0 
52,2 
21,2 

3,8 
2,5 
36,7 
12,8 
45,5 
34,5 
52,3 
34,5 
2,3 
50,3 
48,3 
28,3 
10,3 

41,6 
51,0 
56,7 

11,0 
44,5 

51,1 

7,0 

7,3 

45,2 

34,6 

22,8 

0,6 

24,3 

22,4 

9,5 

1,2 

36,0 

11,6 

44,1 

14,3 

51,2 


VI 


44,5 
8,0 

13,8 
34,0 
41,3 

42,9 
18,1 
43,1 
45,3 
26,5 
1.9,2 
27,9 
29,5 
57,4 
8,3 
4.0,6 
24,1 
27,2 
38,3 

2.5,1 

17,5 
26,5 
28,2 

0,2 
5.5,5 

7,0 
48,0 
22,5 
25,7 

7,3 
56,7 
49,5 

55,0 

4,4 

20,2 

20,5 

59,1 

42,0 

5,1 

21,4 
11,0 
48,5 
40,0 
15,1 
40,4 
42,5 
22,9 
16,4 
2.5,3 
26,8 
58,7 
42,1 
5,5 


VII 


32,5 
21,8 

39,5 
4(),I 

5,2 

0,4 
3'i,5 
58,9 

5,5 
47,9 
34,5 
17,7 
44,8 
18,3 
22,5 

.3,2 
44,3 

3,0 
55,5 

46,3 
33,0 
16,1 
43,3 
14,8 
16,7 
21,1 
1,8 
43,0 

1,1 
26,3 
25,5 
28,7 

8,3 
17,7 
44,2 


13,6 
29,5 
19,0 

.  .   i 

35,4 
36,7 

2,5 
57,5 
29,7 
56,1 

2,6 
36,7 
31,6 

14,9 
42,0 
1,^,4 
9,7 
20,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


15 

29 

36 

45 

53 

.57 

2 

,  11 

20 

28 

31 

36 

43 

54 

17 
,24 

.39 

49 
.58 
,32. 

31  . 

36. 

,43. 

,54. 

1  . 

17. 


18 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8.  24. 

8  .  .39 . 

8  .  49 . 

8 .  58  . 
20. 36. 
21 . 14. 
21 .26. 

23  .  35  . 

23  .  37  . 

0.32. 


9 

8 

14 


6.  15, 

6 .  29 , 
6.36. 
6.38, 
6.45 
6.57 

7.  2 


U  . 

20. 
28. 
31  . 
36. 
43. 
54. 
1  . 
18. 


8.24. 
8.28, 


11,63 
39,79 
29,20 
22,11 

3,06 
2,'!,30 

8,01 
48,9.3 
11,21 

5,11 
43,87 
48,63 
48,77 
59,04 
15,09 
39,39 
22,60 
43,46 
16,63 

3,87 

42,32 
47,14 
47,01 
57,.54 
30,56 
13,51 
37,96 
21,06 
41,89 
14,91 
29,44 
59,47 
30,89 

27,97 
37,33 
32,43 
16,69 
59,45 
30,01 

8,90 
37,01 
25,96 
.53,27 
19,27 
20,59 

5,21 
46,06 

8,50 

2,21 
56,06 
4.5,87 
46,03 
.56,31 
29,34 
46,21 
36,66 

1,55 


Correction  of 


+•289 


;  Seconals 
I       of 
-Meridian 
Tiansit. 


+•056 


+•280 


5,29 
40,39 
37,38 
23,00 

3,65 
23,86 

8,70 
49,52 
11,85 

5,86 
U,65 
49,25 
50,28 
59,66 
1.5,86 
3.9,98 
23,24 
44,22 
17,78 

4,54 

43,10 

47,76 
48,52 
58,16 
31,14 
14,28 
38,56 
21,70 
42,65 
16,06 
30,17 
0,45 
32,13 

28,57 
37,93 
33,28 
16,05 
15,57 
30,60 

2,56 
37,61 
34,14 
53,83 
20,16 
21,15 

5,90 
46,65 

.9,14 

2,96 
56,70 
46,49 
47,54 
56,93 
2.9,92 
47,16 
37,26 

4,03 


Clock     Adopt- 
appa-         eil 
rentiy  !  lo..sini; 
Slow.   1  Kate. 


19,16 


1.9,21 
19,25 

19,13 


19,17 

19,21 

I 
19,14 
1.9,25  ■ 
19,05 


1,45 


8.  17 

8  .  24 
8  .  39 
8.50 
8.58 
19,68  1    1,371  18.32 


Apparent  K.A. 

Irom  the 

Observation. 


18.  15. 
6  .  29 . 
6.36. 
6 .  45  , 
6 .  53  . 


6. 

7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7- 
7. 
7. 


57 
2 
12 
20 
28 
32 
37 
44 
55 


24,38 

59,49 

56,49 

42,12 

22,78 

42,99 

27,84 

8,66 

31,00 

25,02 

3,81 

8,42 

9,46 

18,85 

35,07 

59,20 

42,47 

3,46 

37,03 

24,41 


20,64 

20,69 
20,81 

i 
20,55  ' 
20,78 
20,60 


21,29 
21, .32 
21,39 


1,16 


21,601 

21,87 
21  ,,90 
22,02 
21,92 
21,96 


21,90 
21,89 

21,91 
21,83 


7. 

7. 

7. 

7. 

8, 

8, 

8, 

8. 

8. 

8. 
20. 
21  . 
21  , 


32.  3,71 
37.  8,,37 
44.  9,14 
55.  18,79 
1  .51,78 
17.34,93 
24 .  59,22 
39 .  42,38 
50.  3,33 
36,75 
51,53 
21,85 
53,54 


23  .  35  , 

23  .  37  , 

0 .  32  , 


1. 
1  . 

6. 
18. 


9 

9 

14 

15 


6 .  29 , 
6.36. 
6 .  39 , 
6 .  45 , 


57 
<y 

12 

20 

28 

32. 

.37, 

44  i 

55. 

I  , 

19 


8.24, 
8.28, 


50,08 
59,44 
54,84 
37,64 
.■?7,16 
52,43 
24,39 
.59,i5 
55,9.1) 
15,68 
42,02 
43,02 
27,77 

8,53 
31,03 
24.85 
18,59 

8,39 

9,44 
18,84 
51,84 

9,09 
59,20 
25,97 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,    to  the   mean  of  the  seven 

wire.s,  +  40',335,    +  2 6', 868,    +  13»,588,   -  0S071,  ^  13S510,  -  26',89()',  -  40',313. 

—— — _ , . . _ 


(a)  Faint  at  last  wire. 


(4)  Clouds.  (c)  Very  faint  at  nearly  all  the  wires, 

ill-defined.  (/)  Clouded  at  the  other  wires. 


(d)  Stars  very  unsteady  throughout, 
(g)  Interrupted  by  clouds. 


(e)  Ragged  and  very 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


n 


Kloiitli 
and 
iJay. 


Mar.  U 


Mar.  15 


Mar.  1(5 


Mar.  19 


Mar.  21 


Mar.  22 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wii'es. 


NAMK   OF 
OBJECT. 


e  Hydras 

1  Utsae  Maj.  .. 
o-'  Ursae  Maj. . 

"  (  yg'i' 

a  Cephei 

(«)/iCephei 


{/>)  0  2  L.  . . 
(c)  a  Cygni  . 
(c)  «  Cephei 


0  1L. 
0  2  L. 
(rf)  Polaris  , 


(e)  t;  Cancri  . 
(e)  £  Hydras 


(/)0iL 

0  2  L 

6  Geininorum  . . 
H.  C.  14.7.'i8 

(o)  I^rocyo" 

Pollux 

(A)  6  Cancri 

15  Argus 

o  Ursa.'  Majoris. . 

¥■3  Cancri  

0  Ursae  Maj 

6  Leonis 

Argelander  1032(,: 

ir  Leonis 

Arg.  6()»,  557   ... 

H.  C.  19()27 

H.  C.  19954 

a  Cygni 


(OW0  1  I 

(OW02L 

(j)  Polaris 

d  UrsiB  Min.  SP. 

BUrsasMin.SP.R 

2  Geminorum  . . . 

Castor  

Procyon 

Pollux 

6  Cancri 

15  Argus 

o  Uri-a,"  Maj 

(in)  i;  Cancri 

£  Hydrae 

o  Cygni 


(0 


Mar.  2.3 


01  I 

02  L 

(i)  a  Andromedae. 


39,3 

39,7 
27,5 
.Sl,5 
32,-3 


26,4 
3.'5,,3 
35,0 
35,9 


8,9 
18,2 


6,4 

5  .',2 


35,4 
44,3 
19,0 
1H,4 
32  2 

uiJi 

27,3 
2,1 

.';9,o 

4.3.6 
43,3 
26,4 

23,5 


35,5 
51,9 

18,8 
27,6 
47,5 
14,0 

24,4 
15,8 
37,4 
22,0 
32,4 
7,3 
44,3 
1 5,5 
41,1 
33,4 

37,5 
46,4 


53,0 
0,3 

3,2 

50,5 

1,0 


39,9 

48,7 

53,7 

4,5 

22,5 
31,6 


20,8 
5,7 

48,8 
57,6 
33,5 
38,5 
45,8 
31,8 
42,6 
16,7 

7,2 
58,0 

5,3 
41,5 
21,4 
37,2 

9,7 
44,5 
21,5 
10,9 

3?,4 
41,1 


0,0 

38,9 
31,9 
50,8 
37,4 
47,9 
22,0 
12,1 
30,0 
55,0 
52,5 

51,0 

59,9 


111 


6,1 

20,1 
37,9 
9,2 
29,3 
50,1 

52,9 

2,2 

12,6 

32,5 


35,9 
45,1 


35,0 
19,0 

2  2 

ii,'o 

48,0 
58,3 

47,1 
57,7 
31,4 
34,5 
12,1 
27  2 
56^2 
10,6 
50,7 


6,3 
29,5 

45,5 
54,5 


40,5 
53,1 

47,6 

4,2 

52,5 

2,8 

36,5 

39,9 

44,2 

8,2 

11,1 

4,5 
13,3 


IV 


20,0 
41,0 

14,2 

28,4 
58,5 
29,8 

6,9 

15,S 

31,8 

1,9 

49,5 

58,6 

3.5 


49,5 
33,0 

15,8 
24,6 

2,5 
18,7 

2,5 
13,1 
46,3 

.3,0 
26,4 
49,4 
10,8 

2,1 

4,5 
25,1 

0,3 
52,5 
48,8 


8,0 


27,0 

7,9 

3,8 

18,1 

7,8 

18,4 

51,4 

8,1 

58,8 

21,8 

30,5 

18,0 
26,9 


33,5 

1,1 

^9,3 

47,5 

9,3 

20,3 
29,3 
«0,8 
30,5 


12,3 
12,0 

4,0 
46,4 


38,1 
17,0 
38,8 
26,4 
17,8 
28,2 
1,0 
31,0 
40,4 
11,5 
26,1 
52,5 
18,0 


38,2 
7,9 


21,4 


17,0 
22,4 
19,6 
31,5 
23,2 
33,5 

35,9 
13,1 
35,5 
49,4 

31,6 
40,5 


VI      vu 


«.  t, 


47,1 

21,2 

24,9 

6,2 

55,7 

48,4 


0,5 

41,7 

0,2 

25,1 

24,3 

27,5 


33.7  47,2 

42.8  56,2 
9,0  ;  28,4 

59,1  '27,8 


16,3 
25,6 


18,1 
0,0 


51,5 
31,4 
59,0 
39,9 
33,1 
43,5 
15,5 
58,7 
54,8 
33,2 
40,5 
42,2 
31,5 
40,3 
1.5,2 
2,3,3 
26,7 


7,0 

37,0 
35,5 
44,8 
38,5 
48,9 
21,0 

.3,8 
27,4 
49,0 

8,3 

45,0 
53,7 


29,8 
39,1 


32,5 
13,5 

56,3 
4,9 
46,2 
1.9,0 
53,2 
48,5 
58,6 
30,4 
26,5 
8,7 
55,5 
55,0 

45,1 


9,1 

45,4 


52,5 

51,5 
51,2 
58,5 
5.3,6 

4,1 
3,5,5 
31,5 
42,0 

9,5 
27,2 

58,5 

7,3 

51,4 


Concluded 

transit  over  ilie 

mean  of  tlie 

seven  wires. 


..39.19,.93 
49 .  40,73 
58  .  1.3,89 
36  .  28,34 
14.58,.33 
26.29,77 


23.39.  6,76 
23.  41  .  15,75 
20.36.31,70 
21  .  15.  1,73 

23  .  42  .  49,39 

23  .  44  .  58,64 

1.9-  0,22 

8  .  26 .  49,47 
8  .  41  .  32,83 


1. 

3. 
12. 
28. 
32. 
37. 
55. 

I  . 


8.  19 
9-11 


23 
38 


9.46, 
9 .  53  , 
9.57. 
9.57 
10.  11 
20 .  36 . 


0. 
0. 
1  . 
6. 
6. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8, 
8. 
8, 
20, 


4. 

7. 

9- 
15. 
15. 
12. 
26. 
32  . 
37. 
55. 

1  . 
19. 
24. 
39. 
36. 


i.';,80 
24,57 

2,51 
18,67 
12,77 

2,48 
1.3,00 
4fj,19 

2,84 
26,28 
49,34 
10,93 

1,74 

4,36 
24,94 
59,91 
52,34 
48,73 

59,23 

8,00 

19,00 

33,40 

28,13 

7,88 

3,63 

17,89 

7,85 

18,28 

51,41 

7,94 

,58,71 

21,87 

30,34 


0.  8.  18,01 
0.  10.  26,85 
0.1.    5,.59 


Correction  of 


I--289 


•-•056 


.Seconds 

of 
Meridiatj 
Transit 


f280  20,57 
41,49 
15,04 
29,07 
59,31 
31,01 


7,36 
16,35 

32,43 
2,71 

49,99 
59,24 
16,33 

50,06 
33,47 

16,41 
25,18 

3,10 
19,42 
13,41 

3,10 
13,62 
46,77 

3,79 
26,88 
50,13 
11,54 

3,27 

5,00 
26,15 

1,12 
53,75 
49,46 

5,9,84 

8,61 

.35,11 

27,06 

27,97 

8,47 

4,27 

18,53 

8,47 

18,90 

51,99 

8,89 

5,9,31 

22,51 

31,07 

18,63 

27,47 

6,21 


Clock 
iippii- 
renlly 
Slow. 


21,90 

21,74 


Adopt- 
ed 
losinfj 
Hate. 


22,41 
22,49 
22,54 


19,08 
19,13 


1,16 


1,06 


-111,04 
-111,06 


5,39 

5,08 
5,16 
5,10 
5,04 

4,74 
4,67 
4,76 

4,74 


2,22 


-7,24 


■5,28 


0,00 
0,01 
-0,06 
-0,23 
-0,20 
-0,20 

-0,33 
1986 


20,f)4 


21,50 


2,13 
1,35 


0,70 


Apparent  U.A 

from  tlie 
Observation. 


8. 

8. 

8, 
20, 
21  . 
21  , 


39. 
50, 
58, 
36. 
15. 
26. 


42,52 
3,45 
37,00 
51, .53 
21,80 
5.3,51 


23  .  39  .  29,96 
23.41  .38,95 
20.36.51,52 
21  .  15.21,83 

23.43.    9,22 

23.45.  18,47 

1.9-  35,62 

8  .  24  .  5.9,05 
8  .  39  .  42,39 


I. 

3. 

12. 

28. 
32. 
.37. 
55. 
1  . 
19. 
11  . 
23. 
38. 
46. 


9.53. 
9.57 
9 .  58  , 
10.  11 
20.36 


5 

7 

9 

15 

15 

12 

26 

32 

37 

55 

1 

8.  19 

8.24 

8.39 

20.36 


23,24 
32,00 

8,35 
24,61 
18,58 

8,25 
18,71 
51,83 

8,79 
31,69 
54,89 
16,25 

7,95 

9,66 
30,79 

5,76 
58,34 
51,75 

1,.36 
10,12 
36,40 
27,22 
28, 1 3 

8,43 

4,37 
18,41 

8,33 
,  18,70 
51,76 
.  8,60 
58,99 
42,37 
51,71 


8  .  .39,47 

10.48,31 

1  .  27,81 


G. 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial    star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -h  40',3,35,  -f  26',868,  -i- 13,588,  -0',071,  -13",510,  -26",896,  -40',313. 


(a)  Very  faint— through  light  cloutU.  fi)  Faint — through  clonds.  (c)  The  Clock  seems  to  have  tripped  4'  or  5'  since  yesterday.  (d)  Clouded  at 

the   other    wires — very  faint  at   ihe   fnurth.      JIarch  IB,  4'',  dismounted  the  Clock  lo   ascertain  the  cause  of  the   tripping  which  lias  evidently  taken  place  within  the 
last  24  hours.     Reid^ced  it  on  the  2')ih  at  4  hours.  (c)  Very  unsteady — taken  with  Chra:iometer  IJ.  (/)  Fain: — clouds.  (g)  Clouds.  (A)  Very 

faint — through  clouds.  (i)  Clouded  at  the  other  wires.  (A)  Uoiling,  (/)  Kxceedingly  faint  after  first  three  wires,  (m)  After  this  star  the  Clock 

was  stopped  and  the  pendulum  len^tSiened  lU^  divisions. 
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Right  Ascensions  obseuved  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


ftlonth 
and 
-Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Mar.  24 


Mar.  26 


Mar.'2 


Mar.  28 
Mar.  29 


Mar. -31 


Apr.  2 


Apr.  4 


Apr. 


(«)0  1L 

(«)0  2L.  ..... 

(4)  a  -Cassiopeia; 

(c)(rf)0  2l 

(c)  a  CvRni  . . .  - 
(c)  o  Cepliei  .. . . 


0  1  L 

0  2  1 

Polaris 

(e)  Polaris  R 

o  Ursse  Majoris. . 

ri  Cancri 

Railcliffe  21 6()... 

Radciiffe  2171... 
(/)  Redhlll  12.58  .... 

83  Cancri 

6  Ursae  iMajoris . . 

e  Leonis 

Gr.  158() 

TT  Leonis 

Regulus 


Secomls  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


H.  C. 19970. 


{g)  Polaris 

0  1  L 

W02L. 

(tj  S  Geminorum  . . 

Castor 

{k)  Procyon 

A  Ursae  Min.SP. . 
(/)  \Ursa!Min.SP.R 


©  IL. 

{h)  0  2  L. 
(m)  Polaris 


(i)  2  Geminorum  . 

Castor 

Procyon  ...... 

Pollux 

(n),\  Ursffi  Min.SP.. 

t)  Cancri 

e  Hydrae 

I  Ursie  iMajoris  . 
(6)  a'  ■Ur.'iae  Majoris 


y  Leonis  .., . 
H.  C.  21379- 
6  Crateris  . . . 
(A)  7  Crateris  . . .. 
A  Draconis . . 


7  ijerainorum 
Sirius 


Procyon  . 
(6)  Pollux  ., 


23,7 
20,5 


7,9 
lfi;6 


21,3 
52,5 


26,0 
2.5,3 

8,6 
37,0 

■5,5 
1^2 
37,6 


2.3,5 
3J,9 
1,0 
52,7 
14,2 
28,0 


38,7 
47,5 


11 


•'51,9 
13,5 
5»fi 
42,5 
51,5 
37,3 
38,0 
26,4 

2,7 

17,3 

34,3 

6,4 

5,1 

52,0 

12,6 


28,5 
37,4 
44,5 


21,4 
30,2 
•36,0 

49,3 

6;9 


40,1 

47,3 
23,4 
24,4 
19,2 
24,8 
21,2 


37,0 
45,6 
15,6 
8,7 
27,6 
15,5 


52,5 
1,0 

32,0 

15,0 

8,1 

27,2 

13,4 

31,5 

5,9 

50,9 

58,0 

1,5 

1 6,3 

1,1 
48,1 
20,5 

44,7 

6,0 
22,0 
26,2 


Ml 


41,7 


5,5 


34,5 

4.3,5 

56,5 
1«,8 
2'1,1 


31,0 
54,1 

•9,0 
38,1 
11,0 
32,5 
38,5 

'3,7 


50,4 
59,2 
30,0 
24,3 
41,0 

37,0 

5,6 
14,4 
36,0 

29,5 

23,9 
40,5 
28,4 

20,2 

4,3 

18,2 


29,6 
45,0 
2,0 
34,6 
24,0 


IV 


55,5 


1*9,5 


48,5 

57,3 


43,2 
36,0 
5%5 
18,5 

8,4 
3.1,4 
53,1 
59,2 
46,4 
52,5 
48,2 

58,5 


8,9 


33,0 
47,6 

27,3 

1,7 
10,6 

22,5 
12,9 
50,2 


28,2 
22,5 
53,2 

7,7 
46,8 
59,9 

6,4 
31,2 

6,0 


4,0    17,6 


13,0 
44,6 
40,5 

54,7 

16,5 

1.0,5 
28,2 


44,1 
39,7 
54,1 
43,5 

34,5 
17,8 
38,5 


43,3 
2.9,0 
15,7 
48,5 
3,2 


19,9    34,0 
36,0    49,9 


39,7 
27,6 


53,2 


26,4 

59,4 

56,4 

8,4 

13,0 

32,8 
41,6 


58,6 

55,7 

7,7 

59,2 

49,2 
31,5 
59,3 
48,3 

57,1 
14,2 
30,0 
2,9 
43,3 

48,2 
4,0 
7,0 

58,4 


VI       VII 


22,4 

20,2 

46,4 
6,5 

55,8 

15,3 
24,4 
14,5 

40,8 

4,5 


S6fi 
15,3 
22,4 
34,0 
13,5 
20,0 
14,5 


■30,9 
39,7 
.13,6 
12,1 
21,7 
14,5 


46,3 
55,1 


13,0 
11,5 
21,0 
14,3 
3.1,0 
3,4 
44,9 
19,5 


10,5 
57,3 
4.3,4 
1 6,8 
22,5 

2,1 
17,8 
20,1 
13,5 


35,9 


5.9,7 
25,5 

24,4 

28,9 
37,6 
25,0 

8,7 
18,9 


50,9 
37,1 

37,2 
21  2 
27^2 
33,7 
■57-,5 


4'4,5 
5'S,3 
28,2 
28,1 
35,1 
0,5 


59,6 
8,6 


27,5 
27,4 
34,5 
29,5 
19,5 
17,7 
58,5 
39,8 


24,2 
41,5 
57,2 

1,7 
1 6,2 

3S^9 
28,8 


Concluded 

trnn.su  over  the 

mean  of  the 

Beven  wires. 


0..  II  .55,41 
0.  14.  4,25 
0.  32.  32,29 

0.21  .  19,34 
20 .  36 .  28,61 
21  .  14.58,48 


0.  22. 
0.24. 
1.8. 
1.9. 
8.  18. 
8.21.. 
8..  27. 

8  .  29 . 
8.  34. 
9.11. 

9  .  23  . 
9.37. 
9.45. 
9.52. 

10.    0. 
10.  11 . 


48,31 
57,17 
54,6'9 
11,07 
45,00 
35,73 
5.9,05 
1 8,05 
59,85 
8,37 
31,23 
52,92 
59,09 
46,3 1 
52,44 
47,70 


1.    8.51,91 


11 

25 


7.  31-. 


3,99 
12,73 
44,63 
40,40 
54,66 


7  .  57  .  44,70 
7  .  57  .  22,06 


0.37. 

0  .  39 . 

1  .    8. 

7.11  . 
7.25. 
7.31. 
7.36. 
7-57. 
8.  24. 
8.39. 
8.  49. 
8,  58. 


.  19,29 
,  28,06 
,  50,47 

,  44,02 

.  -39,74 

.  54,07 

43,76 

,    1,05 

34,63 

17,89 

38,76 

12,47 


57.4.3,39 
,  4 .  2.9,34 
12.  1.5,81 
17  .  48,65 
23 .    3,50 


6 .  29 .  34,06 
6'..  38.  49,94. 
7.31  .«5.3,24 
7-36.42,95 


Correction  of 


I- -289  f056 


-•309 


•10.'; 


<--280 


f-150 


Second- 

q( 
-Meridlai 
I'jansit. 


56,03 

4,87 
33,14 

I'9,97 
29,3  ^ 
59,46 

48,94 
.57,80 
10,80 
10,42 
45,95 
36,33 

1,.53 
20,53 

2,40 

'8,97 
32,02 
5.1,53 

0,55 
4G,95 
53,06 
4i9,05 

11,02 

4,62 
13,,36 
415,22 
41,04 
55,  "0 
24,,39 
22,92 

19,92 

28,69 
6,58 


43,77 
3.9,46 
53,82 
43,48 
24,63 
34,38 
17,64 
38,33 
11,63 

4.3,14 
28,26 
15,68 
48,52 


33,82 
49,81 
52„99 
42,67 


Clock 
appa- 
rt-iifiy 
Slow. 


21,72 


22,49 

22,77 


,57 


22,58 
2^^,66 

22,70 

22,73 
22,79 


23,12 
23,09 
23,05 


Adopt- 
ed 
lo-in}? 
Hale. 


24,49 
24,59 
24,45 
21,54 

24,41 
24,56 
24,51 


25,05 
2.5,08 


2.5,28 
25,60 
25,23 
25,29 


0,70 


0,40 
0725 


0,26 


0,27 


0,29 


0,32 


0,34 


Appnrent  R.A.      c 
from  the 
Observation. 


0.12.  17,64  jG. 
0.  14.26,48 
0  .  32  .  54,75 


0.  21  .  42,25 
20.  'M].  51,90 
21  .  15.  22,03 


0.23. 
0 .  25  . 


9 

9 

19 

24 


8.28 
8.29 
8  .  '^5 
9.11 
9 .  2.'i 
9-38 
9.46 
9.53 
10.  1 
10.  12 


11,54 
20,40 
33,41 
33,03 

8,64 
59,02 
24,22 
4.3,22 
25,09 
31,67 
54,72 
16,23 
23,25 

9,65 
15,76 
11,76 


1.9.  33,83 


30  .  27,64 
32  .  36,38 
12.  8,31 
26.  4,13 
32  .  18,39 
57  .  47,49 
57  •  46,02 


0  .  37  .  43,64 
0.39-  52,41 
1.9.  30,30 


7.  12. 
7.26. 
7.32. 

7 .  37 . 
19 .  57 . 

8  .24.. 
8  .  39 . 
8.50. 

8.  58. 


•8,27 

3,96 
18,32 

7,98 
49,14 
58,89 
42,15 

2,85 
36,15 


10.58.  .8,21 
II.  4  .  53,33 
II  .  12.  40,75 
II  .  18.  13, •■9 
1 1  .  23  .  27,61 

6.29.5.9,16 
G.39.  15,15 
7.. 32.  18,35 
7.37.    8,03 


ILLUMINATION  East,  From  April  2,  West.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
tlie  mean  of  the  seven  wires,  -f40'„335,  -i-26',868,  +  13%588,  -0',071,  -13",510,  -26,89^),  -40,3.3.  From  April  2,  +40',313, 
+  26',896,    -fl3',5I0,    -*-0',07l,    -I3',588,   -  26', 8 6 8,    -  40',335^ 


(n)  M''ind  liifjh — lo'^t  the  countin);  several  times  as  1  could  not  hear  the  Clock.     Clouds.  (S)  Cloud--, 

correction  and  rate  deduced  from  stars  of  March  21  and  2li.  (e)  \Vire  III  doubtful — clouded  at  wire  I\'. 

((/)  Clouds.     Got  only  ti^^t  contact  of  wire  V  at  ;(»,<•-  ('»)  Very  ill  defined.  (i)  Hurried  observation, 

the  Circle  Room.  (/)  Very  faint  at  wires   IV  and  V.     Clock  error  troBsht  up  ft-om  iMarch  2!). 

{n)  (Jot  last  contact  of  wire  II  at  S/^^O.     Could  not  take  reflection  observation  on  account  of  the  wind. 


((•)  Clmided  at  the  other  wires.  {d)  Clock 

{/)  Vt^ry  taint  — cannot  t  ly  on  the  observation. 

{k)   Dismrhcd  by  the  opening  of  tba  shutters  in 

[m]  Exceedingly  faint  at  wire  III— clouded  after. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
Day. 


Apr.   6 


NAME  OF 
OBJECT. 


Apr.   9 


Apr.  1 1 


{a){f,)  Polaris 

8  Geminorum  .. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Gr.  137* 

6  Cancri 

AUrsiB  Min.  SP. 
15  Argus   

0  Ursae  Majoris. , 

>;  Cancri 

e  Hydrae 

1  Ursffi  JMajoris  . . 
(T*  Ursae  Majoris 

83  Cancri  

0  Ursae  Majoris . , 

6  Leonis 

Gr.  1586 

IT  Leonis 

Reguhis , 

H.  C.  19970.... 

o  Cassiopeia;  ..  . 
(c)  Polaris 


T  Leonis 

Regulus 

7'  Leonis 

31  Leonis  jMin. . 

p  Leonis   

(j>  Hytlrae 

/  Leonis 

a  Ursae  JMajoris  . 

^  Leonis 

H.  C.  2)391  .... 

8  Crateris 

y  Crateris 

A  Draconis 

Leonis 

7  Ursae  Majoris  . 
H.  C.  22800.... 
H.  C.  22904.... 
COC^O  Polaris  SP    .. 
(y')  Polaris 


Apr.  12 
Apr.  13 


(0 


(/)(A)  Polaris 


Regulus 

7'  Leonis 

31  Leonis  Min. 

p  Leonis   

<p  Hydrae 

/  Leonis 

a  Ursae  Majoris  . . 

y  Leonis 

H.  C.  21415... 
H.  C.  22845... 

7  Corvi 

«I  Virginis 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


53,5 

51,0 
12,4 

56,7 


7,1 

41,9 
19,5 
50,2 
36,0 
36,5 
25,0 
23,7 
2.3  2 

6,'4 
36,2 

3,3 

«,9 
36,5 

16,5 
57,0 

1,0 

6,6 
26,0 
51,0 
38,5 
55,5 

5,6 
33,7 

42,5 

31,3 

3,5 

2,2 

•^9,3 

11,5 

0,1 


54,0 

■%7 
2.5,0 
50.0 
37,5 
54,5 

4,7 

58,5 
2.5,1 
46,2 
46,5 
56,1 


8,0 

6,6 

25,7 

12,0 

4,0 

22,4 

56,5 

47,2 
4,5 
49,5 
56,9 
59,9 
37,8 
45,3 
21,1 
23,5 
17,0 
2«,8 
19,8 

40,3 


14,5 
20,5 
40,1 

8,0 
52,0 

9,2 
19,4 

2,7 

27,5 
4,5,1 
17,6 
41,7 
12,6 
34,5 
22,8 
S5,5 
34,0 


4,5 

19,3 
39,0 

7,0 
51,0 

8,5 
18,4 

1,4 
12,0 
10,2 
19,6 

0,5 

9,5 


III 


28,1 
22,5 
39,3 
'-'7,2 
53,1 
37,6 

11,2 

15,2 

18,9 

3,1 

17,1 

35,2 

52,0 

7,1 

35,8 

10,7 

S0,5 

36,5 

3,0 

4,2 


28,2 
34,3 
54,4 
24,5 
5,5 
23,5 
33,1 
31,6 

11,8 
58,9 
31,6 
21,0 
26,1 
57,6 
45,7 
9,4 


.S3,l 
53,5 
23,6 
4,6 
22,4 
S2,l 
30,4 
25,6 
55,5 
53,2 
14,4 
23,0 


IV 


42,7 
38,4 
52,8 
42,4 
42,7 
53,0 

9,5 
26,0 
42,9 
33,3 
16,5 
37,2 
10,8 

6,0 
29,2 
50,5 
58,2 
44,0 
50,1 
46,3 

28,0 


41,7 
48,0 

8,7 
41,5 
1.9,0 
37,4 
46,7 

1,0 
40,4 
56,7 
12,9 
45,6 

0,1 
39,5 
20,8 

8,6 
43,3 

20,5 


46,7 
7,9 
40,5 
18,3 
36,4 
45,7  I 
59,5 
39,3 
40,7 
26,9 
28,5 
36,5 


57,4 
54,5 

6,4 
58,0 
33,1 

8,3 
52,0 
41,0 
11,4 
48,0 
30,4 
58,0 
46,8 
20,4 
51,4 

5,5 
46,2 
58,0 

4,1 
30,1 

52,4 


55,5 
2,0 
23,5 
58,8 
33,0 
51,5 
0,7 
30,2 
54,1 
42,2 
27,1 
0,1 
40,3 
5.3,2 
44,3 
32,1 
17,5 


1,0 
22,3 
57,9 
32,0 
50,7 
59,5 
29,1 
53,1 
26,6 

0,9 
43,0 
50,1 


VI 


Vll 


44,5 

11,8 

10,2' 

20,0' 

13,0 

22,2 

23,5 

55,1 
38,9 
2,1 
43,7 
18,0 
21,6 
34,3 
1,S,2 
20,1 
33,0 
11,3 
17,8 
13,2 

16,0 


9,0 

15,5 
37,5 
15,4 
46,5 

5,4 
14,3 
58,8 

7,5 
26,2 
40,5 
13,9 
19,3 

6,5 

7,2 
54,6 
51,2 


14,5 
36,4 
14,5 
45,5 

4,4 
13,1 
57,7 

6,5 
11,4 
33,9 
56,5 

3,1 


26,2 
26,0 
33,4 
28,5 

38,6 
23,5 
10,1 
6,7 
16,5 
57,3 
38,1 
57,2 
48,5 
.35,1 
34,9 
20,8 
25,0 
31,5 
56,5 

40,0 


22,8 
29,3 
51,8 
32,5 
0,3 
19,5 
28,0 
28,1 
21,1 
11,1 
51,5 
28,1 
58,7 
19,6 
30,3 
17,7 


Concluded 

transit  ovtr  the 

nriean  ot'tlie 

seven  wires. 


h.       m.        s. 


28,4 
50,9 
31,5 
5.9,1 
18,3 
27,0 

20,1 
56,7 
7,8 
10,6 
17,0 


1.    9. 

7,  11. 
7.25. 
7.31. 

36. 

43. 

54. 

57. 
1  . 


8.  18. 
8.24. 
8 .  39 . 
8  .  49  . 

8 .  58  . 
9.11. 
9.23. 
9-37. 
9.45. 

9.  52. 
10.    0. 


10.  11 


25,40 

42,71 
38,46 
52,86 
42,54 
43,04 
52,93 

5,55 
25,96 
4,3,11 
33,35 
16,64 
37,40 
10,93 

6,10 
29,21 
50,61 
58,37 
44,16 
50,24 
46,49 


,32.28,19 
,    9^25,69 


9.  52 


10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11  . 
11  . 
11  . 
11  . 
II  . 
11  . 
12. 
12. 
13. 
1  . 


0 

12 

19 

25 

31 

41 

55 

57 

4 

12 

17 

23 

29 

46 

2 

5 

8 

9 


41,81 
48,03 

8,86 
41,67 
19,25 
37,42 
46,83 

0,87 
40,38 
56,86 
12,89 
45,76 

0,47 
39,54 
20,89 

8,80 

43,,39 

,51,26 

23,38 


1.    9.22,59 


10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

11 . 

12. 
12. 
12. 


0 
12 

19 

25 

31 

41 

54 

57 

5 

3 

8 

12 


46,96 
7,86 
40,71 
18,28 
36,46 
45,79 
59,62 
39,30 
40,89 
26,93 
28,57 
36,46 


-•309 


Correction  of 


Seconds 

of 
Meiidiiii 
Transit. 


•105 


+•150 


8,52 
42,46 
38,16 
52,61 
42,21')' 
41,81 
52,65 
29,13 
25,83 
42,48 
3.3,10 
16,39 
36,97 
10,09 

5,86 
28,73 
50,35 
57,20 
43,90 

49,99 
45,43 

27,67 
8,83 

41,55 

47,78 

8,61 

41,34 
19,00 
37,29 
46,57 

0,21 
40,13 
55,76 
12,76 
45,63 
5,9,51 
39,34 
20,39 

8,30 
42,59 

9,72 

6,52 

5,73 

46,71 
7,61 
40,38 
18,03 
36,33 
4.5,53 
58,96 
39,05 
3,9,77 
B6,I4 
28,44 
36,26 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


2.5,72 
25,81 
25,59 
25,68 

25,77 

25,67 

25,63 
25,75 
25,77 

25,55 

25,72 
25,75 

25,67 
25,76 

27,34 


27,96 
27,91 
28,00 

28,05 

27,97 
28,17 
28,01 

27,96 


28,04 
27,94 


28,96 
28,97 

29,00 

29,07 
29,37 
29,07 


28,92 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


0,36 


0,46 


0,48 


0,53 
0,58 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


9 

12 
26 
32 
37 
44 
55 


19.57 
8.  1 
8.  19 
8.24 
8.  39 
8.50 
8.58 
9.11 
9  •  23 
9.38 
9.46 
9  .  53 
10.  1 
10.  12 


.  34,12 
.  8,15 
.  3,85 
.  18,30 
.  7,95 
.  7,51 
.  18,35 
.  54,83 
.51, .53 
.  8,18 
.  58,81 
.42,10 
.  2,68 
.  35,80 
.31,58 
.  54,45 
.  16,07 
.  22,93 
.  .9,63 
.  1.5,72 
.11,16 


G. 


0.  .32.55,01 

1.  9 -.36,18 


9  .  53  . 
10.  1  . 
10.  12. 
10.20. 


10-. 
10. 
10, 
10, 
10, 
11. 
II  . 
11  , 
11, 
11, 

n , 

12. 

12. 
I  , 
1  , 


25. 
32. 
42. 
.55. 
58. 

5. 
12. 
18. 
23. 
30. 
46. 

2. 

6. 

9- 

9- 


9,54 

15,77 
36,60 

9,34 
47,00 

5,29 
14,57 
28,22 

8,14 
23,77 
40,77 
13,65 
27,53 

7,36 
48,42 
36,33 
10,62 
37,77 
34,82 


1.9.  34,52 


10.  1  . 
10. 12, 
10.20, 
10.25, 
10.32. 
10. 42. 
10.55. 
10.58. 

11.  6. 

12.  3. 
12.  8, 
12.  13 


15,71 
36,62 

9,39 
47,04 

5,34 
14,55 
27,98 

8,07 

8,80 
55,19 
57,49 

5,31 


Illomination  West.     Intbuvals  for  an  Equatorial  star   from   wires  I,  II,  III,  IV,  V,   VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -l-40",313,   +  26", 896,  +13",510,  +0",071,  -1.3',588,  -  26S868,  -40",33.5. 


(a)  Clouds, 
wires  V,  VI. 
(A)  Faint. 


(/))  Wind  too  strong  for  reflection  observation.  (c)  Very  taint  at  the  first  wire — clouded  at  the  rest.  (d)  Dropped  pencil  between 

(«)  Increased  lecond  wire  1*— the  seconds  are  marked  doubtful  in  observing  book.  (/}  Clouded  at  the  other  wires.  ig)  Sta^a  unsteady. 
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Right  Ascensions  observed  "with  the  Transit  in  the  Year  186G. 


Month 
and 
Uay. 


Apr.  13 


Apr.  14 


Apr.  16 


Apr.  17 


NAME  OF 
OBJECT. 


/3  Corvi 

H.  C.  2.3640 . . 
(a)  Polaris  SP.  . . 

Polaris  SP.  R. 

((,)  Polaris 

(6)  Polaris  11 


(c)  Aldebaran 

S3  Caneri  

a  HydriE 

6  UrssB  Majoris. 

6  I^eonis 

ir  Leonis 

Reguliis 

7'  Leonis 

31  Leonis  Min. . 

p  Leonis 

<p  Hydrse   

/  Leonis 

a  Ursne  Majoris  . 

■X  Leonis 

H.  C.  22800.... 

ri  Virginis 

H.  C.  23640 . . . . 
Polaris  SP.  R. . . 
Polaris  SP 

£  Leonis 

{d)  Gr.  1586 

(c)  IT  Leonis  

(c)  Regulus 

(c)  7'  Leonis 

V  Leonis 

/3  Leonis 

7  Ursae  Majoris  . 
(e)  H.  C.  22800.... 

7  Corvi 

ri  Virginis 

^  Corvi 

7'  Virginis 

Polaris  SP 

(/)  Polaris  SP.  R. . . 
(c)  Polaris 

p  Leonis  

(j)  Hydra?  

/  Leonis 

a  Ursjp  Maj 

H.  C.  21391.... 

2  Crateris  

7  Crateris 

X  Draconis 

V  Leonis 

/3  Leonis 

7  Ursse  Majoris  . 
H.  C.  22845.... 

7  Corvi , . . 

ti  Virginis 

(A) /3  Corvi 


(g) 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


11,2 
46,1 
16,5 


3,1 
19,5 

19,4 

2,5 

59,5 

4,9 
24,1 


36,7 

53,6 

3,9 

31,7 

58,0 
55,5 
45,4 
17,0 


30,4 
57,9 

3,8 
23,0 
56,3 

2,7 

8,5 
56,7 
44,5 
54,1 

9,3 
43,5 
18,5 


34,5 
51,7 

2,1 
29,9 
39,0 
27,5 

0,1 
58,5 
55,6 

2,1 

7,7 
4.3.7 
43,7 
53,4 

8,6 


11 


25,5 

5,5 

28,5 

4,0 


17,1 

33,8 
5,0 
41,3 
16,9 
13,1 
1.9,0 
38,4 

50,2 
7,8 

17,6 
1,0 

11,5 

01  o 

*!,« 

8,8 

5,0 

25,0 


17,7 
11,5 
17,5 
37,1 

9fi 
16,8 
21,5 
19,8 
58,5 

7,5 
23,7 
56,7 
29,5 


48,3 
5,8 
1.5,8 
58,9 
23,5 
41,5 
14,1 
37,7 
9,1 
16,0 
31,0 
17,2 
57,8 
6,9 
2S,2 


III 


40,2 
24,8 

33,5 

11,5 

31,0 
48,1 
18,6 

3,1 
31,6 
26,5 
32,5 
5^2,6 

4,0 
22,0 
31,4 
30,0 
25,0 
44,1 
22,1 
24,1 

32,0 

30,5 

4,9 
25,0 
31,1 
51,4 
23,0 
30,5 
54,5 
42,7 
12,5 
20,9 
38,2 
10,1 

32,0 
9,0 

2,0 
19,6 
29,4 
28,0 

8,2 
55,4 
28,1 
17,0 
22,5 
30,0 
53,9 
50,5 
11,8 
20,3 
37,6 


IV 


54,9 
44,1 

51,0 

22,5 


1,8 
32,2 
25,0 
46,4 
40,1 
46,2 

7,1 
39,8 
17,5 
35,5 
4.5,1 
5.9,1 
38,6 

6,9 
35,6 
43,4 

49,5 

45,1 
52,3 


36,5 
44,5 
17,5 
5,5 
26,6 
34,5 
53,0 
23,6 

48,5 


15,4 
33,4 
43,1 
56,8 
53,0 
9,2 
42,0 
56,3 
36,0 
44,0 

16,9 
24,2 
25,8 
33,8 
52,3 


9,5 
3,7 

0,5 


16,4 
46,0 
47,4 

1,5 
54,0 

0,3 
21,6 
57,0 
31,4 
50,0 
5.9,0 
28,6 
52,5 
30,2 
4.9,2 

3,1 

56,5 

0,2 

40,5 


20,5 
50,2 
58,6 
41,2 
28,9 
41,0 
48,1 
7,6 
37,3 

57,0 
34^0 

29,3 
48,1 
57,1 
26,5 
381,1 
23,3 
56,3 
36,5 
49,6 
58,0 
40,6 
58,3: 
40,0 
47,4 
6,9 


VI 


24,0 

22,9 

0,5 


Vll 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of" the 

seven  wires. 


30,4 
59,4 

9,0 
16,1 

7,3 
14,0 
36,0 
13,6 
45,0 

3,6 
12,5 
57,3 

5,9 
53,1 

2,5 
22,3 

8,5 


14,7 
27,3 


.3,5 
12,5 

3,9 
51,5 

54,7 

1,4 

22,0 

50,5 

.5,0 


43,0 

1,7 
10,5 
55,3 
22,5 
37,0  1 
10,41 
15,5: 

3,0 
11,7 

3,5 
31,4 
54,1 

0,7 
21,5 


38,5 
42,3 
12,5 

51,5 


44,5 

31,1 
30,8 
21,0 
27,8 
50,1 
30,6 
58,5 
17,9 
26,1 
26,3 

1.5,8 
16,0 

41,7 


29,5 
14,5 


17,0 
26,5 
27,1 
14,5 

8,5 
15,0 
36,3 

4,0 
16,0 

49,5 

56,5 
15,9 
24,2 
23,3 
7,0 
51,0 
24,3 
55,0 
16^2 
26,0 
26,5 
5,5 
8,0 
14,1 
36,0 


26. 
3)  . 

8. 

8. 

9. 


54,83 
44,20 
44,44 
48,41 
22,29 


9  .  24,04 


4.27. 
9.11. 
9.20. 

9  ■  28  • 
9-37. 
9-52. 

10.    0. 

10. 12. 

10. 19. 

10.25. 
10. 31 . 
10.41  . 
10 .  54  . 
10.57. 
12.    2, 

12.  12, 
12.31  , 

13.  8, 
13.    8, 

9.37. 

9.45. 

9.52. 
10.  0, 
10. 12. 
1 1  .  29  . 
II  .41  . 
1 1  .  46 . 


12. 

12. 


12.  12 
12  .  26 
12.34 

13.  8 
13.    8 

1.    9 


45,10 
2,06 
32,24 
2.5,18 
46,54 
40,21 
46,39 
7,13 
39,85 
17,61 
35,77 
45,09 
59,14 
38,69 
7,04 
35,66 
43,56 
46,14 
46,08 

45,24 
52,51 
38,69 
45,04 

5,93 
36,59 
44,58 
17,74 

5,66 
26,61 
34,50 
52,87 
23,66 
47,19 
45,91 
20^18 


10. 
10. 
10. 
10. 

11 . 
11 . 
II . 
11 . 
11 . 
11 . 
11. 

12. 
12. 
12. 
12. 


15,57 
33,74 
43,17 
56^96 
53,04 
9,27 
42,19 
22  .  .56s64 
29  •  35s99 
41  .43,96 
46.  17,16 
3  .  24,40 
8  .  25,89 
12.  33,80 
26 .  52,30 


Correction  of 


309--105  fl50 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


54J1 
43,81 
2,90 
5,67 
5,43 
6,96 

44,86 

1,82 

32,11 

24,70 

46,28 

39,95 

46,14 

6,88 

.39,52 

17,.36 

35,64 

44,83 

58,48 

38,44 

6,54 

35,46 

43,17 

3,40 

4,54 

44,98 

51,33 

38,43 

44,79 

5,68 

36,39 

44,33 

17,24 

5,16 

26,48 

34,30 

52,74 

23,47 

5,6.5 

3,17 

3^ 

15,32 
33,61 
42,91 
56,30 
51,92 
9,14 
42,06 
55,69 
35,79 

4.';,7i 

16,66 
23,61 
25,76 
33,60 
52,16 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


28,86 


29,39 
29^46 
29,55 
29,54 
2.9,71 
29,52 
29,51 
29,69 

29,66 

29,68 
29,82 
29,67 

29,72 


30,98 

31,02 
30,84 
30,87 
30,96 
30,97 
31,03 


30,87 
30,83 
31,03 


31,67 

31,57 
31, 9i 

31,53 


3 1, .55 
31,58 
,il,59 


31, .57 
31,41 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


0,58 


0,62 


0,65 


0,52 


Apparent  K.A. 

from  tlie 

Observation. 


12. 

12. 
1  . 
1  , 
1  , 
1  , 

4. 
9. 
9. 
9- 


12. 
1 
I  , 


27. 
32. 

9. 

9. 

9. 

9. 

28. 
II  . 
21  . 
23. 


9-3S. 


9. 
10. 
10. 


53. 
1  . 

12, 


10.20, 
10  .  25  , 
10.  .32, 
10.42. 
10 .  55  , 
10.58, 
12.  2, 
12.  13 


32 
9 
9 


9  .  38  . 

9.46. 

9-53. 
10.  1  . 
10.  12. 
11.30. 
11  .42. 
1 1  .  46  . 
12.  2. 
12.  8. 
12.  13. 
12.27. 
12.34. 

1.  9. 

1.  9. 

1  .  9. 


10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12.  3 

12.  8 

12.  13 

12,.  27 


2.3,77 

12,87 

31,98 

34,75 

34,82  ' 

36,35 

14,34 
31,42 

1,71 
54,30 
1.5,89 

9,56 
15,76 
36,50 

.9,15 
16,99 

5,27 
14,47 
28,12 

8,08 
36,21 

5,14 
12,85 
33,10 
34,24 

1.5,88 
22,23 
.9,34 
1.5,70 
36,60 
7,31 

,  15,26 
48,17 
36,13 
57,45 

,  .5,27 
2,3,72 
.54,45 
36,64 
34,17 
34,70 

46,91 

.    5,20 

,  1 4,50 

27,.0O 

23,52 

.10,74 

1.3,66 

27,30 

7,40 

1.5,32 

48,27 

55,23 

,  57,38 

5,22 

23,79 


G. 


Illumin.\tion  West. 
wires,    +40',313,   +  26',896, 


Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  H,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 

+  13*,510,    +0",OTI,   -  15*,5&8,    -26",868,   -  40',335. 


(a)  Unsteady.    Jumped  acro.ss  wire  II  in  1". 
(e)  Added  1'  to  each  wire. 


(A)  Very  unsteady — interrupted  by  clouds.  Ic)  Clond*. 

(/)  High  wind— interruptions  from  clouds.  (</)  Very  faint. 


erf)  Extremely  faint  at  last  wire. 
(k)  Very  unsteady. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Tuansit  in  the  Year  18G6. 
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.Moiitli 
and 
Day. 


Apr.  17 


Apr.  18 


NAME  OF 
OB.Ii:CT. 


7'  Virginis. . 

H.  C.  2.S87(). 

H.  C.  240f)S . 

H.  C.  245fe  . 

Polaris  SP.  . 

H.  C.  '■2i797- 

H.  C.  24.935. 

H.  C.  25124. 

(a)  Polaris 

(a)  Polaris  R.  . . . 


Apr.  19 


Apr.  20 


Apr.  21 


c  Leonis 

Gr.  1586 

TT  Leonis 

Hegulus 

,31  Leonis  Min. 

n.  C.  21415... 
(/))  \  Draconis  . . . . 
{/>)  H.  C.  22845... 

y  Corvi 

tj  Virginis  . . . . 

(3  Corvi 

y'  Virginis  . . .  . 

H.  C.  238 :()... 

H.  C.  24()()3  . . . 

H.  C.  24.562... 

Polaris  -SP.  ... 

Polaris  SP.  R.  . 

H.  C.  24797... 

(c)  H.  C.  249.35... 

(/.)(rf)  Polaris 

Polaris  R 


(e)  Polaris  . . 
(./')  Polaris  R. 


(g)  I  Leonis  .... 

■)(  Leonis  . . . . 

H.  C.  21391, 

h  Crateris   . .  . 

y  Crateris  . .  . 

i>  Leonis  .... 

y  Ursae  Maj. 

H.  C.  22800. 

1]  \'irginis  . . . 

y'  Virginis  . . 

H.  C.  23876 . 

H.  C.  24063 . 
(A)  Polaris  SP.  . 
[i)  Polaris 


Regains 

H.  C.  2I4I5... 

c  Crateris 

t»  Leonis 

H.  C.  22845... 

1  Virginis 

H.  C.  2.-5876 . . . 


Secomls  of  transit  over  the  seven  wires. 


42,7 
37,8 
51,0 
18,0 

51,5 
12,8 
43,2 
54,5 


59,9 
29,1 
57,0 
2,5 
46,8 
22,0 
58,2 
43,3 

53,0 
8,4 
42,2 
37,4 
50,3 


55,0 


52,0 


0,6 
54,5 
37,5 
26,2 
58,5 
54,0 

6,2 
54,5 
52,0 
41,1 
3(),2 
49,2 


1,0 

19,7 


II 


56,0 
0,5 
10,6 
48,5 
31,0 
11,7 
32,1 
2,5 


14,6 
16,4 
10,6 
16,4 
3,6 
7,0 
37,4- 
16,8 

6,5 
22,8 
55,7 

0,1 
10,1 

32,0 


HI 


3,0 


14,1 

8,1 
22,1 
40,0 
12,4 

7,4 
29,2 
17,-5 

5,3 
54,5 
59,1 

9,0 
31,5 

1,5 

14,7 

5  4 

25,5    39'4 

7,0 


41,5 

51,5 

5,8 


(k)  H.  C.  24063 48,6 


I, '5,0 
5,0 

58,3 
8,3 


9,5 

23,1 
30,1 
19,0 
33,0 
31,7 
51,1 
21,8 


IV 


23,0 

45,8 
50/2 
49,3 
50,5 
51,8 
10,2 
41,3 


2.9,3 
3,6 
24,1 
.30,1 
20,5 
52,2 


19,8 
37,3 
9,1 
22,5 
30,1 
18,3 


11,1  Sl,l 
31,5  50,6 
2,5 

9,5 


8,0 

27,8 
21,5 

6,4 
53,9 
26,5 
21,0 
52,4 
40,2 
18,8 

8,0 
21,5 
29,0 
32,0 


28,5 
50,5 
53,1 
20,4 
48,4 
18,1 
21,1 
28,3 


44,1 
51,0 
37,5 
43,6 
37,5 
37,5 


2.5,5 
33,1 
51,6 
22,5 
45,1 
49,9 
48,9 

50,0 

51,3 

9,5 


16.5 


33,0 

51,8 

7,5 

40,5 

34,4 

15,3 

3,3 

32,2 

21,5 

44,2 

i48,8 

51,0 


42,1 
35,8 
6,9 
33,8 
21,7 
31,5 
43,6 
48,1 


36,6 
8,5 
10,5 
20,5 
58,5 
12,1 
29,7 
1,1 


36,0 

.';.9,i 
3.9,1 

51,4 

57,7 
54,7 
22,5 


40,0 
47,0 

6,6 
36,'-> 

8,0 
10,0 
20,2 
57,0- 

11,6 


55,5 
49,0 
36,7 
21,6 
54,8 
47,9 
38,8 
26,6 
46,1 
3.5,1 
7,2 

9,1 
54,5 


56,2 
22  2 
2M 
47,5 
56,0 
45,3 
6,7 
8,4 


VI 


50,0 
31,1 

30,2 
50,5 

31,9 
48,5 
20,2 


VH 


3,4 
53,7 
50,2 
21,3 

51,9 

7,8 

40,0 


1.3,5 
26, 1 

5,0 
11,4 
11,4 

8,3 
15,2 

5.3,7 
0,3 
21,0 
4.9,5 
.30,5 
29,7 


5,5 
31,3 


.9,0 

2,4 

20,5 

35,3 

8,7 

1,1 
1,8 
49,2 
59,2 
48,5 
29,4 
28,6 
1,0 
37,0 

9,7 
6,5 
34,8 
0,7 
2<Jl,3 
58,5 
29,1 
28,1 


28,5 
13,3 
18,5 
25,1 
28,4 
53,6 
54,6 

7,S 
13,7 
35,5 

3,0 
53,2 
49,7 

16,5 


22,7 
16.0 

5,7 
49,2 
23,0 
14,7 
2,5,1 
12,3 
12,6 

2,0 
52,1 
48,5 


23,5 
51,9 
48,7 
14,1 
.3,2 
12,0 
51,8 
48,1 


('oncluiied 

transii  over  tiie 

mean  of  the 

seven  wires. 


12. 
12. 
12. 
13, 
13, 
13, 
13, 
13. 
1  , 
1  . 

9. 

9. 

9. 
10, 
10. 

11  , 
11, 
12. 
12. 
12, 
12, 

12  , 
12. 
12. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 

1  . 
1  . 


34, 
40. 
47. 

5. 

8. 
14. 
21  . 
27. 

9. 

9. 


23,03 
45,79 
50,39 
4,9,59 
47,.59 
51,80 
10,31 
41,44 

' ,<f'* 

21,75 


44,14 
51,23 
37,72 
43,83 
37,55 
37,59 
56,35 
24,02 
25,67 
3.3,34 
51,89 
22,60 
45,26 
49,97 
49,13 
8  .  47,8 1 

8  .  47,34 
14.51,2!:) 
21  .    .9,75 

9.21,59 

9  .  20,5.5 


0. 
19. 

5. 
22. 

3. 

8. 
12. 
26. 
34. 
40. 
47. 

5. 


1.9.  20,28 
1.9-  19,20 


10.41 

10.  57 


,  4 
12 
17 
29 
46 


U 
11 
11 
11 
11 
12.  2 
IS.  12 
12  .  34 
12.  40 

12.  47 

13.  8 
1. 

10. 
II  . 
11  . 
11. 
12. 
12. 
12, 


9 


41,61 
.35,21 
51,53 

7,67 
40,()3 
34,35 
1 5,,54 

3,37 
,32,31 
21, .52 
44,24 
48,89 
45,82 
19,82 


0 .  42,24 

5  .  36,00 

12.    7,07 

29 .  33,86 

3.22,16 

12  .31,70 

40  .  4.3,77 

12  .  47  .  48,27 


-•309 


Correction  of 


•I05:+-I50 


Seconds 

of 
Meridian 
iransit 


22,84 
45,31 
49,98 
48,89 

5,98 
51,38 

9,92 
41,04 

5,47 

4,68 

43,88 

50,05 

37,48 

4.3,58 

37,22 

36,47 

55,40 

2,3,23 

25,54 

.3.3,14 

51,75 

22,41 

44,78 

49,56 

48,43 

6,32 

4,59 

50,87 

9,.'56 

4,74 

3,48 

3,43 
2,13 

41,36 
34,96 
50,43 

7,54 
40,50 
34,15 
15,04 

2,87 
32,11 
21,33 
43,76 
48,48 

4,27 

2,97 

41,99 
,34,88 
6,94 
33,66 
21,37 
31, ,50 
43,29 
47,86 


CAovk 
appa- 
rently 
Slow. 


31,66 


32,05 

31,94 
3 -',02 


32,03 
31,81 
32,08 


33,08 
33,10 

33,11 

3.3,18 
33,17 

3.3,05 
33,16 


33,57 

.33,70 
33,66 

33,66 


Adopt. 

eil 
losing 
Kate. 


0,52 


0,45 


0,50 


0,54 


Apparent  H.A. 

from  the 

Observation. 


12. 
12. 
12. 
13. 

I  . 
13. 
13. 
13. 

I  . 

1. 


41 

48 

6 

9 

15 

21 

28 

9 

9 


9-38. 

9  ■  46 . 

9.53. 

10.  1  , 

10 .  20 . 

11.  6. 


II . 

12. 
12. 
12. 


23 
3 
8 

13 


12.27 
12.34 
12.41 


12. 
13. 

1  . 

1. 


48 
6. 
9 
9 


13. 15. 
13.21. 

1.  9. 

1.  9. 


10.  42 
10.58 

11.  5 
11  .  12 
II  .  18 
II  .30 
11.46 

12.  2 
12.  13 
12.34 
12.41 
12.48 

1.    9 
1.   9 


54,47 
16,94 
21,62 
20,53 
37,62 
23,03 
41, .57 
12,69 
37,27 
36,48 

15,84 
22,01 

9,45 
15,55 

9,19 

8,46 
27,39 
55,24 
57,55 

5,15 
2.3,76 
54,43 
16,80 
21,58 
20,46 
38,35 
36,62 
22,90 
41,39 
37,08 
3.5,82 


9 .  36,32 
9 .  35,02 


10. 
11  . 
11  . 
II  . 
12. 
12. 
12. 
12. 


14,46 
,    8,07 

23,54 

40,65 

I3,6l 

7,27 

,48,16 

,  36,00 

,    5,24 

54,47 
.  16,90 

21,63 
■  37,42 

36,39 

.  15,60 
.    8,52 

40,58 
.    7,31 

55,03 
,    5,16 

16,96 
48.21,54 


1 

6 
12 
30 

3 
13 
41 


G. 


Illumination  West.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    +40',31.3,   +  26»,S96,   +  1 3', 5 10,   -i-0',071,  -  I3',588,   -  26»,868,  -  40»,335. 


fa)  Clouded  at  the  other  wires — very  faint  at  w  re  V.  (h)  Clouds.  (c)  Frequent  interruptions  from  cloudii.    Stars  well  deKned  and  loJerably  steady. 

id)  Jumped  over  wire  III  in  less  than  a  second.     The  (lock  error  was  deduced  from  ol»ervatioii»  of  April   III,  211.  (e)  Got  only  last  contact  of  first  wire  at 

5(y,0.  (/)  Very  faint  at  wire  IV.     Interrupted  by  clouds.  (ff)  Took  Micrometer-wire  by  mistake  for  centre  wire.  (A)  Clouds.     Uiisatisfacteiy 

observation.  (t)  Clouded  at  the  othei  Vire:'.     Very  unsteady.  (k)  Added  1>  to  each  wire. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Montli 
'and 
Day. 


Apr.  21 


Apr.  22 
Apr.  23 


Apr.  24 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


NAiME   OF 
OBJKCT. 


I     I     II 
I 


S.  t. 


H.  C.  24562 . 
Polaris  SP.  . 
H.  C.  24797 • 
H.  C.  24966'. 
H.  C.  25124. 


15,8 

49,4 

9,8 

41,0 


(a)  Polaris '  50,5 


0  Ursre  Majoris . 

6  Leonis 

Gr.  1.586 

ir  Leonis 

Regulus 

II.  C.  21391.... 

H.  C.  22800.... 

ri  Virginis 

fi  Corvi 

7'  Virginis 

12  Can.  Ven 

6  Virginis 

H.  C.  24.562.... 

Polaris  SP 

H.  C.  24797.... 

H.  C.  24935.... 

H.  C.  25124.... 
(6)  I]  Ursae  Majoris. 

Polaris 

(c)  Polaris  R 


46,3 
31,0 

9,5 
40,1 

0,4 

0,5 


14,2  ;  35,8 


Apr.  25 


S  Crateris  

V  Leonis 

/3  Leonis 

H.  C.  22845 

t]  Virginis 

/3  Corvi 

7'  Virginis 

12  Can.  Ven 

d  Virginis , 

H.  C.  24562 

{d)  Polaris  SP 

H.  C.  24797 

H.C.  24966 

H.  C.  25124 

H.  C.  25,526 

Polaris  R 

(e)  Polaris 

I  Leonis 

X  Leonis , 

\|/  Ursae  Majoris 

5  Leonis 

8  Crateris  

e  Corvi 

tj  Virginis 

12  Can.  Ven.  ... 

6  Virginis 

Polaris  SP 

H.C.  21966 


26,3 
54,1 
59,6 
35,7 
.53,1 
50,4 
5,4 
39,3 
21,0 
48,0 
15,0 
14,5 
48,4 
19,7 
40,1 

50,0 


24,0 

58,5 
40,3 

49,8 
5,0 

39,1 
20,4 
47,5 

9,0 

47,9 
8,3 
39,3 
29,5 
51,0 


57,7 
51,7 
35,8 
41,5 
23,1 
57,5 
49,1 
19,8 
46,9 
11,5 
7,5 


f  Virginis j  38,2 


13,4 

7,7 

13,5 

20,3 

15,8 

3,7 

19,8 

52,9 

38,2 

1,5 

45,1 

8,3 

28,7 

59,3 

1,4 

2,5 


37,8 

12,5 

13,6 

3,1 

19,5 

52,4 
37,8 

1,1 
45,0 

8,0 
38,8 
58,8 
59,8 

3,5 


11,5 

5,3 

55,1 

56,0 

37,2 

11,9 

2,6 

37,1 

0,4 

38,1 
51,6 


HI 


17,0 
33,5 

10,2 
19,7 


58,0 
26,4 

0,7 
20,9 
27,3 

5,0 
38,9 
17,3 
34,3 

6,2 
55,4 
15,1 
15,7 
30,0 
28,4 
48,0 
18,8 
22,3 


51,5 
18,5 
26,4 
47,2 
16,6 
34,0 

5,8 
54,8 
14,4 
15,3 
29,5 
27,7 

8,7 
18,2 
29,5 

10,0 

24,9 
18,9 
14,3 
10,4 
51,0 
26,3 
16,0 
54,3 
14,0 
31,5 
8,0 
5,0 


IV 


47,1 
49,5 
49,6 
40,6 
39,1 


19,7 

41,2 
48,0 
34,6 
40,9 
49,7 

1,5 
30,4 
49,0 
19,7 
12,6 
28,5 
46,3 
45,0 
48,4 

7,1 
38,1 
43,2 

18,0 

5,4 
32,1 
40,2 
21,0 
30,0 
48,5 
1.9,2 
12,2 
28,0 
45,8 
48,5 
47,8 
39,2 
37,7 

0,3 

17,0 

38,8 
32,4 
33,1 
24,7 
5,0 
40,6 
29,5 
11,5 
27,4 
46,0 
38,6 
18,5 


18,3 
57,5 
10,1 
11,4 
59,1 


42,1 
56,3 
36,2 
48,8 
55,1 
35,2 
2.5,1 
44,1 

3,5 
33,5 
30,4 
42,1 
17,3 
54,5 

8,8 
26,5 
58,0 

4,3 

35,0 

19,5 
45,9 
54,3 
54,7 
43,8 
3,4 
33,0 
30,0 
41,6 

16,9 
52,5 
8,3 
10,0 
57,5 
30,5 

31,5 

52,9 
46,1 
52,5 
39,4 
19,1 
55,5 
43,1 
29,0 
41,1 
52,5 
9,4 
32,3 


VI 


48,4 

30,0 
41,2 
18,1 

35,5 

3,9 
10,8 

22,5 
2,1 
8,5 
19,2 
48,0 
57,4 
18,0 
46,6 
47,2 
55,5 
47,3 

28,6 
45,3 
17,2 
25,1 
35,5 


33,2 
59,0 
8,0 
28,1 
57,0 
17,5 
46,0 
47,0 
55,0 
47,1 

28,4 
40,1 
16,9 
0,3 
33,5 


6,2 
59,5 
11,2 
53,5 
32,5 
10,0 
56,3 
46,3 
54,4 

j45,5 


Vll 


18,8 

50,1 
11,8 
37,6 

48,5 

25,7 

25,5 

10,2 

15,7 

2^,3 

4,3 

10,8 

11,0 

32,6 

0,0 

4,8 

9,0 

18,0 

12,5 

48,6 

4,7 

SQfi 

47,5 


47,0 

12,5 

22,0 

1,5 

10,4 

32,4 

59,5 

4,2 

8,5 

12,5 
48,4 
10,4 
36,2 
30,7 
47,5 


20,1 

13,1 

30,5 

8,0 

46,3 

24,3 

10,0 

S,5 

8,0 

9,0 

9,8 

59,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


13.  5.47,39 
13  .  8  .  46,02 
13.  14.49,74 
13.21  .40,73 
13  .  27  .  39,29 

1.9.  18,81 


Q.'iS. 
9.37. 
9.45. 
9 .  52  . 
0.  0. 
1.4. 
2.    2. 


12.  12. 
1 2  .  26 . 
12. 34. 
12. 49. 


13. 
13. 
13. 
13. 


2. 

5. 

8, 

14, 


13.21 
13.27 
13.41 


11.  12. 
11.29. 

11  .  41  . 

12.  3. 

12.  12. 

12  .  26  . 
12. 34. 
12.49. 

13.  2. 


13. 
13. 
13. 


5. 

8. 

14. 


13.21 
13  .  27 
13.  44 


1. 

1  . 

10. 

10. 

II. 

11  . 

11  , 

12, 

12. 

12, 

13, 

13, 

13 

13, 


1.0,91 

41,27 
48,19 
34,84 
41,03 
49,91 

1,89 
.30,61 
48,94 
1.9,74 
12,80 
28,52 
46,39 
43,53 
48,49 

7,14 
38,30 
43,27 
18,94 
20,90 

5,48 
32,15 
40,27 
20,91 
30,10 
48,61 
19,29 
12,34 
28,01 
46,03 
42,63 
48,06 
S9,3(i 

37,79 

0,08 

18,93 

19,42 


Correction  of 


309 


38,86 
32,43 
33,21 

24,79 
4,88 
40,87 
29,51 
11,64 
27,46 
42,33 
21  .  38,67 
27.  18,60 


41 

57 
1 
6 

12 
2 

12 

49 
2 
8 


Second: 

of 
Meridiai 
Transit. 


■105:   •1.50 


46,69 
4,47 
49,32 
40,03 
38,89 

1,96 

19,44 
41,01 

47,02 
34,58 
40,78 
48,81 

1,39 
.30,41 
48,80 
19,55 
12,46 
28.38 
45,69 

1,98 
48,07 

6,75 
37,90 
42,84 

2,09 

3,83 

5,35 
31,95 
40,02 
20, 1 2 
29,90 
48,47 
19,10 
12,00 
27,87 
45,33 

1,08 
47,64 
38,66 
37,39 
59,39 

1,86 

2,57 

38,60 
.32,18 
32,82 
24,54 

4,75 
40,74 
29,31 
11,31 
27,32 

0,78 
37,.97 
18,40 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


34,55 
34,84 

34,77 
34,75 


34,74 
34,75 
34,93 
34,80 
34,76 


34,76 


Atlopt- 
ed 

losing 
Kate. 


0,54 


3.5,26 
35,35 
35,23 

35,25 
35,08 
35,38 
35,26 
35,27 


35,79 
35,83 

3,5,95 
35,85 
3.5,91 
35,83 
35,94 
3.5,82 


35,95 


0,51 


0,56 


0,51 


Apparent  K.A. 

from  the 

Observation. 


13.  6.20,.37 
1.  9.3S,l6 
13.  15.23,01 
13.22.  13,72 
13.28.  12,58 

1.9-  36,50 


G. 


9.23 
9.38 
9.46 

9.53 


10, 

11 , 

12, 
12. 


12.  27 
12.  34 
1  '3  .  49 


13. 

13. 

1  . 

13, 


13.21 

13.28 

13.42 

1.    9 

1.    9 


54,16 

15,73 

21,75 

9,31 

15,51 

23,57 

36,17 

5,19 

23,58 

54,34 

47,25 

3,18 

,  20,49 

.  36,78 

,  22,87 

.41,55 

.  12,71 

,  17,65 

.37,10 

.  38,84 


11  . 
11  . 
11  . 

12. 
12. 


12  .  27 
12.34 


12. 

13. 

13. 

I  , 

13. 
13. 
13. 
13. 

1  . 

1  . 

10. 
10, 
11. 

I  1  , 

II  , 
12. 
12. 
12, 
13, 

1  , 
13, 
13, 


40,59 

7,20 

1.5,27 

55,38 

5,16 

23,74 

54,37 

49  .  47,28 

3.    .3,15 

6 .  20,62 

9  .  .36,37 

15.  22,93 

1.3,95 

12,68 

34,<i9 

.37,52 


22 

28 

44 

9 


9 .  38,23 


42. 
58. 

2  . 

7 . 
12. 

3, 
13. 
49, 

3, 

9. 
22, 
27, 


14,47 

8,05 

8,69 

0,42 

40,63 

16,64 

5,21 

47,22 

3,24 

36,70 

13,89 

54,33 


Ir.LusiiNATioN  West.      Intkrvals   for  an  Equatorial  star  from   wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +40',31.3,    +  26',896,    +I3",510,    +0',071,    -13',588,   -26',868,   -40',335. 


(a)  The  wind  prevented  reflection  observation. 


(6)  Stars  very  unsteady.  (c)  Lost  wire  111  by  the  wind. 

(e)  Unsteady  and  ill  defined. 


'(d)  Very  unsteady. 


Right  Ascensions  obskrvkd  with  Tnii  Tuansit  in  tmk  Year  1866. 


17 


Month 
and 
bay. 


Apr.  2.5 


NAMK   OK 
OI5,li;CT. 


Seconds  of  traTisit  over  tlie  i.even  wires. 


II    !  Ill 


IV 


t]  Ursiv  Maj. 

(d)  Polaris 

{/>)  I'olaris  R.  .. 


• :  3.9,3 


VI       VII 


Concluded 

transit  over  the 

mean  ot  the 

seven  wires. 


0,3  I  21,0    41,7      3,1    2.S,8    44,6    13.41.41,97 

1,0     33,5    47,5  ,     1  .    9.  17,81 

...      9,5    17,5    3G,o! 1.    9.  1.5,67 


Apr.  2() 


d  Ursif  Miij 12,3    34,2 

6  Leonis 55,5  .  10,4  j 

X  Leonis 51,3  I    4,7  ! 

I  x//  Ursie  Maj ;  36,0  !  54,9  I 

j  0  Leonis 41,0    5.5,5 

I  6  Crateris  2.3,1    36,9: 

(a)  e  Corvi .57,0,  11,5 

17  Vir>,'iiiis 48,6  !    2,1 

y'  Viroinis 38,0  :  51,4 

12  Caiiis  Ven '  19,*  I  S^,* 

e  Virginis 46,5      0,1 

(c)  Polaris  SP ,11,5      ... 

f  Virjiinis '  38,0    .51,1 

.;  Ursae  Maj ^9,0  $9,5 


Apr.  30 


X  Leonis 

xjy  Urste  -Maj. ... 

S  Leonis 

A  Draconis    

V  Leonis 

/J  Leonis 

7  Urste  Maj.  ... 

e  Corvi 

y  Corvi 

tj  Virpinis 

li  Corvi 

"/'  Virjjinis 

12  Caiiis  Ven 

Polaris  SP. 

^  Virjjiiiis   

(d)  >i  Ursa;  i\Iaj.  


May    2     (c)  f  Leonis 

TT  Leonis 

Regulus 

y'  Leonis   

31  Leonis  Min... 

p  Leonis   

(p  Hydr.TB 

/  Leonis 

n  Ursae  Maj 

X  Leonis 

•dr  Ursfp  Maj.  . . . 

IL  C.  2I4I.5 

i  Crateris  ..'..... 
7  Crateris 

6  Corvi 

7  Corvi 

ri  Virjfinis 

Polaris  S  P. 


(/)  Polaris  SP.R... 


38,1 
4!),0 
47,6 
54,1 
59,5 
54,1 
3f;,3 
46,0 

1,1 

.■3,5,1 
16,4 
50,5 
35,0 
35,5 

52,1 
4.9,0 
54,5 

38,8 
26,5 
4.3,7 
53,6 
20,7 


19,5 
52,0 
5.3,7 
36,0 
4.5,4 
53,0 


1,5 

52.5 

28,5 

1,3 

8,4 

22,6 

8,5 

50,4 

59,3 

1 5,6 

48,3 

3:i,6 

48,4 
56,5 

6,9 

2,4 

8,5 

28,3 

55,5 

40,1 

57,8 

7,4 

50,2 

1,4 

57,2 

3.3,5 

5,9 

8,4 

50,0 

58,8 

3,5 


May    3 


TT  Leonis '48,9!    ^'^ 

Rej,'ulus 54,5      8,4 

7'  Leonis 1.3,8    28,0 


56,1 
25,0 
18,4 
13,9 
10,1 
50,6 
26,3 
J5,5 

4,9 
.53,9 
1.3,5 
26,5 

4,6 
20,6 

3.5,1 

10,3 

6,7 

7,4 

l*,-5 

22,0 

45,5 

23,0 

4,2 

12,5 

30,1 

2,0 

50,8 

6,5 

1,6 

17,3 

21,5 
16,1 
22,0 
42,5 
12  2 
53^.5 
11,4 
21,0 
18,5 
15,0 
10,1 
42,3 
47,1 
19,9 
22,5 

S,9 
12,1 

56,5 

16,1 

22,0 
42,3 


18,1 
39,«! 
32,0 
3.3,1 
24,3 
4,4 
40,4 
29,0 
1S,3 
11,2 
27,0 
50,5 
18,1 
41,5 

I 
29,0 
29,8 
2l,4l 
47,5 
28,3 
36,0' 

9,0; 
37,7  I 
I8,5j 
26,1 
44,7 
15,4 

8,5 
10,0 
1.5,2 
S8,6 

36,0 
30,0 
35,9 
57,0 
29,5 

7,4 
25,6 
3.5,0 
48,4 
28,5 
29,4 
28,0 

1,2 
34,2 
37>2 
18,2 
26,0 

4,0 

29,8 
35,9 
56,9 


40,2 
54,8 
45,8 
52,4 
.39,1 
18,6 
55,1 
42,-5 
31,9 
2,9,0 
40,6 
58,5 
31,8 
2,6 

42,2 
48,,S 
36,9 
26,7 

50,0 
32,1 
52,0 
32,3 
3.9,6 
5.9,3 
29,1 
25,9 
30,5 
28,7 
59,4 

51,1 
43,5 
49,7 
11,5 
46,4 
21,0 
39,5 
48,5 
17,3 
42,1 
48,3 
13,5 
15,1 
48,3 
51,6 
.32,1 
39,1 

^0,0 


2,1 
.9,2 
59,4 
11,0 
53,'S 
,32,2 
.9,4 
•W,9 
45,2 
45,9 
54,0 

45,0 
23,5 

56,1 

8,0 
50,4 

^,4 
55,1 

4,1 
55,1 

6,5 
46,5 
5.3,0 
13,8 
42,3 
43,1 

42,0 
20,2 

5,9 
56,9  I 

3,41 
2,5,6 

3,3 
34,6 
53,5 

2,0 
46,3 
55,5 

7,4 
58,5 
29,0 

2,1 

6,1 
46,1 
52,6 
32,0 


43,4  i  56,9 
4:9,6  \  .3,4 
!l>3  j25,4 


'  24,2 
24,1 
13,0 

■  30,2 

:  7,8 

;46,l 
i  24,0 
!  9,5 
I  59,0 

I  «,1 
7,5 

112,5 
58,5 
44,0 


27,0 

4,9 

45,3 

8,4 

18,0 

18,1 

21,1 

0,4 

(),4 

28,4 

55,7 

0,1 

45,5 

5.5,5 

41,1 

20,6 
10,6 
17,0 
40,0 
20,2 
48,3 

7,6 
15,9 
1.5,2 

9,1 
26,5 

42,6 
16,2 
20,6 
0,0 
6,0 
49,'5 


10,5 

17,2 

40,0 


9. 

9. 
10. 
11. 
11  . 

n . 
12. 
12. 
12. 
12. 

13. 

I'g. 

53. 
13. 

10. 
11  . 
II  . 
11  . 
11  . 
II  . 
11  . 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
13. 
13. 
13. 

9. 

9. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10, 
10, 
10, 
11  , 
11  , 
11  . 

11  . 
12 

12  , 
12. 
13. 
13, 


23.  18,17 
37  .  39,83 
57  .  32,04 

1  .  33,06 
6.24,44 

12-.    4,56 

2  .  40,52 
I S  .  £9,0* 
34.  18,B8 
49.  11,33 

2.  27,03 

8.  44,13 

26.  18,15 

41  .  41,53 


28,78 

29,64 

21,42 

47,26 

28,11 

,  36,09 

,    8,84 

,  37,55 

,  18,37 

,  26,13 

,  44,71 

,  1 5,41 

.   -8,34 

l6,.3'7 

15,19 

41  .  38,36 


57 

1 

6 

22 

29 

41 

46 

2 

8 

12 

26 

34 

49 

9 

27 


36,30 

29,79 

3,5,85 

56,97 

2.9,41 

7,34 

2.5,58 

34,77 

.^4 .  48,09 

57  .  28,48 

2.9,26 

27,89 

1,14 

34,08 

2.37,16 

8.  18,04 
12.25,71 

9.  19,56 
9.    <>,75 


9.52. 

m.  0. 

10.  II  , 


2,9,72 
3.5,86 
56,82 


1--282 


Correr li  ;n  of 


-■,309 -'105  fl  50 


¥•034 


•080 


KO9O 


f022+-l60 


Seconds 

.if     - 

Meridi-rin 

Ifansit. 


41,54 

0,96 
58,60 

17,70 
3.9,57 
31,79 
32,67 
24,11) 

4,43 
40,39 
28,81 
18,19 
10,99 
26>9 

2,58 
17,95 
41,10 

29,20 
.30,13 

21,79 

48,23 

28,51 

.36,48 

9,42 

37,92 

18,73 

26,53 

45,09 

15,81 

8,79 

1,61 

li,59 

38,90 

36,70 
30,24 
3f),27 
.57,36 
2.9,87 

7,78 
25,95 
A5,'>0 
48,83 
28,91 
2.9,76 
29.02 

1,51 
34,45 
37,54 
18,4l 
26,12 

4,81 
59,98 

30,23 
36,34 

57,28 


Clock 
appa- 
rently 
b.ow. 


36,06 


36,21 
36,23 
36,21 

36,29 
36, 1 6 
36,25 
36,33 
36,29 
36,2() 
36,25 

36,40 
36,50 

38,75 

38,64 

38,73 
38,72 
38,61 
38,69 

38,59 
38,43 
38,(;5 
38,44 

38,77 
38,69 

38,99 
38,99 
.'59,14 
58,97 

39,0S 

3'),!  I 
3S.93 
39,02 


39,02 
39,05 
38,98 


38,98 
39,05 
3.9,03 


Kate'  '      "l^^^-l-vafo,.. 


0,51 
0^43 


0,32 


0,09 


0,16 


13. 
1  . 
1  . 

9-, 
9. 
10-, 
II  , 
II  , 
U  , 
12, 
12, 
12. 
12, 
13, 
1  , 
13, 
13. 

10. 
11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
12, 
12, 
12. 
12. 
12. 
12. 

i . 

13. 

i3. 


42-.  17,47 
f.  36,05 
■'9 .  34,69 


G. 


23. 
38. 
58. 

2. 

7. 
12. 

3. 
13. 
34. 
49. 

3, 

9. 
27, 
42. 

58. 

2  . 

7  ■ 
23. 
30. 
42. 
46. 

3. 

8. 
13. 
27, 
34. 
4(). 

9-- 
27. 
42. 


9.38. 

9.  .53. 

)0.    1  . 

10.  12. 
10. 20. 
10.25. 
10.32. 
10. 42. 
10.55. 

10  .  58  . 

11  .  2. 
IK  6. 
II . 12. 

11 .  18. 

12.  3. 
12.  S  . 
!2.  13. 

I  .    9 . 
1  .    9. 


5.3,94 

15,81 

8,06 

8,94 

0,4')' 

40,70 

16,68 

5,10 

54,48 

47,29 

3,19 

38,88 

54,2') 

17,42 

7,S3 

8,76 

0,42 

26,86 

7,14 

15,12 

48,06 

16,56 

57,37 

5.17 

2,3,74 

54,46 

47,44 

40,26 

54,25 

17,56 

15,72  I 

9,26  i 

1,5,29 

36,38 

8,89 

46,8() 

4,97 

14,22 

27,85 

7,93 

8,78 

8,04 

40,53 

13,47 

16,57 

57,44 

.5,15 

43,84 

39,01 


9  .  53  .  9,28 
10.  1  .  1.5,.39 
10.  12.. 36,33 


Illumination  West.     From  April  30,  East.     iNTEiiVAts  for  an  Equatorial   star  from   wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 

the   mean    of  the    seven    wires,    +40-,3'3,    -i-26',896,    +  1,3',510,    -rO',071,    -1.3",588,   -26',868,   -40",335.      From  Aptil  30,  +40',335, 
+  26',868,    +I.S',588,    -0',071,    -  l.'r,510,    -  26V'-'96,    -40',31,'i. 


(a)  Kxtreinely  unsteady,  (h)  Disappeared  in  crossing  wire  V.     Reflected  imaj^e  better  tlian  direct.  (c)  Very  unsteady. 

Very  un»'ea<ly.  (e)  Hung  on  wire  VI  till  44».     First  contact  at  31' — ^jun:ped  over  the  wire  at  .'{S"  and  then  juniped  back  again, 

of  wire  IV  at  1",0.     Very  unsatisfactory  observation.     Stars  exceedingly  unsteady  throujjliout  the  evening. 


Ill)  All  tlirouKli  clouds. 
(/)  Got  only  tiist  contact 


18 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G6. 


Month 
and 
Day. 


May 


NAME  OF 
OUJECT. 


May   4 


May  6 


31  Leonis  Min. 

p  Leonis 

(f>  Ilydrse 

I  Ltoiiis 

a  Ur.-ae  Maj.  .. . 

■y^  Leonis 

\|/  Uisae  Maj. .. . 
(a)  H.  C.  213.91.... 

0  Crateris 

7  Crateris 

7  Corvi 

tl  Virginis 

/i  Corvi 

7'  Viiginis 

6  Viiginis 

Polaris  SP   R.  .. 

(h)  Polaris  SP 

(c)  Polaris 

Polaris  II , 

/3  Leonis 

7  Urs*  JMaj.  .. , 

e  Corvi 

r;  V'irg-inis 

/3  Corvi 

7'  Virginis 

12  Canis  Ven.  .. 

6  Virginis 

Polaris  SP 

IL  C.  24.<)35..., 
H.  C.  25124.... 
H.  C.  25526..., 

(rf)  Polaris 


M 


ay   7 


May   9 


Polaris  R. 
(e)  Polaris  . . , 


3  Crateris  . . .. 

7  Crateris  . . .. 

X  Draconis  . . . 

V  Leonis 

/3  Leonis  ., . .. 

7  UrsiE  JIaj.  . 

e  Corvi 

7  Corvi 

17  Virginis   . . . 

/3  Corvi 

(f)  7'  Virginis   . . 

12  Canis  Ven. 

0  Virginis  . . . . 

(?)  Polaris  SP.  .. 

(/)(/0C  Virginis  . 

(i)  Polaris 

(i)  Polaris  R 


Regulus 

\/^  UrsEB  ]Maj. 
(f)(k)  S  Crateris '. . 
(_/■)  7  Crateris  . . . 


Seconds  oltriinsit  over  the  seven  wires. 


38,5 
2(),0 
43,5 
53,4 
20,5 

31,7 

1.9,4 
52,0 
35,8 
45,2 
0,5 
34,4 
43,1 
40,5 

21,5 


58,5 
.53,2 
45,0 

0,1 
34.1 
1,5,4 
42,9 
50,5 

4,3 
34,3 
23,7 


31,0 


18,0 
50,5 

46,0 
52,4 
57,3 
52,1 
34,3 
43,7 
59,0 
33,1 

41,6 
55,0 
32,9 
18,5 


51,5 
28,8 
16,4 


11 


111 


55.6 
3,9,9 
57,5 

7,2 
49,5 

1,2 
51,0 

3%3 
6,0 
4.9.8 
58,9 
14.9 
48,0 
56,5 
49,5 

30,5 


21,8 
7,9 
58,3 
14,8 
47,5 
32,8 
56,3 

23,5 
53.5 
54,1 


47,0 


32,0 

4,4 

26,2 

5.9,2 

6,3 

20,4 

6,7 

48,4 

57,2 

1.3,5 

46,5 

31,5 

55,1 

46,4 
29,5 


.5,3 
48,0 
30,4 

2,8 


12,5 
53,4 

11,1 
21,0 
18,5 
14,5 
9,7 

47,0 
19,7 

4,0 
12,1 
2.9,5 

1,2 
10,1 

8,0 

46,5 

21,3 
44,7 
22,1 
11,6 
29.1 

1,0 
50,0 
10,0 

7,5 
42,3 
12,9 
24,1 


34,5 

45,6 
18,3 

5,2 
12,5 
20,1 
43,2 
21,0 

2,0 
10,4 
27,9 

48,5 

8,5 

10,5 

59,7 

46,5 

19,1 
7,0 

16,6 


IV 


29,4 

7,0 
25,5 
34,8 
48,3 
28,5 
29, 1 
43,1 

1,0 
SKO 
17.8 
25,6 
44,2 
1,5,0 

2:),7 

18,5 

2,0 

35.4 

8,2 

36,9 

25,2 

43,9 

14,6 

7,4 

2.S,3 

12,5 

1,7 

32,7 

54,5 


47,5 

59,5 
32,5 
45,3 
26,2 
34,1 

6,8 
35,8 
16,3 
24,0 
42,8 
13,4 

6,2 
22,1 
17,5 
13,4 


33,0 
26,0 

31,2 


4f),4 
20,9 
39,5 
48,4 
16,7 
41,9 
48,2 
27,5 
15,0 
48,2 
.S2,0 
39,1 
59,0 
28,2 
37,1 

28,0 

9,5 

49.2 
31,2 
51,4 
38,8 
58,4. 
28,1 
24,a 
36,9 
31,5 
20,8 
52,1 
24,5 
56,0 


13^5 

46,6 

24,5 

i39,5 

j48.1 

I  29,8 

i50,l 

130,4 

37,6 

57,4 

23,5 
35,7 
31,0 


VI 


VII 


3,0 
34,3 
53,5 

2,1 
46,1 
55,5 

7,3 
12,2 
28,9! 

2,1  i 
46,0 
52,5 
13,4 
41,8 
50,5  j 
22,5; 

i 

5,5  ' 


3,1 
54,1 

6,0 
52,  t 
13,1 
41,4 
42;0 
50,2 

40,0 

11,3 

54,5 

2,0 


2,0 

27,3' 
0,5 

3,9 

53,0 

2,0 

52,81 
4,5} 
44,4 
51,0 
11.9 
40,3 
41,0 
49,1 

40,1 


20,0 
48,1 
7,3 
16,0 
15,2 

26,3 

56,5 

42,7 

16,0 

0,0 

6,0 

28,0 

55,1 

4,1 

32,0 

15,5 


17,2.. 
17,3 
20,2 

5,5 
27,5 
55,0 
59,3 

4,0 
46,0 
59,1 
30,9 
24,8 


27,5 


41, 1( 
14,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  ot  the 

seven  wires. 


10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

11 . 
11. 
11 . 
11, 

12, 
12, 
12, 
12. 
13, 
13, 
13, 
1  , 
1, 

11  . 
11  , 
12. 
12, 
12, 
12', 
12, 
13, 
13. 
13, 
13. 
13, 
1  . 

1  , 
1  , 

11, 
11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
II  . 
12, 
12. 
12, 


53,5 


46,7      0,5  j  14,1 

45.1  4,3    23,1 

12.2  26,0 '39,7 
45,1  I  59,1  j  13,1 


19 

25 

31 

41 

54 

57 

1 

4 

12 

17 

8 

12 

26 

34 

9 
9 


41 
46 
2 
12 
26 
34 

49 

2 

9 
21 

27 
43 


2s).34 
7.08 
25,41 
34,69 
47,83 
28,31 
2.9,04 
42,66 
1,04 
34,00 
17,91 
25,63 
44,21 
14,81 
2.3,59 
6,19 
18,09 

48,19 
59,41 

,  35.31 

7,96 
36,81 
25,21 
43,84^ 
14, '.2 
.  7,39' 
23.3r 
17,37 

1,67 
32-,53' 
54,31 
45,25 


6,4 

16,0 

15,9 

19,0 

58,5 

4,2 

26>:  12. 

53,6^  12. 

...  il2, 

2.5^  13, 

...  il3, 

13. 

1  . 

1  . 


9-    0.7« 
8  .  45,99 

1 1  .  59,57 
17.32,46; 
22.  45,01 
26, 1 1 
34.14 
6,60i 
35,60 
1 6,;i3 
24,01 
42,70 
34.  13-36 
49.  6,13 
2  .  22,09 
19,97 
13,25 
4.5,33 
0,17 


10. 
11  , 
11  . 
11. 


0, 

1  , 

11  , 

17. 


32,88 
26,04 
58,15 
30,95 


Correction  of 


(■•282 


Seconds 

of 

Meridian 
I'lansit 


+■022  +-160  29,85 

i    7,58 

25,85 

!  35,18 

;  48,61 

i  28,81 

29,60 

43,80 

1,48 

34,44 

18,35 

26,11 

44,67 

15,29 

24,05 

2,02 

3,89 

2,47 

3,62 


•067 


r085 


fl30i  35,76 

8,63 

37,2 1 

25,66 

44,25 

14,97 

7,91 

23,79 

1,31 

2,25 

33, 1 2 

55,17 

1,33 


+•160 


4,20 
2,83 

0,00 
32,8a 
46,20 
26,59 
34,62 

7,33 
36,03 
16,75 
24,49 
43,13 
l.S,84 

6,70 
22,54 

.3,21 
13,73 

2,17 

3,67 

33.38 
26,67 
58,58 
31, ,37 


Clock 

Adopt- 

appa- 

ed 

rently 

losini; 

Slow. 

Kate. 

s. 

J*. 

Apparent  K.A. 

Irom  the 

Obyervation, 


39,20 

,39,11 
:i9, 1 1 
.39,11 


39,04 


38,99 
38,84 
39,16 
;^9,09 


39,40 
3.9,32 
39,37 
39,43 
39,24 
39,48 
3,9,29 
39,34 


40,47 


40,59 
40,51 
40,5.) 
40,52 

40,58 
40,36  j 
40,. 59  j 
40,47 
40,59 

40,62 


41,92 
41,87 


0,16 


0,31 


0,40 


0,59 


10  .  20 
10.25 
10.  32 
10.  42 
10.55 
10, 

11  . 
11  , 

I  I  , 

II  . 
12, 
12, 
12. 
12. 
13, 

1  . 
1  . 
1  , 
1  , 


11  , 

11  , 

12  . 
12, 
12. 
12, 
12, 
13. 

1  , 
13, 
13. 
13, 

1  . 


o,*;? 


0,76 


58. 

2  . 

5. 
12. 
18. 

8. 
13. 
27. 
34. 

3. 

9. 

9- 

9. 
9. 

42. 
46. 

3. 
13. 
27, 
34. 
49. 

3. 

9. 
21  . 
28. 
44. 

9- 


8,90  G. 
46,63 

4,90 
14,23  1 

27,66 ! 

7,86 

8,65 
22,85  I 
40,53  ' 
13,50  I 
57,41  I 

.5,17' 
23,73 
54,35 

3,12 
41,09 
42,96 : 
41,68  ; 
42,83 


15,11 
47,98 
16,57 

5,02 
2,3,61 
54.33 
47,28 

3,16 
40.68 
41,62 
12,49 
34,55 
40,89 


1.9-  44,46 
1.9.  43,09 


11  . 

11  . 

11  . 

11  . 

II  . 

11  . 

12, 

12. 

12. 

12, 

12, 

12. 

13. 
1  , 

13. 
1  , 
1  . 

10. 
11  . 
11  . 
II  . 


12.  40,51  ] 
18.  13,39! 
23.26,71 
30  .  7,10 
42.  15,14 
46 .  47,85  j 
3  .  1 6.56  : 


8. 

13. 

27, 

34. 

49, 
3, 
9. 

27, 
9, 
9. 

1  . 

2  . 
12  . 
18, 


57,28 
5,02 
23,67 
54.38 
47,25 
3,09 
43,76 
54,29 
4,3,11 
44,61 

15,. 30 

8,62 
40,54 
13,33 


Illumination  East.      Intekvals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III, 
wire.s,  +  40',335,    +  26-,868,   +  13',588,   -0»,071,   -  13',510,  -  26',8.96,  -40',313. 


IV,  V,  VI,  VII,    to  the  mean  of  the   seven 


(a)  B,-vrely  vi^ible.  (h)  The  stars  became  unsteady  as  the  night  advanced.  (c)  Unsteady — occasionally  disappearinj;. 

got  only  first  contact  on  wire  VI  at  5U«,0.     Clouded  at  the  other  wires.     Observation  very  uncertain.  (el  Clouded  at  wire  V. 

only  Krst  contact  of  wire  V  at  28'',((.  (h)  Wire  IV  doubtful.  (i)  Clouded  at  tlie  other  wires.  {k)  Wire  II  doubtful. 


(d)  Got  it  just  ou  wire  V— 
(/)  Clouds.  (g)  Got 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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I 


iMuiitb 
iJiiy. 


N'AMK   OF 
OIJJECT. 


May    S>    («)  A  Draconis 

V  I.eonis 

/3  Leonis 

7  Urs£e  Maj.  .. 


Secoiiils  of  iraiisit  over  the  seven  wires. 


44,3 
50,7 
55,8 


May  14 


I 


May  If) 


May  17 


May  18 


May  19 


d  Virjrinis 36,0 

(h)  Polaris  SP !    ... 

H.  C.  2496G I  55,2 

^  Vii-jrinis I  27,4 

.,  Bootis !  50,9 

(c)  Arcturiis i    5,6 

ti  Virginis |  36,7 

y'  Virpinis 26,1 

12  Canis  Ven |    7,1 

((/)  Polaris  SP :5t2,5 

(d)  Polaris  SP.R....'    ... 

f  Virginis 25,9 

rj  Ursa'  Maj     26,5 

(f)  Polaris 1H,5 


7'  I.eonis  ........ 

(/)  31  Leonis  Min. . . 

p  Leonis 

a  UrsiE  Miij 

3  Leonis 

{g)  y'  Virginis 

0  Virginis 

Polaris  SP.  R.  ... 

Polaris  .SP 

H.  ('.  24935 

H.  C.  255i;6 

7  Ursae  Min 

a  Coronae 

a  Serpentis 

Var.  Star.  Corona 

/3'  Scorpii 

(/()  0  Ophiuchi 

(i)   Polaris 

(i)   Polaris  R 


a''  Librae 

/3  Libra; 

7  Ursa-  Min 

a  Coronae 

a  Serpentis 

{i)  Var.  Star.  Coronae 

/3'  Scorpii 

0  Ophiuchi 

(/)   Polaris  R 

(/)   Polaris 

a  Ursae  Maj 

2  Leonis 

6  Crateris   

7  Crateris 

\  Draconis 

V  Leonis 

(ot)  Polaris  SP 


4,3= 

16,8 
10,9 
28,1 
25,1 

39,5 


14,7 


12,9 
22  2 
10,2 
52,7 
14,5 


59,2 
19,7 
56,7 
27,8 
U,7 
21,0 
9,0 
51,6 
27,5 


8,4 
2.5,8 

7,9 
40,1 
36,0 
35,6 
54,5 


24,5 
57,9 

4,7 
19,2 

49,4 

25,7 

40,7 

5,3 

19,9 

50,2 
39,4 
24,4 


39,3 
47,5 


18,8 

30,5 
40,0 
42,5 
.S8,5 
47,3 
49,0 


45,0 

42,8 

2r>,5 
37,2 
24,5 
6,4 
29,5 


13,2 
33,5 
41,3 
42,8 
25,5 
36,0 
23,4 
5,2 
39,5 


37,4 
40,3 
21,7 
54,2 
15,5 
4S,9 
3,0 


111 


3,5 
11,1 
18,6 
41,8 

2,8 
14,0 
56,0 
54,0 
19,4 
34,0 

3,5 
52,6 
41,6 

56,0 
52,5 

8,2 
30,5 

32,9 

44,0 

8,5 

57,0 

52,0 

0,5 

1,5 
33,1 
14,6 
26,5 
58,9 
3>U9 
52,1 
38,5 
19,5 

37,5 

27,0 
47,0 
2.5,3 
57,9 
38,7 
50,8 
37,4 
18,5 

29,5 

6,0 
54,6 
35,5 

8,1 
54,4 

2,3 


IV 


43,5 

24,7 
32,5 


VI 


VII 


23,0 
46,5 


5,3  ;  28,'i 


16,6 
9,5 

26,7 
7,5 

34,0 

48,5 


2.9.9 
29,5 
57,0 
21,1 
48,0 
2,7 


17,1  i  30,5 
6,3    19,7 


59,1 
14,5 

6,1 
29,3 


16,4 

20,0 
1.9,7 
50,2 


47,5      1,9 
20,0   37,1 


57,7 
38,1 
11,5 
5,3 
14,2 

11,5 
52,5 
4,5,5 
11,4 
14,4 
5-fi 
7,2 
5.3,0 
33,0 

58,5 

41,2 
0,8 
10,4 
13,3 
52,6 
6,1 
52,0 
32,1 

45,5 

35,7 
9,1 
4,9,5 
22,3 
34,3 
16,1 


11,4 

7,1 
26,0 
18,8 
27,7 

30,5 
11,6 
1 ,5,5 
55,6 
29,5 

7,4 
22  2 

7',2 
46,5 

7,0 

5,5,0 
14,2 
54,5 
28,5 

6,1 
21  2 

6^0 
45,5 


4,9 

23,5 
3,3 
36,3 
1 3,9 
29,4 


2,4  I 

0,5 
51,5 


43,5  ,  57,0 

27.1  i  57,3 
34,5  _  48,1 

2,3  !  16,5 

17.2  31,3 


43,9 
33,0 
33,8 


33,1 
11,1 


16,1 

53,8 

25,1 

h6,i 

40,3 

32,1 

41,2' 

22,0 


45,3 
39,7 
44,5 
20,5 
37,2 
21,5 
0,0 
2,5 


,9,0 
28,0 
38,6 
43,4 
1.9,5- 
36,1 
20,4 
59,2 
14,0 


34,1 

38,1 
17,1 
50,4 
53,2 
42;8 
31,5 


57,4 
46,,0 
51,0 
42,5 

46,5 
31,9 
10,5 

30,5 
10,7 
38,7 
5,2 
54,7 
45,6 

33,5. 


15,5 

59,5 
33,9 
52,2 
35,8 
13,3 
10,5 


22,8 
41,5 
22,5 
58v5/ 
33,0 
51,2 
34,5 
12,7 
21,5 


3,1 
52,4 
30,9 

4,4 
32i5 
56,3 
44^5 


Concluded 

Uansit  over  the 

mean  ol'  rhe 

seven  wires. 


Correction  of 


1 1  .  22  .  43,37 
1 1  .  29  .  24,68 
14,5  i  11  .  41  .32,56 
14,4    11.46.    5,19 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14. 

12. 
12. 
12. 
13. 
13. 
13. 
13. 
1  . 


2, 

9. 

21, 

27. 

47. 

8, 

12, 
34, 
48, 

9. 

9, 
27. 
41  , 

8. 


10.  11  . 

10. 19. 

10.21. 
10. 54. 
11  .  6. 
12.34. 


13, 
13. 
13. 


13.20 
13.43 
15.  20 


15, 
15. 
15. 
15, 
16, 

1  . 

1  , 


28 
36 
53 
56, 

6 

8 


1 4  .  42 
15.    9 

1 5.  20 
15-..  28 

1 5  .  36 
15.53 
1 5  .  56 

16.  6 
1  .  8 
1  .    8 


10. 
II, 
11  , 
II  . 
II  , 
II  , 
13-. 


54 
6 
I'l 
17 
22 
29 
9 


.  16,4') 
.  17,59 
,  26,43 
.  7,61 
,  33,76 
.  48,46 

,  17,04 
,  6,23- 
,  59,06 
,17,16 
,  6,43' 
,  6,16 
.  29,24 
44,61" 

47,43 
19,95 
57,74 
37,9.0 
11,44 
5,34 
14,1* 

,  6,06 
14,42 
52,40 
4.'>,16 

.11,19 
14,2t 
53,53 
7,18 
52,95 
33,06 
44,19 
54,41 

41,06 

0,66 

9,90 

13;  16 

52;44 

6,06 

51,81' 
32,11 
55,57 
4,3,58 

35,66- 

9,11 
49,41 
22,2() 
34,26 
15i91 
,  18,44 


+•282 


Seconds 

of 
.Meridi;iri 
'  transit. 


•085 


(-•160  44,,56 
25,16 
33,04 
5,9^ 


•076 


fI30 


16,88 
1,17 

27,32 
8,06 

34,21 

48,91 

17,49 
6,68 

59,59 
0,74 
1,62 
6,61 

29,88 
1,05 

47,88 
20,48 
58,22 
38,85 
11,88 

5,79. 
14,60 

1,25 
58,00 
52,99 
46,04 
12,46 
14,71 
.54,01 

7,64 
53,35 
3.3,49 

0,63 
59,14 

41,46 

1,08 

11,17 

1'3,63 

52,92 

6,52 

52,21 

32,54 

0,30 

0,02 

36,52 
9,55 
49,81 
22,66 
35,40 
16,36 
2,02 


Clock    Adopt- 
appa-        ed 


reiitly 
Slow. 


42,00 
42,07 
41,91 


46,22 


46,28 
46,2-2 
46,25 

47,51 
47,70 
47,48 


47,73 
47,60 


48,24 

48,38 
48,39 
48,33 
48,58 
48,49 


48,46 
48,56 

48,50 
48,59 


49,46 
49,51 

49,54 
49,65 

49,65 
49,55 


50,64 
50,64 
.50,52 


50,69 


losing: 
Hate. 


0,76 


0,73 


0,79 


0,92 


1,17 


1,30 


Apparent  I!. A 

from  tlje 
Observation. 


13. 
1  , 
13, 
13. 
13, 
14. 

12. 
12. 
12. 

1  . 

I  . 
13. 
13. 

I  . 


3. 
9- 

22. 
27. 
48. 


.3,11 
47,40 
13,56 
54,.'?0 
20,46 


9.35,17 

13.    5,07 

34  .  54,27 

49.47,19 

9  •  48,35 

9  •  49,23 

27.54,23 

42.  17,51 

9  •  4.9,04 


10.  12 
10.20 
10.25 
10.55 

11.  7 

12.  34 

13.  3 


13.21 
13.44 
15.21 
15.29 
15.37 
15.53 
15.57 


16. 
I  . 
1  . 

14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 

1  . 

I  . 

10. 
II  . 
II  . 
II  . 
11  . 
II  . 
I  . 


36,22 

8,83 

.  46,57 

27,22 

0,26 

54,22 

3,05 

49,70 

4f;,45 

41,45 

34,52 

1,00 

3,25 

42,56 

56,20 

41,91 

22,06 

49,49 

48,00 

30,08 

50,62 

0,72 

3,18 

42,48 

56,10 

41,79 

22,13 

50,37 

9 .  50,09 


7. 
9. 
9. 

43. 

9. 
21  , 
29. 
37  ■ 
53. 
57, 

7. 

9. 


1 1  .  23 .  26,52  G 
11.30.    7,12 
11  .  42.  15,01 
1 1 .  46  .  47,89 


55. 

7  . 
12. 
18. 
23, 
30, 

9- 


27,12 
0,16 

40,43 
1,3,28 
26,03 

6,99 
52,74 


Illumination  East. 
wires,  +40',335,  +  26-,868, 


Intervals  for  an  Equatorial   star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
HS',588,  -0',071,  -13",510,  -26',896,  -40',3I3. 


(a)  Clouds.  {/>}  Kxtremely  unsteady.  (c)  A  few  stars  visible  through  clouds.  ('/)  Through  clouds.     Very  unsteady.  (<?)  Clouded  at  the  oiher 

wires — very  unsteady  at  these.  (/)  Kaint.  (y)  Jumped  at  centre  wire.  (A)  Diminished  each  of  the  last  three  wires  by   1".  (i)  Very  unsteady. 

Better  by  reHeciion  than  direct.  (k)  Appears  not  so  bright  as  List  night— not  more  than  5th  magnituue.  (I)  Ij.xtreniely  unsteady — no  dependence  to  lie 

plactd  on  the  observation.  (m)  Unsteady. 
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Right  Ascensioxs  obseuvkd  with  tiik  Transit  in  the  Year  18G6. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


Month 
and 
Day. 


May  19 


namp:  of 

OB.IKCT. 


1         II        HI 


<>  «.  «. 


IV 


May  20 


(a)  Polai-is  SP.  R.... 

H.  C.  2552() 

»;  Bootis 

T  Virjjinis 

a  Draconis 

Arcttiriis 

6  Bootis 

p  Bootis 

e  Bootis 

n.  c.  27357 

(h)  \lr  Bootis 

(c)  Var.  Star.  Corona? 

(d)  Polaris 


May  21  ]  {e)  Polaris  SP 

H.  C.  27.3.57 

■4r   Bootis 

/i  Libra; 

7  Ursae  Min 

ci  CoroiiEE 

(1  Serpentis 

(/)  Var.  Star.  Coronce 

h  Ophiuchi 

(g)  Polaris 

(g)  Polaris  R 


May  22 


12,1 
i(U) 
20,  .0 
20,9 

1,2 
42,5 
27,1 
33,4: 
45,7 

8,0 
19,8 

I5,r, 

49,.) 

4-3, r, 
5,2 
If) 
53, 

24 
8, 
17, 
47. 
14. 


7'  Virginis  .... 

0  V'iroinis 

{h)  Polaris  SP.  R. . . .  I 
(A)  Polaris  SI' 

H.  C.  249Cf) 

t]  Ursae  Maj.   .... 

tl  Bootis 

T  Virginis 

a  Draconis 

0  Bootis 

p  Bootis 

£  Bootis 

a'  LibriE  

{i)  H.  C.  27357 

\lf  Bootis 

/3  Libra; 

7  Ursae  Min 

a  Coronae  

a  Serpentis   

^  Ursae  Min 

(k)  Var.  Star.  Coron:e 
(/)   Polaris 


42,4 
0,9 
3l-,0 
52,8 
15,4 
4,7 
42,9 
4S,() 

8,9 
2.3,0 
34,8 


56,0 
12,2 
14,9 
47,.3 
24,1 
29,5 
26",5 
58,4 
3.6 
31,3 
.38.0 
49,6 


V         VI 


27,0  29,0 


0, 
6 

20, 
29, 
37, 
39, 
21, 
32, 

1, 

26, 


18,4  32,1 
27,2  i  40,8 
37,0  I  45,5 


19,0 

42,4 
lf),3 
16,5 
38,6 
23,1 
29,5 
53,8 
41,6 

3,7 
14,4 
52,3 
22.3 

6,3 

1 5,6 
15,5 


May  23 


0  Virftinis :  26,0 

Polaris  SP I  44.5 

tl  Ursae  Maj.   1  17,8 

tl  Bootis j  41,2 

(m)  T  Virgiiiis 15,0 

a  Draconis 15,3 

0  Bootis I  .37,2 

p  Bootis j  21,6 

£  Bootis I  28,1 


16,9 
40,2 
56,6 
2,9,<) 
48,6 
0,7 
38,8 
44,5 
7,6 
5,1 
18,8 
28,0 
36,3 
37,5 
20,3 
50,7 
31,1 


39,5 
51,5 

39-1 
55,5 

28,5 
47,3 
59,4 
37,5 
43,2 


3.0 

29,1 
35, 1 
4.3,1 
21,4 
54,1 
35,2 
47,1 
14,5 


45,3 
54,2 

1.0 

47,2 
0,8 
10,6 
4,3,1 
20,2 
22,4 
54^3 
59,5 
21,5 
27,2 
.34,0 
41,5 
20,2 
52,6 
33,5 
55,5 
45,5 


59,9 
0,5 
59,5 
9,3 
41,8 
18,6 
21,1 
53,0 
58,4 


4,0 
42,8 
29,4 

1,0 
56,6 
44,1 

49,1 
14.2 
19,1 
55,1 
53,4 
4,9 

43,0 

8,0 
52,5 
50,5 
56,6 

(i,3 

9,3 
48,5 

2.3 
28,1 


59,1 
8,1 

14,0 

17,9 

21,9 

2,5,2 

57,0 

5-i,3 

45,0 

10,3 

14,9 

S5,S 

50,9 

49,4 

55,2 

5,0 

7,« 

47,4 

2,3 

1,1 


6,5 
7,5 
20.9 
23,8 
55,5 
50,9 
43,7 
8,7 
13,7 


19,0 
1 .3,0 
43,5 
14,3 

28,5 
58,4 
11,2 

29.9 
3  4,  .3 
17,8 
8,3 
19,7 

51,5 

26,0 
1.5,3 

.5,8 
10,3 
50,6 
24,5 

2,3 
17,2 
42,0 

'3,5 

12,5 
21,5 

25,0 

48.1 

43,2 

39,3 

10,4 

24,5 

«,7 

26,0 

,30,2 

49,5 

1,3,8 

4,2 

9,1 

49,3 

23,1 

0,9 

7,6 

15,9 


20,0 
25,0 
41,5 
38,2 

9,0 
23,1 

5,6 
24.,5 
28,9 


a.  s. 


43,2 
57,7 
27,8 
59,8 
12,5 
33,0 
45,3 
49,4 

40,8 
23,4 
34,9 

56,5 

24,5 
38,3 
21,0 
24,0 
34,7 
39.3 
15,7 
32,1 
55,2 

9,0 

26,0 
35,0 
18,0 

18,3 
3,8 
53,6 
23,5 
55,9 
29,0 
41,5 
4.5,3 
3,5 
36,5 
1.9,4 

33,4 
38,1 
14,3 
13.5 
30,5 
57,5 

3,3,5 
26,5 
2,4 
52,1 
22,1 
54,5 
27,8 
40,1 
44,0 


VI 1 


C'oncluded 

tran.mt  over  lire 

mean  of  the 

seven  wiies. 


13,0 
11,8 
41,1 
31,8 
26,9 
55,1 

0.9 

4,4 

3,8 

38,5 

49,9 


13.  9 
1 3  .  43 
1 3  .  47 
13.54 
1 3  .  59 

14.  8 
14.  19 
14.25 
14.  38 

■  1 4  .  52 
14.57 
15  .  53 


6,25 

42,67 

29,24 

,    0,86 

,  56,36 

44,00 

48,87 

,  14,10 

.  18.97 

54,77 

,  53,22 

4,80 


I 


7,0;     1.    8.41,36 


42,5 

1,2 

36,0 

37,4 

18.7 

54,5 

29.2 

47,1 

8,6 

G,5 


39,4 

48,3 
25,0 


24,6 
8,0 
37,1 
27,5 
50,8 
57,0 
0,4 
17,4 
59,3 
34,6 
35,9 
17,3 
53,2 
28,1 

45,6 


47,1 
35,5 
23,3 
6,4 
36.0 
26,4 
49,5 
55,8 
59,2 


13.  9. 
14. 52. 
14.57. 
15.  8. 
15.20. 
15.28. 
15. 36, 
1 5 .  53  . 

6. 

8. 

8. 


16. 
I  . 
1. 

12. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 

14. 
14, 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
1  . 


1 3,43 

52,34 

50,56 

5671 

6,09 

9,2.') 

48,66 

2,16 

28,16 

41,13 

53,10 


58.96 
7,87 
1,44 
13.25 
17,67 
21,93 
25,09 
56,76 
52,21 
19.  44,74 
25.  10,14 
1 4,93 
3.5,  ,54 
50,63 
49,16 
55,23 
4,83 
7,80 
36.  47,26 
48,  1,90 
53.  0,75 
8.41,42 


33. 

2  . 

9. 

9. 
21  . 
41  . 
47. 
53 , 


38. 
42. 
.52. 
57. 
8. 
20. 
28. 


13.    2 

13.  9 
13.41 
13.47 
13.53 
13.59 

14.  19 
14.25 
14., 38 


•  6,49 
,10,14 
,  20,64 

,  23,79 

.55,41 

50,87 

43,47 

8,74 

13,64 


Correction  of 


0 

n 

m 

t. 

t. 

$■ 

+•282  r076  rl30 


4--02(: 


+•200 


Second- 

of 
■Meridiai 
I'tuusit. 


1,44 
43,55 

29,69 
1,33 
57,29 
44,45 
49,53 
14,59 
1.9,44 
55,46 
53,69 
5,26 

57,80 

57,01 

53,03 

51,03 

.57,13 

7,36 

.9,7()' 

49,13 

2,62 

2  8.. 59 

57,57 

57,83 

.59,41 

8,29 

56,63 

56,H3 

18,56 

22,57 

25,54 

57,23 

,53,14 

4.5,40 

10,63 

1.5,37 

35,94 

51,32 

49,63 

55,65 

6,10 

8,27 

47,74 

3,75 

1.21 

55,65 

6,9,9 
56,07 
21,28 
24,29 
5.5,95 
51,75 
44,13 

9,26 
14,15 


Clock 

Adopt- 

appa- 

ed 

rently 

lo^in^' 

Slow. 

Hate. 

.s. 

f. 

Ap)i!irent  l'..\. 

I'roni  tlie 

Uhiservatiun. 


56,07 

56.11 
56,10 
56,07 


56,22 
56,11 


50,72 
50,70 

50,70 

! 
50,90  i 
50,83  ' 

50,«9 


53,5-. 
53,48 

53,43 
53,47 

53,53 


5  )-.92 
54,77 


51..84 
54,86 
54,80 


54.86 
54,90 
54,99 

54.95 
54,96 

54,92 
54,87 


1,30 1    1.    9.52,16  G. 


1,42 


1,36 


1.22 


13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 


]  , 

14. 
14, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
16, 
1  , 
I  . 

12, 
13, 
I  , 
1  , 
13, 
13, 
13, 
13, 
14  , 
14, 
14, 
14, 
14, 
14, 
14, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
1. 

13. 
1  . 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 


44 .  34,30 
48  .  20,45 
54  .  52,09 
48,06 
3.5,23 
40,32 
5,38 
10,25 
4(i,28 
44,51 
56.13 


0. 

9. 
20. 
26. 

39. 
53. 

58. 
53  . 


1.9-  50,45 


9, 
53. 
58. 

9. 
21  . 
29- 
37. 
53. 

1  ■ 

9- 


50,37 
46,49 
44,50 
50,61 
0,85 
3,26 
42,63 
.56,14 
22,12 
51,70 


9-51,96 


9 

9 
22 
42 
48 
54 

0 
20 
26 
39 
43 
53 
58 

9 
21 
29 
37 
48 
53 

9 


54,19 
3,10 
51,44 
51,64 
13,38 

,  17,41 
20,39 

.  52,09 
48,00 

.  40,28  \ 

.    5,52  \ 
10,27  j 

.  30,84 
46,23  • 
44,55  I 
.50,58  ' 

,    1,04 

3,22 

42,69 

,58,71 
56,18 
51,13 


3. 

9. 
42. 
48. 
54. 

0. 
20. 
26. 
39. 


3,07 
.52,16 
17,40 
20,41 
52,08 
47,88 
40,28 

5,41 
10,31 


Illumination  East.      Inteuvals  for    an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean   of  the  seven 
wires,    +  40",335,  +26",868,  +  13",588,  -0",071,  -  13',510,  -  26»,896,  -40',313. 


(a)  Unsteady.  (4)  The  stars  unsteady  to-night.  (c)  Not  neirly  so  bright  nor  so  well  defined  as  e  Cor.  Bor.  (rt)  Very  unsteady.     Wind  prevented 

reflection  observation.  {<■)  Extremely  un.steady-^observation  worth  liitle.  (/)  Not  more  tlian  (!A  magnitude — comj-ared  it  with  c  Cor.  lior.  (</)  Very 

unsteady.     Lost  wires  111,  IV  by  the  wind.  '    (A)  Disturbed  by  wind.  (i)  Diiainished  the  tinie  I'".  (k)  Stats  wil.lly  unsteady.  (/>  Clouds. 

{m)  Jumped  at  wire  VI. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
IJay. 


May  23 


NAME   OF 
OH.IIXT. 


Mav24. 


a'  LibrcE 

/i  Ursa?  Mill.  .. 

ij/  Bootis 

fj  Librae 

7  Ursae  JMin.  .. 

(a)  a  Coronas   

(A)  ^UrsiB  Mill.  .. 

(c)  Var.  .Star.  Coronae 
/3  Scorpii    

(d)  0  Opiiiuchi  . . . 


Secomls  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


52,4      6,3 

y,4:  17,5 
1.3,2  ;  26,9 


50,7 
21,'> 

44,9 


May 


May  26 


(e)  p  Bootis 20,5 

£  Bootis 27,1 

«'  Mbrae :  51,4 

(3  Ursfv  Min i  39,3 

xj/  Bootis !    1,1 

fi  Librae i  12,0 

f  Ursae  Min |    ... 

(  /■)  Var.  Star.  Coronae   1 3,2 
(V)/3'  Scorpii 1,1 

e  Virjrinis 23,5 

PolarisSP ':    ... 

T  Virginis j  12,5 

a  Draconis '  l.'(,9 

Arcturiu . .  j  53,0 

e  Bootis . !  34,8 

fi  Ursae  Min j  37,*i 

a  Corona"   ;  iy,0 

a  Ser])entis 3,0 

f  Urss  Min I    ... 

(h)  Vnr.  Star.  Coronaej  12,2 
(i)  Polaris ... 

Regulus '  33,5 


Mav  27 


May  28 


7'  Leon  is 

p  Leonis   

3  Leonis 

Polaris  SP.   .  . 
Polaris  SP.  R. 

ti  Bootis 

(/t)  /j  Ursae  Min.  .. 

Polaris 

Polaris  R 


;>2,rt 

5,2 

16,4 

43,0 

37,2 


48,5 


/3  Leonis 30,7 

Polaris  SP 11,0 

Polaris  SP.  R.  . 

f,  Ursx>  MhJ 12,2 

n  Bootis 34,8 

T  Viigiiiis 9,0 

<i  Drac  mis 10,2 

e  Bootis 31,4 

(/)  p  Bootis I  .■5,9 

a  Coronae  15,3 

a  Serpenlis i  5.9,4 

f  Ursae  Min I    ... 

(?n)  Var.  Star.  CoronK]    8,4 


34,8 
3(j,5 

29,5 
16,5 

58,4 

36,3 
42,3 

.5,2 
'-'9,9 

1 6.3 
25,7 
47,5 
28,2 
15,4 

37,1 
52,0 
2:),0 
44,8 
7,5 
r>6,9 

28,7 
34,0 

1 6.4 
46,6 

27,1 


47,3 
7,1 

18,8 


111 


20,2 
21,4 
32,5 
40,3 
18,5 
51,2 
53,5 
44,1 
30,9 
11,8 

52,0 
57,2 
19,0 
20,3 
31,2 
39,0 
52,6 
43,1 
29,6 

50,4 
57,5 
39,5 
16,3 
21,7 
18,9 
19,0 
48,9 
2.9,9 
51,5 
42,1 


1,0 
21,2 
32,3 


31,0  45,1 
52,5 

49,0 
5,4 

17,5 


51,5 


55,0 


44,7 
21,5 

33,1 

4.9,2 
2 ',4 
42,2 
5.S,7 
31,4 
30,4 
13,0 
4,5, 1 
23,4 


0,0 

58,6 

27,0 
53,7 
3,4 
35,9 
13,5 
1.5,6 
47,1 
45,4 
26,3 
50  6 
38,3 


IV 


34,4  I  48,0 
13,3  '    4,4 


48,0 

34,1 

3,4 

0,3 
59,3 
45,3 
25,5 

7,8 
12,5 
33,3 
12,4 
46,8 
5-2,9 
59,5 
58,3 
44,1 

4,1 
5,5 
53,2 
48,5 
36,2 
41,1 
11,3 
4,2 
43,4 
58,') 
5;,2 


14,9 
35,6 
46,1 
59,8 

56,0 

19,9 

9,4 


6,5 

12,4 

42,5 
14,6 
17,5 
49,3 
45,4 
37,5 

0,5 
40,0 
56,5 
53,3 


3,0 

7,5 

47,7 

21,5 

6,7 
14,3 
59,4 
39,1 

2,3,4 

27,5 

47,1 

3,0 

2,0 

6,4 

5,2 

13,4 

58,5 

17,6 
20,0 

6,5 
20,5 
50,3 

3,2 

2,0 
19,4 
57,0 

4,3 
12,1 
51,0 

28,6 
50,0 
59,6 
14,2 

11,5 
34,1 


18,5 

26,5 

48,0 
35,8 
32,0 

3,0 
17,7 

0,1 
18,5 
1,5,8 
53,5 

3,2 

8,5 


VI 


VII 


2,1 
55,3 
18,2 
21,2 
31,8 


16,0 

33,3 
34,8 
16,3 
52,1 


29,4    44,4 

13,6  [   ... 
52,4;    5,7 


42,7 
1,0 
.-3,7 
16,8 
20,0 
10,5 
28,3 
12,4 

31,1 
24,5 
19,9 
52,2 

4,8 
25,3 
52,5 
34,4 
10,4 

9,4 
27,2 
56,0 


54,5 

1  58,1 

I  14,9 

;  44,5 

32,0 

33,5 

I    •■• 
43,2 

;26,8 

I 

44,5 

33,4 

2  l-,0 

18,9 

47,3 

;  4,3,5 

I  49,5 

(24,0 

;42,i 

6,0 


Concluded 

transit  over  tlie 
mean  of'llie 
seven  wiies. 


42,4  56,1 
4,4  18,6 
1,S,5  27,0 
28,6  !  43,0 
24,0  I  37,5 
...  I  ... 
48,4  I  2,4 
51,31    ... 


40,3 
52,5 

56,4 
46,1 
1 6,3 
49,2 
22  0 
34,'o 
30,8 
7,0 
8,0 
23,3 


54,4 
3,0 

17,5 
0,2 
2,9,8 
21,2 
4,'5,8 
49,8 
46,0 
20,8 


14, 
14. 
14, 
15, 
15. 
15. 
15, 
15. 
15, 
16. 

14. 
14. 
14, 
14. 
14, 
15, 
15, 
15. 
15, 


42 
50 
57 

8 
20 
28 
48 
5! 
56 

6 


,  34,20 

1,3,12 

47,84 

54,00 

,3,31 

6,56 

0,18 

59,.36 

4.5,14 

25,40 


25 .    7,65 

38  .  12,49 

,4?.  3.3,13 

.50.  11,87 

46,6o 

52,79 

59,04 

,  58,24 

43,99 


57. 
8. 
47. 
52. 
,56. 


13.    2.    4,04 
13.    9-    8,08 

13.  53.  53,00 
13., 59-  48,60 

14.  8  .  36,06 
14.  19-41,07 


14.50 
15  .  28 


10,66 
4,20 


15., 36.  43,44 
58,06 
57,14 
40,71 


15 .  47 

15. 52, 
1.8, 


10.  0 
10.  II 
10. 
11  . 
13. 
13. 
13. 
14. 


14,83 
35,64 
46,0-'i 
59,73 

9,31 
58,75 
19,84 

9,17 


25,5  i  36,5  ,     1  . 
1.. 


9-  11,44 

9.    8,25 


11  . 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 


41 

8 

8 

41 

47 
53 
59 
19 
25 
28 
36 
47 


38,4    15.5; 


12,51 
36,94 
39,25 

,14,76 
17,60 
49,39 

,  45,63 
37,73 

,  2,77 
o,6o 

,  40,00 
,56,70 
53,37 


Correction  of 


•29i 


Seconds 

of 

Meiidiai 

1  ruiibit. 


•020;+-200, 


-■114 


f080 


34,68 

14,44 

48,.'i5 

54,50 

4,47 

7,07 

1,84 

59,86 

4,5,6.3 

25,90 

8,17 
13,00 
3.3,61 
1.3.19 
47.11 
53,29 

0,70 
.58,74 
44,48 

4,54 
54,01 
53,54 
49,48 
36,.'i6 
41,73 
11,98 

4,71 
4.3,98 
5.9,72 
57,64 
54,94 

15,35 
36,14 
46,60 
0,22 
5,5,24 
56,29 
20,34 
10,49 

54,88 
54,67 

12,21 
54,96 
52,99 
14,27 
17,30 
49,12 
44,84 
37,20 
2,43 
0,27 
39,70 
54,97 
53,01. 


Clock 
appa- 
runrly 
Slow. 


58,51 
58,48 
58,58 


58,49 
58,64 


59,73 
59,85 
59,89 
59,88 


60,04 


62,69 


63,05 
63,07 
62,89 


63,03 
62,93 
62,94 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


56,25 

56,23  j 
.56,12 

,56,13 


56,28 
56,24 

57,31 
57,26 
57,33 

57,47 
57,33 


57,44 


1,22 


1,19 


i,;i9 


1,52 


1,44 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


14. 
14. 

14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 

14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15. 

13. 

1  . 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 

1  . 

10. 
10. 
10. 

11 . 
1 . 
1 . 

13. 

14. 

1  . 
1  . 

11  . 

1  . 

1  . 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 


43. 
51  , 
58. 

9. 
21  . 

29. 
48. 
53. 

57. 
7. 


30,85 
10,62 
44,53 
50,69  ' 
0,67  1 
3,'.' 8  i 
58,06  j 
56,09  I 
41,86  { 
22,14 


G. 


26.  5,49 
.39  .  10,34 
43  .  30,95 
51  .  10,54 
58  .  44,46 
9 .  50,65 
48  .  58,09 
53.  56,14 
57.41,88 


3. 

9- 

54. 

0. 

9- 
20. 
51  . 
29. 
37- 
48. 
53. 


3,01 
52,48 
52,04 
48,00 
35,09 
40,27 
10,55 

3,32 
42,59 
58,35 
56,27 


9.54,18 

1  .  15,15 
12.35,95] 
25  .  46,43 

7-    0,09; 

9  .  5.5,24 

9  •  56,29  ' 
48  .  20,38 
51  .  10,60 

9  •  57,04 
9  .  56,83 


42. 

9. 

9. 
42. 
48  . 
54. 

0. 
20. 
26. 
29. 
37. 
48. 
53. 


15,00 
57,84 
5,5,87 
17,18 
20,22 
52,04 
47,77 
40,15 
5,38 
3,29 
42,73 
58,01 
56,08 


Illumination  East.  From  May 
the  mean  of  the  seven  wires,  +  40',3.' 
+  26',89f-,  +13',510,  +0',071,  -1.3',588, 


27,  West.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from 
J,5,  +26',868,  +1.3',588,  -0',071,  -1.3',510,  -26",896, 
-26',868,  -40',335. 


wires   I,   II.  Ill,   IV,  V,   VI,   VII,   to 

-40,313.      From    May    27,   +40',313, 


(a)  Cloudy  all  over — Iwd  obervation.  (Al  Cleared  suddenly.  (c)  Would  not  bar  full  illumination.  (d)  The  stars  were  beautifully  steady  early  in 

the  evening — veiy  unsie.idy  later.  {e)  Lost  uiie  VI   by  the  opening  of  the  shuiiers  in  the  Circle  Room.  (/)  Very  f.iini — would  not  bear  good  illuniination. 

((/)  Night  hazy.  {h)  Would  not  bear  sufficient  illumination.  (tl  Cloudtd  at  the  other  wires— faint  at  these.  (i)  Cloudf.  (/)  Omitted  centre 

wire,  which  was  marked  uncertain.  (m)   Vl'ould  hardly  bear  sufficient  illumination. 
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Right  Ascensions  ocseuvkd  with  the  Transit  in  the  Ykau  ISGC 


Jlontli 
and 
Day. 


May  28 


May  29 


May  30 


June  1 


June  2 


NAM?:   OF 
OliJECT. 


/3'  Scorpii   . 
S  Ophiuchi 
(«)  Polaris  . . .  . 


Polaris  SP.  ... 

f  Virgiiiis 

ri  Bootis 

T  Vii-jfinis  .... 
a  Draconis  .... 

Arcturus 

t*  Bootis 

p  Bootis 

6  Bootis 

/3  Ursic  Min.  .. 

\p  Bootis 

/3  Librse  ...... 

7  Ursre  Min.  .. 

a  Coronae 

a  Serpentis  . . . 
^Uisse  Min.  .. 

(J))  Var.  Star.  Corona- 

/3'  Scorpii 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris  SP.  R. . 

Pola-isSP.  ... 
(c)  (f  Virginis 

tf  UrsEe  Waj.  . . 

(jl)  tj  Bootis 

(e)  Arcturus 


>/  Ursae  Maj. 

ti  Bootis  .... 

T  Virginis  . . 
(c)  a  Draconis  . . 

Arcturus  .. . . 

d  Bootis 

p  Bootis 

e  Bootis 

a'  Librae 

/5  Ursae  Min. 

i/f  Bootis 

P  Libras 

7  UrsiE  Min. 

a  Coronas  . . . 

a  Serpentis . . 
(/)  C  Ursffi  Min. 


i/f  Ursae  Maj.  . 

8  Leonis , 

e  Corvi 

Polaris  SP.  . . . 
Polaris  SP.  R.  , 
ri  Ursae  Maj.   . 

t]  Bootis 

T  Virginis  ... 
a  Draconis  . . .  , 
Arcturus , 


Seconds  of  triiitsit  ovur  ttie  seven  wires. 


56,4.    10,9 

38,9   ;VA4 
45,0  I  .02,0 


4,.'5 

9,8 

33,7 

7,8 

8,8 

i8,H 

30,0 

li,3 

'-20,7 

34,5 

55,0 

5,5 

45,0 

13,8 

57,8 

7,1 
55,2 
44.5 


13,5 

8,4 

9,3 

32,1 

46,7 

6,0 

29,0 

3,0 


43,4 

25,2 

.9,6 

1.5,9 
40,2 
29,5 
50,2 

1,0 
39,7 

9,0 
53,1 


0,5 

6,4 

22,3 

6,0 

4,0 

27,1 

0,9 

2,0 

41,5 


18,5 
23,4 
47,8 
21,0 
40,4 

2,4 
51,9 
30,0 
35,9 
25,4 
10,1 
19,2 
28,6 
28,8 
11,4 
44,0 
22,1 

9,2 
52,5 


2.9,5 

21,7 
30,0 

0,9 

26,8 
43,2 
16,3 
35,9 
57,6 
47;3 
25,2 
31,0 
54,1 
20,4 

5,2 
14,5 
23,6 
24,1 

G,9 


111    I    IV 


25,0    39,1 

5,7  I  1,9,3 
0,0  j    7,0 


19,6 
20,7 
36,8 
16,0 

2.5,0 
41,3 
14,4 
33,9 
55,8 


25,0 
36,7 
2,0 
34,4 
12,0 
16,5 
14,1 
45,6 
50,8 
16,3 
2.-,0 
33,0 
12,3 
43,9 
25,1 
49,0 
36,7 
23,4 

3,0 


22,5 
35,2 
50,8 
0,5 
15,1 

47,5 
57,1 
29,8 

7,5 
11,8 

9,4 
40,9 
46,2 

8,0 
11,3 
20,5 
28,1 

8,0 
3,9,0 
20,2 
44,3 

38,9 
35,0 
51,2 

23,5 
45,7 
55,5 
27,9 
5,5 
10,1 


3.5,0 
50,1 
1 6,2 
48,0 
44,1 
31,1 
35,9 

6M 
7,0 
40,1 
46,4 
57,2 
59,0 
38,4 
55,1 
52,2 
37,5 

8,5 


36,0 
48,5 
11,8 
14,7 
29,4 

8,4 
11,5 
43,1 
39,2 
26,4 
31,3 
56,5 

1,4 

~~,  J. 

2,3 
35,5 
41,5 
52,0 
54,2 
33,7 
50,5 


49,4 
5,5 

39,0 
6,6 
9,6 
41,4 
37,1 
24,3 


VI    1   VII 


Concluded 

trnnsit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


«.  s, 


53,5 
33,1 
23,0 

43,5 
3,8 
30,7 
1,5 
16,2 
45,4 
58,7 
17,0 
21,4 
58,6 
55,7; 
0,0' 
42,1  I 
14,3 
52,3 
2,0 
7,3' 
52,1 

21,5 


42,5 

33,1 
28,9 
44,0 

29,9 
26,0 
56,8 
11,5 
40,8 
53,7 
12,3 
1 6,8 
36,2 
53,5 
50,9 
55,5 
37,2 
9,8 
47,4 
56,7 

17,0 

4,0 

20,3 

44,0 
27,8 
24,0 
55,1  i 
9,4 
39,0 


7,5 
46,1 
23,0 


17,0 
44.,7 
15,0 
47,5 
59,7 
20,1 
32,5 
36,5 
49,3 
10,7 
13,6 
25,6 
29,2 
5,5 
7,3 
22,1 
6,2 
22,5 


5,3,7 
43,1 
58,0 

50,0 
40,0 
10,0 
43,0 
5,5,0 
15,7 
28,0 
31,7 
50,0 
44,1 
6,0 
9,0 
20,8 
24,5 
1,0 


35,9 
18,4 
34,8 
44,0 

48,5 
38,1 
8,1 
41,2 
53,0 


21,8 
59,6 
36,5 


15.56.39,17 

16.    6.19,30 

1.9.    9,50 


57.0  13, 
30,5     13, 

59.01  13, 


28,5 
19,7 
14,1 
42,4 
48,3 
51,7 
40,3 
26,0 
27,3 
10,0 
44,3 
19,0 

37,2 
20,5 
34,5 


1,0 


14,7 
57,4 
12,4 

11,3 
54,4 
23,5 

.9,3 
37,6 
43,5 
46,8 

.3,8 
35,5 
21,2 
22,4 

5,2 
39,7 
14,4 


55,0: 
32,8 

4,9,1 
54,0; 

9,4: 

52,3' 

21,8  i 

1 3,0' 

7,4 


13, 

13 

14, 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15. 

15. 

15. 

15. 

1  . 

1  . 

13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14. 


8  .  3.3,22 
26.50,19 
47.  I6,;j0 
53  .  48,03 
59.44,10 
8.31,07 
36,16 
1,27 
6,16 
7,34 
40,37 
4fi,43 
57,26 
5.0,04 
36 .  38,,50 

47  .  .55,50 
52.  52,10 
56 .  37,73 

9.    8,.56 
9.  10,92 

9.37,86 

9 .  33,75 

27  .  48,64 

42.  11,91 

48  .  1  4,71 
9 .  29,50 


19 
25 
38 

50 
57 
8 
19 
27 


13  .  42 
13.48 

13.  54 

14.  0 
14.  9 
1 4 .  20 
14.  25 
14.39 
14.  43 

14.  51 
14.58 

15.  9 
15.20 
15.28 
15.  37 
15.  48 


II  . 
I  1  . 
12. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 


1  , 

6, 

3. 

9. 

9. 
42  . 
48. 
54. 

0. 

9. 


.  8.56 
.  11,60 
.43,21 
.  39,43 
.  26,33 
.  3 1 ,46' 
.  56,57 
.  1,40 
.  22,06 
.  2,37 
.  35,64 
.41,71 
.  52,.36 
.  54,33 
.33,81 
.  50,49 

57,79 

40,53 

5,71 

2.9,94 

35,58 

6,71 

9,70 

41,36 

37,44 

24,44 


Correction  of 


■•292 


•114 


+•080 


Seconds 

ol 
Merldiim 
I'ran^it 


38,99 

19,10 

52,94 

51,24 
4f),94 
16,00 
47,76 
4,3,31 
30,77 
35,63 
0,93 
5,83 
5,96 
40,04 
46,24 
56,13 
58,71 
38,20 
53,77 
51,77 
37,55 
54,98 
54,36 

51,60 

51,77 
48,39 
11,42 
14,41 
29,20 

8,07 
11,30 
42,94 
38,64 
26,03 
30,93 
56,22 

1,07 
21,88 

1,05 
.35,31 
41,52 
5  1 ,23 
54,00 
.3.3,51 
48,76 

57,36 

49,23 

5,53 

47,9fi 
49,32 
6,22 
9,40 
41,09 
36,65 
24,14 


Clock  Adopt- 

appa-  i      eJ 

reiitly  ,  losing 

Siow.  Hate. 


62,97 
63,09 


64,34 

6i-,;i6 
64,25 

64,35 

64,53 
64,42 

64,54 
64,40 

64,50 
64,44 


64,41 


5,89 
5,87 
5,95 
5,91 


9,19 

9,04 
9,06 

9,07 

9,22 
9,17 
9,06 

9,27 
9, 1  -3 

.9.21 
9,14 


10,77 
10,77 


1 1 ,03 
10,91 
10,9a 

10,96 


1,44 
MO 


1,56 


1,79 


1,85 


Appaient  ]\.\, 

IVoni  tlie 

Observat.on. 


15.  57.  42,03  iG. 

16.  7.22,16' 
1.9.  56,45  i 


1  , 
13, 
13. 
13, 
14, 
14, 
14, 
14. 
14, 
14, 
14, 
15, 
15, 
15, 


1  5  .  37 
15.48 


15, 
15 
1  , 

1  , 


5.5,50 
54,22 
20,30 
52,07 
47,63 
9 .  35,09 
20  .  39,96 

5,27 
10,19 
10,33 
44,42 
50,63 

0,53 

3,12 
42,62 
58,20 
56,20 
41,99 

0,06 
59,44 


26. 
39. 

51  . 
58. 

9. 
21  . 
29. 


1.9.  57,46 


1.  9. 
13. 27. 
13. 42. 
13.48. 
14.    9. 


57,63 
54,28 
17,32 
20,32 
3.5,13 


13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 

11. 
11  . 

12. 

1  . 

1  . 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 


17,12 
20,37 
52,02 
47,72 
35,12 
40,04 
5,33 
10,20 
31,02 
10,20 
44,47 
9 .  50,69 
21  .  0,41 
29  .  3,20 
37  .  42,71 
48  .  57,98 

2.  8,10 
6 .  59,98 

3.  16,35 
58,87 

0,23 
42.17,17 
48  .  20,35 
54  .  5-?,05 

0 .  47,62 

9.35,12 


9- 
10. 


lLlyUMiN.\TiON  West.      Intervals    for  an   Equatorial  star  from   wires  I,   II,  III,  IV,  V,   VI,  VII,  to   the  mean  of  the 
■wires,    +40*,313,   +  26'',896, .+ 13*,5I0,    +0",071,    -  13',588,    -  26",868,  -  40',335. 


May  29,  23''.  45",  put  Hardy  forward  1" 


(a)  Faint,  but  satisfactory. 


(4)  Would  not  bear  sufficient  illuniiniition.  (c)  Clouded  at  the  other 

(e)  Cloudy  all  over.  (/)  Clouds — very  faint  at  centre  wire. 


(1/)  Clouded  at  wire  II. 


Right  Ascensions  ouserved  with  thk  Transit  in  thi:  Yeah  1806. 


23 


MuiiUi 
and 
Day. 


June  2 


June  6 


June  7 


Secoinis  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


NAM  I'.   Ol- 
OU.lKCr. 


(«) 


(A) 


0  Boot's 

p  Bootis 

e  Bootis 

/3  UrsaB  Min.  ... 

1^  BoDtis   

a  Libia.' 

Argelander  l.').3'2S 

7  IJrsiE  Mil) 

a  Coronae  

o  Serpentis  .... 

f  Ursif  Min 

Var.  Stir.  Coron* 
11.  C.  2;),54'2 

Polaris  9.V 

Polaris  S P.  R  ... 

e  Bootis 

a'  Lil)r8P 

/i  Ursa"  Min 

KJ/  Bootis 

/3  Librce 

7  Ursoe  ^lin 

a  Corona3 

a  Ser|)entis 

^  UrsiB  Min 

Var.  Star.  Coronas 

11.0.294,30 

?  Opliiiurhi 


June   8 


(c)  0  1  L 

(c)  0  2  L._ 

i[/  Bootis 

/3  Librae 

a  Corona?  

a  Serpentis 

Ar<r.  I'fi", '27()I... 

Var.  Star  CoroniE 

H.  C.  2()4,'iO 

S  Opliiuchi 

(c)  Polaris 

(c)  Polaris  R 

W02L. 

if/  Bootis 

/i  Libras 

n  Coronae  

(rf)  a  Serpentis 

(c)  Var.  Star.  Coronae 

/3'  Scorpii   .... 

c  0()hiiichi. .  .  . 

H.  C.  29917... 

t]  Draconis . 

(f)  Polaris   


Jii'ie  9  '  (i.')  0  1  L. 
'  ig)  0  2  L. 


June  10    (/<)  I'olaris  .. 
1         Polaris  R. 


1     I    II 


23.3 

7,8 
14,1 
27,6 
48.5 

.5.9,0 

37,7 

7,3 

51,4 

0,4 
19,0 

2,5 

7.2 
.SI, 5 
20,.-) 
41.2 
52,2 
30,7 

0,4 
44,5 

5.3,5 
49,7 
24,1 


••59,7 
50,5 
58,5 
42,4 
49,7 

48,1 
22,4 
39,0 


18,4 

37,9 
4  8,() 
5G,7 
40,6 
.50,1 
.38,1 
20,5 
26.2 
27,2 


7,4 
24,5 

32,0 


111 


45,5 
2.3.3 
29,2 
19,0 

12,5 

22,0 

4.8 
37,0 
15,5 
41,1 

12,5 

22.4 
45, '2 
11.4 
56,fj 

5fi 
15,2 
1  .•■.,4 
57,8 
.30,0 

8,5 
21,8 
37,5 


54,8 

4,0 

13,4 

56,1 


20,0 
35,8 
45,0 


.?.3,1 

52,9 
2,2  1 
11,9 
54,3  : 
5,0  I 
52,1  1 
34,0  i 

1,1 

55,6  I 


IV    i     V 


7,4 
39,0 
44,1 

9,4 
18,5 
26,1 
20.7 

6,0 
.'^7,2 
18,3 
42,3 
30,  .3 

3,2 


18,0 
37,5 
59,2 
2,,3 
11.6 
19,5 
59.1 
30,3 
11,2 
3,5,5 
2,3,4 
54,1 
51,1 

24,5 

9,9 
17,5 
28,6 

9,5 
19,6 

51,8 
49,0 


47,5 

8,1 
1 5,()  I 
26,9 

7,7 
20,0 

6.3 
47.5 
36,3 
24,0 


22,0 
39,3 

41,5 


36,5 
5.3,8 


44,5 


29,6 

54,5 
59,4 

0,4 
33,7 
39,8 

5,9 
50,5 
52,4 
31,9 
48.6 
45,3 
25,2 


34,5 

52,5 
1.3,3 
53,4 
26,8 
32,8 
43,3 
45,4 
25,0 
41,2 
38,5 
26,2 
4,5 


56,3 
25,0 
31,1 
43,7 
23,1 
34,8 
36,3 
24,3 
2,5 


2,3 
2,3,2 
29,2 
42^0 
21,4 
35,1 
20,5 

1,1 
11,4 
52,5 


51,4 
8,5 


51,5 


51,9 

10,5 
14,9 
52,.3 
49.0 
53,7 
50,8 
35,2 

7,7 
45,5 
55,5 

0,5 
48,1 


42,0 

7,9 
27,4 
44.7 
42,1 
47,0 
28  2 

0^9 
38,8 
47,9 
53,7 
58,7 
18,2 


11,2 
40,2 
45,0 
59,0 
36,8 
.50,1 
51,9 
57,1 
16,3 


38,6 
43,1 
57,4 
35,2 
50,2 
34,8 
14,5 
47,2 
21,2 
12,0 

5,8 
23,4 

6,5 


VI 


Vll 


13,8 

26,0 

30,0 

42,() 

1    4,0 

6.9 

il8,7 
i  22,5 
158.9 

0,0 
15.5 

9,5 


35,7 
41,8 
45,2 
33,5 
1.9,1 
20,8 

3,5 

37,8 
12,5 

30,5 
32,1 


42.0  I  52,5 


23.1 
41.1 
.349 
57,2 

0,1 
11,7 
15,8 
52,1 
5.3,1 

8,5 
31,0 
31,4 


25,5 
55,3 
58,2 
14.0 
50,2 

6,7 
28,8 
2.9,5 

9,5 

31,5 

5.3,5 
56,4 
12,3 
48,5 
5,0 
49.3 
27,7 
22,0 
49,5 
11,0 

20,5 

37,7 

12,0 


38,3 
55,1 

2(),2 
12,3 
13.9 
56,4 
30,8 
5,5 

2,3,. 5 

3,1 

45,0 


10,5 
12,0 
2.0,1 

4,0 
19,5 
21,6 

0,9 
43,1 

22,5 


8,8 
10,1 
27,4 

2,1 
20,0 

3,3 
41,3 
57,3 
18,0 
25,5 

35,3 
52,4 

22,5 


(loncluile  1 

Iratisit,  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


14.20 
14.25 


14, 
14. 
14. 
15, 
15, 
15, 


38 

51 

58 

9 

17 
20 


15.28 
15.37 
1 5  .  48 
1 5  .  53 
16.    4 


13, 
13, 

14, 
14. 
14. 
14, 
15, 
15, 
15, 
15. 
15. 
15, 


9 
9 
38 
43 
50 
58 
9 
20 
28 
37 
48 
53 


15.. 59 
16.    7 


59. 
1  . 


4. 

5. 
14.58 
15.  9 
1 5  .  28 
15.37 
15.  52 
15.  53 
1 5  .  .',9 


16, 
1, 
1  . 

5 
14, 
15, 
15 
15 
15 
15 
16 


7. 

10. 

9- 

6. 

58. 

9. 

28. 
.37. 
53  . 

57. 
7. 


16.  16 
16.21 . 
1  .    9 . 

5.    7. 
5  .  10. 


29,60 

54,70 

59,56 

,    0,69 

,  33,76 

,  3.9,83 

5,79 

50,5 1 

52,46 

,31.90 

.  48,70 

45,43 

25,46 

,  27,.32 

.31,58 

52,70 

.  1,3,26 

53.34 

26,83 

,  3.3,01 

43,51 

4.5,57 

24,.99 

41.56 

,  38,51 

,  26,37 

,    4,54 

3.9,19 
,  56,36 
,  25,05 
,31,19 
,  4.3,76 
.23,16 
,  34,73 
,  36,62 
,  24.43 
.  2,66 
.  1,96 
.56,17 

2,29 
23,29 
29,31 
42,08 
21,39 
3.5,06 
20,63 

0.94 
11,64 
52,.57 
58,63 

51,27 
8,51 


1.9.  57,06 
1.    9.54,09 


1 


("orrfc'ion  of 


•292;   -114 


•080 


Secon-l 

o( 
.Meritlian 
'I'lati^it 


29,07 

54,.36 

59,23 

i  59,37 

33.4.3 

39.6a- 
4.6() 
49,38 
52,13 
31.60 
46,97 
45,10 
24,93 

45,34 
4.5,32 
52,37 
1.3,08 
52,02 
26,50 
32,82 
42,38 
4.5,24 
24,69 
39,83 
,38,18 
25,57 
4,34 

38,88 
56,05 
24,72 
31,00 
43,43 
22,86 
34,40 
36,29 
23,63 
2,46 
45,40 
42,59 

I    1,98 

I  22,.96 
29,12 

I  41,75 
21,09 

I  34,73 
20,45 
0,74 
10,76 
51,87 
42,07 

50,96 
8,20 

40,50 
40,51 


(;io(k  1  Adopt. 
app.T-  1     ed 
rent  I  y  losing- 
Slow.  Itate. 


1 1 ,08 
11.00 

11.14 
11,01 


11,08 
11,0') 


17.84 
17,n6 

18,06 
17,84 

17,96 

17,98 


17,91 


19,83 
19,66 
19,77 
19,81 


19,80 


21, .59 
21,54 
21,45 
21,58 

21, .57 
21,52 


1,85 


1,81 


1.80 


1,75 


Apparent  It. A. 

from  ilie 
Obsei  vation. 


1,74 


1,71 


14.  20 
14.  26 
14.39 
14.  51 

14.58 


15, 
15. 


15.21 


15. 
15, 


29 
37 


15. 48. 
1 5  .  53  . 
16.    4, 

1  .  10, 
1  .  10, 

14.39. 
14.43, 
14.51 , 
14.58. 

15.  9. 
15.21 , 
15.29. 
15.37 . 
15. 4S. 
15.53. 
1 5  .  59  . 

16.  7- 

4 .  59  ■ 

5.  2. 
14.58. 
15.  9- 
1 5  .  29  . 
15.37. 
15.52. 
1 5  .  £3  , 
15.59. 


16. 
1  . 
1  , 


.  40,06 

5,36 

10,25 

10,40 

.  44,47 

,  50,70 

,15,73 

,    0,45 

.3,21 

42,69 

,  58,08 

,  56,22 

,  36,06 

,    3,10 

.    3,08 

,  10,25 

.  30,96 

.    .9,91 

,  44,40 

,  50,73 

,    0,31 

,    3,18 

42,64 

,  57,79 

56,15 

43,55 

22,33 

,  57,86 
1 5,04 
44,45 
,  50,75 
,  3,20 
,  42,64 
,  54.20 
.  56,09 
,  43,44 
.  22  28 
•  5^90 
.    3,09 


5.    6.22,76 

14  .  58  .  44,46 
15.  9.50,63 
15.29.    3,29 

15.  37  .  42,64 

15  .  .53  .  5f),30 
1 5  .  57  .  42,02 

16.  7-22,32 
16.16.32,36 
16.22.  13,47 

1.10.    3,30 

5.    8.12,48 
5.10.29,73 


10. 
10. 


G. 


6,10 
6,11 


Illumination  West.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II, 
wires,    +40',31.3,   +  26»,896,   +  13»,510,   +0',071,  -  13',588,   -  26',868,  -  40',335. 


Ill,  IV,  V,  VI,   VII,  to   the  mean  of  the   seven 


(a)  Not  more  than  R.J  ma^ — perhaps  under. 
(e)  Very  faint,  but  clouuii  make  the  magnitude  doubtful 
(A)  Faint. 


(4)  Would  not  bear  sufficient  illumination— about  ftth  mag.  (c)  Clouds. 

(/)  Could  not  see  it  at  the  iirst  four  wires-faint  at  the  last  three. 


((/)  First  wire  doubtful. 
(g)  Kxeeedingly  unsteady. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


June  1 1 


June  12 


June  13 


June  14 


June  15 
June l6 


June  19 


NAME   OF 
OBJECT. 


(«)  ©  1   L.  . 

(«)(/;)  0  2  L. 


a  Coronas  . . 
(c)  a  Serpentis 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


II 


20,6    35,3 
37,9    52,6 


49,8 
34,0 


(d)  S  Leonis 47,2 

(e)  c  Corvi 3,2 


a'  Librae 
\//  Bootis 


19,2 
29,4 


.-5,0 
47,5 

1,6 
17,7 
3S,3 
44,5 


55,5  I    6,0 


(f)  Polaris  SP 

(>•)  Polaris  S P.  R.... 

Arctunis 21,0^35,3 

a  Coronas I  46,6  ;     1,8 


III 


Polaris '  31,0 

(/)02I I    ... 

ifKg)ft  I''l"-«^ i3i,S 

u  Coronas  43,1 


39,5 
30,^ 


^! 


,1 


June  20 


June  21 


June  22 


June  23 


0  1  L 

(/O  0  2  L I 

fJ  Libra 

a  Coroiiai   

a  Serpentis [ 

(i)  Var.  Star  Coronac 

/iJ'  Scorpii    i 

c  OphiucJii 

H.  C.  29892 

(^)  Antares ' 

H.  C.  302.'?7... 
(l)  ^Herculis  . . . 

Gr.  2377  ...... 

H.  C.  30806... 

H.  C.  30981... 

11.  C.  31928... 


(/)  0  1  L- 
(/)  O  2  L. 


(/)('")  0  1 
(7«)  ©  2  L. 


(/)/3  Libra. 

a  Coronee 

a  Serpentis  . . . 
(n)  V«r.  Star.  Corona- 

H  Herculis 

Polaris  li 

Polaris 

(/)(o)0  1  L 

©  2  L 

Polaris  Si'.  R.  . . . 

Polaris  SP 

/3  Libra? 

a  Corona;  


21,5 
39,1 
30,0 

38,2 

QO    1 

31,4 
19,3 
2,1 
45,6 
50,3 
52,4 
49,2 
54,4 

43,2 
25,5 

2.9,4 

47,2 

37,4 
55,1 


33,0 
17,0 

45,0 
'i0,0 


10,2 
53,0 

22,8 
30,7 


36,^2 
53,8 
43,5 
53,0 
35,5 
46,3 
33,7 
1.5,3 
11,1 

5,1 
24,4 

4,8 
1.9,0 

2,8 

1P,1 
15,2 


51,7 
9,6 


47,9 
30,4 
41,2 
59,8 
28,5 


35,0 
4,5 

36,.'? 
•1-5,6 


49,9 
7,3 

20,0 
1,0 

15,8 
32,0 
47,2 
59,5 


49,5 
16,9 

44,5 


13,3 

50,8 

8,5 
57,1 

8,3 
49,1 

1,3 
48,0 
2.9,0 
36,1 
20,1 
56,2 
20,8 
44,7 
23,1 
55,1 

4,3 


6,3 

24,3 


2,8 
44,1 
56,2 
15,0 

37,0 

22,0 
39,5 

3,5 

50,0 
0,8 


IV 


4,6 

21,7 

35,2 
14,5 

30,2 

46,5 

1,1 


14,7    30,1 


3,7 
31,8 

51,5 


28,3 

5,5 
23,2 
10,7 
2.S,4 

2,8 
16,3 

2,2 
42,4 

1,3 
34,8 
28,2 
36,5 

8,3 
43,2 
31,4 
53,7 


21,1 
39,1 


18,1 
57,5 
11,1 
30,1 

44,0 

3f),4 
54,2 

17,5 

3,4 

15,8 


19,4 
57,0 

50,4 
28,4 

45,2 

1,2 

15,3 


18,1 
47,1 

6,5 

14,5 

29,5 
43,4 

20,3 
38,1 
24,5 
38,6 
16,5 
31,6 
16,5 
56,0 
27,2 
50,0 
0,7 
52,7 
33,5 
3,8 
7,8 
44,6 

28,3 
45,9 

36,2 

54,0 

19,2 
33,^ 
11,3 
26,2 
45,6 

0,5 

51,4 
9,2 


17,3 
31,4 


VI      vn 


33,8    48,5 
51,3      6,2 


5,5 
41,7 


15,5 
29,1 
45,1 


41,5 

32,3 

2,0 

7,0 

29,1 
43,1 
58,5 

34,9 
52,6 
38,0 
53,5 

29,9 
46,4 
30,6 

9,1 

52,2 
5,0 
31,9 
8,3 
57,9 
2.3,9 
43,7 
33,3 

42,8 
0,5 


8,5 

32,5 
48,2 
24,5 
41,1 
1,0 
58,0 


5,9 
23,6 
34,5 

30,9 
4(),2 


Concluded 

transit  over  the 

mean  ol  the 

seven  wires. 


20,5 


13,7 

30,2 

43,0 

0,1 


50,5 
46,5 
17,2 

18,5 

43,5 
56,5 
14,0 

4.0,6 

7,4 
51,5 

8,7 
43,5 

1,4 
44,7 
23,0 
17,3 
20,1 

4,1 
24,2 
22,5 

19,7 

23,2 

57,5 
15,3 


23,3 

46,1 
3,4 
38,3 
56,2 
l6,0 
11,0 


20,7 
38,4 
42,0 

44,0 
1,4 


16.    4,58 
1 8  .  22,00 


15.28  .35,20 
I  5  .  37  .  1 4,62 

11.  ()' .  30,4.'J 

12.  2.4f),6l 
14.43.  1,17 
14.58.  14,76 


13. 
13. 
14. 
15. 


9 

9 

9 

28 


20,42 

26,20 

3,77 

31,91 


I.    9-54,07 

5  .  38  .  59,61 
15.  9-  15,74 
15.28.28,;,'9 


5  .  49  . 
5.51  . 

15.  9. 
15.28. 
15. 37. 
15.53. 
15.57. 

16.  6. 
16.  16. 
16.20. 
16. 27. 
16.35, 
16 .  42  . 

16 .  47 . 
16.51 , 

17.  19. 


5,54 
23,24 
10,75 
23,39 

2,77 
16,39 

2,14 
42,41 

1,54 
35,06 
28,27 
3-,64 

8,61 
43,37 
31,43 
54,26 


Correction  of 


292 


5.53.  13,44 
5.55.31,17 

5.57.21,23 
5.59.39,13 

15.  9.  5,34 
15.  28  .  18,09 
15.  .S6.  57,58 
15.53.  11,19 
17.  40.  30,36 
1.9-  44,43 
1.  9-47,09 


6. 

6. 
13. 
13. 
15. 
15. 


4. 
7. 
9. 
9- 
9- 
28, 


3i,58 
54,29 
18,44 
14,91 
3,53 

15,99 


•114 


Second.- 

of 

Meridian 
Transit. 


fOSO 


4,27 
21,69 

34,87 
14,32 

30,13 

46,43 

0,99 

14,43 

38,4 1 

39,94 

3,47 

31,58 

37,51 

59,30 
1 5,55 
28,06 

5,23 
2  2,9. '5 
10,56 
23,01) 

2,47 
16,0,') 

1,96 
42,21 

0,93 
34,88 
27,48 
36,30 

8,01 
42,89 
30,52 
52,99 

13,13 

30,86 

20,92 
38,82 

5,15 
17,76 
57,28 
10,86 
30,03 
30,85 
30,53 

36,27 
53,98 
.32,18 
32,93 
3,34, 
1 5,6()' 


Clock 
appii- 
renlly 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,71 


28,,'?2      1,70 
28,35  i 

29,74!    1,66 
2.9,7  + 
29,93 
30,09 


31,55 
31,61 


35,10; 
3,';,12 


1,55 


1,71 


1,71 


40,08 
40, 1  1 
10,19  1 

40,09  : 

40,08 : 
40,20 ; 

40,34 


45,48 
4.-5,  ^'9 
45,37 

45,55 


1,94 


2,02 


47,29 
47,48 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


5.  16.30,17  G. 
5.18.47,59 


15.29.    3,20 
15.37.42,65 

11.6.  59,86 
12.    3.  16,22 

14.43.30,97 
14.  58.  44,42 

1 .10.  9,91 

1  .10.  11,41 

14.  9.35,00 
15.29.    3,20 

1 .  10. 11,61 

5  .  39  .  33,72 

15.  i).  50,65 
15.29.    3,18 


5. 

5. 

15. 


49 

52 

9 


15.29 

15. 3r 

1 5  .  53 
15.57 
16.  7 
16.  16 
16.21 
16.28 
16 .  3() 
16.42 
16.48 
16.52 
17.20 


44,66 
2,37 

50,66 

3,18 

42,60 

56,21 

,42,12 
22,38 
41,11 
1 5,06 
7,67 
16,50 

,  48,22 
23,11 
10,74 

,  33,24 


5.53.  54,28 

5.  56.  12,01 

5  .  58  .    3,78 

6.  0.21,69 


15. 
15. 
15. 
15. 
17. 

1  . 

1  . 

6. 

6. 

1 . 

1  . 
15. 
15. 


9 
29 

37 

53 
41 
10 

10 


50,53 
3,17 
42,70 
56,30 
15,62 
17,05 
16,73 


5  .  22,88 

8  .  40,60 

10 .  19,39 

10.  20,14 

9  -  50,71 
29.    3,06 


Illumination  West.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  111,  IV,  V,  VI,  Vll,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +40%313,    +  2 6', 8 96,    +13",510,    ^-0%071,    -I3",588,   -26',868,   -40',335. 


(a)  Exceedingly  unsteady.                     (ft)  Last  wire  of  2  L.  cloudy.                     (c)  I'loudcd  at  the  la<t  wire.  (rf>  Clouded  at  wire  V'l — very  faint  at  VII. 

(e)  Very  faint.             (/)  Clouded  at  the  o:her  wires.     Clock  corrections  interpolated  from  June   19  and  22  (y)  First  wire  uncertain.            (A)  Very  faint  at  last 

wire.     Limbs  remarkably  .sharp.           («)  About  9.1  mag.     Barely  visible  wlien  the  wires  could  be  at  all  seen.  (/c)  Very  unsieady.             (/)  Jumped  stranfjoly  at 

wire  II.            (m)  Very  ragged  and  unsteady,  especiidly  1  L.            (n)  Barely  visible— transits  li-.tle  better  than  guesses.            («)   Wires  not  in  good  focus  at  1  L. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Month    I 
and 
Day.     ; 


NAME   OK 
OBJ  FXT. 


June  23' 


a  Serpentis 

Var.  Star.  Coronae 

H.  C.  294;iO 

8  Ophiuchi 

H.  C.  29914 

»;  Draconis 

H.  C.  SOi'.il 

H.  C.  302.53 

f  Hcrciilis 

(ir.  2377  


Secontls  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


HI 


II.  C.  30806". 


Jiine2o, 


June  26 


ft  Librae 

(I  Coronas  

a  Serpentis 

(rt)  Var.  Star.  Coronae 

H.  C.  2O4.,">0 

S  Ophiuchi 

H..C.  29917 

H.  C.  30237 

Gr.  2377 

H.  C.  30806  

H.  C.  30966 

E  Ursae  Minoris  . . 

a  Herculis 

H.  C.  31655 

Polaris 

Polaris  R 

(6)01  L 

02  L 

a  Coronae  

a  Serpentis 

Var.  Star.  Coronas 

H.  C.  29430  . . . 

8  Ophiuchi. . . . 

H.  C.  29917  •■- 

»;  Draconis  .... 

H.  C.  30253... 

i^  Herculis  .... 

Gr.  2377 

H.  C.  .30981  ... 

Argelander  16665 

e  Ursae  Minoris 

a  Herculis  .... 
(c)  H.  C.  31655... 


June  27 


W0  1  u- 

(rf)02  L 

(eXf)  Polaris  S P.  .. 

Arclurus 

/3  Librte 

a  Coronae 

a  Serpentis  . . . 

(g)  Var.  Star.  Coronae 

8  Ophiuchi  . . . 

H.  C.  29892... 


June  28 


(d)  0  1  L. 


15,1 

24,1 
1.9,8 
54,8 
5.3,0 

45,1 
3,2 
42,1 
47,1 
35,3 

18,1 
25,7 
10,0 
19,2 
1,3,8 
50,1 
53,8 
39,2 
41,5 
30,3 


1,2 

3.9,2 
44,5 


31,1 
23,7 
8,0 
17,1 
11,5 
48,0 
51,7 
53,6 
55,0 
35,0 
39,* 
27,2 


59,2 
37,2 

19,8 
38,0 
22,5 
56,2 
14,0 
21,5 
5,9 
14,8 
4.5,6 
28,3 

26,9 


28,5 
39,0 
51,8 
8,1 
16,2 
29,5 
16,7 
35,2 
57,8 
11,5 
5->,5 

31,5 
41,0 
23,7 
34,1 
46,1 

3,5 
29,0 
11,1 

6,2 
50,5 

38,6 
15,2 
17,7 
56,5 


27,9 

4.5,8 

39,1 

21,5 

32,2 

44,0 

1,4 

27,0 

22,2 

27,0 

50,8 

4,0 

3,3 


13,1 
15,2 

35,0 
53,0 
29,5 
10,5 
27,4 
36,7 
19,4 
30,0 
59,2 
53,9 

41,5 


41,9 


IV 


55,5 


54,1 

9,0 

24,0 

56,3 

21,6 

3.5,1 

39,2 

2,6 

58,0 

26,3 

48,8 

20,5 

()',8 

39,2 

13,5 

29,2 

36,2 

1,1 

15,7 

35,9 

4,5,1 

58,9 

56,0 

11,3 

37,1 

50,6  ! 

4.9,1 

1 
.  >   •      1 

17,9 

50,8  i 

17,0 

30,3 

3,9 

39,6 

42,8 

15,2 

30,8 

56,0 

10,5 

31,1 

16,4 

52,4 

17,6 

58,5 

29,0 

43,0 

55,5 

34,3 

10,0 

24,0 

42,6 

57,5 

0,3 

15,4 

53,8 

9,3 

3.5,0 

48,5 

47,0 

2,2 

16,0 

48,4 

14,8 

2S,4 

1,6 

37,5 

50,2 

19,1 

58,3 

31,1 

6,3 

22,5 

28,6 

53,8 

47,2 

23,0 

15,3 

56,8 

26,8 

41,1 

53,3 

32,2 

49,3 

4,3 

7,2 

22,1 

24,6 

3.9,1 

40,9 

54,5 

51,6 

7,1 

32,8 

46,4 

45,1 

0,0 

12,5 

26,1 

18,7 

44,5 

56,3 

11,4 

9,0 
24,3 
29,1 
49,0 
26,2 
55,3 
53,0 
11,5 
45,3 
2.5,9 
56,5 

12,5 
26,3 
4,3 
1.9,2 
23,1 
43,9 
15,0 
47,1 
20,5 
51,3 
28,3 
3S,5 
56,9 
13,0 

31,0 

12,2 
29,8 
24,4 

2,3 
17,0 
20,8 
42,0 
13,0 
47,3 

3,0 
38,3 
17,9 

58,7 
36,5 
55,0 
10,9 

19,0 
36,5 

53,4 
8,2 
22,1 
0,1 
15,1 
39,5 
10,0 

25,8 


VI 


22,6 
39,2 
0,6 
1,8 
49,1 
23,2 
24,4 
43,1 

1,1 

50,5 
16,5 

26,1 

41,4 
17,7 
.34,2 
55,0 
57,2 
50,1 
18,7 
4.5,2 
11,4 

18,3 
10,6 
51,0 
24,0 


26,7 
44,5 
39,2 
15,7 
,32,1 
52,8 
55,4 
48,1 
16,1 
35,0 
54,1 
43,0 
28,1 


8,5 
48,7 

3.3,3 
51,4 
59,5 
7,6 
21,7 
37,2 
13,5 
.30,1 
53,0 
35,1 


VU 


36,1 
54,0 
32,8 
15,4 
12,4 

56,6 
15,3 
1 6,0 
15,2 
37,1 

39,5 
56,5 
31,4 

49,1 
27,0 
10,7 
25,1 
50,6 
10,0 
31,7 


24,5 
29,2 
34,0 


41,4 
59,2 
54,4 
29,2 
47,0 
25,1 

8,5 
22,8 
44,2 

6,8 
10,1 

7,5 

3,9 


22,5 
27,0 

48,1 

6,2 

11,0 

21,8 
35,4 
52,2 
27,0 
45,1 
6,5 
0,2 


Concluded 

transit  over  tlie 
mean  of  the 
seven  wires. 


15.36. 
15.53. 
15.58. 
16.  6. 
16.  17. 
16.21, 
16.27. 
16 .  27  . 
16. 35. 
1 6  .  42  . 
16.47. 

15.  8. 
15. 28. 
1 5  .  36  . 
15.53. 
15.58. 

16.  6. 

16.  15. 
16.27. 
16.41  . 
16.47. 
16.50. 
16.58. 

17.  7. 
17.  12. 

1.    9- 
1.    9- 


6. 

6. 
15. 
15. 


17 
20 
28 
36 


1 5  .  53 
15.58 

16.  6 
16.15 
16.21 
16.27 
16.35 
16.41 
16.51 
16.51 

16  .  58 

17.  7 

17  .  12 


55,53 

9,10 

56,34 

35,11 

2,67 

26,47 

20,73 

39,19 

29,41 

1,07 

S6,07 

58,81 
11,17 
50,68 

4,16 
50,53 
30,39 
39,50 
14,96 
55,74 
30,97 
52,38 
58,27 
42,91 
34,27 

9,('^9 
21,75 

.  57,38 
.  15, 1 6 
.  9,13 
.  48,60 
.  2,09 
.  48,37 
.  28,3') 
.  37,39 
.  18,96 
.  30,89 
.  22,44 
.  53,46 
.  15,63 
■  22,98 
.  .56,22 
.  40,88 
.  32,07 


6.22 
6  .  24 


40,6  i  55,1 


13. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 


4i.ll 

22,06 

45,68 

39,02 

54,59 

6,91 

36  .  46,44 

.03  .    0,03 

6  .  2(),06 

1 5  .  44,39 


9, 

8, 

8, 

28, 


6.26.  11,09 


-•292 


Correct!  )n  of 


•278 


•114 


+■080 


+  ■138 


•050 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit 


55,23 

8,77 

55,54 

34,91 

2,11 

2.5,77 

19,94 

38,40 

29,07 

0,47 

3.5,.59 

59, 1  3 
11,58 
51,09 

4,57 
51,51 
30,73 
40,59 
15,94 
56,48 
31,58 
53,48 

1,42 
43,31 
35,45 
28,40 
28,71 

57,77 
15,55 

9,54 
49,01 

2,50 
49,36 
28,70 
38,47' 
1.9,83 
31,87 
22,8.) 
54,20 
16,74 
24,08 
59,37 
41,28 
33,25 

4,  .50 
22,45 
26,83 
39,41 
54,91 

7,32 
46,85 

0,44 
26,40 
45,15 

11,48 


Clock 
appa- 
rently 
.Slow. 


47,42 
47,38 

47,57 


51,56 


51,66 


53,58 
53,63 


53,.59 


5.3,74 


53,69 


55,48 
5.5,70 
55,79 
55,78 

55,89 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


2,02 


2,06 


2,11 


2,06 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


15.37 
15.53 
15.59 
16.  7 
16.17 
16.22 
16.28 
16.28 
16.36 
16.42 
16.  48 

15.    9 

15.  29 
15.37 
15.53 
15.59 

16.  7 

16.  16 
16.28 
16.42 
16.48 
16.51 
16.59 

17.  8 
17.  13 

1.  10 
1.  10 


18 
21 


15.29 
15.37 
15.53 
15.59 
16.  7 
16.16 
16.22 
16.28 
16.36 
16 .  42 

16.  52 
16.52 
16.59 

17.  8 
17.  13 


2,05 


6. 

6. 

1  . 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 


22 

25 

10 

9 

9 

29 

37 

53 

7 

16 


.  42,65 
56,21 
42,98 
22,37 
4.9,58 

.  13,25 
7,43 
25,89 
16,57 
47,98 
23,11 

50,63 
.3,11 
42,63 
56,13 
43,08 
22,31 
32,19 
7,55 
48,11 
23,22 
45,12 
53,08 
34,98 
27,13 
20,72 
21,03 

50,54 
.  8,33 
,  3,12 
,  42,60 
,  56,12 
■  42,93 
,  22,34 
,32,12 
.  13,49 
.  25,54 
.  16,57 

•  47,89 
.  10,44 
.  17,78 
.  53,09 
.  35,00 
.  26,98 

.  59,46 
.17,41 
.  22,37 
.  35,03 
.  50,62 
.  3,06 
.  42,60 
.  56,21 

•  22,19 
.  40,96 


6.27.    8,40 


G. 


Illumination  West.  From  June  25,  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
the  mean  of  the  seven  wires,  +40%313,  +26",896,  +  13',510,  -rO',071,  -13",588,  -26',868,  -40',335.  From  June  25,  +40",335, 
+  26',868,    +13',588,    -0',071,    -13",510,    -  26',896,    -40',31«. 


(a)  Lost  sight  of  it  at  the  centre  wire — very  faint, 
and  ill-deKned.  (e)  Clouded  at  the  other  wires, 

wire. 


(b)  Lost  first  wire  by  clouds — 1  L.  very  ragged.  (c)  Stars  very  unsteady.  (d)  Very  unsteady 

(/)  Very  faint  at  wire  II.  (g)  Kxceedingly  fjint— would  not  bear  light  enough  to  show  centre 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


June  28 


NAME  OK 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


(«)  0  2  L 

(h)  Polaris  SP.  R.  . 

Polaris  SP.  . . . 

Arcturus 

a  Corona? 

a  Serpentis  . . . 

(c)  Var.  Star.  Coronae 
2  Ophiuchi  . . . 
H.  C.  29914... 

ti  Draconis  .... 
H.  C.  30253  . . . 
^  Herculis  .... 

Gr.  2377 

H.  C.  30981... 
6  Ursae  Minoris 

(d)  a  Herculis  .... 


June  29 


June  30 


July    1 
July   2 


July   3 


July   4 


July   5 


July   6 


July   7 


(e)  0  1  L.  . . . 

Aldebaran 

(/)Capella... 


(g)Q  1  L 

(/O02L 

(i)  Polaris  SP.  . 

(i)  Polaris 


(k)  0  1  L.  . . . 

{k)  0  2  L.  . . . 

{i)  Polaris  SP. 

Arcturus  . . 


(/)  0  1  L. 
(/)  0  2  L. 


(0011 

{i)  0  2L. 

f)  Draconis 

A  Draconis  . . .  . 

^  Herculis 

Gr.  2377 

K  Ophiuchi  . . . . 

6  Ursae  Minoris . 

a  Herculis 

(;«)H.  G.  31655.... 


01  L   ... 

(i)(«)0  2L.  .. 

Regulus  ... 

(0  Polaris  Si'. 

(o)  Capella  . . . 


(i)  Polaris  SP.  . 
(t)(y )  Aldebaran . 
Capella 


Regulus 

(0(p)l'<'larisSP.... 
{i)(p)  Polaris  SP.  R. 


44,7 
8,0 

54,0 
19,8 
4,0 
13,1 
43,7 
41,^-' 
49,4 
51,0 
31,0 
35,4 
23,4 

55,1 


31,3 
49,0 

40,4 

57,7 


52,9 
10,4 

46,2 

59,3 
16,4 


20,1 

24,7 
32,3 
41,8 
44,5 


10,9 

23,4 
12,.^ 
39,2 


.^7,7 


11 


59,3 


8,4. 
34,6 
17,4 
28,1 
57,3 

4,7 
17,8 
22  7 
46,7 

0,1 

0,0 
3  .',6 

9,2 


45,4 
8,2 

54,9 
12,2 


7,6 
25,1 
21,0 

0,6 

U,0 
31,2 


53,3 

4(),5 
46,1 
22,0 
58,3 


111 


13,7 

34,0 
22,5 
49,7 
31,0 
43,1 
10,7 
27,8 
46,0 
54,2 
2,3 
24,8 
35,0 
11,2 
22,8 


59,2 

27,2 

9,3 

26,8 


22,0 
39,5 
26,5 
14,9 

28,3 
45,6 


51,5 
3,5,3 
30,5 

13,9 


12,0 

38,8 


2.5,8 
37,'^ 
58,5 

16,5 

47,7 
57,1  I  15,9 


IV 


28,6 

41,5 
37,0 
4,9 
44,5 
.58,0 
24,4 
51,2 
14,9 
27,2 
18,4 
49,7 
116 
.53,4 
36,8 


13,4 

46,7 

24,2 
41,6 
38,5 

6,0 

36,9 
54,3 
S6,5 
29,2 

43,3 
0,5 


4,4 


39,2 
13,4 
41,7 
26,2 
17,5 


40,1 

50,7 
17,6   37,3 


54,9 

12,1 

5,0 


20,3    34,2  ;  47,7 

11,0.  ...  !  ... 


2,3 
35,6 

1,6 
31,0 


43,5 

57,5 
51,4 
20,2 
58,1 
13,1 
37,6 
14,7 
43,3 
5.9,3 
34,3 
14,2 
48,2 
31,9 
50,8 

32,9 

27,4 
6,1 

38,9 
56,3 


13,0 

51,5 
9,1 

43,5 

58,0 
15,2 


32,6 
46,3 
23,5 
3,7 
27,0 
21,6 
40,1 
56,0 


9,5 

26,7 
18,7 


VI 


58,2 
46,5 

5,4 

35,2 
11,5 
28,1 
51,0 
37,7 
11,7 
31,2 
50,2 
39,0 
24,0 
11,7 
4,6 


41,1 
25,2 

53,5 
11,2 


6,3 
23,6 
49,5 
58,0 

12,5 

29,7 


1,2 

23,8 
39,3 

40,6 

53,8 


ii3,9 

32,3 
56,5    15,7 


16,2 

54,8 

15,4 
47,0 


30,0 
14,2 

29,1 


VII 


12,7 
58,0 

19,7 
50,4 
24,9 
43,0 
4,6 

1,1 

40,2 
3,2 
5,6 
3,3 
0,1 

18,5 


55,4 
44,4 


25,6 


20,8 
38,2 

12,1 

27,0 
44,4 

33,0 

29,5 
1,0 
55,1 
53,2 
54,0 
40,6 
7,6 


38,8 
45,9 

35,2 

44,1 
33,4 

42,9 
51,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  ol  the 

seven  wires. 


6. 
13. 
13. 
14. 


28 
9 
9 
8 


15.28 

1 5  .  36 
15.52 
16.    6 

16.  16 

16  .  21 
16.27 
16.35 
16.41 
16.51 
16.58 

17.  7 


28,67 

32,45 
,  44,25 

36,91 
.    4,97 

44,49 

58,07 
.24,19 

51,20 
.  14,76 
.  26,97 
.  18,36 
.  49,50 

11,76 
,52,13 
,  36,83 


6.30.  18,l6 
4.27.  13,31 

5.  5.46,69 

6.  Si.  24,20 
6.36.  41,63 

13.  9-41,78 

1.9-    3,16 

6  .  42  .  36,86 

6.44.54,31 

13  .    9  .  36,84 

14.  8.29,21 


47  .  43,20 
50.    0,,50 


6.51  . 

6.54. 
16.22. 
16.28. 


16. 
16. 
16. 
16. 
17. 
17. 


36. 
42 
51 
59 
8. 
13 


49,13 

6,29 

4,13 

8,46 

7,60 

38,93 

13,27 

41, .30 

26,07 

17,44 


6  .  55  .  54,84 

6.58.  12,01 

10.    1.    4,74 

13.  10.  36,55 

5.    6.37,14 

13.  10.31,94 
4.28.  2,05 
5  .    6  .  35,53 

10.  1.  1,60 
13.  10.34,32 
13.  10.26,05 


Correction  of 


k278 


Kl38 


f092 


f050 


f030 


Seconds 

of 
Meridiai 
Transit. 


29,06 
25,25 
2,5,40 
37,30 
5,38 
44,90 
58,48 
2I.,53 
5 1, .90 
15,63 
27,95 
18,81 
50,24 
12,89 
55,29 
37,23 

18,55 
13,69 
47,26 

24,59 
42,02 
22,93 

19,98 

37,21 
54,66 
1.0,84 
29,56 

43,55 
0,85 

49,48 

6,64 

4,89 

.9,48 

8,00 

39,58 

13,65 

44,10 

26,43 

18,48 

55,19 
12,.S6 
.5,11 
19,55 
37,64 

14,94 

2,40 

36,03 

1,.97 
17,32 
17,42 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


57,58 
57,73 
57,73 

57,76 


57,81 


57,75 


61,09 
61,15 


65,28 


8,59 
8,72 
8,55 


9,60 


10,93 


12,54 
12,56 

12,73 


Adopt. 

ed 
losing 
Kale. 


2,05 


2,03 


1,63 


1,,54 


1,44 


1,51 


1,62 


1,42 


Apparent  R.A. 

from  the 

01>servation, 


6, 

1 , 

1 . 

14. 


29 

10 

10 

9 


15 .  29 
15.37 

15 .  53 

16,  7 
16.17 
16.22 
16.28 
16.36 
16.42 

16.  52 
16.59 

17.  8 


25,98  G. 
22,74 
22,89 
34,88  ' 
3,07 
42,60 
56,21 
22,28 
49,66 
13,40 
25,73 
16,60 
48,04 
10,70 
53,11 
35,06 


6.31  .  17,62 
4.28.  14,79 

5  .    6 .  48,41 

6  .  35  .  25,86 
6 .  37  .  43,30 
1  .  10  .  24,76 

1.10.24,38 

6.43.41,99 

6  .  45  .  59,44 

1  .  10.25,05 

14.    9.34,84 

6 .  47  .  49,99 

6.50.   7,29 


6.51, 
6 .  54  , 
16.22, 
16 .  28  , 
16.36, 
16.42, 
16.51 , 

16 .  59 , 

17.  8, 
17.  13. 


57,50 
14,66 
1.3,48 
18,08 
16,61 
48,19 
22  27 
52J3 
35,06 
27,12 


6.56.  4,60 
6.58.21,77 
10.  1.14,71 
I  .  10.29,35 
5.    6.48,57 

1  .  10.26,42 
4.  28.  14,89 
5  .    6  .  48,55 

10.  1  .  U,78 
1  .  10.30,.'i2 
1.10.  30,42 


Illumination  Fast.      Intkrvals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the   seven 
wires,  -l-40',335,    +  26-,868,    +  13S588,   -0',071,   -  13',510,  -  26',896,  -  40',313. 
July  2,  22".  15",  put  Hardy  forward   l"'. 


(a)  Very  unsteady  and  ill-deKned.  (b)  Lost  wire  II  by  wind.  (c)  Exceedingly  difficult.  (d)  Clouded  all  over — stars  very  unsteady.  (e)  Without 

dark  glass — very  faint.    Saw  the  Sun  several  limes,  but  could  get  no  other  wire.  (/)  Very  unsteady.  (ff)  Clouded  at  last  wire.  (A)  Very  faint  at 

wires  II,  III.  (i)  Clouded  at  the  other  wires.  (A)  Very  tremulous— pretty  pood  definition.  (I)  Tremulous  but  tolerably  sharp.  (m)  Repeated 

interruptions  itom  clouds — stopped  by  lain.  (n)  Unsteady.  (o)  Through  clouds.  (p)  Very  faint. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Seconds  of  irarisit  over  the  seven  wiKs.                   

Correction  of 

Month 

NAMK  OK 

t..onflu(led 

Irausil  over  the 

mean  of  the 

Seconds 

of 
Meridian 

Clock 
appa- 
rently 

Adopt- 
ed 
losing' 

Apparent  U.A 
from  the 

0  ncp  r  V  ti  T 1 A  n 

> 

-* 

and 

1 

II 

in 

IV 

V 

VI 

VII 

seven  wires. 

c 

n 

m 

Transit. 

Slow. 

Rate. 

WSCl  VttLlUUa 

J3 

\)ay. 

OBJECT. 

Jl, 

52,7 

0 
G. 

4. 

7,1 

21,5 

.. 

», 

4,4 

fu       m,         t. 
14.    9.21,47 

s. 

.•278 

*. 

s. 

s. 

«. 

«. 

h.        m.           «. 

July   7 

{a)  Arcturus 

38,6 

35,9 

50,1 

r-092 

f030 

21,82 

12,95 

1,*2 

14.    9.34,88 

5  Ophiuchi 

28,5 

41,8 

55,2 

8,9 

22,4 

35,5 

49,1 

16.    7.    8,77 

9,09 

13,16 

16.    7.22,26 

H.  C.  ■29892 

10,8 

36,2 

1,3 

27,0 

52,3 

17,7 

42,8 

16.  16.26,87 

27,54 

16.  16.40,72 

T)  Draconis 

33,6 

2,3 

30,4 

59,2 

27,5 

56,1 

24,5 

16.21  .  59,09 

59,85 

16.22.  13,04 

A  Draconis 

10,3 

48,2 

25,5 

.3,6 

41,0 

19,0 

56,3 

16.28.    .3,41 

4,43 

16.28.  17,62 

f  Herculis 

1.5,4 

31,3 

4(),8 

3,1 

19,0 

34,5 

50,5 

16.36.    2,94 

3,34 

13,23 

16.36.  16,54 

Gr.  2377  

19,9 

44,8 

9,0 

34,0 

58,9 

23,2 

48,1 

16  .  42  .  33,99 

34,64 

16.42.47,85 

K  Ophiuchi 

27,7 

41,6 

55,1 

«,7 

22,3 

36,0 

49,7 

16.51  .    8,72 

9,10 

13,26 

16.51  .22,32 

a  Herculis 

39,7 

53,5 

7,4 

^-'1,5 

35,3 

49,1 

3,1 

17.    8.21,37 

21,73 

13,24 

17.    8.34,96 

0  Ophiuchi 

52,4 

7,2 

22,0 

37,0 

51,5 

6,3 

21,2 

17.  13.. 36,80 

37,10 

13,25 

17.  13.50,34 

H.  C. 32C76 

35,0 

2,5 

29,.'5 

57,0 

24,4 

51,0 

18,5 

17.42.  56,84 

57,56 

17.43.  10,83 

H.  C.  3292fi 

56,9 

55,6 

14,7 

53,6 

32,5 

... 

17.48.  14,65 

15,71 

17  .  48  .  28,98 

H.  C.  33146 

54,0 

38,0 

23,4 

8,4 

52,7 

17.53.23,29 

24,51 

17.53.37,79 

H.  C.  33225 

16,2 

42,7 

9,1 

17  .  57  .  42,67 

43,36 

17  .  57  .  56,64 

8  Ursae  Min 

3,5 

52,0 

48,5 

18.15.  26,20 

32,95 

18.  15.  46,25 

{!,)  I  Urste  Min.  R.  .. 

... 

... 

31,5 

17,5 

2,5 

... 

18.  15.29,07 

32,68 

18.  15.45,98 

July   8 

(c)  Aldebaran  . .    ... 

.. 

31,5 

45,5 

59,8 

13,7 

27,6 

41,6 

4  .  27  .  59,62 

rl6l 

(••040 

0,00 

14,.09 

1,54 

4.  28.  14,86 

(d)  Caoella 

35,2 

54,6 

13,5 

33,1 

52,5 

11,6 

31  1 

5.    6.33,09 
13.  10.35,99 

33,68 
16,19 

14,97 

5.    6.48,58 
1  .  10.31,60 

July   9 

(e)  Polaris  SP 

1,0 

Arcturus 

36,1 

50,5 

4,5 

19,1 

33,3 

47,4 

1,8 

14.    9.  18,95 

1.9,34 

15,40 

14.    9.34,83 

/3  Ursae  Min 

9,'i 

59,8 

51,3 

42,2 

33,2 

14.50.51,12 

52,79 

14.51.    8,32 

S  Ophiuchi 

52,6 

6,3 

19,8 

33,1 

46,6 

16.    7.    6,22 

6,55 

15,69 

16.    7.22,16 

H.  C.  29914 

23,3 

46,5 

.9,() 

33,1 

56,3 

19,6 

42,9 

16.  17.33,04 

33,76 

16.17.49,37 

1/  Draconis 

59,7 

27,8 

56,7 

25,2 

53,6 

16.21  .56,59 

57,49 

16.  22.  13,11 

(e)  A  Draconis 

23,0 

.  .  . 

53,5 

16  .  28  .    0,84 

2,05 

16.  28.  17,68 

H.  C.  3?590 

9,8 

11,5 

11,9 

17.37.  11,08 

13,07 

17.37.28,77 

Arg.  60»,  1779--- 

49,9 

45,3 

>  >  • 

17.42.  17,68 

18,35 

17.42.34,26 

H.  C.  3-2663 

10,5 

.       . 

5,7 

.   .   . 

17.42.38,18 

39,05 

17  .  42  .  54,76 

H.  C.  3292() 

... 

33,0 

12,4 

51,2 

17.48.  12,21 

13,47 

17.48.29,18 

H.  C.  33277 

33,9 

.   .   . 

17.52.33,48 

36,13 

17.52.51,85 

H.  C.  33311  

. . . 

51,5 

.   .   . 

>   .   . 

17.  54.  51,14 

53.35 

17.55.    9,07 

H.  C.  33225 

13,5 

40,-' 

6,3 

17.57.40,00 

40,82 

17.57.56,54 

H.  C.  3:i593 

45,5 

55,5 

3,8 

18.     1.54,94 

57,20 

18.    2.12,92 

H.  C.  33711 

... 

49,3 

17,1 

44,3 

18.    9-  16,88 

17,73 

18.    9.3.3,46 

I  Ursae  Min 

48,0 

10,5 

44,5 

18.  15.22,37 

30,30 

18.  15.46,04 

H.  C.  34-0.'.0 

21,2 

1,3 

43,0 

23,4 

4,3 

.   >   . 

18.  15.42,63 

43,95 

18.  15.59,69 

H.  C.  34314 

14,5 

54,2 

33,8 

.   .   . 

18.21  .54,18 

55,44 

18.22.  11,19 

(e)  H.  C.  35017 

. 

55,3 

10,3 

24,3 

18.. 35.    9,98 

12,41 

18.35.28,17 

/3  Lvrse 

6,4 

>  •  < 

22,5 
17,8 

38,5 
59,7 

54,9 
43,2 

11,0 

25,8 

27,0 
8,2 

43  0 

IS     44     5476 

55,22 

15,62 

18.45.  10,99 
18.55.    0,09 

fj       l.V_y  ICC 

H.  C.  35708.... 

18.54.  42,93 

44,30 

H.C.  35835 

.  •  . 

25,3 

4,1 

42,3 

. . . 

18.58.    .3,91 

5,14 

18.58.20,93 

H.  C.  35905 

51,2 

29,5 

8,0 

. . . 

18.  59.29,58 

30,81 

18.  59.46,60 

u  Aquilae 

37,3 

51,1 

4,5 

18,4 

32,1 

45,9 

59,5 

19.  11  .  18,39 

18,78 

15,80 

19.11.  34,58 

S  Aquilie 

50,8 

4,5 

17,7 

31,5 

45,1 

58,3 

11,9 

19.  18.31,39 

31,78 

15,75 

19.  18.47,59 

ft'  Sagittarii 

36,0 

50,8 

5,2 

20,2 

35,2 

49,8 

4,9 

19.  28.20,30 

20,57 

15,75 

19.28.36,39 

e  Cygni 

35,2 

56,1 

16,4 

37.9 

58,3 

1.9,3 

40,2 

19.32.37,62 

.38,26 

19.32.54,08 

H.  C.  37818  

2,9 

;;6,3 

9,2 

43,2 

16,6 

49,7 

23,2 

19.42.  43,01 

44,08 

19.42.59,91 

/i  Aquilae  

50,1 

3,5 

17,0 

30,5 

44,1 

57,6 

11,1 

19.48.30.56 

30,96 

15,87 

19.48.46,80 

k  Ursae  Min 

.  >  . 

25,5 

.  • . 

19.58.21.79 

47,18 

19.59.    3,03 

Jupiter  1  L 

34,0 

48,5 

45,9 

0,5 

20 .    3.1 7,23 

17,51 

20.    3.33,37 

Jupiter  2  L 

... 

'6,3 

21,0 

3-,,l 

... 

... 

20  .    3  .  20,87 

21,15 

1 

20 .    3  .  37,01 

July  10 

H.  C.  29917 

17,8 

53,1 

37,8 

1  3,6 

48,4 

23,() 

58,8 

16.  16.  13,34 

14,47 

1,79 

16.  16.  31,79 

77  Draconis 

2;  1,5 

58,1 

26,1 

55,'> 

2.3,4 

51,7 

20,3  ;  16.  21  .5K90 

55,80 

16.  22.  13,13 

A  Draconis 

6,1 

44,1 

21,1 

59,3 

36,9 

14,4 

52,0    16.28.  5.9,!  I 

0,.32 

16.29.  17,66 

f  Herculis 

11,4 

27,1 

4.3,0 

58,9 

14,7 

30,4 

46,3  1  16.35.58,83 

59,28 

17,26 

16.36.  16,63 

K  Ophiuchi 

23,6 

37,4 

50,9 

4,5 

18,3 

31,8 

45,4  j  16.51.    4,55 

4,95 

17,40 

16.51  .22,32 

I 

LLUMINATION    EasT. 

Intervals  for  an  Equatorial    star  from  wires  I,  II,  III,   IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 

wires, 

+  40',335,  +26"',868,  h 

-13',588,  -0',071,  -13',510,  -  26',896,  -40',3I3. 

(0)  Very  faint.            ( 

*)  Stars  very  unsteady  and  lU-dcfined.            (c)  Clouds.            (d)  Through  cloudj—very  faint— second  -wire  doubtful. 

(e)  Clouded  at  the  other  wires. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


MdiUli 
and 
Day. 


July  10 


July  11 


July  12 


NAME  OF 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  llie  seven  wires. 


a  Herculis  . . .  . 
0  Ophiuchi  . . . 
/3  Draconis  . . . . 
H.  C.  3240.9... 
H.  C.  32590... 
H.  C.  3 -'541  ... 
y  Draconis  .  .  . 
H.  C.  33248... 
H.  C.  33593  . . 
H.  C.  33711.  ■• 
S  Ursae  Min.. .. 
H.  C.  34032  . . , 
H.  C.  34166.., 
H.  C.  34470... 
H.  C.  34377.. 
(a)  u)  Aquilte   . . .. 


(6)  Polaris  SP.   ... 

Arcturus 

i  Ophiuchi 

19  Ursa  Min.  ... 

ri  Draconis 

K  Ophiuchi 

a  Herculis 

6  Ophiuchi 

H.  C.  32409  

H.  C.  32590 

H.  C.  32586.... 

H.  C.  32635 

H.C.  32953 

H.  C.  33)46 

H.  C.  33225 

H.  C.  33593 

H.  C.  33711 

H.  C.  34050 

H.  C.  .34166 

H.  C.  34,M14 

H.  C.  34567 

H.  C.  34802 

H.  C.  35082 

H.  C.  35041 

/3  Lyrae 

H.  C.  35S6g 

H.  C.  35905 

w  Aquilae 

8  Aquilae 

0  Cygni 

7  Aquilae    

a  Aquilae    

/3  Aquilae  

\  Ursae  Min 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


Polaris  SP. ... 

Arcturus 

S  Ophiuchi . .. 
19  Ursas  Min. 
t]  Draconis  . . . 


11 


35,6 

48,2 

3,2 


9,8 
45,2 

53,5 
58,0 
11,5 


35,5 

12,0 
32,5 
22,3 
32,6 
27,5 
21,9 
3.3,5 
46,4 


51,7 
36,1 


16,1 

3,0 

33fi 
47,3 
31,4 
55,5 
16,8 

50,0 

31,5 

8,0 
30,4 
20,4 
30,7 
25,5 


49,4 

3,0 

24,8 


31,3 
11,9 

20,9 


46,2 


49,2 

22,0 
46,9 
35,7 
28,7 
55,8 
35,4 
47,4 
1,2 
47,5 


43,7 

18,8 
16,7 


2,0 
19,0 

47,5 
1,0 

52,3 
9,2 

30,5 

45,0 

46,0 

17,5 
44,8 
34,0 
27,3 
54,1 


III 


3,2 
17,8 
46,8 
49,6 

8,0 

52,5 
38,1 

47,8 


20,1 
50,3 

49,8' 
2,4 


1,0 
49,2 
24,6 
24,1 
49,0 

1,2 
16,1 
47,3 

6,0 

17,0 

32,2 

9,7 

41,7 

45,8 

57,5 

10,4 

47,2 


35,0 
30,6 

47,2 

1,1 

14,2 
13,0 
22,9 
43,8 
13,2 
24,5 
56,7 


23,0 
58,9 

47,2 
23,3 
22,2 


IV 


17,2 
32,8 

8,9 
51,3 

9,7 
58,5 
14,5 

5,1 
53,7 
15,3 


55,0 
21,5 
58,1 
22.2 
16,6 

31,5 
15,5 

2.8 
21,7 
5.3,2 

2,6 
15,4 
30,9 
49,3 

7,5 
35,7 
55,6 
43,0 
17,3 
36,5 
51,7 
13,3 
39,0 
19.5 
50,8 
5i'),6 
34,1 
41,7 

0,2 
51,1 
47,6 
26,1 
15,0 
28,0 
34,2 
36,5 
58,0 
27,0 
27,5 
11,3 


30,5 
13,5 
0,9 
20,3 
51,2 


VI 


31,1 
47,4 
31,2 
52,0 
10,5 
22,7 
36,1 
31,5 

42,5 


29,3 

52,2 

53,8 


2.9,9 
16,2 
18,5 
21,5 
16,4 
2.9,3 
45,5 
49,7 
8,4 

33,4 
33,6 
2,2 
2,7 
59,7 
40,2 
19,9 

30,1 
19,6^ 


7,3 
3,5 
4,2 
28,6 
41,3 
55,1 
50,2 
11,4 
40,5 

25,8 


44,0 

27,7 
14,3 
16,7 
1.9,6 


45,1 

2,4 

52,8 


46,2 
57,8 
58,0 

9,4 


3,5 


50,0 
44,0 
29,6 
15,0 
49,8 
30,0 
43,1 
0,4 
50,5 


24,3 

28,6 

7,8 
0,3 


23,2 

41,9 
42,1 
54,8 
16,0 
4,0 
24,9 
54,1 


43,5 

47,0 
42,0 
27,5 
13,2 

48,2 


VII 


59,0 
17,2 
14,8 


10,2 
19,3 
24,4 

36,8 

38,1 


1,5 
58,1 
43,0 
11,2 
18,2 
43,4 
57,1 
15,1 


15,1 


35,0 
41,2 


39,2 


56,0 

8,2 
36,6 
17,3 
38,5 

7,4 


57,7 

57,0 
56,3 
41,2 

9,r> 

16,4 


Concluded 

tiansit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


8. 
13. 
27. 
31  . 
37. 
39. 
53. 
58. 

1  . 

9- 
15  . 
15. 
19. 
21  . 
24. 
.  11  . 


13. 10. 

14.  9. 

16.  7. 
16. 14. 
16. 21 . 
16.51 . 

17.  8. 
17. 13, 
17.31 , 
17.37. 
17.39. 
17.40, 
17.47. 
17.53. 
17.57. 

18.  1, 

18.  9. 

15.  15. 
18. 19. 
18.21 . 
18.24. 
18.33. 
1 8  .  36  , 
18  .  38  . 
18.44. 
18.54, 
18.. 09. 

19 .  1 1 
19-18. 
19.32. 
19.39. 
19.43, 
19. 48 , 
19. 58. 

20.  3. 
20 .    3  . 

13. 10. 
14.    9. 

16.  7. 
16.  14. 
16.21. 


17,23 
3. ',68 

8,93 
50,98 

9,41 
58,57 
14,46 

4,89 
53,.-?4 
15,17 
20,13 
54,81 
21,30 
57,71 
21,93 
16,51 

36,03 
15,41 

2,69 
21,76 
52,86 

2,67 
1.5,28 
30,80 
48,84 

7,31 
35,50 
5.5,34 
42,81 

7,24 
36,23 
51,04 
13,23 
38,67 
1.9,34 
50,44 
56,23 
33,68 
41,30 
59,97 
51,11 
47,24 
25,79 
.  14,84 
27,83 
34,09 
36,51 
,  57,70 
26,92 
20,18 
11,27 
1 4,68 

32,43 
13,37 
0,79 
20,14 
51,03 


Correction  of 

Second- 

of 
.Meridian 

Clock 
appa- 

reiitly 

Adopt- 
ed 
h)-inj2^ 

i 

Apparent  II. A. 
from  the 

c 

n 

m 

Transit. 

Slow. 

lUle. 

Observation. 

s. 

t. 

s. 

s. 

X, 

s. 

h.       m.          s. 

K278 

fl6l 

f040 

17,62 

17,34 

1,79 

17.     8.3,5,01 

32,9!) 

17,39 

17.  13.. 50,35 

9,61 

17,36 

17  .  27  .  27,02 

5-',97 

17  .  32  .  10,38 

11,40 

17.37.28,82 

59,31 

17.40.  16,74 

15,12 

17,43 

17  .  53  .  32,57 

5,72 

17.58.23,17 

55,60 

18.    2.1.3,05 

16,02 

18.    9.3,3,48 

28,06 

18.  15.45,53 

55,91 

18.  16.  1.3,38 

22,28 

18.  19.-39,76 

0,11 

18.22.  17,59 

22,93 

18.24.  40,41 

16,90 
16,23 

17,69 

19.  11  .34,44 

1,94      1.10.35,15 

15,80 

18,92 

14.    9.34,80 

3,02 

19,20 

16.    7.22,18 

23,61 

16.  14.42,78 

,53,76 

!  16.22. 12,94 

3,07 

19,28 

16.51.22,29 

15,67 

19,29 

17.    8.34,91 

31,08 

19,27 

17.  13.  50,33 

50,83 

17.32.  10,11 

9,30 

17  .37.28,58 

36,73 

17.39.56,02 

56,55 

17.41  .  15,84 

44,44 

17.48.    3,74 

8,69 

17.53.28,00 

37,05 

17.  57.. 56,36 

53,30 

18.    2.  12,62 

14,08 

18.    9.33,41 

39,99 

18.  15.59,.33 

20,32 

18.  19.39,66 

51,70 

18.22.  11,04 

58,53 

18.25.  17,88 

3.5,16 

18.33.54,52 

43,78 

18.37.    3,14 

1,39 

18.39.20,76 

51,57 

19,27: 

18.45.  10,95 

49,74 

18.55.    9,13 

27,02 

18., 59.. 46,42 

1 5,23 

19,37 

19.  11  .34,64 

28,22 

19,33 

19.  18.47,64 

34,73 

19.32.54,17 

36,91 

19,42 

19  .  3() .  56,36 

58,10 

19,63 

19.44.  17,55 

27,32 

19,.53 

19.  48.. 16,78 

45,57 

!  19  .  59  .    5,05 

11,55 

20.    3.31,03 

14,96 

20  .    3  .  34,44 

12,63 

1,92 

1.  10.3.3,56 

13,76 

20,94 

14.    9.34,77 

1,12 

21,10 

16.    7.22,29 

21,99 

16.  14.  43,17 

51,93 

16.22.  13,12 

G. 


Illumination  East.      Intehvals  for    an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean   of  the  seven 
wires,    +  40*,335,  +26",868,  +13',588,  -0',071,  -1.3',510,  -  26%896,  -40',313. 


(a)  Freqvent  interruptions  from  clouds. 


(b)  Through  clouds. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Yeau  1866. 


2d 


.Montii 
and 


July  12 


NAMK  OF 
OIUKCr. 


f  Herculis  . . .  . 
H.  C.  :m66... 
a  Herculis  . .  .  . 
0  Ophiiichi  . . . 
ft  DiMConis  . . . 
{(i)  U.  C.  3;>10()... 

H.  C.  sa/iso... 

H.  C.  32()30... 
Arcr.  ()()",  1779 
H.  C.  321)63  . . . 
II.  C.  32<)53... 


H.  C 
H.  C 
H.  C 
H.  C 
H. 
H 


33-277. 

3.'J24S . 

335f)3  . 

33()9S. 
C.  34055. 
C.  34194. 


H.  C  S4377..-- 
H.  C.  34802.... 
H.  C.  34954.... 

ft  Lyrae 

H.  C.  35708  . . . . 
H.  C.  35905  . . . . 

<d  Aquilse 

i  Aquila' 

h'  Sagittarii  ... . 

7  AquilfB 

o  Aqiiilas 

ft  Aquila!  

A  UrsiB  Minoris. 

Jupiter  1  L 

(J))  Jupiter  2  L 


Seeoii'ls  of  transit  over  the  seven  wires. 


7,4123,1 


July  13    (c) 
(rf) 


Polaris  SP 

H.  C.  33593.... 

3.'j()98  . . . . 

34056.... 

34194.... 


C. 
C. 
C. 


July  14 


H.  C.  34377  . 
H.  C.  34802. 
H.  C.  34973 . 
H.  C.  35041 . 

/-SLyra.. 

H.  (J.  35531. 
f  Aquilae  ... , 
o)  Aquilae  . . 
3  Aquila;  .. . 
7  Aquila? ... 
a  Aquihe .. . 
ft  Aquilae  . . 
A  Ursae  Min. 
Jupiter  1  L. . 
Jupiter  2  L. 


Polaris  SP. 
Polaris  SP. 
Arcturus  . . 
8  Ophiuclii 
t]  Draconis 


U.. 


Ill 


31,4 

1  .,u 
45,5 

44,2 

59,2 

59,1 

21,2 

41,6 

8,2 

2,0 

37,1 

53,5 

32,9 

43,4 

15,2 

0,9 

17,0 

•   •  • 

12,2 

29,7 

7,5 

31,7 

45,4 

45,2 

58,7 

30,2 

45,0 

53,4 

7,2 

14,8 

28,6 

47,0 

40,0 

54,4 

8,8 

0,4 

35,2 

58,4 

30,7 

41,5 

13,2 

12,0 

58,2 

... 

45,7 

59,2 

14,9 

22,5 

44,2 

13,0 

26,8 

30,0 

43,5 

43,4 

56,9 

51,4 

5,1 

13,2 

2(),6 

42,4 

56,1 

48,5 

40,5 

24,2 

38,7 

5,5 

14,0 

26,5 

40,9 

16,4 

30,0 

21,5 

50,1 

39,1 

4(),3 
59,2 
14,0 
43,2 

4,5 

44,2 
5,3 
49,8 
7,0 
34,3 
40,4 
11,5 
4,1 
11,2 
46,3 
45,3 
l.'j,0 
33,0 
54,0 
45,1 
59,0 
12,2 
59,6 
20,5 
41,9 
11,3 
23,0 

26,5 

19,5 

38,5 

9,5 

2,3 

9,3 

44,4 

43,4 

29,3 

31,0 
5,3 
40,4 
57,1 
10,3 
18,8 
40,3 
9,4 
23,0 
49,5 


6,5 
55,1 
43,2 


IV 


55,0 
22,7 
13,3 
28,7 

5,4 
47,6 

6,1 
22,5 


41,0 

28,4 
1,2 
49,5 
47,2 
9,3 
51,2 
!8,2 
32,2 
57,8 
49,2 
37,2 
23,7 
12,8 
25,9 
14,6 
34,3 
55,7 
25,1 
20,0 

41,2 

27,5 
47,7 
45,0 
7,4 
49,2 
16,1 
30,3 
13,7 

47,3 
27,1 
54,3 
11,0 
24,0 
32,7 
54,1 
23,1 
23,0 
4,0 


14,0 

9,5 

56,9 


18,2,47,1 


11,0 
58,2 
27,0 
43,7 
26,7 
48,0 
6,5 

39,5 

0,3 

32,2 

48,0 

27,8 
58,7 
22,3 
13,6 
.S0,5 
4-9,8 
18,3 
42,3 

5,1 
19,5 

1.5 
26,3 
39,1 
29,7 
48,0 

9,4 
38,7 


55,5 

43,5 
56,4 
20,0 
11,5 
28,4 
47,7 
15,9 
57,5 

3,2 
48,7 

8,2 
24,5 
37,2 
46,4 

7,5 

36,6 
18,4 


30,0 
23,8 
10,2 

15,7 


\  I 


26,5 
34,1 
41,1 
58,5 
49,3 


54,2 
57,1 

10,1 

21,2 


21,2 
2,3 

39,9 
40,2 
5-?,6 
34,3 
2,0 
23,0 
52,1 

'6,4 


55,1 
15,6 

7,8 

19,3 

41,5 
24,1 
19,3 
10,0 
22,0 
38,4 
51,0 
0,0 
21,2 
50,1 


36,3 
43,0 

37,9 
23,7 
4.'?,8 


Vll 


42,3 
9,5 
55,1 
13,1 
11,2 


20,3 

32,1 

49,0 
52,3 

37,1 

18,0 
54,0 

6,0 
59,3 
15,5 
36,5 

5,5 

20,7 


30,1 


50,7 


8,3 
35,2 
31,5 
35,9 
52,1 

4,1 
13,4 
34,8 

3,5 


50,5 

54,0 

52,3 
37,2 
12,3 


(,'unclu(le(l 

tninsit  over  the 

iiieaii  ot  tlie 

seven  wires. 


16. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 


18. 
18. 


18, 
18. 


13.  10. 


18.  13 


18 

24 


18.33 
18.37 
18.  38 
18.44 
18.53 
18.58 


19. 
19- 


II 

18 


19.39 
19.43 
19.48 
19.5s 
20.  0 
20.    0 


,  54,91 

.  2--',-1.9 

.  13,23 

.  28,77 

.    5,15 

.47,11 

.    5,71 

,  22,24 

.11,93 

,  32,88 

41,01 

.27,81 

.    1,09 

.  49,5  )■ 

,47,01 

9,01 

,51,20 

18,06 

31,94 

,57,71 

49,07 

37,03 

,  23,63 

12,77 

25,67 

14,67 

,  34,41 

55,70 

,  25,02 

16,02 

37,57 

41,07 

,  30,09 
47,54 
,  45,04 
7,02 
.  49,07 
16,14 
.  29,86 
,  1 3,53 
,  56,60 
.47,16 
,  27,04 
54,37 
.  10,94 
.  2.3,84 
.  32,54 
.  53,95 
.  23,03 
.  17,35 
.  3,97 
.    7,43 


13.  10.29,19 

13.  10.  16,75 

14.  9.  9,43 
16.  6.56,79 
16.21.46,96 


Correction  of 


■h-278-e-lf)l 


+•10! 


.*>econ(U 

"'. 
^reiidiai 

Transit 


(■■040' 


+  V20 


55,36 
23,()4 
13,62 
29,05 

5,83 
49,10 

7,70 
23,82 
12,S0 
33,75 
42,67 
30,46 

1,92 
51,80 
48,16 
11,11 
52,46 
19,06 
33,42 
59,15 
49,53 
38,40 
24,86 
13,16 
26,06 
14,94 
34,81 
56,10 
25,42 
41,41 
37,85 
41,35 

12,81 
49,58 
46,09 
8,92 
50,25 
17,09 
31,23 
14,84 
57,91 
47,66 
27,71 
54,82 
11,40 
24,31 
33,01 
54,43 
23,50 
39,66 
4,35 
7,81 

11,91 

11,67 

9,88 

57,20 

47,83 


Clock 
ajipa- 
lentiy 
Slow. 


21,16 

21,33 
21,30 
21,11 


21,31 


21,44 
21,49 
21,41 
21,53 
21,64 
21,44 


23,19 

23,13 
2.%21 
23,26 
23,34 
23,32 
23,37 


24,79 
25,00 


Adopt 

ed 
losing 
I !  ate . 


1,92 


1,91 


1,99 


Apparent  R.A. 

from  tlie 

Observation. 


16. 

16. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17- 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18  . 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19- 
19. 
20. 
20. 


16,57 
44,87 
34,87 
50,31 
27,11 
10,38 
37  .  28,99 
39.45,11 
34,10 
55,05 

3,97 
51,77 
23,24 
13,12 

9,49 
32,45 
13,80 
40,41 
54,78 
20,52 
10,91 
59,79 
46,26 
34,58 
47,48 
S6,38 
56,27 
17,.56 
46,88 

2,89 
59,33 

2,83 


1  .  10. 
18.  2. 
18.  8, 
18.  13. 
18.  19. 
18. y4. 
18.33, 
18.. 37. 

18.  .39. 
18  .  45, 
1 8  .  53  . 
18. 59, 

19.  11  . 
19-  18, 
19.39, 
19. 44. 
19.48, 
19.59. 

20.  0. 
20.    0, 

1  .  10, 

1  .  10, 

14.    9, 

16.    7. 

16.22, 


35,58 
12,73 

9,25 
32,09 
13,43 
40,28 
54,43 
3,'<,04 
21,11 
10,87 
50,93 
18,05 
34,65 
47,57 
,  56,30 
17,72 
46,80 

2,97 
27,66 
31,12 

36,63 
36,39 
34,68 
22,17 
12,82 


Illumination  East.       Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  ill,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    +  40% 335,  +  26*,868,    +  13',588,   -0-,07l,   -  I3",510,    -  26",896,  -40',313. 


(«)  Lost  sight  of  the  star  in  crossing  wire  III— rejected  it. 


(b)  Stars  unsteady. 


(c)  Through  clouds — very  faint. 


(d)  Clouds. 
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RiGUT  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  186(5. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 

Concluded 

Correction  of 

-'ecoiuU 

Clock 

Adopt- 

Month 

NAMK  OF 

transit  over  the 
mean  ot  the 

(il 
Aieri(ii;in 

nppa- 
iciicly 

etJ 
losing 

Apparent  H.A. 
tVotii  the 

V 

i 

and 

I 

11 

III       IV 

V 

VI 

Vll 

seven  wn-es. 

c 

n 

m 

Slow. 

Kale. 

JS 

Day. 

OUJKCT. 

t. 

G. 

s. 

s. 

«. 

«. 

a. 

32,2 

h.       »i.           ». 

i. 

s. 

». 

s. 

«. 

B. 

h.       m.            a. 

July  14 

H.  C.  30981 

55,5 

31,8 

7,2 

41,1 

20,2 

56,2 

l6.  51  .  43,8 () 

I--278 

I--101 

r-120 

44,()8 

1,99 

16.52.  10,01 

a  Herculis 

27,7 

41,7 

55,4 

9,5 

2.-5,3 

37,2 

51,1 

17.    8.    .9,41 

9,87 

2.5,07 

17.    8.34,92 

P  Draconis 

55,2 

16,8 

3.9,0 

1,3 

23,4' 

45,5 

7,2 

17.27.    1,20 

1,88 

25,04 

17.27.26,96 

H.  C.  a2409 

41,9 

43,0 

44,3 

17.31  .43,08 

44,89 

17.32.  9,m 

H.  C.  32590 

59,4 

0,0 

0,0 

1,6 

2,3 

--s 

3,4 

17.37.    1,37 

3,17 

17.37.28,26 

H.  C. 32676 

50,5 

17,4 

45,0 

12,2 

39,0 

17.  42.  44,81 

45,64 

17.43.  10,74 

H.  C.  .S2814 

39,2 

3,7 

28,1 

53,1 

17,8 

42,0 

6,8 

17.46.52,9(i 

53,71 

17.47.  18,81 

H.  C.  3.W46 

I  Ursae  JMin 

33,2 
50,0 

V) 
39,0 

32,3 

2,7 

32,2 

1,9 
Ai\5 

31,5 
36,0 

17.52.    2,39 
18.  15.  12,85 

3,29 

19,84 

17.52.28,40 
18.15.44,99 

S  Ursa'  Min.  R... 

... 

'iS,0 

18,0 

7,0 

... 

... 

18.  15.  17,71 

19,86 

18.  15.45,01 

July  16 

.   S  Ophiuchi 

... 

... 

•  •   ■ 

53,3 

7,0 

20,3 

33,8 

16.    6.. 5,3,39 

-•281 

•126 

+•030 

.5.3,15 

2.9,04 

1,89 

16.    7.22,19 

19  Ursae  Min.  ... 

25,5 

21,5 

18,3 

14,2 

11,7 

7,2 

4,1 

16.  14.  14,64 

13,12 

16.  14.42,17 

rj  Draconis 

19,0 

4-7,2 

15,5 

44,3 

13,2 

41,2 

9,7 

16.21  .44,-30 

43,54 

16.22.  12,60 

(a)  A  Draconis 

56,3 

34,0 

10,9 

49,0 

26,9 

4,0 

41,8 

16.27.48,99 

47,99 

16.28.  17,06 

July  17 

Polaris  SP 

Polaris  S P.  R.... 

27,0 

38,0 

46,5 

0,5 

... 

... 

... 

13.    9.52,45 
13.    9.58,60 

10,47 
9,95 

1,53 

1  .  10.41,17 
1  .  10.40,65 

f  Herculis 

58,4 

14,.S 

30,0 

45,7 

1,8 

17,5 

33,4 

16.35.45,87 

45,48 

30,99 

16.36.  16,40 

Gr.2377  

3,7 

28,1 

52,7 

17,2 

42,() 

7,0 

31,2 

16.42.  17,50 

16,86 

16.42.47,78 

H.  C.  30966 

27,3 

38,7 

50,5 

1,5 

16.51  .14,43 

13,48 

16.  51  .44,42 

H.  C.  30981 

.51,6 

3,6 

16,5 

28,3 

16  .  51  .  3)),93 

38,98 

16.52.    9,92 

e  UrsfB  Min 

2,5 

41,8 

21,8 

3,5 

42,0 

16.  59.22,35 

19,60 

16.  59.. 50,54 

a  Herculis 

22,7 

36,6 

50,5 

4.3 

18,5 

31,8 

46,2 

17.    8.    4,37 

4,03 

30,90 

17.    8.31,98 

6  Ophiuchi 

35,3 

49,9 

4,5 

1.9,3 

34,6 

49,2 

4,3 

17.  13.  19,.59 

19,38 

30,95 

17.  13.  50,34 

/3  Draconis 

50,5 

12,2 

34,3 

56,2 

18,6 

40,4 

2,8 

17.26.56,43 

55,86 

31,01 

17.27.26,83 

H.  C.  32409 

39,1 

40,2 

42,4 

17.31.40,56 

38,91 

17.32.    9,89 

H.  C.  3'i590 

57,3 

57,5 

57,7 

58,8 

0,0 

0,4 

1,3 

17  .  36  .  59,00 

57,36 

17  .  37  .  28,34 

H.C.  32676 

13,3 

40,5 

8,2 

1 7  .  42  .  40,f)7 

3.9,96 

17.  43.  10,95 

H.  C.  32814.... 

:i4,5 

59,1 

23,7 

48,3 

13,2 

37,3 

2,2 

1 7  .  46  .  48,3.3 

47,70 

17.47.  18,69 

H.  0.  33024 

47,7 



17.49.47,94 

46,74 

17.50.17,73 

H.C.  ;J3046 

28,3 

.58,1 

28,2 

17.51  .58,20 

57,42 

17.52.28,42 

H.  C.  33311 

.  .  . 

38,5 

17.54.38,86 

37,04 

17.55.    8,04 

H.  C.  33.i82 

2,5 

55,9 

50,5 

45,7 

39,4 

18.    2.50,82 

49,37 

18.    3.20,:i8 

H.  C.  33711 

41,2 

8,3 

35,5 

3,0 

30,3 

57,4 

25,0 

18.    9.    2,96 

2,25 

18.    9.3.3,27 

H.  C.  340.56 

.   .   . 

58,5 

2,7 

7,6 

18.  13.    2,92 

1,18 

18.  13.32,20 

H.  C.  34032 

42,4 

18.  15.42,58 

41,67 

18.  16.  12,69 

H.  C.  34194 

•  •  • 

4,3 

43,0 

22,7 

18.  18.4.3,32 

42,28 

18.  19.  13,31 

H.  C.  34241 

3,7 

29,7 

55,8 

18.21.29,73 

2(1,05 

18.22.    0,08 

H.  C.  34567 

48,5 

18.24.48,87 

46,()7 

18.25.  18,00 

H.  C.  35011 

16,5 

29,2 

44,4 

57,4 

13,0 

26,5 

40,8 

18.31.58,26 

5f;,25 

18  .  35  .  27,29 

H.  C.  35082 

3,0 

17,3 

32,7 

50,0 

2,2 

18.36.33,06 

31,01 

18.37.    2,05 

CO  Aquilae 

22,5 

36,5 

50,2 

3,9 

17,6 

31,3 

44,8 

19.  11.    -3,83 

3,47 

31.16 

19-11  ..34,55 

8  Aquilas 

i^6,5 

49,8 

3,3 

16,5 

30,3 

44,0 

57,3 

19.  18.  16,81 

16,48 

31,11 

19.  18.47,57 

h'  Sajjittarii 

20,7 

36,0 

51,0 

5,4 

20,7 

35,3 

50,3 

19  .  2S  .    5,63 

5,42 

30,98 

19.28.36,52 

7  Aquilae 

44,5 

58,3 

12,0 

25,8 

39,4 

53,2 

6,4 

19.39.25,66 

25,31 

31,07 

19.39.56,42 

A  Ursae  Min 

26,0 

14,5 

•   ■   > 

19.  58.. 52,75 

30,90 

19.59.    2,03 

K  Ursae  Min.  R. . . 

53,0 

42,0 

19.58.45,47 

31,00 

19-59.    2,13 

Jupiter  1  L 

5,2 

19,5 

.  .   . 

16,8 

31,5 

19  .  58  .  48,25 

48,04 

19-59-  19,17 

(A)  Jupiter  2  L 

... 

37,3 

51,7 

6,5 

... 

... 

19.58.51,83 

51,62 

19-.''>9-22,75 

July  18 

(e)  Polaris  SP 

23,5 

35,5 

37,0 

52,0 

58,5 

5,5 

13,5 

13.    9.49,36 

7,38 

1,28 

1. 10.. 39,40 

S  Ophiuchi 

9,9 

23,3 

36,8 

50,1 

4,0 

17,1 

30,8 

16.    6.50,29 

50,05 

32,13 

16.    7.22,23 

19  Ursae  Min 

22,5 

18,7 

15,2 

11,8 

8,6 

4,1 

1,3 

16.  14.  11,74 

10,22 

16.  14.42,41 

■q  Draconis 

1.5,8 

44,2 

12,7 

41,2 

10,0 

38,2 

«,9 

16.21  .41,29 

40,54 

16.  22.  12,73 

A  Draconis 

53,2 

30,8 

8,2 

4f),0 

23,8 

1,2 

39,0 

16.27.46,03 

45,03 

16.28.  17,23 

f  Herculis 

57,2 

13,0 

28,5 

44,4 

0,4 

16,1 

32,0 

16.35.44,51 

44,12 

3%33 

16,36.  16,33 

Gr.  2377 

1,8 

26,5 

51,3 

16,1 

41,1 

5,4  [  30,2 

16.42.  16,05 

15,41 

16.42.47,62 

K  Ophiuchi 

9,4 

23,0    36,4 

50,3 

4,1 

17,5    31,2 

16.50.50,27 

4.9,92 

32,38 

16.51.22,14 

Ii 

.LUMINATION    EaST. 

From  July  l6.  West.     Intervals  tor    an  Equatorial  star   from   wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 

the   m 

ean    of  the   seven    wi 

res,  +40*,335,    +  26',868,   + 1.3',588,    -0',071,   -13',510,    -26",896,    -40^,313.      From   July   16,  +40',313, 

+  26',8 

96,  +13',510,  +0',071, 

-1.9»,588,  -26»,868,  -40',335. 

(a)  Clouded  all  a 

rer  after  thia— stars  very  unsteady.               (A)  Stars  very  unsteai'y  and  ill-defined.    Observations  unsatisfactory. 
(0)  Well  deiined,  but  unsteady. 

Right  Ascensions  observed  with  the  Tuansit  in  the  Year  18G6. 
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Month 
and 
Day. 


July  18 


July  1.9 


Seconds  of  transit  over  tiie  seven  wires. 


NAME  OF 
OB.(ECr. 


H.  C.  3,5017.. 
H.  C.  ;i5082  . . 

(i  LyrK 

H.  C.  35.531.. 

^  .Aquila? 

tti  AqiiiliB   . .  .. 

2  A()uilae 

h'  Sagittarii . . 
e  Cyiciii 

7  Atiuilae 

«  Aquilae 

.Iiipiter  1  L. . . 
Jiipittr  2  L. .. 

(rt)  A  Ur^ae  Miii.  . 

{h)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  S  P.  .. 

2  Ophiuclii  . . 

19  UrsiE  Min. 

Tj  Draconis  . . . 
(c)  A  Draconis  . . 

i^  llerc-ulis  . .  . 

Gr.  2:!77  

K  Opliiiichi  . . 

8  Ophiuclii  . . 
{a){d)  ji  Draconis  . 


July  20 


July  21 


July  25 


(e)  Polaris  SP.  . 
K  Ophiuclii  . 
e  UrsiE  Min. 
a  Herctilis  . . 
0  0|)hiiiclii  . 
H.  C.  33711. 
H.  C.  340.)0 . 
B.A.C.  628.9. 
II.  C.  .34216. 
H.  C.  3586.9. 
8  Aquilae  . . .  , 
h'  SHgittarii . 
d  Cygni  . . .  . 
7  Aquilae  .. . 
a  Aquilae  . . . 
Jupiter  1  L  . 
Jupiter  2  L. . 
\  Urs£B  Min. 


c  Ophiuclii  . 

19  Ursae  Min 

■q  Draconis  . . 

A  Draconis  . 

^  Herculis  . . 
(y)  K  Ophiuclii. . 

6  Ursa;  Min.. 

a  Herculis  . . 
{g)  6  Ophiuclii  . 

H.  C.  325S6. 

H.  C.  32G35. 

H.  C.  33277 . 


15,. 5 
46,7 
50,6 
14,6 

4,6 
21,4 
3.5,4 
19,8 
19,8 
43,4 

5,1 

35,0 
25,0 

30,5 

8,S 
21,2 
14,6 
51,7 
55,9 
0,5 
8,2 
32,6 
48,0 

24,0 

19,5 
1.9,1 
31,4 
37,7 
23,0 
8,3 

48,5 
32,8 
17,4 
17,Si 
41,1 
2,5 
24,2 

21,5 


1 8,3 
11,9 
49,0 
.53,0 
5,5 

17,6 
30,2 
26,4 


II        111 


29,3 
1,6 
6,7 
36,2 
18,3 
35,1 
48,7 
34,7 
40,6 
57,0 
18,5 

49,4 
19,0 

40,5 

22,1 
17,4 
43,2 

29,4 
11,5 
25,4 
21,7 
47,2 
9,8 

36,0 
20,f) 

3.3,0 

46,3 

4,8 

4,0 

34,4 

3,7 
4'),2 
32,0 
38,2 
51.,6 
16,1 
38,5 

12,5 

19,5 
14,4 
40,2 
26,() 

9,0 
19,2 
58,4 
31,4 
44,7 

4,4 
24,6 

30,7 


42,7 
16,7 
22,7 
57,3 
32,2 
48,7 

2,1 
49,5 

1,2 
10,7 
32,2 

0,3 

4,0 


35,0 
35,4 
13,5 
11,5 

6,8 
27,3 
50,0 
35,4 

2,1 
31,6 

36,5 
31,3 
38,5 
46,8 
1,1 
31,9 
44,5 

4,2 
1.9,8 
59,5 
47,0 
58,9 

8,4 
29,6 

56,5 
0,0 

32,8 

11,2 

8,5 

4,3 

24,7 

33,0 

36,6 

45,2 

•'■'9,4 

42,3 

2,5 

50,5 


IV 


56,4 
3-2,6 
38,7 
1.9,1 
46,0 

2,6 
15,5 

4,3 
22,0 
24,3 
45,8 
14,7 


52,0 
49,0 
9,7 
39,7 
45,0 
4,'!,3 
14,5 
4.9,1 
17,0 
53,9 

52,5 
48,0 
18,4 
0,5 
1,5,8 
59,2 
25,1 

30,2 
35,5 
13,1 
2,1 
19,7 
22,0 
43,3 

10,9 


46,4 
7,1 
37,3 
41,7 
10,5 
46,4 
17,4 
59,1 


10,0 


12,4 

48,3 
55,1 
41,0 
0,1 
16,4 
29,3 
19,4 
43,2 
38,2 
5.9,5 
29,7 


59,5 

2,8 

7,3 

8,7 

2 -',7 

59,3 

3.9,3 

2,8 

3.!,0 

16,1 

5.9,5 
1,7 
59,7 
14,7 
30,9 
26,7 
6,7 

56,6 
52,5 
26,9 
17,1 
40,9 
.'i6,0 
57,1 

25,5 


0,1 

5,0 
6,9 
20,1 
56,4 
0,3 
57,9 
13,2 


31,5 


VI 


25,2 

2,5 

II, I 

2,1 

13,8 

30,1 

42,4 

34,2 

4,0 

51,6 

1.3,0 

46,9 


13,5 

16,0 
3,4 
37,0 
59,8 
15,0 
4,1 
16,2 
46,4 
38,0 

.5,0 

1.5,2 
38,2 
28,4 
45,5 
54,0 
47,4 
18,0 

7,5 
40,1 
31,5 

1,5 
49,2 
10,5 
36,2 


1,3,4 
0,5 
34,0 
57,2 
12,2 
1,3,5 
36,6 
27,1 

36,1 
56,0 

50,3 


Vll 


39,1 
18,4 
27,1 
2.3,6 
27,6 
4.3,8 
.56,1 

49,1 

25,1 

5,5 

26,5 

1,5 


20,5 

2,9,4 

0,0 

5,4 

37,7 

30,9 

28,9 

29,8 

1,5 

0,1 

13,5 

18,5 
42,3 
0,3 
21,2 
28,5 
43,8 

2,3,4 
53,5 
46,4 
22,3 
3,1 
24,1 
50,8 


2fi,7 
56,6 
2,7 
34,7 
2?,0 
27,5 

40,9 

14,6 
34,0 


Concluileil 

trarisit  over  tiie 

mean  of  the 

seven  wires. 


18.34. 
1 8  .  36  . 
18.44. 

1 8  .  53  . 
18.58. 
19.  11 . 
19.  18. 
19. '-'8. 

19  •  32  . 
19.39. 
19. 43. 
19.58. 
19. 58. 
19.58. 

13.    9. 

13.    9. 

16.    6, 

16.  14. 
21  , 
27. 
35, 
42  . 
50, 
13, 
26, 


16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17, 
17. 


13.    9. 
16.50. 


16. 

17. 
17. 
18. 
18, 


59. 

8. 
13. 

8. 
15. 


18.21 . 
18.21. 
18.54. 
19.  18. 
19.28. 
19.32. 
19.39. 
19.43. 
19.57. 
19.57. 
19.58. 

16.  6. 
16.14. 
16.21 . 
16.27. 
1 6  .  35  . 
16.. 50. 
16.59. 
17-    7. 

17.  13, 
17.39. 
17. 40, 


57,23 
32,40 
38,85 
1.9,13 
'l6,09 

2,59 
15,64 

4,42 
22,27 

24,3;) 

4.5,80 
14,90 
18,19 
54,69 

.56,19 
48,91 
4.9,07 
10,.36 
40,01 
44,73 
43,31 
1 4,()7 
49,03 
16,97 
53,93 

49,57 
47,96 
18,91 

0,(i9 
15,90 
59,36 
25,60 
26,13 
30,33 
35,81- 
13,16 

1,93 
19,-^1 
22,05 
43,31 

7,43 
10,97 
50,28 

46,42 
7,.59 
37,35 
41, .99 
40,54 
46,49 
17,41 
.5,9,21 
14,43 
20,06 
41,23 


17.52.  10,63 


Correction  of 
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•126  (--OSO 


.Seconds 

of 
.Meriilion 
l"ran<it. 


■■09'. 


5.5,22 
30,35 
3.>-',45 
18,.57 
4.5.75 

2,23 
1.5,31 

4,21 
21,73 
24,04 
45,45 
14,69 
17,.98 
32,84 

7,54 
6,93 
48,83 
8,84 
39,26 
43,73 
42,92 
14,03 
48,68 
16,76 
53,36 

7,59 
47,61 
16,16 

0,35 
15,69 
58,65 
24,52 
25,45 
29,65 
33,77 
12,83 

1,72 
19,27 
21,70 
42,96 

7  22 
lo',76 
28,42 

46,18 
6,07 
36,60 
40,99 
40,15 
46,14 
14,()5 
58,87 
14,22 
19,06 
40,23 

8,65 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


32,39 

32  22 
32^40 
32,29 
32,21 

32,35 
32,35 


33,34 


33,52 

33,62 
33,56 
33,48 


34,68 

35,46 
34,63 


34,78 
34,71 

34,70 
34,85 


35,97 


36,27 
36,14 

36,03 
36,09 


Adopt- 
ed 
losing- 
Hate. 


1,28 


1,21 


1,33 


Apparent  I!..'\. 

from  llie 

Observation. 


1,52 


18.35, 
18.37. 
18.45, 
18. 53. 
18. 59, 
19.  11  . 
19. 18. 
19  .  28  , 
19.32, 

19  •  39  . 
19.44, 
19  .  58  . 
19  .  58 
19.59, 


1.  10 
1  .  10 
16.  7 
16.  14 
16.22 
16.28 
16 .  36 
16.42 
16.51 
17-  13 
17.27 


27,53 
2,66 
10,77 
50,90 
18,08 
34,57 
47,66 
36,57 
54,09 
56,41 
17,82 
47,08 
50,37 
5,23 

40,85 
40,24 
22,29 
42,31 
12,73 
17,21 
16,4 1 
47,52 
22,18 
50,28 
26,89 


1  .  10.  42,00 
16.  51  .22,22 

16.  59.  50,78 

17.  8.34,98 
17.  13.50,32 

9 .  33,33 


18, 

18 

18 


1,71 


18.22 
18.55 
19. 


59,21 

0,15 

4,35 

8,50 

18.  47,58 


19  .  28  .  36,48 
19.  32.  54,03 
19  .  39  .  56,47 
19.44.  17,74 
19.57.42,01 
19.  .57.  45,55 
19.59.    3,21 


16.    7. 

16.  14. 

16. 22. 
16.28. 
16.36. 
16. 51 , 
16.59. 

17.  8, 
17.  13, 
17.39. 
17.41  , 

17.52, 


22,24 
42,14 
12,68 
17,07 
16,24 
22,25 
50,76 

34,99 
50,35 
5.5,22 
16,39 

51,12 


Illumination  West.     Intkrvals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +40»,313,   +  26«,896,   +  13',510,   -i-0',071,  -  13',588,  -26',868,  -40»,33.5. 


(rt)  Star-<  very  unoieady.  (i)  Got  only  first  contact  of  wire  II  at  30"  0.     Mercury  much  agitated  liy  the  wind.  (c)  The  seconds  of  wire  HI  are  marked 

doubtful— altered  them  from  8",B  to  fi",l).  (rf;   Interrupted  by  clouds.  {e)  F.int,  but  satisfac;ory.  (/)  Counting  1"  too  much  at  the  end:  hence 

diminished  each  wire  1».  (g)  Clouds. 


Right  Ascensions  obseuved  with  the  Tiiansit  in  the  Year  180C. 


Month 

and 
Day. 


July  25 


July  30 


Auff.  1 


Aug.  3 


NAMi;  OF 
OBJKCT. 


Aug 


fi  Sasfittarii  . 
8  Ursae  Miu. 
H.  C. 31032. 
m  Aquilai  . . . 
2  Aquila-  .... 
y  Aquila- .... 
a  Aquila  .... 
Jupiter  I  1... 
Jupiter  2  L. . 
\  Urste  Jlin. 

K  Ophiuclii  . 
t  Ursae  Min. 
d  Ophiuclii  . 
/3  Uraconis. . 
H.  C.  34.050 . 
H.  C.  34+70. 
H.  C.  34827  . 
H.  C.  31829- 
H.  C.  35708  . 
f  Aquilae  .., 
(d  Aquila;  . . , 
B  Aquiiae  ... 
eCygni  .... 
a  Aquiiae  . 
Jupiter  1 
Jupiter  2 
,\  Ursae  Min.  . 

Polaris  .SP.  . . 
Polaris  SP.  R. 

Arcturus 

(a)  ft  Draconis  . . 


L. 
L. 


(a)  H.  C.  34032... 

H.  C.  341fi6... 

H.  C.  34314... 

H.  C.  34954 . . , 

H.  C.  3497s  . . . 

H.  C.  3,5869... 

^  Aquiiae 

a  Aquiiae  . . .. , 

8  Aquiiae 

h'  Sagittarii . . . 

e  Cygni 

7  Aquiiae    ..... 

a  Aquila- , 

(/))  Jupiter  1  L — 
{b)  Jupiter  2  L..., 

\  Ursae  Min.  . 


ft  Lyrae 

H.  C.  35708 . 
^Aquiiae  .. . 
w  Aquiiae.. . 
S  Aquiiae  ... 
A'  Sagittarii . 

7  Aquiiae 

o  Aquiiae . . . 


Seconds  of  tratisiL  over  the  seven  wires. 


2.3,0 


48,0 
11,5 
"5,0 


a 


37,4 
30,5 
22,4 
2.%1 
38,5 


33,2    47,0 
54,0'      8,4 

52,5 


3S,1 
8,5 

49,9 

14,5 

29,3 
5,5 

56,5 

0,7 

1,9 
15,6 

0,1 
45,5 
46,7 

13,0 

56,9 
25,9 


8,3 

28,3 


55,1 
8,6 
53,4 
53,0 
16,9 
3S,5 

40,1 
48,0 

22,1 
51,5 

53,0 
6,4 
51,1 
14,6 
36,5 


.3,5 
40,5 
29,1 
51,3 
46,4 

15,6 

43,2 

l'5,6 
2.9,1 
21,0 
59,2 
1,0 

49,5 

24,5 

lV,2 


5,9 


52,7 
12,1 
39,1 
52,0 

8,6 
22,1 

8,1 
13,6 
30,4 
52,1 

54,3 
40,5 

37,9 
34,0 

6,5 
20,0 

6,1 
28,4 
^9,9 


III 


IV 


51,7 
18,0 
57,0 
38,7 
51,8 

0,4 
22,1 

3,5 

4.9,5 

17,1 
19,2 
44,0 
l.S,I 
27,1 
13,1 

40,7 
25,7 
12,5 
29,2 
42,5 
41,7 
12,5 

19,0 
37,5 


29,5 
25,5 


40,2 


37,2 

55,6 

54,5 

5,6 

22,3 

35,4 

23,1 

34,6 

44,2 

5,5 

5,3 

27,0 

54,0 
16,5 

3,5 
20,1 
33,3 
20,6 
41,9 

.8,3 


5,9 

31,5 
52,3 
5,2 
14,1 
3ry,3 
17,9 

38,5 

30,8 
0,0 

58,6 

35,'l 
7,7 

26,0 

0,0 

8,2 
26,5 
43,1 
55,9 

2,4 
26,3 

3.-5,4 
24,0 


46,5 
39,8 


41,1 

21,6 

39,7 
10,5 
19,5 
35,9 
49,0 
37,8 
55,5 
58,0 
19,0 
19,8 

14,0 

10,0 
5.9,1 
17,2 
33,9 
46,9 
35,5 
55,4 
17,2 


VI 


20,7 

6,.3 
6,2 
19,0 
27,9 
49,3 
32,5 


4-4,5 
41.4 
13,8 
57,8 
49,2 
40,4 

19,5 

51,7 
40,5 
56,7 
,9,5 
23,9 
40,1 

48,2 


52,5 
54,3 


12,5 
52,3 

6,8 
24,3 
27,5 
33,5 
50,1 

2,8 
53,0 
16,7 
11,7 
33,0 
34,4 


26,2 
42,4 
31,3 
47,7 

0,5 
51,0 

9,5 
30,8 


Vll 


34,9 
40,5 
40,3 
IW) 
32,2 
41,4 
2,() 

50,5 


58,0 
20,3 
28,3 
1.9,5 
29,6 

32,6 

33,4 
54,3 
10,3 
22,8 
44,3 
53,4 
58,9 


55,5 

8,3 
16,1 


42,8 
31,3 
50,7 

7,5 
42,3 
47,3 

3,4 
16,0 

7,6 
37,3 
25,0 
46,2 

52,3 


42,2 
24,5 
45,0 

1,4 
13,8 

5,3 
23,0 
44,1 


Conclnded 

transit  ovt-r  tlie 

mean  ol  llie 

st\en  wiles. 


49,2 

14,6 
33,7 
45,6 
55,1 
16,4 

5,0 


11,7 

43,2 
41,7 
10,5 

52,1 

16,4 

8,0 

24,2 

36,3 

5,2 

7,0 

13,3 


3,5 

22,8 
38,1 


13,6 
10,6 
35,5 
51,5 


47,3 
29,3 
22,6 
58,2 
39,0 
59,9 


58,3 
7,2 
58,9 
15,1 
27,2 
20,2 
36,5 
58,0 


18. 

18, 


5 
15 


18.  15 

19 .  10 
19.  18 
19  •  39 
1 9  •  43 
19.54 
19.54 
19.58 

16.50. 
16.59. 

17.  12. 
17.26. 

18.  15. 
18.21 . 
18. 36. 
18.37. 

IS. 54. 

18.58. 
19. 10. 

19.  17. 
19.32. 
19.43. 
19.51. 
19.51. 
19.58. 


6,11 

5,f)9 
31,44 
52,49 

5,33 
14,16 
35,53 
17,97 
21,53 
40,39 

30,79 
0,31 

58,79 
35,41 

8,00 
26,49 
54,20 

0,07 

8,47 
26,51 
42,99 
55,<)6 

2,6f) 
26,28 
29,98 
33,53 
27,92 


13.    9-39-,QG 

13.  9.42,91 

14.  8.39,83 
17.26.32,01 


18.15. 

18.  18. 
18.21  . 
18.36. 
18.36. 
18.54. 
18.58. 
19.10. 
19.17. 
19.27. 
19.31. 
19.38. 
19.43. 
19.49. 
19.49. 

19 .  .58  . 


14,75 
41,24 
12,65 
21,83 
.39,86 
10,80 
19,58 
36,10 
49,03 
37,94 
55,56 
57,89 
19,17 
19,83 
23  32 
18',76 


Correction  of 
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18.44.  10,10 
18.53.59,31 
18.58.  17,34 
19.  10.33,96 
19.  17.46,87 
19.27.35,69 
19  .  38  .  5.5,61 
19.43.  17,11 


•092 


•090 


+•030 


•060 


of 

.\I<*rui:;ii 

Transit 


.';,89 

0,14 
30,61 
52,14 

5,01 
13,81 
35,19 
17,75 
21,31 
20,32 

30,47 
57,82 
58,.59 
34,91 

7,06 
24,73 
53,78 
59,65 

7,47 
26,21 
42,67 
55,67 

2,19 
25,97 
29,79 
33,34 

7,97 

55,65 
55,67 
3.9,53 
31,51 

13,96 
40,52 
11,73 
20,79 
38,83 
8,97 
19,28 
35,78 
48,74 
37,74 
5.5,(19 
57,57 
18,86 
19,64 
23,13 
58,81 

.9,75 
58,30 
17,04 
33,64 
46,58 
35,49 
55,29 
16,80 


Clock 
appa- 
rently 
slow. 


Adopt- 

e<l 
Uatel 


42,48 


42,51 
4. ',61 
4-J,6l 
42,65 


51,73 

51,66 
51,71 


51,76 
51,99 
51,96 

51,89 


54,89 
55,06 


58,68 
58,.- 7 
58,89 
58,74 

5,S,S7 
59,00 


61,01 

60,91 
61,01 
61,05 

60,99 
61,15 
61,06 


1,71 


1,72 


1,73 


2,08 


Apparent  11. .-\. 

tVoni  tile 

Ol>servation. 


18. 
18. 
18. 
19. 
19. 


2,19 


15 
16 
11 

IS 


19.39. 
19.44. 
19.55. 
19.55. 
19.59. 

16.51. 
16.59. 

17.  13, 
17.27. 

18.  15, 

1 8  .  22  , 
18. 37. 
18.37 
18.54, 
18. 59, 
19.11 
19. 18 

19  .  32 
19.44 
19.52 

19.  52 
19.58 


4S,.'?S 

42,64 

13,11 

34,71 

47,58 

56,41 

17,79 

0,37 

3,93 

.    2,94 

.22,18 
.  49,54 
,.50,32 
,  26,66 
.  58,87 
.  16,55 
.  45,61 
.  51,48 
.  59,33 
.  18,07 
.  34,54 
.  47,55 
.  54,09 
.  17,88 
.21,71 
.  2,5,26 
.  59,90 


1.  10.50,44 

1.10.  50,46 

14.    9.34,,S9 

17.27.26,61 


18. 16. 

18.  19. 

1 8  .  22  . 
18.37. 
18. 37. 
18. 55. 
18. 59. 
19.11 . 

19.  18. 
19.28. 
19-32. 
19.39. 
19.44. 

19  .  ,50 . 
19.50. 
19  .  58  . 


12,70 
39,27 
10,48 
19,.56 
37,60 
7,77 
18,09 
34,60 
47,58 
3fi,59 
53,94 
56,43 
17,73 
18,52 
22,01 
57,70 


18.  45.  10,73 
18.54.59,30 

18.  59.  18,05 
19-  11  .34,67 

19.  18.47,61 
19.28.36,54 
19  .  39  .  56,S(i 
19.44.  17,87 


Illumination  West.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,   +40',313,    +  26',896,    -fl3',510,    +0',071,    -13-,588,   -26',868,   -40^335. 


(a)  Clouds, 


(i)  Exceedingly  ill-defined  and  unsteady. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


33 


Month 
and 
Uay. 


Aujr.  4 


Aug.  27 


NAME  OF 
OBJECT. 


Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
\  Ursae  Min. 


Aug.  30 


Aug.  31 


(a)  Polaris  SP.  . . 
(a)  Polaris  SP.  R. 

8  Ursae  Min.  . 

H.  C.  34166.. 
(6)  H.  C.  34377  . . 

H.  C.  34829 .  • 

/3  Lyrae 

^  AquiliB 

u)  Aquiloe 

8  Aquilas 

Jupiter  1   L.    . 

Jupiter  2  L.  . 
(c)  13  Aquilae   


Polaris  SP.  . . 
(d)  Polaris  SP.  R. 
a  Aquilae  . . .. 
/3  Aquilae  . ... 
X  Ursae  Min.  . 
(c)(e)  K  Cephei  . . . . 


( /"Xo-} Polaris  SP.  .. 
Cf)ig)  Polaris  SP.  R. 

u  Aquiiffi   

I  Aquilae 

h'  Sagittarii 

\  Ursae  Min.  .. . 

A.  Ursse  Min.  R. . 

/3  Cephei 

e  Pegasi 

(A)  16  Pegasi   


Sept   1 


(0  Polaris  SP... 
[k)  Polaris  SP.  R 

01  Aquilffi   . . . 

2  Aquilae  ... . 
ft'  Sagittarii  . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
\  Ursae  Min. 
\  Ursae  Min. 

K  Cephei 

p  Capricorni . 
d  Cephei   . . . . 


R. , 


Sept.  3  ,         Polaris  SP. 
(0  Polaris  SP. 


Sept.  5 


R. 


(m)  Polaris  SP.  . 
S  Ursae  Min. 
H.  C.  34050 
H.  C. 
H.  C. 
H.  C. 
/3Ly 


34470 . . 
35017.. 
35082 . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


4,3 
46,0 
42,0 


22,3 
11,0 
S9fi 
53,8 
10,8 
24,5 

'6,3 

23,6 


49,5 
18,6 

35,5 


3,9 

17,6 

2,3 

30,5 

13,8 
9,0 

27,2 


2,2 
16,1 

1,0 
37,5 

29,0 


9,0 


7,5 

2,5 

56,5 

42,5 
14,5 
25,2 


II        111      IV 


42.6    56,8 
5,3    34,2 


18,6 
36,0 
55,0 


54,4 
54,0 
30,2 
55,8 

7,7 
24,4 
38,0 

21,0 
37,0 

51,5 

2,7 
32,0 

36,5 


17,5 
31,0 
17,1 
26,5 

52.6 

22,7 
42,1 

49,0 

16,0 

29,'"' 
15,5 
52,0 

22,5 


36,5 
i5,5 


58,5 

25,1 
25,0 
49,3 
11,7 
21,3 
38,0 
51,1 
32,0 

50,4 


52,0 
16,2 
45,5 

37,6 

54,5 

31,2 
44,5 
31,9 


32,2 
36.2 
56,9 


57,0 

29.5 
43,0 
30,5 

'9,6 

12,0 

10,7 


20,5 


1.9,0 

51,5 

37,5 

48,4 

56,4  i 

29,6, 

41,2  i 


35,0 

17.8 

0,0 

9,5 

43,9 

57,1 


51,1 
13,0 


5,6 


54,0  1 

56,0 

56,5 

8,6 
28,0 
35.1 
51,8  j 

5,0    18,4 


23,0 

27,2 
28,5 
28,2 
44,2 
49,2 
5,8 


46,5 


4,0 


29,7 
59,0 

9,0 
38,7 

11,0 

44,9 
."'7,9 
46,6 

3,5 
11,5 
.50,0 
11,8 


11,0 
43,3 
5()',3 
45,3 


1,5 


18,0 


43,5 
12,8 

41,3 


23,0 

58,9 

11,5 

1,8 

10,4 

51,4 

3,5 

26',  8 


18,0 

57,2 

10,0 

0,4 


VI 


16,5 


24,2    39,0 

3,0  i  2,5 
35,6  ,  37,6 
25,0  39,4 
32,6      2,3 


2. ',5 

33,0 

59.3 

14,3 

25,2 

0,5 


41,0 


40,2 
27,5 
39,3 
15,2 


30,0 

57,8 
0,0 

47,1 

0,0 

3,0 

19,1 

31,7 


VII 


31,0 


56,9 
26,1 

41,3 


30,5 
12,3 
24,9 
16,4 

40,5 
30,2 
17,2 
41,5 

23,0 

10,9 
23,2 
15,1 
i9,9 


38,3 
53,1 
31,1 


43,5 


20,8 
39.9 
52,6 
30,1 


31,3 
6,4 
16,2 
16,9 
33,1 
45,3 


18,8    33,5 
31,2    44,8 


10,6 
39,5 

42,5 

34,0 

26,1 
38,3 
31,4 
43,5 

9fi 
31,0 
56,5 

30,5 

24,6 

37,0 

30,0 

4,3 

47,0 

39,5 
7,5 
0,1 

7,5 


49,0 
1,8 

'6,4 
45,0 


Concluded 

traiistt  over  the 

mean  of  die 

seven  A'ires. 


19  .  48  .  47,60 
19.  48.51.07 
19.  58.  16,62 


13.  10. 
13. 10, 
18.  14. 

18.  18, 
18.23, 
18.37. 
18.44, 
18. 58, 
19. 10. 
19-  18. 
19.39, 
19.39. 

19 .  48  , 


13. 
13, 
19. 
19. 

19. 
20, 


10. 
10. 
43. 

47. 
58. 
12. 


10,75 
12,37 
55,20 
56,11 
56,80 

8,69 
27,93 
3,5.28 
51,8,5 

4,86 
46,67 
49,!)0 

4,14 

8,04 
6,11 

29,87 
5.'),07 
12,71 
39,06 


13 

13 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

21  .  36  .  49,94, 

21  .  46.  11,83 


,  10. 
,  10. 
,  10. 

17. 
,27. 
,58. 
,58, 
.26. 


7,75 
12,,39 
44,97 
57,96 
46,79 
7,04 
6,82 
11,61 


13. 
13. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
20, 
20, 
20. 


10 
10 

10 
17 
27 
38 
38 
58 
58 
12 
20 
26 


.  4,58 
.  8,75 
.  4,3.39 
.  56,44 
.  45,40 
.  20,93 
.  24,27 
.  6,41 
.  5,72 
.  35,96 
.  25,01 
.  33,01 


13.  10.  38.02 
13.  10.26,27 


13. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


10 
14 
14 
21 
34 
35 


36,18 

25.77 

.59.13 

,  14,00 

,  24.56 

,  59,80 


44.  13,36 


-•281    -090 


Correction  of 


•203 


•281 


•103 
T63 


•060 


+•130 


:177 
-269 
•177 


■133 
•100 
•138 


a06 
■138 


•103 

■  •U72 

■  -103 


+•320 


•140 


+•100 


•072 


•103 


+•285!.  •I 20 


-•148 


-.120 


+•120 


Secortds 


-Meridian 
I'ransit 


47,41 
50,88 
56,66 


27,: 

2 

49. 

55 

56, 

8 
27 
35, 
51. 

4, 
46, 
49, 


25,27 
25,30 
29,87 
50,09 
52,51 
37,82 

2,9,22 
24,86 
44,80 
57,82 
46,78 
48,72 
50,98 
10,87 
49,77 
11,65 

21,76 
22,97 
43,11 
56,18 
45,25 
20,78 
24,12 
45,66 
47,49 
34,47 
24,85 
32,36 

19,65 
21,28 

17,81 
33,21 

0,43 
16.29 
26,89 

2.17 
13,88 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


42,81 
42,70 
42,86 
42,85 


43,00 


47,86 
47,78 


49,61 
49,61 
49,55 


49,73 
4.9,90 
49,86 


51,29 
51,24 
51,06 


51,27 


56,39 


Adopt. 

ed 
losing 
Kate. 


2,19 


1,67 


1,79 


1,70 


1,52 


1,36 


1,20 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


19.49.48,49 
19.49.51,96 
19.58.57,76 


1  , 
1, 

18, 
18, 


11  . 
11  . 
15. 
19. 


18.24, 
18.37. 
18  .  45  . 
18. 59. 
19.  11. 
19.  18. 
19. 40. 
19.40. 
19.48. 


10,39 
10,37 
32,04 
38,23 
38,91 
51,13 
10,45 
17,87 
34,45 
47,48 
29,43 
32,66 
46,79 


1  .  11.  12,60 
1  .  11  .  12,63 
19.44.  17,69 
19  •  48  .  46,92 
19  ■  58  .  40,35 
20.  13.25,68 


1  . 

1  . 
19. 
19. 
19. 
19. 


11 
11 
11 

18 

28 
58 


12,41 
14,05 
34,42 
,  47,45 
,  36,42 
38,40 


19  •  58  .  40,66 
21  .27.  0,65 
21  .  37  .  39,56 
21.47.    1,45 


1  .  11 

1.  11 

19-  11 

19-  18 

19.28 

19 .  39 
19.39 
19.58 
19-58 

20.  13 
20.21 
20.  27 


11 
11  . 


1.11, 

18.  15, 
18.  15, 
18. 22, 
18. 35, 
18.36, 
18.45, 


12,56 
13,77 
34,29 
47,37 
36,45 

11,99 
15,33 
36,90 
38,73 
25,72 
16,11 
23,62 

13,14 
14,77 

13,.98 
29,63 
56,85 
12,72 
23,33 
58,61 
10,33 


Illumination  West.  From  Sept.  3,  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
the  mean  of  the  seven  wires,  +40-,313,  +26%896,  -t-13S510,  -t-0',071,  -13",588,  -  26'',868,  -40",335.  From  Sept.  3,  -I- 40',335, 
+  26",868,    -l-13',588,    -0",071,    -13',510,    -  26',896,    -40',313. 

(a)  Interrupted  by  clouds,  and  mercury  disturbed  by  wind.  (b)  Very  faint — thin  clouds.  (c)  Clouded  all  o»er  after  this  star.  (d)  P^xceedingly  faint 

—got  only  fir.st  contact  of  wire  III  at  49«,0.  (e)  Stars  exceedingly  unsteady.     Saw  Jupiter,  but  could  not  get  an  observation,  it  was  so  faint.  (/;  Clouded 

at  the  other  wires.  (ff)  Unsteady.  (h)  Night  uncertain — stars  unsteady.     Could  get  only  last  wire  of  2  li.  of  Jupiter.  (i;  Clouded  at  first  wiie— got 

only  first  contact  of  last  wire  at  28»,0.  (A)  Very  faint  at  wire  111.  {I)  Very  uncertain— oscillating  greatly  from  the  wind.  (m)  (iot  only  first  contact 

of  wire  II  at  16«,0.     Disturbed  by  wind,  clouds,  and  rain. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Monlli 
iind 
Day. 


Sept.  5 


Sept.  6 
ept.  7 


Sept  10 


NAME  OF 
OBJECT. 


/*'  Saijittarii  . . 

(a)  a  Aquilse   . . .. 

/3  Aquiloe   . . .. 

a'  Capricorni . 

a'  Capricorni . 


Polaris  SP.  . . , 
(b)  Polaris  SP.  R. 


r)  0  1  L 

0  2  L 

Polaris  SP 

Polaris  S P.  R... 

Arcturus 

8  UrsEe  Mill.  .. . 
H.  C.  34314... 
H.  C.  34954 ... 

/3  Lyras 

H.  C.  35869..., 
Jupiter  1  L.  .. , 
Jupiter  2  L.   .. 

a  Aquilae 

/3  Aquilae  , 

A  Ursae  Min.  . . . 
(d)  \  Ursae  Min.  R. 


Septll(e)(/)0  1L. 
(e)(/)  0  2  L. 

Sept.l3(/)fe)01  L.. 
C/-)(g)  0  2  L.. 


Sept.  14 


Sept.  15 


0  1  L 

(A)  0  2  L 

(i)  Polaris  S P.  ... 

Arcturus 

a'  Capricorni  . 

K  Cephei 

p  Capricorni  . 

6  Cephei 

a  Cygni 

A  Cygni 

32  Vulpeculae 

7  Capricorni . . 

e  Pegasi 

l6  Pegasi  . . .. 
a  Aquarii  . . .. 


(k)  Polaris  SP.  ... 
(k)  Polaris  SP.  R.  . 

8  Ursa?  Min.  . . 

S  UrsjB  Min.  R. 

(/)  a  hyrte 

(yt)  H.  C.  34827... 

^Aquilae 

ID  Aquilae 

S  Aquilae 

y  Aquilae 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


39,7 
9,3 
2,0 

1,0 

9,0 


16,5 
24,4 


47,8 

6,S 
5.9,3 
18,6 
11,1 

57,5 

33,5 

2,8 

21,0 


51,1 
59,2 

0,0 
8,1 

34,1 

4'2,2 

43,0 
50,6 

25,4 

47,0 

i9,6 

16,3 

0,4 

52,5 

50,4 

8,3 

8,5 

1,5 

45,5 

24,5 
37,1 
26,5 
43,3 
57,1 
5,3 


53,5 
23,0 
16,0 

14,7 


30,0 
38,1 
17,0 

2,2 

45,5 
44,0 
34,9 
27,0 


16,2 
20,5 


12,6 

1.3,5 
21,5 

47,6 


57,4 
4,5 

39,7 

16,2 

8,5 

33,0 

15,5 

6,7 

S,9 

23,1 

22,0 


33,0 

41,8 
56,5 
40,4 
57,1 
10,6 
1.9,1 


111 


24,3 

7,1 
36,2 
29,4 

28,4 

25,5 


43,4 
51,4 

.9,0 
16,4 
25,5 
24,3 
28,1 
50,7 
41,7 
23,1 


29,6 


18,0 
26,1 

26,8 


1,0 


11,4 
18,0 
13,2 
53,5 
44,8 
27,2 
49,4 
30,3 
20,7 
17,4 
38,0 
35,4 

19,0 


23,5 
58,8 

54,0 
10,6 
23,9 
32,5 


IV 


39,^ 
20,7 
4.(),9 
43,5 

42,3 


20,0 

57,0 
5,2 


30,9 

4,3 
13,3 

7,1 
59,2 


43,4 
22,5 


31,8 


40„ 


14,7 


29,0 
26,0 
32,0 
15,4 

8,0 
14,7 
46,6 

6,2 
45,8 
34,9 
31,2 
53,0 
49,0 


14,5 
16,5 

8,1 
24,5 
37,6 
46,3 


54,2 

34,3 

3,3 

57,2 

56,0 


10,5 
18,6 


45,1 

44,0 

58,1 
23,0 
15,0 
52,5 

27,9 
57,1 

11,0 

45,3 


54,1 

2,2 

28,2 


48,5 
40,3 
46,0 
16,5 
22,0 
43,7 

5,5 
23,0 

1,0 
49,0 
44,7 

8,0 

2,3 


32,5 

2,5 
33,5 

21,8 

38,1 

51,0 

0,0 


VI 


9,2 
47,7 
17,0 
11,0 

9,6 


41,5 


32,1 

39,5 

5.9,5 

23,2 
42,1 
39,0 
30,4 

1(1,0 
41,5 
10,4 

2,0 


VII 


21,0 

1,2 

30,2 

24,7 

23,4 

5,0 


37,6 

45,5 

6,0 

13,7 

2,2 
^6,9 
55,0 
45,9 

24,5 
55,0 
24,0 


12,2 


7,5    21,0 


41,7 


49,0 
54,3 
59,5 

36,2 
12,8 
24,4 
3.9,3 
16,0 
3,0 
58,3 
23,0 
l6,0 


44,0 

50,8 

35,7 

51,9 

4,5 

13,5 


0,0 

8,8 
13,2 

50,3 
41,8 
43,3 
55,9 
31,2 
17,1 
12,1 
37,7 
29,3 


31,0 

8,0 

49,4 

5,5 

18,0 

27,5 


Concluded 

transit  over  tlie 

mean  oT  the 

seven  wires. 


19.27.3i),.39 

19.  43.  20,60 
19.47.49,84 

20.  9.43,39 

20.    9.42,19 


13, 
13, 

II 
11 


10.36,61 
10 .  23,63 


n . 

14. 
13. 10. 
13. 10. 


14. 

18. 


8 
14 


18.21 
18.36 
18.  44 
18.53 
19.36 
19-36 
19  .  43 
19-47 
19.57 
19.57 


57,01 

5,04 
35,98 
21,25 
30,80 
15,46 

4,26 
13,11 

6,90 
58,6l 
37,84 
41,00 
14,27 
43,36 

0,50 
18,46 


16.31,69 
18.39,71 


11.23.  40,49 
11  .25.48,59 


11  , 
II  . 
13. 

14, 


27 
29 
11 

9 


20.  10 
20.  13 
20.21 
20.27 
20 .  36 
20 .  42 
20.48 
21.32 
21.37 
21  .46 
21.58 


13. 
13. 
18. 
IS. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19- 


11  . 
11  . 
15. 
15. 

32. 
37. 
59. 
11  . 
18. 
39. 


14,63 

22,72 

31,83 

25,89 

.31,97 

,  1.5,04 

,    7,86 

.  14,43 

,  46,44 

6,16 

.  45,74 

34,84 

,31,14 

,  53,01 

48,93 

30,55 
17,83 

8,35 
1.3,54 
16,27 
34,90 

7,98 
24,42 
37,52 
46,31 


Correction  of 


•285 


-h-120 


-•148 


1--120 


-•148 


+•120 


.148 


,•120 


•148 


+J.20 
-  -148 


+  ^120 


Second; 

of 
Meridiai 
1  lansit. 


•120  39,76 
21,09 
50,32 
43,78 

42,58 

18,24 
18,64 

57,49 

5,52 

17,61 

16,26 

31,25 

22,90 

5,51 

14,53 

7,39 

1,01 

38,22 

41,38 

14,76 

43,84 

24,28 

24,69 

32,17 
40,19 

40,97 
49,07 

15,11 

2.3,20 
13,44 
26,34 
32,38 
16,96 

8,'.'4 
15,37 
47,06 

6,70 
46,22 
35,22 
31,63 
53,49 
49,38 

12,16 

12,84 
15,79 
15,62 
16,84 
35,53 
8,44 
24,89 
38,00 
46,79 


Clock     Adopt, 
appa-        ed 


rently 
Slow. 


losing 
Itate. 


56,49 
56,57 
56,49 
56,50 

57,69 


62,58 
62,78 


62,83 
62,90 


7,44 
7,80 

7,75 
7,90 

7,89 

7,99 
7,96 

7,97 


9,19 

9,01 
9,29 
9,23 
9,29 


1,20 


1,22 


1,26 


1,29 


1,36 


1,40 


1,48 


Apparent  Il.A. 

from  the 

Ohservation. 


19-28.36,24 
19.44.17,59 
19  -  48  .  46,82 
20.  10.  40,30 

20.  10.  40,27 

1.11.  16,87 
1.  11  .  17,27 


11  . 
11  . 

1. 

1  . 
14. 


12. 
15. 
II  . 
11  , 
9, 


18.  15 
18.22 
18.37 
18.  45 
18.  55 
19.37 
19 -.37 
19.44 
19.48 
19.58 
19-58 


59,90 
7,93 
20,12 
18,77 
33,81 
25,68 
8,29 
17,33 
10,19 
3,82 
41,07 
44,23 
17,62 
46,70 
27,15 
27,56 


11  .  16.35,80 
11  .  IS.  43,83 


II, 

n, 

11. 

11 . 

1 . 

14. 


,  23  .  47,06 
,  25  .  55,16 


27 

29 

II 

9 

20.  10 
20.  13 
20.  21 
20.27 
20.36 
20.  42 
20.48 
21.32 
21.37 
21  .4.7 
21.58 


22,44 
30,53 
20,87 
33,82 
40,22 
24,80 
16,08 
23,22 
54,92 
14,57 
54,10 
43,14 
39,55 
1,42 
57,32 


G. 


1, 
.1. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18, 
19. 
19. 
19. 


II  .21,01 
11  .21,69 
15  .  24,96 
15 .  24,79 
32  .  26,02 
37  .  44»72 

59-  n,65 

11.34,11 

18  .  47,23 
39 .  56,04, 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 

wires,  +  40',335,    +  26-,868,   -)- 13»,588,   -0',071,   -  13%510,  -26',896,  -40',3I3. 
Sept.   10,  23''.  30"",  Hardy  put  forward  1"". 


(a)  Very  faint  at  centre  wire.  (ft)  Very  faint  and  unsteady — high  wind.     Bad  observation.  (c)  Very  faint,  especially  at  1  L.— could  not  see 

it  at  wire  VI.  (rf)  Frequent  interruptions  from  clouds  and  rain  throughout  the  night.    The  sixth  wire  of  A  is  marl<ed  doubtful.  (e)  Could  not  hear  the 

Clock  at  centre  wire  of  2  L.  on  account  ot  the  howling  of  the  wind— interrupted  by  clouds.  (/)  Clock  correction  interpolated  from  Sept.  10,  14.  {ff)  Very 

unsteady— clouds.  (A)  High  wind  and  clouds-Clock  heard  witli  great  difficulty.  (»)  Clouded  at  first  three  wires — got  only  first  contact  of  last  wire  at  57>,0. 

(A)  Clouds.  {I)  Counting  1«  too  much  at  the  end. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Jlontli 
and 
Day. 


Sept  15 


Sept  17 


Sept.  19 


li 


Sept  20 


Sept  21 


Sept  24 


NAME  OF 
OBJECT. 


a  Aquilse . 
(n)  yS  AquiliE 


W0  1  I 

(6)  0  2  L 

(6)  I'olaris  SP.  ... 

7  .'\quilEe 

a  Aquilfe 

/8  Aquilae  . . .. 

A  Ursae  Min.  . 

(t  Cephei  

p  (,'apricorni  . 

\  Cygni 

32  Vulpeculae 


(/,)(c)0  1  L 

(6)(c)0  2L 

Polaris  SP 

p  Capricorni 

a  Cj'gni 

A  Cvfjni 

32  Vulpeculae  . . 

j8  Aquarii 

1  Pisciutn 

(0  Piscium 

a  Andromedae . . 

y  Pegasi 

H.  C.  667   ...... 

H.  C.  1193 

Neptune 

Polaris 


{d)  0  1  L.  . 
0  2L.  . 
Regulus 


(e)  0  1  L.  . . . 

(e)0  2L.  ... 

(/)  Polaris  SP. 

Arcturus  . . 


(0 


(/)(g)0l  L 

(/)(F)0  2L 

(A)  Polaris  SP.  . 

Arcturus  ... 

H.  C.  34.973 . 

H.  C.  35041 . 

/3  Lyrce 

H.  C.  357O8. 

H  Aquilae ... 

8  Aquilffi  .. . 

7  Aquilae  ... 

0  Aquila; .. . , 
/3  Aquilae.. . , 
K  Cephei . . . . 
A  Cygni  . . . . 
7  Piscium  .. , 
K  Piscium  . . , 

1  Piscium   . . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


27,0 
56,3 

15,8 


2,4 
23,8 
53,2 

'Sfi 
21,0 
11,9 

55,8 

23,8 
31,9 

18,2 
42.3 
9,0 
53,0 
37,3 
11,0 
33,0 
30.5 
26,7 
57,8 

3,4 
12,0 

57,9 

5,6 

15,8 

31,7 
39,6 

33,0 


22,6 
52,0 

59,5 
42,2 


25,3 
31,0 
44,5 
52,7 
14,4 
44,0 
56,6 
2,3 
14,0 

4,1 


11 


40,5 
10,0 

29,4 


16,0 

37,5 

7,0 

8,0 
35,0 
28,1 
11,0 

37,4 
45,3 

6,0 
32,2 

1,2 
25,4 

8,1 
50,9 
24,5 
46,9 
45,8 
40,7 
22,1 

0.3 
17,0 
29,0 

11,3 
19,2 
29,8 

45,2 
53,2 

47,0 


36,0 


43,6 

26,2 
15,5 

7,7 
44,4 
58,1 

6,4 
28,0 
57,3 
57,8 
18,8 
27,4 

17,8 


111 


53,9 
23,2 


15,5 
29,3 
51,0 
20,1 

8,3 
49,1 
44,9 
26,0 

50,5 
58,6 

46,1 
20,0 
42,0 
23,1 
4,0 

37,9 
0,1 

0,9 
54,2 
45,9 

2,5 
30,2 


24,7 
32,6 
43,3 

58,4 
6,6 

1,3 


49,3 

57,4 
27,2 
9,2 
31,4 
50,1 
57,9 
11,3 

19,9 
41,4 
10,8 
58,5 
35,1 
40,7 
31,4 
31,1 


IV 


7,6 
37,1 

56,5 


43,3 

4,7 

34,0 

51,0 

10,7 

3,3 

1,6 

41,1 

4,3 
12,3 
22,5 

0,7 
39,3 
58.9 
38,4 
18,0 
51,4 

13,9 
16,3 

8,3 
10,8 

6,9 
43,8 


46,1 
57,4 

12,1 
20,2 
21,5 
16,0 


12,0 
11,6 
54,1 
48,0 
33,4 
12,0 
25,1 
33,7 
55,3 
24,5 
0,2 
5-3,1 
54,3 
45,0 
44,5 


21,4 
50,5 

9,8 


56,9 
18,1 
47,2 

11,8 

17,2 
18,2 
56,4 

17,9 

42,0 
14,8 
58,2 
15,4 
53,7 
31,4 
5,0 
27,3 
31,4 
22,1 
35,1 
10,1 
57,4 


51,8 
5.9,7 
11,1 

25,5 
33,7 

30,1 

8,4 

36,5 
26,1 
55,5 
37,8 

3,9 

16,2 

25,5 

38,5 

47,4 

8,8 

38,0 

1,7 

8,5 

7,9 

58,3 

58,2 


VI 


35,0 
S,9 

23,4 

44,0 

1(1,5 

31,8 

0,9 

12,9 
31,4 
34,7 
11,5 

31,2 

42,5 
28,8 
17,0 
32,0 
9,0 
45,0 
18,5 
41,0 
46.9 
36,0 
59,1 
13,0 
10,7 


5,2 
13,1 
25,0 

38,9 
47,1 

44,2 

21,9 


40,4 
39,3 
21,7 
20,0 
58.6 
39,2 
52,0 

1,0 
22,3 
51,2 

3,0 
25,0 
21,1 
12,0 
11,9 


VII 


48,4 
17,4 

36,7 
44,6 
56,0 
24,2 
45.3 
14,3 

14,0 

45,8 
51,2 
26,7 

44,8 

56,5 
43,1 
36,0 
48,6 
24,0 
58,4 
32,0 
54,2 
2,1 
50,0 
23,2 

24,2 


18,7 
26,5 
38,5 

52,5 

0,5 

57,0 

58,6 

35,4 


54,8 

23,0 

5,3 

41,2 

5:i,0 

5,3 

14,5 

36,0 

5,0 

3,9 

42,0 

34,8 

25,1 

25,2 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


h.       m.  t. 


19.44 

19.48 


II  . 
11. 
13. 


12, 
12. 
13. 
14. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
20, 
20, 
23, 
23, 
23. 


37 
40 
II 


19.39. 
19. 44, 
19-48. 
19.57. 
20. 13. 
20.21 . 
20 .  42  . 
20.48. 

1 1  .  45  . 
1 1  .  47  . 
13.  11. 
20. 21 . 
20 .  36  . 
20.41  . 
20  .  48  . 
21 . 24 . 
23  .  .32  . 
23  .  52  . 

0.    1. 

0.    6. 

0.23, 

0 .  39 . 

0.45. 
1  .  10. 


7.69 
36,91 

56,33 

4,17 

26,33 

4,S,22 

4,59 

3.3,81 

47,29 

10,33 

3,25 

1,51 

41,21 

4,27 
12,23 
25,65 

0,56 
39,14 
.'18.76 
38,46 
17,86 
51.47 
13,77 
16,27 

8,29 
10,57 

6,54 
43,81 
44,80 


11  .48.38,28 
11.50.46,11 

10.  0.57,27 

II  .52.  12,04 
11  .  54.20,13 

13.  11  .25,32 

14.  9.  15,74 


54.92 
2,97 
21.26 
11,84 
11,39 
38 .  53,79 
44.  47,75 
33,21 
11,86 
24,97 
33,66 
55,17 


54. 
11  . 
18. 
39. 
43. 


48  .  24,39 


1«. 

41. 

9- 

19. 

32. 


0,24 
51,97 
54,31 
44,92 
44,69 


Correction  of 


f285 


+•120 


fl20 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit. 


8,18 
37,39 

56,80 

4,64 

7,94 

43,70 

5,08 

34,29 

11,08 

12.26 

3,63 

2,05 

41,69 

4,73 
12,69 

7,26 

0,94 
39,76 
59,30 
38,94 
18,28 
51,95 
14,25 
16,75 

8,75 
11,35 

8,53 
44,29 

3,19 

38,74 
46,57 

57,74 

12,49 

20,58 

6.93 

16,19 

55,37 
3,42 
2,86 
12,29 
12,78 
55.18 
48,27 
34,56 
12,33 
25,45 
34,14 
55,66 
24,87 
2,17 
52,51 
54,79 
45,37 
45,17 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


9,35 
9,29 


12,35 
12,41 
12,35 


14,99 
15,10 

15,10 
15,12 
1.5,15 
15,23 
15,16 
15,19 


17,35 


17,52 


21,39 


21,57 

21,69 
21,63 
21.79 
21,72 
21,66 


21,86 
21,94 
21,95 


Adopt- 

ed 
losing 
Kate. 


Apparent  K.A 

from  the 
Observation. 


1,48 


1,43 


1,40 


1,30 


11.38, 
11.40, 
1.11, 
19.39, 
19.44, 
19.48. 
19.58, 
20.  13, 
20  .  21  . 
20 .  42  , 
20 .  48  , 

11.45. 
11.47, 
1.11. 
20.21 , 
20 .  36 , 
20 .  42  . 
20  .  48  , 
21 .24, 
23  .  33  , 
23  .  52  , 


0.23 
0.39 
0.45 
1  .  11 


8,65 
16,50 
19,89 
56,04 

.  17,42 
46,63 

,  23,43 

,  24,63 
16,01 

.  14,44 
54,09 

.  19,24 
,27,21 
,21,86 

15,95 

54,79 
,  14,34 

53,99 

.  33,36 

7,15 

29,47 
.31,98 

23,99 
26,60 
23,80 
59,56 
18,49 


1 1  .  48  .  54,71 
11.51.  2,54 
10.     1.15,06 

11  .  52.29,92 

11  .54.38,01 

1  .  11  .24,43 

14.    9-33,75 


12, 

12. 

1  . 

14. 


3 

5 

11 

9 


18.37. 
18. 39. 
1 8  .  45  . 
18.. 54. 

19.  11. 
19. 18. 
19.39. 
19.44. 
19.48. 

20.  13. 
20 .  42  . 
23.  10. 
23 .  20 . 
23 .  33  . 


16,65 
24,70 
24,20 
33,69 
34,42 
16,82 
9,92 
56,21 
34,00 
47,13 
55,83 
17,36 
46,57 
23,90 
14,26 
16,68 
7,27 
7,07 


19.44.  17,44  G. 
19.48.46,65 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial   star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +40',335,  +26",868,  +  13",588,  -0',071,  -13',510,  -26",896,  -40',313. 


(a)  Disappeared  occasionally — clouded  after  this.  (J)  Clouds.  (c)  Unsteady.  (d)  Clouded  at  centre  wire.  («)  Very  tremulous. 

(/)  Clouded  at  the  other  wires.  {g)  Boiling.  (A)  Got  only  tirst  contact  of  first  wire  at  4<J",0.  (»)  Very  faint. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  24 


Sept.  25 


Sept.  27 


Sept.  28 


Sept.  29 


Oct.   6 


Oct.    8 


Oct.    9 


Oct.  10 


NAME  OF 
OBJF.CT. 


H.C.660  . 

H.  C.  1193. 

Neptune  . . 

(n)  Polaris  . . . . 


W0  1L 

(6)  ©  2  L 

Polaris  SP.  ... 
(c)  Polaris  SP.  R. 

Arcturus 


(u  Aquilae.. . . 

8  Aquilse  .. . . 
(rf)  \  Ursae  Min. 

y  Piscium  .. . 

K  Piscium  . . . 

1  Piscium   . . . 

u)  Piscium  . . 
(e)  Neptune 


(/)(g)  Polaris  SP. 
y  Piscium  . . . 
K  Piscium  . . . 
I  Piscium  .. . . 
(1)  Piscium  . . . 
(/)  Neptune 


fe)0lL 

02L 

Arcturus 

y  AquiloB 

a  Aquilae 

a'  Capricorni . . 
(h)  (i  Aquarii 


©1  L 

©  2  L 

(g)  Polaris  SP 

Arcturus 

y  AquilsB 

(i)  a  Aquilae 

(i  Aquilae  

\  Ursae  Min.  ... 


©1  L 

0  2  L 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. . . 

(i)  Arcturus 

1  Piscium 

eo  Piscium 

a  Andromeilae . . 

(J)  y  Pegasi 


(g-)  Polaris  SP. 

('^)  Polaris  SP. 

Arcturus  .. 


R. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


{g)  Polaris  SP 52,5 


8,9 
49,5 

10,5 

49,3 

57,5 
47,0 

28,0 

26,9 

40,7 

39,5 

10,1 

0,6 

0,2 

22,5 

5,1 

44,0 
8,5 
59,2 
58,8 
21,0 
57,3 

8,9 
17,3 
22,1 
46,0 

7,2 
30,0 


24,7 
33,6 

13,0 
36,9 

58,3 
28,0 


40,7 
49,9 
55,5 

9,7 

7,5 
4,9 


53,0 
8,5 


11 


46,7 
52,8 
40,7 
24,5 

2,8 

10,8 

1,5 

42,2 

40,5 
54,2 
37,0 
23,5 
14,2 
14,0 
36,1 
18,5 


22,0 
12,6 
12,3 
34,7 
11,1 


30,7 

21,1 

43,4 


38,2 

47,2 

27;i 

50,4 
12,0 
41,3 


54,2 
3,5 


24,2 
21,0 

7,5 

23,0 

5,0 


111 


23,9 
55,5 
54,1 


16,0 
24,3 

53,0 
56,3 

54,1 
7,4 
20,5 
36,8 
27,4 
27,1 
49,5 
32,0 


S5,S 
25,9 
25,5 
48,1 
24,4 


44,2 


34,7 
57,1 
50,6 

51,7 
0,5 

41,4 

4,0 

25,3 

54,5 


IV 


1,9 
0,2 
7,5 


29,9 
38,1 

59,5 
10,8 

8,0 
21,1 

50,4 
41,1 
40,8 
3,2 
45,5 


49,0 
39,2 
38,0 


57,8 


48,3 
11,1 


5,1 
14,1 

55,8 
17,5 
39,0 
8,1 
35,0 


7,8    21,3 
16,9  j  30,5 

1 3,0  !  33,0 
38,5    52,6 


34,5 


37,1 


47,9 
50,5 


51,4 


S9,5 

2,9 

21,1 


43,4 
51,5 

21,0 
25,1 

21,7 
34,5 
13,5 
4,0 
54,5 
54,2 
16,5 
59,0 


2,4 
53,1 
53,1 
15,1 
51,3 


11,4 
19,4 
40,7 
2,0 
25,0 


18,9 
28,0 

10,2 
31,5 
52,8 
21,9 


34,9 
44,3 

41,5 

7,3 

39,5 


56,8 


39,0 
6,0 


VI 


16,9 

6,3 

34,4 


56,8 

4,9 

37,0 

39,4 

35,3 

48,0 

5,5 

17,2 

8,0 

7,5 

30,0 

12,2 


15,9 
6,2 
6,S 

28,6 
4,8 

16,3 
24,9 
33,5 
54,1 
15,3 
38,5 


32,0 
41,3 
54,0 
24,3 
45,0 
6,2 
35,1 


48,4 
57,5 
48,5 

21,4 
52,7 

21,1 


47,5 
20,0 

47,0 


Vll 


54,3 

9,6 

48,1 


50,0 
53,7 


49,0 
1,3 
0,5 
30,8 
21,3 
21,2 
43,8 
26,0 


29,3 
20,0 
19,8 
42,1 
18,3 

29,9 
38,3 
48,0 

29,0 
52,4 


45,9 
54,8 

38,6 

58,7 
19,8 
48,8 


1,8 

11,1 

2,5 

35,8 


34,1 


Concluded 

transit  over  the 
mean  of  tlie 
seven  wiies. 


0.23.  1,73 
0  .  38  .  59,54 
0.45.  7,59 

1 .  10 .  42,26 


10,0  12 
18,3  12 
13 
13 


14. 

19- 
19. 
19. 
23. 
23. 
23. 
23. 
0. 

13. 
23. 
23. 
23. 
23. 
0. 


6 .  29,74 

8  .  37,91 
11.  18,94 
1 1  .  4,42 

9  ■  10,79 


11 

18 

57 

9 

19 

32 
52 


7,93 
21,03 

,  20,04 
50,40 

,41,01 
40,71 

■    3,09 


44  .  45,47 

11  .  14,62 
9 .  48,91 
19.39,49 
32  ,  39,29 
52.  1,61 
44 .  37,89 


12.20.49,38 
12.  22.  57,80 
14.  9.  5,04 
19.39.26,91 

19.  43.  48,23 

20.  10.  11,07 
21.24.  4,27 


12 
12 
13 
14 
19 
19 
19 


46.  5,21 
48.  14,21 
10.33,53 
8  .  55,76 
39.  17,71 
43  .  .■!9,0') 
48  .  8,24 


19.57.38,71 


12. 
12. 
13. 
13. 
14. 
23. 
23. 

0. 

0. 


53. 
55. 
10. 
10. 

8. 
32. 
51  . 

0. 


21,29 
30,53 
2.s,93 
29,25 
52,79 
25,79 
48,05 
50,60 


5  .  42,76 


13.  10.26,43 

13.  10.  26.69 

14.  8.51,44 

13.  10.25,43 


Correction  of 


f-285 


•319 


+-120+-i20 


-•148 
+•120 


-•010 


•086 


•104 
•086 


■104. 
•086 


+•030 


•130 


Second: 

of 
Meridian 
Transit. 


2,93 
1,.53 
8,07 
0,66 

30,19 
38,.36' 
0,54 
59,42 
11,24 

8,40 
21,51 
43,85 
50,88 
41,46 
41,19 

3,57 
45,95 

56,22 
49,39 
39,94 
39,77 
2,09 
38,37 

49,81 
58,23 

5,49 
27,39 
48,72 
11,46 

4,69 

4,93 
13,93 
48,43 
55,42 
17,.35 
38,69 

7,87 
20,87 

21,10 
30,34 
47,03 
46,36 
52,52 
25,5 1 

47,77 
50,50 
42,49 

43,54 
44,79 
51,17 

43,53 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


22,44 


2.-.,57 
25,52 

25,77 
25,85 
25,93 
25,94 


27,26 
27,37 
27,35 
27,42 


28,15 
28,45 
28,57 
28,50 
28,61 


38,18 
38,37 
38,48 
38,46 


41,07 
41,59 
41,74 
41,66 
41,51 


42,42 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,30 


1,34 


1,45 


1,42 


1,36 


1,45 


1,37 


1,30 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


0 .  23  .  24,88 
0  .  39 .  23,50 

0  .  45  .  30,04 

1  .  11.22,65 

12.  6.52,51 

12.  9.  0,69 

1.11.  22,92 

1.  11  .21,80 
14.  2.ii3,69, 


19.  11. 
19.  18. 
19-58. 
23.  10. 
23  .  20  . 
23  .  3S  . 


33,99 

47,11 

9,49 

16,71 

7,30 

7,04 


23  .  52  .  29,44 
0.45.  11,87 

1.11.  22,96 
23.  10.  16,72 
23  .  20  .  7,28 
23.33.  7,12 
23  .  52  .  29,46 

0.45.    5,79 


12. 
12. 
14. 
19. 
19. 
20. 
21  . 

12, 
12. 
1  . 
14. 
19. 
19- 
19. 
19. 

12. 
12, 

1  , 

1  , 
14, 
23, 
23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

14. 


21 
23 
9 
S9 
44 
10 
24 


■  17,89 
.  26,31 
33,67 
55,89 
17,22 
39,98 
33,29 


46  .  42,96 
48.51,96 
11.26,49 
9  .  33,53 
39  .  55,80 
44.  17,14 
48  .  46,33 
57  •  59,34 


54, 

56. 

11  . 

11  . 
9. 

33. 

52. 
1  , 
6. 


2,10 
11,34 
28,04 
27,37 
33,59 

7,11 
29,39 
31,93 
24,13 


1 1  .  25,91 

11  .27,16 

9  •  S3,59 


1  .  11  .27,13 


Illumination  East.  From  Oct.  6,  West.  Inteuvals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I.  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
the  mean  of  the  seven  wires,  +  40",335,  +26",868,  +  13",588,  -0',071,  -  13%510,  -  26>,896,  -40',313.  From  Oct.  6,  +40',313, 
+  26',896,  +13",510,  +0',07l,  -13",588,  -26',868,  -40',335. 


(a)  Stars  exceedingly  unsteady,  especially  late  in  the  night.  (i)  Well  defined,  but  very  unsteady.  (c)  Disturbed  by  a  cart  at  wire  V.  (d)  Clouded 

at  centre  wire.  (e)  Stars  very  unsteady.  (/)  Exceedingly  faint.  (g)  Clouded  at  tile  otlier  wires.  (A)  Clouded  all  over.  (•)  Disturbed  by 

people  coming  into  the  Transit  Room.     M'ire  V  is  written  in  observing  book  SS',!!.  (ft)  Very  unsteady.  {I)  Night  very  variable. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
Day. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Oct.  14    (a)  Polaris  SP.  ... 
(rt)  Polaris  SP.  R.. 


Oct.  15 


7  Aquilae 

J3  Aqiiilffi  . . .. 

K  Cephei 

p  Capricorni  . 

0  Cephei 

^  Cygiii 

32  Viilpeciilas 

fil'  Cygni 

ePCysni  .... 

C  Cygni 

/i  Cephei 

e  Pegasi 

l6  Pegasi  . . .. 

1  Piscium 

(h)  Polaris 

(r)  Polaris  SP.  ... 


Oct.  16 


Oct.  17 


(d)  Arcturus 

a  Pegasi   

7  Piscium  . . .. 
K  Piscium  . . .. 

7  Cephei 

«  Piscium  . . . 
H.  C.667.... 

(e)  Neptune 

H.  C.  1985... 

Polaris 

H.  C.  2630... 
H.  C.  2751... 
Polaris  SP.  . . 

(/)  Polaris  SP.  R. 


Arcturus  . 
61'  Cygni 
61'  Cygni 
^  Cygni  .. 
/3  Aquarii 


Oct.  22;  (g)  ft  Aquarii  ., 

f  Pegasi  . . . 

a  Aquarii  . . 

6  Aquarii  . , 
(/()  K  Piscium  . 
(e)  7  Cephei  . . 

12  Ceti 

(i)  ft  Ceti  .... 

Neptune  .. 

H.  C.1996. 

Polaris  . . . . 

H.  C.  2751. 

H.  C.  2933. 
(yfc)  H.  C.  3175. 


Oct.  30 


(/)  ^  Aquarii  . 
tj  Aquarii.. 
f  Pegasi . . , 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


45,5 


25,0 
16,0 
29,6 
43,3 
5,1 
34,2 
18,2 
15,4 

40,5 
11,6 
8,5 
26,4 
36,5 

44,5 

0,1 
36,0 

35,7 
14,3 
57,8 
23,2 

24,2 

41,2 

40,5 


59,1 

15,0 

38,3 

0,3 


53,0 
59,1 
17,1 

8,3 
27,1 

5,1 


13,0 

0,8 

33,0 


16,3 

2,2 
35,7 

7,3 
3.9,7 
57,7 


II 


0,5 


38,6 
29,5 
30,5 
57,5 
34,1 
51,0 
33,5 
32,4 

56,0 
51,1 
22,1 
41,4 
50,1 
30,0 
58,0 

14,5 
49,9 

49,2 
13,3 
11,3 
47,1 
57,8 
58,3 
31,5 
2,7 
1,5 
54,5 


13,4 

31,8 
53,9 
13,8 

6,4 
12,5 
30,4 
21,8 
40,9 

4,3 
48,8 
26,9 
14,1 
■  3,0 
21,5 
52,7 
33,2 

2,4 

20,7 
53,1 
11,4 


III 


7,5 

52,1 

42,8 

31,7 

11,5 

3,0 

7,2 
48,3 

51,0 
11,3 
30,3 
35,8 
56,1 

3,3 
38,0 

2,5 

28,7 
3,8 
11,9 
2,5 
12,4 
24,8 
11,3 
11,3 
32,9 

24,1 
37,2 

59,0 

27,5 
47,2 

9,0 

27,2 

20,0 
26,0 
43,8 
35,4 
54,0 
3,3 
2,3 
41,0 
27,5 
32,7 

28,7 

4,5 

2.9,1 

34,1 
6,3 

24,8 


IV 


25,5 

5,8 
56,2 
32,7 
25,6 
32,3 
24,0 

3,5 

8,1 
26,8 

9,3 
49,2 
11,0 
17,0 

22,0 

42,7 
17,6 
25,2 
16,0 
11,4 
38,1 
35,7 

7,2 
47,5 
45,5 
13,8 

17,5 

42,0 
4,5 

24,6 
40,8 


47,5 
19,8 
38,5 


35,5 

19,6 

10,1 
34,8 
40,1 
2,0 
40,8 
18,9 

25,3 
42,5 
49,3 
3,2 
26,0 
30,6 
13,5 
31,5 

57,5 
31,9 
3.9,1 
29,7 
11,8 
52,1 
0,3 

42,2 

7,2 
50,7 

30,0 

56,3 
21,8 

40,3 
54,5 


57,0 

42,0 

7,0 

23,2 

1,2 

33,4 
52,3 


VI 


40,0 


33,1 

2.3,4 
34,9 
54,1 
30,7 
57,2 
33,9 
41,0 

57,8 
28,1 
16,6 
41,0 
44,1 

38,5 

11,5 

45,4 
52,3 
43,0 
10,3 
5,4 
24,1 

16,2 

14,5 
28,5 
26,4 


10,5 


VII 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


46,9 

37,0 
36,7 
8,1 
0,0 
13,9 
49,2 
58,0 


13.  10.  19,47 
13.  10.22,91 


13,3 

7,5 
30,1 
55,7 
57,4    23 
1 


51,5 

25,8 
59,3 

5,8 
56,4 

9,8 
19,0 
48,3 

51,1 

50,1 

49,0 


24,8 


19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 


47,2 

0,3 

53,6 

7,1 

11,0 

24,3 

2,8 

16,2 

21,2 

34,5 

1,5 

29,5 

42,9 

10,0 

23,5 

54,7 

7,8 

33,5 

3,1 

40,1    57,2 

55,7    11,1 

8,0  ,  21,5 


13,9 
20,5 
37,8 
30,0 
48,0 
1,0 
56,2 
37,7 
21,2 
33,5 

54,1 

9,0 

16,9 


13. 

14. 
22, 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

I  . 

1. 
13. 
13. 

14. 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 


18,2 
38,0 
49,8 


39.  5,86 
47  •  56,42 
12.32,99 
20  .  25,74 
26  .  32,46 
41  .  24,04 
3,64 
6,70 
8,13 
26,89 
9,60 
36 .  49,36 
46.  11,08 
32.  16,99 
10.53,19 
10.  18,36 


48 
0 
0 
6 

26 


,    8 

,57 

.   9 

.19 

33 

51 

22 

42 

,    1 

,  10 

19 

24 

,  10 

10 

84 

.    0 

,    0 

6 

,23 


21  .23 
21.36 
21  .57 

22.  8 

23 .  19 
23.33 

0.22 
6.35 
0.41 
I.  1 
1.  10 
1.24 


30 
36 


42,97 
17,70 
'25,40 
16,07 
11,90 
38,36 
35,71 
24,78 
7,44 
52,51 
45,61 
13,93 
15,03 
15,58 

1,94 

4,48 

6,03 

24,70 

40,86 

33,46 
39,78 
.  57,39 
.  49,07 
,  7,61 
,  2,96 
,  15,84 
.  55,34 
.  41,01 
,  3,10 
,  42,04 
.  5,30 
,  30,62 
.56,16 


14,5  [28,0   22.21  .47,6] 

46,8  I    0,1    22.28.  19,88 

5,8    19,5    22.34.38,57 


Correction  of 


•319 


-•061 


•086 


•138 


•043 


-■072 


fl30 


•240 


•120 


f250 


Seconds 

of 
Meridiai: 
Transit. 


37,57 
37,94 

5,58 

56,14 

31,44 

25,57 

31,79 

23,71 

3,35 

6,34 

7,77 

26,58 

8,65 

49,08 

10,80 

16,71 

36,65 

36,46 

42,70 
17,43 
25,13 
15,83 
10,40 
38,08 
35,16 
24,52 
6,63 
35,97 
45,14 
13,06 
35,37 
36,69 

41,76 
4,19 

5,74 
24,47 
40,80 

33,27 
39,49 
57,17 
48,89 

7,36 

1,64 
15,65 
55, 1 4 
40,74 

2,48 
27,23 

4,53 
29.98 
55,6i 

47,77 
20,04 
38,68 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


49,97 
50,02 

49,93 


50,24 

49,91 
50,18 
50,18 

50,20 
50,29 
50,37 


50,88 
51,25 
51,43 
51,40 

51,42 


51,82 
52,02 
52,17 
52,25 
52,26 

59,72 
59,69 
59,82 
59,«3 
59,83 

59,91 
59,90 


11,18 
11,12 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,14 


1,01 


0,99 


1,47 


1,47 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


1.11.  27,32 
1.11.  27,69 


19.39 
19.48 
20.  13 
20.21 
20.27 
20.42 
20 .  48 
21  .    0 


21 
21, 


21  .26 
21  .37 

21  .47 
23.33 

1.  11 
1.  II 

14.    9 

22  .  58 
23.  10 

23  .  20 
23.34 
23  .  52 

0.23 
0.43 


1  . 
I  , 
1  , 
1  , 
I 
I 

14, 

21 

21 

21 

21 


1 

11 
20 
25 
11 
11 


55,64 

46,21 

21,53 

15,67 

,21,89 

13,82 

,  53,47 

56,47 

,  57,90 

.  16,71 

,  58,80 

,  39,24 

•    0,97 

,    6,96 

.  26.98 

,  27,38 

33,66 

8,77 

16,48 

.  7,18 
1,76 
29,45 
26,56 
15,93 
58,05 
27,40 
36,58 

,  4,50 
27,20 

,  28,52 


9-33,63 

0  .  56,35 

,    0.57,90 

,    7-16,63 

,  24 .  32,97 


21 .24, 
21 .37. 


21  . 

22. 


58 
9 


23.20 

23.  34 

0.23 

0  .  36 

0.42 


2 
11 
25 
31 
37 


33,00 
3,9,23 
56,93 
48,67 

7,21 

1,50 
15,56 
55,07 
40,67 

2,43 
27,19 

4,51 
29.96 
55,61 


22  .  21  .  58,93 
22.28.31,21 
22  .  34  .  49,85 


Illumination  West.  From  Oct  30.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean 
of  the  seven  wires,  +40',31.'5,  -1- 26",896,  + 13",510,  +0',07I,  -I3',588,  -26',868,  -40',335.  From  Oct.  30,  +  40',325,  +  26",890, 
+  13',526,  -(-0",050,  -13»,603,  -  26»,866,  -40",322. 

Oct.  24,   4'',  Hardy  put  forward   1"". 

Oct.  29,  new  set  of  wires  inserted. 


(a)  Clouds — unsteady.  (A)  Very  imperfect  observation.    Got  only  first  contact  of  second  wire  at  35»,0 — the  third  is  marked  very  uncertain.  (e)  Unsteady, 

but  well  delined.  (</)  Very  unsteady — faint  at  centre  wire.  (e)  Clouds.  (/)   High  wind.  (//)  Tlie  centre  wire  was  found  broken  when  I  came  10 

observe — no  cause  can  be  assigned.  {/»)  Very  faint  at  wires  V,  VI.         (t)  Jumped  at  last  wire.  (A)  Added  1"  to  each  wire.         {I)  Close  double — took  mean. 

—  — 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866*. 


Month 
and 
Day. 


Oct.  30 


Oct  31 


Nov.  2 


Nov.  3 


Nov.  5 


Nov.  6 


Nov.  7 


NAME  OF 
OBJECT, 


a  Pejfasi 

a  Andromedae 

(a)  y  Pe^asi 

Polaris  SP.  . . 
Arcturus 

p  Capricorni  . 

X  Cygni 

32  Vulpeculae 
6'!'  Cygni  .... 
61' Cygni  .... 
(6)  C Cygni  ..... 
/3  Aquarii  . . .. 
a  Andromeda; 

7  Pegasi 

12  Ceti 

ft  Ceti 

6  Piscium  . . .. 
Polaris 

(c)  t]  Piscium  . . .. 
V  Piscium  .. .. 

(d)  3  Ursae  Min.  . 

12  Ceti 

13  Ceti 

(d)  ft  Ceti 

Neptune  

6  Piscium  . . ,. 

Polaris 

t]  Piscium  .. .. 

(e)  V  Piscium  . . . . 

Polaris  SP.  R. 
Arcturus 

7  Pegasi 

H.  C.  580  ... 
II.  C.603  ... 

13  Ceti 

/3Ceti 

Neptune 

6  Piscium  . . .. 

Polaris 

e'  Ceti 

H.  C.  2751... 
H.  C.  3033 . . . 
H.  C.  3685... 
H.  C.  3858... 
H.  C.  3987... 

(/■)H.  C.  4414... 
(g)  Polaris  SP.  . . 
(k)  Arcturus 

B.A.C.  7606.. 
(0  B.A.C.  7606.. 
B.A.C.  7629.. 
B.A.C.  7629.. 
B.A.C.  7884.. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


15,7 
34,6 
31,1 
30,5 
38,5 

20,2 
11,0 
55,0 
52,3 

17,4 
S9,5 
33,2 
2,0,4 
22,1 
59,5 
9,4 
44,0 
28,4 
38,1 

28,0 

17,3 
26,5 
55,0 
37,1 
5,1 
36,5 
23,5 
33,3 

17,0 
29,4 

20,4 
14,4 
54,2 
22,1 
50,5 
17,5 
0,5 
30,0 
20,1 
53,8 
27,3 
45,0 
20,7 
50,5 
12,7 
17,0 
27,9 

43,5 

15,4 

48,0 


II       III 


29,5 
50,0 
45,0 
45,0 
52,6 

34,4 

27,5 

10,2 

9,3 

32,5 
53,0 
48,4 
43,4 
35,6 
13,6 
23,0 
54,5 

51,5 

15,5 

30,8 
40,1 

9,1 
50,3 
18,3 
50,0 
37,5 
^6,9 

32,0 
43,8 

34,2 

16,2 
35,5 
4,5 
31,1 
14,1 
43,5 
33,8 
29,9 
47,5 
20,8 
45,2 
25,0 
38,3 
32,0 
42,3 

57,3 

29,3 

1,3 


43,2 

5,0 

58,7 

50,0 

7,0 

48,3 
44,0 
25,2 

27,8 
48,3 

6,5 

3,7 
57,1 
48,9 
27,8 
36,5 

3,5 
56,1 

5,0 

3,0 

44,2 
53,4 
23,2 

3,7 
32,0 
57,5 
51,2 

0,1 

36,0 
58,0 

48,0 


48,9 
19,0 
44,3 
27,3 
52,0 
47,2 

5,9 

8,0 
56,2 

9,2 
59,1 

3,7 
36,0 
56,4 

11,3 

42,5 

14,9 


IV 


57,1 
20,4 
12,4 
7,5 
21,2 

2,7 

0,8 

40,5 

45,0 

3,7 

20,0 

19,0 

11,2 

2,5 

42,1 

50,2 

15,5 

9,8 

18,4 

50,5 

57,8 

6,9 

37,4 

17,2 

45,5 

9,5 

5,2 

13,8 

55,0 
12,3 

2,0 


2,4 
33,0 
57,7 
41,0 

4,0 

0,9 
42,1 
28,1 
32,2 
33,5 
33,9 
29,4 
56,5 
11,0 


11,2 
35,9 
26,5 
21,0 
35,8 

16,9 

17,7 
56,0 

2,2 
19,4 
3:i,(i 
34,3 
25,0 
16,2 
56,4 

4,1 
35,5 
24,2 
32,1 


11,3 

20,5 
52,0 
31,0 
59,2 
29,5 
19,3 
27,3 

7,0 
26,9 

16,0 


16,1 
47,2 
11,5 
55,0 
25,0 
14,8 
19,1 
48,5 

8,8 
58,3 

8,9 
56,0 

9,0 
25,3 


40,1 
'9,3 


VI 


25,0 
50,9 

28,5 
49,9 

31,1 

34,1 
10,9 
17,7 

34,8 
47,1 
49,6 
39,0 
29,4 
10,4 
17,3 
38,5 
37,8 
45,5 


24,9 
34,0 

44,2 
12,7 
33,5 
33,1 
40,9 

15,0 
41,0 

29,7 

4,0 
44,1 
29,5 

1,5 
24,8 

8,2 
28,5 
28,2 
54,9 

8,5 
44,2 
22,2 
43,0 
21,0 
17,0 
39,5 


54,2 
22,6 


VII 


38,8 

6,1 

54,2 

43,5 

4,2 

45,2 
50,7 
26,1 
34,8 

50,0 
0,5 
4,8 
52,6 
43,0 
24,6 
30,8 
56,0 
51,6 
59,0 


38,5 
47,4 

57,8 
26,1 
45,0 
47,1 
54,4 

28,5 
55,2 

43,6 
26,1 
6,2 
43,0 
15,5 
38,4 
22,0 
42,5 
41,7 
31,2 
28,8 
19,7 
46,6 
17,5 
45,9 
30,5 
53,8 


7,9 
36,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


22  , 

0, 

0. 

13, 

14. 

20. 

20. 

20. 

21  . 

21  . 

21  , 

21, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
I, 
1  . 
I  . 


57  .  57,21 
1  .  20,41 
6.12,59 

11.  6,57 
9-21,31 


2,68 
0,82 
40,55 
43,54 
44,99 
3,73 
20,03 
19,00 
11,09 
2,52 
36  .  42,05 
55.50,17 
11.  18,21 
24  .  10,02 
34.  18,51 


18.  14.  51,07 


0.22. 
0.28. 
0.36. 
0.41. 


55, 
11 

24, 
34 


57,82 
6,96 
37,52 
17,33 
45,56 
11,64 
5,27 
13,81 


13.  10.52,93 

14.  9-  12,;37 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 
I 
1 
1 
I 
1 

2 
2 

13 

14, 


6.    1,98 
20 .  20,26 


21  , 
28. 
36, 
40, 
55. 
11  , 
17. 
24. 
32. 
54. 
59. 

4. 
17- 
10. 

9. 


0,19 

2,49 

33,02 

57,90 

41,16 

6,50 

0,96 

42,41 

28,10 

32,41 

33,67 

33,99 

2,9,57 

54,00 

10,89 


21  .  43  .  25,46 
21  .  43  .  25,97 
21  .46.56,15 

21  .46.55,54 

22  .  30  .  28,42  I 


Correction  of 


•061 


-•072 


•051 


•038 


•219 
:^062 


+•250 


Second; 

of 
Meridian 
I'rausit 


57,33 
20,53 
12,71 
13,69 
21,44 

2,90 
0,93 
40,67 
43,64 
45,09 
3,85 
20,24 
19,12 
11,21 

42,27 
50,27 
13,89 
10,14 
18,61 


•230  49,83 


+  •210 


57,98 

7,12 

37,69 

17,41 

45,63 

7,67 

5,36 

13,88 


+•120     4,22 
+•240  12,50 


2,09 

20,34 

0,27 

2,68 

33,23 

58,01 

41,25 

1,58 

1,16 

42,41 

28,19 
32,42 
33,74 
34,00 
^9,63 
0,70 
11,02 

25,58 
26,09 
56,24 
55,63 
28,62 


Cloek  Adopt - 
appa-        ed 

rently  i  losing 

Slow.  Rate. 


11,21 


11,32 
11,22 


12,19 
12,32 
12,60 


12,59 
12,60 
12,73 
12,71 
12,80 
12,74 
12,97 

12,78 
12,76 


17,53 

17,30 

17,60 

17,56 
17,49 


21,18 


21,79 

21,75 
21,97 

21,88 


22,67 


1,47 


1,50 


1,51 


1,59 


1,64 


Apparent  R.A. 

from  tile 

Observation. 


22. 
0. 
0. 
I  . 

14. 


58. 

I  . 

6. 
II. 

9. 


20.21, 
20  .  42  , 

20  .  48  . 

21  .    0. 


21, 

21, 

21  , 

0, 

0, 


0 
7 
24 
I 
6 


0  .  2,3 
0.36 
0.56 
I.  II 

1  .24, 
I  .34 


8,52 
31,79 
23,98 
25,75 
33,56 

15,41 
13,47 
53,21 
56,19 
57,64 
16,41 
32,82 
31,86 
23,96 
15,49 
55,05 
3,07 
26,70 
22,97 
31,45 


18.  15.  5,40 


23, 
28, 
36, 
41  , 
56. 
11  . 
24. 
34. 


15,43 
24,58 
55,16 
34,88 
3,12 
25,17 
22,88 
31,41 


1  .  11  .25,31 
14.  9-33,66 


0.  6, 
0.20, 
0.  21  , 
0.  28. 
0 .  36  . 
0.41  . 
0.56, 


I  , 
1  , 
I, 
1  , 
1  . 
1  , 
2. 
2. 
1  . 
14. 

21. 
21  . 
21  . 
21  . 
00 


11 

17 
25 
32 
54 

59 

4 

17 

11 

9 


23,91 

42,17 
22,10 
24,52 
55,08 
19,87 

3,12 
23,47 
23,06 

4,31 
50,10 
54,36 
55,68 
5.5,95 
51,59 
23,40 
33,79 


43  .  48,86  ! 
43  .  48,88  ; 
47.  19,04] 
47  .  1 8,92 
30  .  51,96 


Illumination  West. 
■wires,    +  40%  325,   +  26",8g0, 


Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
4- 13",526,    +0",050,   -  13*, 603,   -26",866,  -  40',322. 


(a)   Thickly  clouded  soon  after  this  star.  (h)   Bad  observation.  (c)   Clouded  at  wire  II.  (rf)   Clouded  at  the  other  wires.  (e)   Stars  very 

unsteady.  (/)  Cloudy  at  wire  Vll.  (g)  Unsteady  and  illdetined — observation  satisfactory  notwithstanding.  (A)  Very  unsteady,  especially  at  centre 

wire,  which  is  quite  uncertain.  (i)  The  observations  marked  S  were  taken  by  Mr  S.  G.  Graham.     These  gbseryations  were  taken  for  determining  the  difference 

of  personal  equation  between  Mr  A.  Graham  and  Mr  S.  G.  Graham. 


Right  Ascensions  odserved  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


3d 


Month 
and 
Day. 


Nov.  7 


Nov.  8 


Nov.  9 


I 


Nov,  13 


NAME  OF 
OBJECT. 


B.A.C.  7884... 
B.A.C.  7920.. 
B.A.C.  7920.. 
B.A.C.  7985.. 
B.A.C.  7985.. 
B.A.C.  8005.. 
B.A.C.  8005 . . 
(a)  y  Piscium   . . . 

Arcturus 

(3  Aquarii  . . .. 
7  Capricorni.. 

e  Pegasi 

B.A.C.  759:)  •• 

16  Pegasi 

a  Aquiirii  . . .. 

6  Aquarii  . . .. 

7  Aquarii  . . .. 
34  Pegasi  . . . . 
tj  Aquarii  .. .. 

^  Pegasi 

B.A.C.  7915.. 

A  Aquarii 

Fomalhaut . . . 
B.A.C.  8079.- 
y  Piscium  . . .. 
B.A.C.  8146.. 
K  Piscium  . . .. 
B.A.C.  8 198.. 
B.A.C.  8218.. 
i  Piscium  . . .. 
S  Sculptoris  . . 
CO  I'iscium  . . . 
.SO  Piscium  . . 
a  AndromedsB 

7  Pegasi 

H.C.  .-580 

H.C.  603  

13  Ceti 

/SCeti 

Neptune 

e  Piscium  . . .. 

Polaris 

d'  Ceti 

H.C.  2751... 
H.  C.  30.30... 
H.  C.  3050... 
H.  C.  36S5 . . . 
H.  C.  3858... 
H.  C.  3868  . . 

(6)  H.  C.  4079  •  •  • 
(6)  H.  C.  4090... 
(c)  Polaris  SP.  .. 
(c)  Polaris  SP.  R. 
{d)  Arcturus 

I  Ursae  Min.  . 
a  Lyrse 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


11,9 

7,5 

35,2 

12,5 

24,7 

26,4 
34,2 
32,2 
56,3 
49,7 
50,2 
41,7 
40,5 
44,6 
24,4 
42,9 
57,8 
33,3 

4,5 
11,3 

9,8 
54,4 

0,5 

1,6 
29,8 

0,3 
47,2 
22,0 

1,1 
19,3 
15,5 

9,5 
49,4 
17,1 
45,5 
58,4 
55,7 
25,0 
15,4 
48,9 


40,0 
16,2 

56,2 
9,5 


23,3 

7,0 
0,0 


11 


25,3 

20,9 

48,4 

26,0 

39,0 

39,4 
48,3 
45,5 
10,2 
4,9 
3,7 
55,2 
53,7 
57,8 
38,2 
56,4 
12,6 
46,7 

26,3 
23,3 

8,7 
13,8 
15,0 
43,0 
13,5 

2,1 
35,4 
14,5 
34,5 
29,4 
31,5 
11,4 
30,7 
59,9 
12,0 

9,2 
38,0 
29,0 
25,1 


15,7 
40,2 
4,1 
21,3 
35,0 
20,0 

37,5 

55,0 
17,0 


III 


39,0 

34,1 

2,3 

39,3 

53,3 

52,8 

2,1 

59,0 

23,5 

1.9,7 

16,9 

8,4 

7,1 

11,3 

51,4 

9,9 

26,8 

0,4 
35,6 
41,1 
36,6 
22,9 

27,3 

28,2 
56,5 
26,9 
17,9 
49,1 
28,2 
49,5 
43,2 


44,2 
14,0 
25,3 
22,7 
45,5 
42,5 
1,2 


51,4 

28,1 
46,3 


31,0 
52,0 

41,0 
34,4 


IV 


52,5 
7,5 

6,5 
16,2 
13,2 
37,0 
34,4 
3.0,4 
22,2 
20,6 
24,9 

4,9 
23,6 
41,7 
14,3 

56,,S 
50,1 
37,3 
40,8 
41,9 
10,2 
40,4 
33,0 

2,4 
41,5 

4,9 
57,0 


57,5 
28,2 
38,8 
3(),2 

0,5 
56,1 
37,7 
18,1 

7,4 
27,2 


11,5 


50,0 
6,2 

28,5 
51,5 


42,4 

5,9 

2,1 

28,6 
6,3 

22,1 

20,2 
30,2 
26,4 
50,8 
49,4 
44,0 
35,9 
34,4 
38,2 

37,2 
56,2 
27,8 

7,0 
11,4 

3,8 
51,9 
54,4 
5.5,1 
23,4 
54,1 
49,0 
16,1 
55,2 
20,2 
11,1 


11,4 
42,5 
52,4 
49,9 
19,5 
10,0 
14,3 
38,7 
28,1 
3,7 
53,5 

37,0 
51,0 

3,0 
20,5 

19,5 
9,0 


VI 


55,7 

19,2 

15,2 

42,0 
19,7 

36,0 

33,6 

44,1 

40,1 

4,0 

4,1 

57,2 

4.9,4 

47,3 

51,9 

31,7 

51,1 

10,8 

41,2 

22,3 

26,4 

17,2 

6,0 

8,1 

8,5 

37,1 

7,5 

3,9 

29,4 

8,9 

35,5 

2.5,0 

59,3 

39,2 

24,5 

56,4 

6,0 

3,3 

23,0 

23,2 

50,3 

58,8 

48,1 

39,2 

17,4 

41,0 

15,6 
13,5 

34,8 

4,5 
26,1 


VII 


9,2 

32,8 

28,2 

55,2 
33,0 

50,4 

47,4 

58,2 

53,6 

17,3 

19,2 

11,3 

2,9 

1,2 

5,3 

45,1 

4,5 

25,4 

55,0 

37,9 
41,4 
30,4 
20,5 
21,0 
21,9 
50,1 
21,0 
19,3 
43,0 
22,1 
50,8 
39,0 
21,3 
1,5 
38,1 
10,7 
1.9,1 
17,1 
38,5 
36,9 
27,0 

8,5 
14,8 

5,0 

41,0 
20,5 


52,0 
43,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tiie 

seven  wires. 


22  .  30  .  28,74 
22  .  35  .  52,57 
22.35.  52,11 
22  .  47  .  47,75 
22  .  47  .  48,24 
22  .  52  .  1,5,55 
22.52.  15,00 
23.    9.52,75 

14.    9.    7,56 


21. 

21  . 
21  . 
21. 
21. 

21  . 
22. 
22. 
22. 
22. 

22  . 
22. 
22. 
22  . 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1. 

1. 

1  . 

1. 

1. 

1  . 

2. 

2, 
13. 
13. 
14, 

18. 
18. 


24 
32 
37 
41 
46 
58 

9 

14 
19 

28 
34 

^9 

45 

49 

4 

9 


6,61 
16,19 
12,86 
37,01 
34,49 
30,53 
22,24 
20,69 
24,86 
4,89 
23,66 
41,61 
14,10 
51,22 
56,31 
50,17 
15.37,39 
19.  40,84 
24.41,74 
10,01 
40,53 
33,20 
2,49 
41,64 
4,96 
57,17 
15,41 
55,39 
57,64 
28,17 
^0 .  38,86 
55  .  36,30 
1,43 
56, 1() 

37,79 
18,16 
7,49 
27,43 
59 .  28,92 
59  .  52,46 
11,59 
2,5,33 
50,35 
48,36 
6,20 


29 
32 
41 
52 
54 
1 
5 
20 
20 
27 
36 


11 
16 
24 
32 
33 
54 


14.29,61 
31  .  51,58 


Correction  of 


•061 


-•046 


•062 


+•240 


+•150 


-•040,f200 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


28,94 
52,77 
52,.S1 

47,89 
48,38 
15,69 
15,14 
52,86 

7,60 

6,71 
16,30 
12,86 
37,11 
34,53 
30,60 
22,35 
20,77 
24,88 

4,95 
23,67 
41,65 
14,21 
51, .S3 
56,.S5 
50,19 
37,42 
40,88 
41,82 
10,0t 
40,54 
33,31 

2,50 
41,75 

5,00 
57,20 
15,42 
55,40 
57,74 
28,28 
38,88 
36,30 
57,08 
56,27 
37,74 
18,18 

7,51 
27,39 
28,92 
52,46 
11,60 
25,34> 
56,30 
56,21 

6,24 

28,55 
51,66 


Clock 
appa- 
rently 
Slow, 


23,49 


26,11 

26,00 
26,21 
26,05 

26,13 
26,13 
26,12 
26,14 

26,14 
26,00 

26,10 
26,01 

26,14 

26,14 


26,34 
26,31 
26,84 


Adopt- 
ed 
losing' 
Rate. 


26,77 
26,65 


26,68 
26,91 

26,76 


27,48 


52,95 


1,64 


1,65 


1,64 


1,60 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


22.30.51,79 
22.36.  15,62 
22.36.  15,65 

22.  48.  11,25 
22.48.  11,25 
22  .  52  .  38,57 
22.52.38,51 

23.  10.  16,25 

14.    9.33,66 


21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
1.21. 

21  . 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22 

22  . 
23. 
23. 

23  . 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  . 
1. 
1  . 
1  . 
1. 
1  . 
1  . 
2. 
2. 
2. 
1. 
1. 
14. 


24.32,78 
32  .  42,37 
37  .  38,94 
3,20 
0,62 
56,70 
48,46 
46,89 
51,01 
31,08 


42. 
47. 
58. 
9- 
14. 

19- 

28. 


34.49,81 


40. 
45. 
50. 

5. 
10. 
16. 
20. 
25. 
29. 
33. 
41  . 
52. 
55. 

1. 

6. 
20. 
21. 
28. 
36. 
41. 
56. 
11  . 
17. 
25. 
32. 
33. 


7,80 

40,37 

17,49 

22,53 

16,37 

3,61 

7,07 

8,02 

36,25 

6,75 

59,53 

29,23 

8,49 

31,74 

23,95 

42,18 

22,16 

24,51 

55,06 

5,67 

3,10 

23,90 

23,10 

4,58 

45,03 

34,36 

54 .  54,26 

59  .  55,80 

0.19,,34 

6 .  38,48 

6.  52,22 

11  .2,S,71 

1 1  .  23,62 

9  •  33,72 


18.  15, 
18.32. 


1,48 
24,61 


S. 


G. 


S. 


G. 


Illumination  West.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,   +40',325,   +26',890,   +  13',526,   +0',050,  -  13',603,   -  26',866,  -40»,322. 


(a)   Repeatedly  interrupted  by  clouds — utars  very  unsteady.  (I/)   Lost  several  wires  of  these  stars  from  bad  light  of  hand-lamp.  (c)   Thick  fog.    Could 

not  see  the  star  at  first  wire — very  faitit  at  second.     Jumped  over  last  wire  in  less  than  1».      Wrote  the  last  wire  2I)»,5  in  observing  boolc,  but  1  feel  certain   tliat  it 
ouglit  to  be  20*,5 — corrected  immediately  after  1  wrote  it.     It  lias  been  ttiougiit  better  to  reject  wires  II  and  Vll  in  the  mean.  (d;  Very  unsteady. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866, 


Month 
and 
Day. 


Nov.  13 


Nov.  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


16  Pegasi  

a  Aquarii 

r]  Aquarii  

t  ^ega^\ 

a  Pegasi 

7  Piscium 

<  Piscium 

o)  Piscium 

a  Andromedce  . . 

12  Ceti 

Neptune 

Polaris 

Arcturus 


43,6 
17,6 


15,7 
13,1 
2,1 
34,1 
15,5 
16,7 


I  Ursffi  Min 6,0 

a  L3'r8e 58,5 

7  Piscium 1,8 

Piscium  52,2 

I  Piscium 52,1 

M  Piscium '  1 4,2 

a  Andromedae  . . . '  1 1 ,3 

12  Ceti 1    0,1 

(a)  Polaris '  16,0 


Nov.  16   {b)  Polaris  SP. 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  19 


S  Ursae  Min.  . . 

a  Lyrse 

7  Piscium 

K  Piscium 

CO  Piscium  . . . . 
a  Andromedae  , 

7  Pegasi 

j3  Ceti  

t]  Cassiopeiae  . . 

Polaris 

Polaris  R 

fj  Piscium  . . .., 
V  Piscium  


(b)  Polaris  SP. 
Arcturus  . . 


2  Ursae  Min.  .. 

a  Lyrae 

7  Piscium  . . .  . 

K  Piscium 

7  Cephei 

cu  Piscium  . . .  . 
a  Andromeda. 

7  Pegasi 

12  Ceti 

/3Ceti 

r]  Cassiopeiaa  . . 
H.  C.  1721.... 

H.  C.  2048 

Polaris 

0'  Ceti 

(c)  Arg.  64",  217.. 


53,0 

59,5 

53,5 

56,2 

47,1 

9,2 

6,1 

2,2 

32,4 

12,3 


11,1 

52,5 
8,8 

57,0 
50,5 

43,7 

19,0 

5,8 

3,0 

59,4 

52,1 

29,3 

9,S 

37,4 

6,0 

5,0 

59,4 

18,5 


11       111 


56,9 
31,1 


29,2 
28,0 
1,'),3 
47,6 
28,0 
31,0 

53,0 
15,7 
15,1 

5,5 
5,2 

27,5 
26,4 

13,9 
28,0 

6,5 

48,0 
10,9 
9,9 
0,3 
22,5 
21,3 
16,1 
46,5 
37,0 
23,5 

15,-3 
24,5 

3,5 
23,0 

44,0 
7,6 

57,1 
18,6 
19,2 
18,3 
13,3 
5,5 
43,5 
33,8 
14,3 
26,2 

13,0 
49,7 


10,4 
44,2 


42,5 
43,2 
28,9 
1,0 
40,0 
45,2 

S9,5 
32,9 
28,2 
19,0 
18,5 
41,1 
41,5 
27,3 
38,0 

16,0 

34,0 
28,0 
23,0 
13,8 
36,0 
36,5 

30,  r 

1,0 
1,9 

37,0 
29,2 
38,0 

10,5 

37,3 

30,0 
2.5,0 
19,8 
10,5 
17,4 
32,9 
33,5 
27,0 
19,0 
57,5 
58,7 
50,8 
46,4 

26,3 
20,6 


IV 


14,6 
52,0 
59,5 

28,0 
50,0 

41,8 
32,2 
32,1 
54,5 
56,9 
40,5 
47,5 

32,5 

21,5 
44,9 
36,8 
27,2 
49,7 
52,0 
44;  1 
15,0 
26,5 

52,5 
43,1 
51,5 

30,0 
51,6 

18,0 
42,0 
33,5 
24,1 
17,3 
46,3 
48,8 
41,0 
32,4 
11,8 
23,5 
27,3 
7,0 
S9,5 
40,1 
51,8 


42,8 


30,8 
49,4 
57,1 
47,3 


28,0 
11,0 
14,0 

18,5 
7,5 
55,3 
45,9 
46,0 
8,2 
12,4 
54,4 

9,0 

47,0 

13,5 
2,7 
50,1 
41,1 
3,5 
'7,1 
58,0 
29,2 
51,8 

11,5 

57,2 
5,1 

44,5 
6,1 

8,0 
59,5 
47,1 
37,7 
17,1 

0,1 

4,2 
55,1 
46,1 
26,3 
48,8 

4,8 
27,6 

2,0 
53,8 
23,4 


VI      VIl 


57,2 


44,2 

2,9 

10,3 

0,5 


41,6 
14,0 
28,0 

n,5 
24,5 

8,7 
59,0 
58,9 
21,8 
27,5 

7,5 
16,0 

54,5 

56,5 
19,5 

S,6 
53,9 
17,0 
22,3 
11,8 
43,4 
16,0 

9,5 

11,0 
18,3 


12,0 


57,6 
17,1 
23,5 
14,0 


55,0 
2.9,5 

42,4 

50,0 
41,8 
22,0 
12,6 
12,5 
35,0 
43,2 
21,1 
28,0 

9,0 

45,0 
37,0 
17,0 
7,6 
30,1 
37,9 
25,6 
57,3 
40,9 
24,5 


32,0 


51,5      6,5 
20,2,  34,4 


53,5 
16,5 
0,4 
51,0 
15,4 
13,5 
19,4 
18,8 
59,4 
40,3 
13,1 
41,1 
47,5 

7,3 
54,3 


41,5 
33,9 
14,0 

4,4 
14,7 
27,0 
34,7 
22,5 
13,0 
54,5 
37,9 
17,9 

8,1 

20,9 
25,2 


Concluded 

transit  over  tiie 

mean  of  the 

seven  vi'ires. 


21 

21 
22 
22 
22 
23 
23 
23 

0. 

0. 

0. 

1. 
14. 

18. 
18. 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1  . 


46 .  27,54 

58  .  23,90 

27 .  57,89 

34.  16,85 

57-35,31 

9 .  43,34 

32  .  33,57 

51  .  56,20 

0.58,69 

22  .  42,44 

40.  14,56 

,  10.52,86 

,    8.59,54 


14 
31 

9 
19 
32 
51 

0 
22 
10 


28,36 
50,13 
41,84 
32,34 
32,19 
54,61 
57,03 
40,69 
51,79 


13.  10.31,29 


18. 
18. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 

1. 

IS. 
14. 


14.22,57 

31  .45,21 

9 .  36,66 

19 .  27,29 

49,71 

51,89 

43,98 

14,97 

26,63 

47,07 

53,31 

43,15 

51,49 


10.28,43 
8.  51,62 


18.14, 
18.31 


23. 
23. 


9. 
19. 


23  .  33 
23.51 


0.22, 
0.36, 
0  .  40 
0.53 


,  2 
,  10 
,16 
,30 


18,86 
42,14 
33,49 
24,06 
17,07 
46,39 
48,84 
41,01 
32,50 
11,89 
23,59 
27,66 
6,96 
42,73 
40,11 
51,93 


Correction  of 


c         n 


•061 


•040 


+•200 


•113 


-•096 


Second;: 

of 
Meridian 
Transit. 


+•310 


(••270 


27,63 
24,02 
58,00 
16,91 
35,39 
43,41 
33,63 
56,26 
58,78 
42,59 
14,63 
48,80 
59,64 

27,27 
50,21 

41,91 
32,43 
32,25 
54,67 
57,12 
40,84 
47,73 

40,15 

20,36 
45,34 
36,83 
27,49 
49,87 
52,02 
44,15 
15,27 
26,69 
40,13 
40,13 
43,32 
51,65 

36,56 
51,77 

16,.90 
42,24 
3.3,62 
24,22 
16,81 
46,51 
48,97 
41,15 
32,73 
12,14 
23,64 
27,60 
7,04 
36,44 
40,34 
51,93 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


32,96 
32,66 
33,04 
32,71 
32,97 
32,87 
3.3,21 
33,05 
32,95 
32,86 


34,13 


34,39 


34,36 
34,53 
34,57 
34,63 


34,(i0 
34,61 


3,9,21 


39,40 
39,44 
39,40 
3.9,67 
39,64 
39,63 


39,58 
39,71 


42,08 


42,28 
42,59 
42,68 
42,58 
42,74 
42,70 
42,62 
42,67 
42,74 


42,65 


1,60 


1,59 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


1,56 


1,50 


21  .47. 
21.58. 
22.28. 
2i. 34. 

22 .  58  . 

23.  10. 
23  .  33  . 
23  .  52  . 

0.  1  . 
0.  23. 
0.  40. 


1  . 
14. 

18. 
IS. 
23. 
23, 

23, 


11 
9 

15 
32 
10 
20 
33 


0,47 
56,87 
30,89 
49,80 

8,31 
16,35 

6,59 
29,24 
31,77 
15,61 
47,67 
21,87 
33,74 

1,64 

24,60 

16,4S 

6,96 

6,79 


23  .  52  .  29,23 
0.  1.31,69 
0.  23.  15,44 
1.11.  22,38 

1.11.  19,04 


18. 

18. 

23. 

23. 

23. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  , 
1, 
1  , 
1. 

1 

14. 


14.59,58 
32  .  24,57 

10. 16,23 

20.    6,90 

52  .  29,31 

1  .31,61 

6 .  23,75 

54,90 

6,33 

19,80 

1.9,80 

23,00 

31,34 


36. 
41  . 
11  . 
11  . 

24, 
34. 


11  .  18,54 
9.33,81 


18.  14 

18.32 

23.  10 

23.20 

23  .  33 

23.52 

0.    1 

0.    6 

0.  23 

0  .  36 

0.41 

0.  54 


2 
11 
17 
31 


.  5.9,20 
.  24,56 
.  16,23 
.  6,84 
.  59,44 
.  29,16 
.  31,63 
.  23,82 
.  15,41 
.  54,84 
.  6,34 
.  10,32 
•  49,76 
.  1.9,17 
.  23,08 
.  34,68 


Illumination  West.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,   +  40',325,    +  2C%890,    +  13',S26,    +0',050,    -1.3",603,   -26",866,   -40",322. 


(a)  Wire  V  uncertain.    Cloudy. 


(b)   Very  unsteady. 


(c)   Very  faint — clouds. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


41 


Montli 
and 
Uay. 


Nov.  19 


Nov.  20 


Nov.  21 


I 


Nov.  23 


NAME  OF 
OB.IKCT. 


H.  C.  3175.... 

H.  C.  3784, 

H.  C.  3960.... 
H.  C.  4173.... 
Argelander  2737. 
(a)  H.  C.  4580.... 
Polaris  SP.  ... 
Arcturus 


(6)  S  Ursa>  Min.  .. 

a  Lyrae 

7  Piscium 

K  Piscium  

7  Cephei 

a  Andromedse  . 

7  Pegasi 

ri  Cassiopeiae  .. 

Polaris 

0'  Ceti  

ri  Piscium 

(c)  Polaris  S P.  ... 
(c)  Polaris  SP.  R. . 
(</)  Arcturus 


2  Ursae  Min. 
a  Lyrap  . . . . . 


^  Cygni 

32  VulpeculsB  . . . 

61'  Cygni 

61'Cygni 

7  Piscium 

K  Piscium 

1  Piscium  

a)  Piscium 

o  Andromeda; . . . 

7  Pegasi 

/3Ceti  

rj  Cassiopeiae  

(e)  H.  C.  1685 

/3  Andromedae  . . 

Polaris 

0'  Ceti 

H.  C.  2933 

Arg.  64",  213  .... 

H.  C.  3175 

H.  C.  3685 

Argelander  2449 
H.  C.  3972 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


51,8 
59,3 

29,6 
5,1 

57,2 
47,0 

7,2 

55,0 

48,9 

51,9 

42,4 

18,0 

1,5 

58,1 

8,1 

3,5 

58,2 

57,1 


H.  C.  3175 

H.  C.  .3828 

H.  C.  3829 

Argelander  24+9. 

H.  C.  3972 

H.  C.  4173 

H.  C.  4105 

H.  C.  4414 

H.  C.  4655 

Argelander  3023. 


5,9 

53,5 

47,5 
37,7 
21,8 
18,8 

50,1 

40,4 

2,8 

0,0 

56,2 

26,4 

6,4 

36,2 

43,5 

2,0 


48,8 
20,9 

41,3 


43,5 
35,6 


59,0 


5,8 
10,6 


11 


18,9 
18,7 

2,9 
58,7 
38,0 
20,8 

2,0 
21,5 

43,0 

6,1 
5,3 
55,9 
17,3 
16,9 
12,1 
32,4 
16,0 
11,4 
11,0 


HI 


20,0 

41,5 
4,7 
54,2 
36,8 
36,0 

3,5 

54,0 
16,3 
15,1 
10,2 
40,5 
31,0 
8,1 
0,0 

9,7 
37,2 

15,6 
56,6 

6,0 


7,7 

59,9 

52,9 
32,1 

26,2 
32,7 


45,6 
38,1 
36,0 
52,1 

3,2 
44,0 

6,5 
S5,9 

29,0 
23,3 
18,9 

9,2 
16,5 
32,1 
25,9 
57,5 
25,0 
25,2 
24,6 

6,0 


34,2 

27,0 
22,0 
10,6 
51,9 

54,4 
16,9 
7,5 
7,2 
39,8 
30,3 
23,9 
54,5 
55,7 
40,0 
16,3 

23,2 
8,1 
25,0 
42,4 
32,2 
27,2 


39,6 

35,0 

27,2 
46,5 
57,5 
37,2 
46,5 


IV 


12,5 
57,4 

9,2 
46,1 
29,1 

7,5 
29,0 
50,1 

16,0 
40,5 
32,2 
22,6 
15,8 
47,4 
39,9 
22,1 
36,0 
38,7 
38,5 
25,0 


48,6 

15,0 

39,1 

27,3 

7,1 

11,4 
30,3 
21,1 
20,8 
43,3 
45,9 
37,9 
8,8 
20,4 
11,9 
32,7 
38,0 
36,8 

56,5 
9,6 
8,2 

51,5 


6,8 

59,1 

51,8 

40,2 

23,0 

3,0 

7,1 


39,7 
•7,1 
43,0 
40,6 
55,0 
31,1 
38,0 
4,6 

8,0 
58,0 
45,5 
36,2 
15,5 

3,0 
53,7 

58,5 
.52,4 
52,3 
38,0 


3,1 

6,0 
56,3 

44,2 
22,5 

28,8 
43,9 
34,5 
34,5 
57,1 
1,0 
52,0 
23,3 
45,5 
44,6 
49,2 
58,5 
51,0 

28,0 
36,7 
44,8 
16,3 


34,1 

24,0 

16,5 
34,8 

29,1 

27,8 


VI 


6,2 
36,1 
15,7 
33,5 
20,2 
54,0 
51,0 
18,7 

52,0 

15,1 

59,0 

50,1 

14,4 

18,2 

7,4 

11,7 

3,0 

6,1 

6,5 


17,2 

50,0 
13,5 
0,8 
37,5 
44,1 

57,2 
48,0 
47,9 
10,2 
16,3 

5,7 
37,4 
10,0 
16,0 

5,5 

4,1 
42,1 

3,4 
20,1 

43,4 


45,0 
37,7 
28,0 


48,0 
0,1 


vu 


33,1 
55,3 
48,8 
27,4 

17,7 

3,0 

33,1 

39,5 
32,0 
12,7 
3,0 
13,1 
33,4 
21,3 
36,5 
16,0 
19,5 
20,6 

57,0 
31,4 

38,5 
30,6 
17,2 
52,6 
1,3 

10,8 
1,2 
1,3 
24,0 
31,5 
19,6 
51,4 
34,9 
48,0 
22,0 

17,7 
13,1 

30,3 
56,0 

7,9 


9,2 

2,2 

21,6 
39,6 

8,4 
22,0 


Concluded 

transit  over  llie 

niean  ot'tlie 

seven  wires. 


,  37  .  12,54 
.  55  .  57,43 


-•06l 


2.  3. 
2.  10, 
2.  16, 
2.22, 
13. 10, 
14.    8, 

18.  14, 
18.31, 
23.  9, 
23.  19, 
23.33. 
0.    0, 

0.  5, 
0.40, 
1  .  10, 

1.  16, 
I  .23. 

13. 10. 
13. 10. 
14.    8. 

18. 14. 
18.31. 
20 .  41  . 

20 .  48  . 

21.  0. 
21.  0. 
23.  9. 
23. 19. 
23. 32. 
23.51 . 

0.  0. 
0.    5. 

0 .  36 . 
0.40. 
0.52. 

1.  1  . 
I, 
1 
1 
1 
I 
1.54 

2.  2 


10 
16 

29 
29 
37 


1  .37 
1.57 
1.57 
2.  2 
2.  2 
2.  JO 
2.  16 
2.  17 
2.  24 
2.32 


.  9,31 
,  46,21 
.  29,10 
.  7,47 
,  25,21 
,50,15 

.  17,.50 
.  40,56 
,  32,21 
.  22,77 
.  1.5,80 
.  47,50 
.  39,77 
,  22,23 
,  39,71 
.  38,79 
,  38,66 
23,36 
,  19,26 
,  48,62 

15,93 
39,10 
27,43 

7,17 
10,06 
11,52 
30,38 
21,00 
20,87 
43,36 
45,72 
37,93 

8,89 
20,56 
12,12 
32,74 
40,10 
36,95 
3,9,61 
56,48 

9,54 

8,40 
51,65 
54,66 

,  6,81 
.  56,36 
.  59,35 
,  48,86 
.51,81 
,  40,43 
,23,12 
,  3,08 
.  7,11 
.  l6,.36 


Correction  of 


-•127 


•096 


-•094 


+•340 


-■151 


+•270 


+•300 


•370 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


12,57 
57,57 

9,28 
46,01 
2.9,13 

7,52 
33,28 
50,33 

15,60 
40,69 
32,38 
22,96 
1.5,58 
47,66 
39,94 
22,32 
33,54 
39,05 
38,83 
32,83 
33,85 
48,82 

13,52 
39,25 
27,59 

7,35 
10,21 
11,67 
30,58 
21,23 
21,06 
43,55 
45,90 
38,13 

9,22 
20,63 
12,12 
32,91 
32,61 
37,26 
39,61 
56,48 

9,59 

8,35 
51,73 
54,74 

6,85 
56,42 
59,41 
48,93 
51,88 
40,12 
23,17 
3,12 
7,23 
16,46 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


43,53 


43,82 
43,81 
43,93 

43,99 
43,82 


43,93 
44,06 


45,06 

45,24 
45,52 


45,60 
45,65 
45,69 
45,68 
45,74 
45,62 
45,64 


45,72 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,50 


1,49 


1,50 


1,53 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


1, 

1, 

2, 
2, 
2, 
2, 
I, 
14, 

18, 
18, 
23, 
23. 
23. 

0, 

0, 

0. 

I  . 

I. 

1. 

1. 

1. 
14. 


37. 
56. 
3. 
11  , 
17, 
22. 
II. 


55,33 
40,35 
52,07 
28,81 
11,93 
50,33 
16,76 


9  •  33,87 


14, 
32. 
10. 
20. 
33. 
I  . 


59,39 
24,50 
16,24 
6,83 
59,46 
31,57 


6 .  23,86 


41 
11 
17 
24 
II 
11 


6,27 
17,52 
23,04 
22,83 
17,81 
18,83 


9 .  33,86 


18.  14. 
18.32. 
20 .  42  . 

20  .  48  , 

21  .  0. 
21  .  0. 
23. 10. 
23 .  20 . 
23  .  33  . 
23  .  52  . 

0.  1. 
0.  6. 
0.36, 

0.  41  . 
0.52. 

1.  2. 
I.  11. 
1.17. 
1.30, 

1.  SO. 
1.37. 
I  .54. 

2.  3. 


58,82 
24,57 
13,05 
52,89 
55,68 
57,14 
16,19 
6,85 
6,69 
29,20 
31,56 
23,80 
54,92 
6,33 
57,84 
18,63 
18,34 
23,00 
25,36 
42,23 
55,35 
54,13 
37,52 
40,53 


37  .  55,57 
58.45,16 
58.48,15 
37,68 
40,63 
28,88 
11,94 
51,89 
56,00 
5,24 


G. 


Il,I.UMIN.\TION    WbST. 

wires,   -+ 40%325,  -f  26",8g0, 


Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
+  13",526,    -l-0-,050,   -13*,603,    -  26",866,  -  40S322. 


(a)  Stars  very  unsteady  throughout. 


(A)   Very  faint. 


(c)  Clouds.    Bad  observation. 


(d)   Unsteady. 


[e]   Several  smaller  stars  iu  field. 


11 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  186G. 


Month 
and 
Day. 


Nov.  83 


Nov.  26 


Nov.  2' 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  4891 

7  Ceti 

H.  C.  5156 

(a)  Arg.  57°,  669   ■  ■ 

H.  C.  5407 

a  Ceti 

B  Arietis 

H.  C.  5992 

a  l^ersei 

Polaris  SP 

Arcturus 


B  Ursae  Min. 

a  Lyrae 

(b)  Polaris  SP.  . 
Arcturus  . . . 


Nov.  28 


Nov.  29 


(c)  S  Ursae  Min.  . . 

a  Lyrse 

A  Cygni 

32  Vulpeculae  . 

61'  Cygni  

6l'  Cygni  . . ... 

C  Cygni 

fi  Aquarii   . . .  , 

7  Cephei 

a  Andromedae . 
y  Pegasi 

12  Ceti 

13  Ceti 

^Ceti  

(6)  H.  C.  1.388.... 

H.  C.  1698.... 

H.  C.  1970.... 

Polaris 

(rf)  0'  Ceti 

Polaris  SP.  R.  . 

Arcturus 

t]  Draconis  . . . . 

3  Ursae  Min.  .. 
a  Lyrae 


(e)  6  Ursae  Min.  .. 

a  Lyrte 

a  Andromedae . 
7  I'egasi 


12  Ceti 

/3Ceti  

H.  C.  l.?88... 

H.  C.  1721... 

H.  C.  1985..., 

Polaris 

0'  Ceti 

t;  Piscium  

(/)H.  C.  2941..., 
(/)H.  C.  2943..., 

H.  C.  3214..., 

H.  C.3685..., 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


56,2 
22,8 

7,1 
47,0 
51,3 
31,0 
44,2 

1,5 
39,0 

1,3 


3.9,8 
36,0 
56,6 

4'2,0 
38,0 
28,1 
12,1 

10,7 
34,5 
56,8 
6,5 
50,9 
47,0 
39,8 
49,0 
17,3 
56,7 
47,0 
57,4 

46,7 
28,0 
55,2 


40,0 
36,4 

38,0 
35,0 
+7,5 
44,0 
36,6 
14,1 
53,2 
21,7 
15,6 

43,8 
43,0 
15,5 


8,2 


II 


43,0 

9,5 

52,1 

31,7 

12,2 

4,6 

45,2 

3,5 

21,7 

54,0 

15,9 

33,0 
56,9 
50,0 
10,9 

29,5 
55,1 

44,7 
27,3 

28,0 

50,0 

10,4 

5,7 

6,0 

0,8 

53,1 

2,4 

31,3 

19,0 
17,5 

0,3 
44,0 

9,5 
15,1 

28,0 
53,7 

25,0 
52,1 
2,7 
58,1 
50,0 
28,2 
25,1 
58,5 
50,1 

57,5 
57,0 
37,3 

27,7 
44,0 


III 


4,6 
23,0 
21,7 
56,3 
36,7 
18,0 
59,3 
23,0 
42,7 

1,0 
30,1 

17,5 
14,0 
55,5 
25,0 

15,0 
12,3 
1,3 
42,4 
43,2 

5,3 
23,7 

4,5 
21,4 
14,6 

6,4 
15,6 
45,4 

0,3 
51,5 
37,1 

14,0 
48,0 
23,7 
43,4 

14,0 
11,0 

11,0 
9,4 
18,1 
11,6 
3,5 
4.M 
57,0 
35,0 
24,5 

10,8 
10,8 

1,5 

48,5 
19,7 


IV 


26,5 

36,5 
51,1 
21,4 

1,5 
31,5 
13,5 
42,5 

3,2 
20,5 
44,5 


31,0 
15,0 
39,4 

3,5 
29,4 
18,0 
57,7 

0,4 

21,0 
37,1 
4,3 
36,5 
28,4 
20,2 
29,2 
59,9 

24,0 
57,4 
25,0 
27,5 
6,5 
37,8 
12,0 

2,5 
28,0 

59,0 
26,5 
33,3 
25,6 
17,0 
56,5 
29,2 
11,8 
59,0 
17,0 
24,5 
24,6 

23,3 

9,5 

56,0 


48,7 
50,2 
21,0 

26,8 
45,2 
28,0 
2,3 
24,1 
33,0 
58,9 

56,5 
48,9 
29,0 
54,0 

53,0 
47,0 
35,0 
13,0 
18,0 

36,7 
51,1 

3,9 
51,9 
42,5 
34,0 
42,9 
14,1 

5,0 
56,8 
17,6 

41,4 
21,0 
52,3 
40,9 

53,5 
45,4 

50,0 
44,0 
48,7 
^9,6 
30,7 
11,0 
1,8 
40,1 
34,2 
36,5 
38,5 
39,0 

45,4 

30,7 
32,2 


VI 


10,1 
3,4 
50,0 
11,1 
51,1 
58,5 
42,1 
21,6 
44,6 
42,5 
13,0 

40,5 
5,8 

8,1 

38,0 

4,0 

51,2 

28,1 

36,2 

52,1 

4,5 

2,9 

7,4 

56,4 

47,1 

56,4 

28.0 

36,5 

29,0 

37,3 

51,5 

54,8 

32,5 

6,4 

9,0 

37,0 
2,4 

33,5 
1,0 
3,8 
53,3 
44,0 
25,1 
33,3 
25,3 


51,8 

52,4 
4,3 

51,4 
7,2 


vu 


16,7 
19,7 

l'6,0 
12,0 
56,3 
41,1 
5,3 
57,0 
27,5 

28,0 
23,0 

22,4 

26,0 

21,1 

8,0 

43,3 

53,3 

7,2 

18,1 

1,9 

22,5 

10,0 

0,5 

10,1 

42,3 

8,5 

1,2 

57,3 

3,5 

8,2 

44,0 

20,9 


24,5 
19,8 

22,0 

18,2 

1.9,2 

7,3 

57,4 

39,2 

5,7 

2,1 

42,5 

5,5 

6,3 

26,0 


43,2 


Concludet! 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


2, 
2, 
2  . 
2. 
2  . 
2, 
3, 
3, 
3, 
13, 
14, 


26,58 
36,50 
51,20 
21,44 
1,61 
54.31,59 
3.  13,63 
42,60 
3,30 
18,14 
44,46 


7. 
14. 
10. 

8. 


-061 


18.14.    6,48 
18.  31  .  31,34 

13.  10.  13,64 

14.  8.39,49 


18. 
18. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 
21. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0, 

0. 

0. 

0. 

1. 

1  . 
13. 
14, 
16. 

18. 
18. 


14.  3,86 
31  .  29,55 
18,04 
57,70 
0,54 
2,05 
20,96 
37,37 
4,24 
36,66 
28,52 
20,16 
29,37 
59,76 
32,57 
24,07 
57,36 
26,77 
16.27,56 
10.  6,29 
8 .  37,96 
21  .  12,08 

14.  2,79 
31.28,10 


41 

47 

0 

0 

6 

23 

33 

0 

5 

22 

27 

35 

43 

52 

59 
10 


18.  13. 
18. 31 . 

0.  0. 

0.  5. 

0.22. 

0.35. 

0.43. 

0.53. 


0. 
10, 
16. 
23. 
29. 
29, 
38, 
53, 


5.9,79 
26,59 
33,33 
25,64 
17,03 
56,60 
29,33 
11,92 
59,17 
18,63 
24,63 
24,73 
20,79 
23,39 
9,55 
55,79 


Correction  of 


-•151 


-•082 


•009 


+•370 


+•290 


Seconds 

of 

•Meridian 

Transit 


f200 


26,68 
36,73 
51,21 
21,51 

1,68 
31,82 
13,86 
42,73 

3,42 
28,62 
44,69 

4,77 
31,47 
21,21 
39,66 

2,15 
29,68 
18,18 
57,86 

0,68 

2,19 
21,11 
37,62 

4,06 
36,82 
28,68 
20,41 
29,62 

0,03 
32,60 
24,10 
57,48 
21,08 
27,81 
19,18 
38,13 
12,14 

1,08 

28,23 

59,23 
26,69 
33,44 
25,73 
17,18 
56,75 
29,43 
12,01 
59,27 
1 ,5,84 
24,78 
24,82 
20,90 
23,50 
9,66 
55,89 


Clock     Adopt 
appa-   I      ed 
rently     lo: 


Slow. 


48,72 

48,72 
48,85 

48,94 

49,25 

52,96 


54,33 

54,74 
54,92 


54,83 
54,84 

54,75 
55,01 
54,91 

54,77 


55,13 
55,88 

56,18 


57,71 
58,10 
57,.94 
58,12 
58,03 


58,15 
58,02 


Apparent  R.A. 
from  tile 
j{u,p_        Observation. 


1,53 


1,49 


2 

32 

15,46 

2 

36 

25,52 

2 

41 

40,00 

2 

49 

10,31 

2 

49 

50,48 

2 

55 

20,63 

3 

4 

2,68 

3 

8 

31,55 

3 

14 

52,24 

1 

U 

17,81 

14.    9.33,94, 

18.  14.57,71 

18.32.24,43 

1  .  II.  15,.-)7 

14.    9.34,08 


18. 14. 
18. 32. 
20 .  42  . 
20 .  48  . 


21, 

21 

21 


0. 
0. 

7. 


21  .24 
23.33 


0.  1  . 
0.  6. 
0.23. 
0.2&. 
0.36. 
0.  44. 
0.53. 
0. 


II  . 

17. 

11  . 

9 


16.22. 


56,82 
24,37 
13,00 
52,69 
55,52 
57,03 
15,96 
32,49 
58,82 
3 1, 6 1 
23,72 
15,22 
24,44 
54,86 
27,68 
19,19 
52,57 
16,18 
22,92 
15,02 
34,03 
8,17 


18  .  14  .  57,23 
18.32.24,40 


18.  14 

18.32 

0.    1 

0.  6 
0.23 
0.36 
0.44 
0.54 
1  .     1 

1.  11 
1.  17 
1.24 


30 
30 
39 


I  .  54 


56,89 
24,37 
31,46 
2,3,76 
15,22 
54,81 
27,50 
10,09 
57,35 
13,93 
22,88 
22,93 
1.9,01 
21,61 
7,78 
54,03 


Illumination  West. 
wires,    +40',325,   +  26»,890, 


Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
+  13',526,   +0',050,  -13',603,   -  26',866,  -  40»,322. 


(a)  Observed  al>o  with  fllural  Circle  to-night, 
fast  at  the  end — took  1»  o9'  each  wire  after  the  third, 
star  Intermediate,  near  same  K.A. 


(h)  Clouded  at  the  other  wires.  (e)  Very  faint,  especially  at  wires  V  and  VII. 

Repeated  interruptions  from  clouds  during  the  night.  («)  Extremely  faint  at  wire  VI. 


(rl)   Counting  I' 
(,/)  A  smaller 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


43 


I 


Month 
and 
Day. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Nov.  29  («)  H.  C.  3858... 
1  Polaris  S P.... 

(6)  Polaris  SP.  R. 

Arcturus 

r;  Draconis  . . . 


Nov.  30 


Dec.  6 
Dec.  7 


6  Ursae  Min.  .. 

a  Lyrae 

a  Andrometlae  ., 

7  Pegasi , 

12  Ceti 

/3Ceti  

H.  C.  1685 

N.P.D.  20».  51'. 

H.  C.  2033 

Polaris 

6'  Ceti 

ri  Pisciutn 

H.  C.  2()81 

H.  C.  3214...  . 

/3  Arietis 

H.  C.  3784 

H.  C.  4002 

H.  C.  4173.... 
7  Ceti   

(c)  a  Ceti   


Dec.  8 


(rf)  Polaris  S P.  ... 

(e)  S  Ursae  Min.  . . 

a  Lyree 

I  Piscium 

12  Ceti 

13  Ceti 

/3Ceti  

H.  C.  1685.... 
H.  C.  1996.... 

Polaris , 

0'  Ceti 

ri  Piscium 

H.  C.  3007 . . . . 
H.  C.  3214... 

(f)/3  Arietis 

(g)  H.  C.  3784.... 

H.  C.  3868 . . . , 

H.  C.  4079... 
(/)(/')  H.  C.  4090.. 

7  Ceti    

a  Ceti 

</•)  H.  C.  5814..., 

(/)  Polaris  SP 

[k)  Polaris  SP.  R.  . 

Arcturus 

(/)  t]  Draconis  . . .  . 


«  Lyrae 

a  AndrometlEB . . 

7  Pegasi 

12  Ceti 


II       III 


44,3 


52,1 
43,8 

36,5 

3.S,5 
46,4 
42,6 
35,4 
12,6 
22,4 
47,1 
24,0 
40,0 
42,5 
41,9 
19,8 

5,5 
36,4 
42,6 

6,9 

45,4 
40,6 


21,7 
14,8 
23,7 
32,6 
1,0 
9,7 
20,1 
12,5 
30,7 
29,6 
44,1 
53,3 
24,2 
30,8 

11,1 


8,7 


83,5 
28,6 

9,1 

23,5 

39,2 
30,3 

20,0 
32,6 
28,8 
21,8 


6,4 
12,3 

24,0 
50,7 
1,5 
56,6 
48,9 
26,9 
54,3 
19,6 
54,6 

56,1 
55,8 
56,4 
26,6 
50,5 
2,3 
32,0 

58,8 
53,9 

43,0 

6,5 
38,8 
28,4 
37,1 
46,1 
15,3 
41,7 
50,0 

44,3 
43,4 
17,0 
14,1 
38,5 
50,0 

36,1 
50,0 
47,0 
42,0 
3.5,.S 
36,0 

53,4 
58,7 


33,1 
51,5 


20,6 
40,5 

10.0 

7,8 
16,7 
10,3 

2,2 
40,9 
25,9 
51,1 
24,5 

9,8 

9,7 
32,6 
47,5 

5,1 
21,4 
57,1 
35,0 
12,3 

7,3 

53,0 

50,5 

55,8 
41,7 
50,3 
5.9,5 
29,0 
13,4 
19,7 

58,0 
57,3 
50,0 
34,7 

9,2 

43,2 

1,1 

0,3 

55,2 

1,4 

30,0 

7,6 

26,8 


IV 


57,3 
10,0 


VI      VII 


37,3 ;  54,3 

47,8  1  2,9 
42,8  :  56,5 
35,1    48,5 


35,1 
8,9 

58,0 
25,0 
32,1 
24,5 
15,9 
55,4 
58,1 
23,3 
54,6 
13,5 
2.3,1 
23,5 
9,6 
8,5 
19,4 
40,6 
22,8 
29,5 
25,7 
21,0 

7,0 

41,0 

13,4 
55,4 
4,1 
\S,5 
43,5 
45,8 
50,3 
54,5 
11,5 
11,3 
24,0 
56,1 


26,5 

14,0 
9,0 


42,5 
22,0 
55,8 

11,8 

1 8,5 

10,7 

2,1 


22,0 
25,5 


49,5 
37,8 

49,0 

42,5 
47,6 
38,5 
29,5 

9,8 
30,5 
55,9 
25,3 
34,0 
37,4 
37,2 
46,4 
29,4 
33,8 

0,8 
48,1 
24,0 
39,5 
34,4 

28,0 


30,5 
9,0 
17,6 
26,6 
57,6 
18,0 
20,0 
6,5 
25,3 
25,2 
57,1 
16,9 

48,2 
32,0 


27,2 
22,5 


3,0 
36,4 
24,3 

2.9,1 
33,8 
24,7 
15,7 


46,0 

28,5 
3,7 
6,1 

33,0 
59,3 

2,7 
.52,1 
4.S,1 
23,8 

2,1 
27,8 
55,1 

50,7 
51,1 
22,9 
50,5 
47,8 
19,7 
13,4 

52,5 

47,8 

31,0 

16,5 
47,8 
22,5 
30,9 
40,0 
11,8 
49,8 
50,4 
16,5 
38,8 
39,0 
30,1 
38,1 
35,8 
7,0 
56,1 
17,0 
30,8 
40,6 
36,0 

29,0 

50,5 
52,1 

46,0 
49,1 
38,3 
29,1 


10,4 

42,0 

17,9 
34,5 

21,0 
16,8 
18,2 
6,2 
56,2 
37,8 
3.'2,9 
59,8 
24,9 

4,4 
5,0 
58,9 
11,5 
2,4 
38,8 
38',8 

6,0 
1,2 


2,5 
5,0 
35,6 
44,5 
53,4 
26,0 
21,9 
20,3 

52,2 
53,0 
3,2 
59,1 
49,9 
26,7 
20,3 


54,0 
49,2 

39,0 

4,9 
21,0 

3,4 

4,4 
52,2 

42,7 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1  .  58  .  57,40 1--061  --009 
13.10.    9,36 
13.10.    3,67 
14.    8.35,04 
16.21.    9,13 

18.  13.58,79 
18.31  .25,11 

0.    0.32,17 

0  .    5  .  24,40 

0  .  22  .  1.5,89 
0.35.55,31 
0.  51.58,17 

0 .  57  .  2.'J,52 

1.  1.54,71 

1.  10.  16,64 

1  .  16.23,43 
1  .  23  .  23,46 
1.31.  9,52 
1  .  38  .  8,50 
1  .46.  19,34 

1  .  55  .  40,89 

2  .    3  .  22,73 

2.  10.  29,46 
2  .  35  .  25,74 
2  .  54  .  20,84 


13.  11  .    8,38 


18. 
18. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0, 

1  . 

1  . 

1  . 

1  , 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

2 . 

2 

2, 

2, 

2 

3 

13. 
13 
14 
16 


14. 
32. 
.32. 
23. 
28. 
.36. 
52. 

1  . 
10. 
17. 
24. 
32. 
38. 
47. 
56. 

0. 

6. 

6. 
36. 
55. 

3. 
11  . 
10. 

9. 
21. 


40,54 
13,28 
55,34 

4,03 
13,10 
43,46 
4.5,76 
50,11 
51,69 
11,54 
11,26 
23,64. 
56,04 

7,09 
28,66 

7,59 
26,50 
40,38 
1 ,3,80 

8,.93 
27,65 

2,16 
44,80 
22,00 
55,57 


Correction  of 


KO27 


18.. 32.  11,70 
0.     1.18,44 

0.   6.  10,57 

0.23.    2,14 


fll8 


+•018 


Seconds 

of 
Meridian 
I'ransit 


-  - 


+•200 


+•230 


+•072 


+■280 


57,51 
13,85 
13,89 
3.5,15 
9,23 

58,23 
25,21 
32,28 
24,49 
16,04 
55,46 
58,27 
2.3,62 
54,83 
13,83 
23,58 
2.3,55 
9,61 
8,61 
19,44 
41,00 
22,84 
29,53 
25,81 
20,91 

0,68 

46,69 
1,3,61 
55,67 

4,30 
13,.37 
43,68 
46,28 
50,61 
59,61 
11,79 
11,46 
24,18 
56,43 

7,38 
29,03 

8,02 
26,94 
40,83 
14,13 

9,26 
28,10 
56,77 
56,69 
22,32 
55,99 

12,04 

18,76 

10,91 

2,45 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


58,90 


59,19 
59,25 
.5.9,16 
59,25 
59,31 


59,34 
59,28 


59,22 


50,64 
59,65 


10,74 
10,89 
10,92 
10,86 
11,01 


11,07 
11,32 


11,25 


11,31 
11,30 


11,92 


12,31 
12,66 
12,65 
12,76 


Adopt- 
ed 
losing 
Rate. 


1,49 


1,59 


Apparent  R.A. 

from  the 

Ubservatioa. 


1  .  59  .  55,65 

1.  11.  12,69 

1  .  11  .  12,73 

14.    9-34,03 

16.22.    8,25 


G. 


1,52 


18. 14. 
18.32. 

0.     1. 

0.    6. 

0.23. 

0.36. 

0.52. 

0  .  58  . 
1.2. 
1.11. 
1.17. 

1  .  24. 


32 
39 


1  .47 


.56 
4 


2.  11 
2.36 
2.55 


57,36 
24,37 
31,49 
23,71 
15,27 
54,71 
57,53 
22,89 
54,10 
1,3,13 
22,87 
22,85 
8,92 
7,93 
18,76 
40,33 
22,18 
28,88 
25,47 
20,59 


1  .11.  11,06 


18.  14 
18.32 
23  .  33 
0.23 
0.28 
0.36 
0.52 


1.  17 


24 
32 


1-39 
1.47 


56 

0 

6 

6 

36 

55 

,    3 


1  .  11 
1  .  11 

14-    9 
16.22 


.  57,41 
.  24,35 
.  6,44 
.  15,21 
.  24,28 
.  54,82 
.  57,44 
.  1,78 
.  10,79 
.  22,98 
.  22,65 
.  35,38 

-  7,64 

-  18,60 
.  40,26 
.  19,25 
.38,18 
.  52,06 
.  25,40 
.  20,55 
.  39,40 
.  8,70 
.  8,62 
.  34,31 
.    8,13 


G. 


G. 


18.  32.  24,31 
0.  1.31,.38 
0.  6.2,3,54 
0.23.  15,10 


Illumination  West.  From  Dec.  6,  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the 
mean  of  the  seven  wires,  4  4.0',32.5,  +  26',890,  +  13",526,  +0'',050,' -  13',603,  -26',866,  -40',322.  From  Dec.  6,  +  40",S22,  +26',866, 
+  13",603,  -0',050,-  -1.3',.526,  -26S890,  -40*,32.5. 

Dec.  3,  O"",  Hardy  put  forward  1"". 

(o)  Clouded  all  over.            (A)  Very  unsteady.            (c)  Stars  very  Jhsteady.  (d)  Extremely  faint  when  visible — very  unsatisfactory  observation.          ^e)  Thin 

clouds.            (/)  Clouds.            (g)  Disappeared  at  wire  IV— wire  VI  doubtful,  (A)  Bad  observation.          (i)  Exceedingly  unsteady.          (A)  Mercury  disturbed. 
(/)  lU-deKned  and  very  unsteady. 


u 


Right  Ascensions  obseuved  "vvith  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Dec.   8 


Dec.   9 


Dec.  10 


Dec.  11 


Dec.  12 


NAME  OF 
OBJECT. 


/3Ceti 

H.  C.  1698 

H.  C.  2048 

Polaris 

6'  Ceti 

f]  Piscium , 

H.  C.  3033 

Argelander  2020 

H.  C.  3266 

H.  C.  3802 , 

H.  C.  3960 

H.C.  4511 

H.  C.  4655 

H.  C.  5082 

H.  C.  5104 

H.  C.  5407 , 

(a)  H.  C.  5490 

H.  C.  5802 , 

H.C.  6024 , 

H.C.  6218 

(i)  H.  C.  6355 

(c)  Polaris  SP.  R. . . . 
Polaris  SP 

(d)  Arcturus 


01L 

©2L 

g  Ursae  Min 

a  Lyrse 

a  Andromedae  . . . 

7  Pegasi 

12  Ceti 

^Ceti , 

(e)  H.  C.  1721 

H.C.  1970 

Polaris 

6'  Ceti 

H.  C.  2933 

Arg.  64»,  213  ... 

1/  Piscium  

H.  C.  3214 

/3  Arietis 

(f)ll.  C.  37S4... ... 

H.C.  3868...... 

Argelander  2449 

H.  C.  3972 

(g)  H.  C.  4655 

{k)  Polaris  SP 

{h)  Polaris  SP.  R.... 

Arcturus 


(i)  K  Piscium 
I  Piscium . 

(j)  Polaris  . . . 
ri  Piscium 


(k)  0  1  L. 
{k)  0  2  L. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


59,2 
28,0 
35,4 
11,5 

29,1 
28,1 
36,0 
43,0 

27,0 
59,0 
20,5 
41,3 
40,8 

23,1 

44,2 
45,3 
41,0 


0,5 


44,9 
6,7 
14,0 
17,2 
29,6 
25,9 
18,5 
56,3 

36,5 

7,5 
26,1 
35,3 


48,7 
19,7 
26,2 


38,3 
13,5 

34,4 

.0,1 

8,7 

1,0 

23,8 

30,5 
52,5 


II 


13,3 

0,9 

55,6 

42,8 

42,0 

56,5 

3,5 

47,4 
31,9 
42,6 

2,0 

5,7 
38,1 
47,7 
11,5 

6,7 
13,9 
17,1 

6,2 

14,5 

50,4 

59,5 
21,3 
1,5 
34,3 
44,9 
40,0 
32,1 
10,2 

56,5 

39.6 
6,5 


9,8 
34,0 
45,4 

32,2 

58,8 
26,5 

48,8 


21,9 
15,5 
37,6 

45,3 
7,2 


111 


27,4 
32,7 
16,0 

56,1 
55,9 
16,1 

31,1 
7,5 
5,1 

4,4 
22,0 

2,9 
12,4 
38,8 
28,2 
42,0 
52,4 
41,5 


46,0 
4,5 

14,1 
35,7 
46,0 
51,3 
0,0 
53,5 
45,5 
24,4 
16,2 
16,1 

53,3 
37,2 
54,2 
1,5 
30,3 
48,0 

38,3 

59,5 
18,8 

26,0 
3,1 


3.5,4 
21,0 
51,4 


IV 


41,8 
5,5 
36,2 
50,0 
10,0 
10,« 
37,0 

51,6 
28,0 
38,0 
26,7 

42,7 

28,2 
37,2 
7,2 
51,0 
10,7 
28,5 
19,4 


56,5 
19,0 

28,9 
50,5 
37,0 

9,0 
15,5 

7,6 
59,1 
39,0 
53,7 
36,2 
47,5 

G,9 

8,9 
25,7 
15,2 
51,5 

2,5 
24,2 

2,9 

24,4 
S9,9 

35,5 
17,5 

49,3 
49,1 

5,5 


59,6    14,3 
21,6    36,4 


56,0 
38,2 
57,0 
6,5 
23,5 
24,0 
57,3 

12,1 
48,3 
11,8 
48,8 
3,0 


2,0 
35,4 
12,7 
38,5 

4,2 
56,1 


18,5 
33,3 

43,6 
5,3 
25,0 
26,1 
30,7 
21,5 
12,7 
53,2 
30,0 
56,5 
1,5 
20,6 
40,0 
57,0 
28,7 
12,3 
17,0 
43,5 
27,3 

48,9 
0,3 

59,5 
32,0 

2,7 

2,8 

56,5 

19,3 

29,1 
51,1 


VI 


10,1 
10,5 
17,0 
15,0 
37,0 
37,5 
17,1 
24,5 

8,6 
45,0 
10,8 
23,7 
45,6 

26,8 
2,9 

34,1 
6,8 

39,8 

31,8 

4,5 

47,5 

58,1 
19,7 
11,0 
4.3,1 
46,0 
35,4 
26,2 
7,1 

l'6,4 

34,1 
11,0 

42,0 

33,3 

31,2 

2,7 

10,0 

20,5 
20,0 

46,1 


16,1 
32,9 

43,8 
5,7 


vu 


24,3 
42,9 
37,5 

50,8 
51,4 
37,8 
45,0 

28,7 
18,3 
33,0 
43,7 
10,7 
42,8 
51,8 

56,5 
35,0 
16,3 


17,5 
1,7 

12,8 
34,5 
58,0 
0,4 
1,3 
49,2 
S9,5 
21,3 

36,4 

47,7 
42,1 

55,5 
54,1 
45,5 
22,3 

34,5 

41,1 
33,0 

0,3 


29,4 

47,0 

58,5 
20,4 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tile 

seven  wires. 


36. 

53. 

2. 

10. 

17- 
24. 
32. 
40. 
40. 
57- 

3- 
20- 
24. 
38. 
39- 
49  • 
53. 

2. 
10. 
17- 
22- 


41,72 
5,53 

36,38 

49,94 
9,89 
.9,84 

36,83 

43,99 
51,59 
27,93 
38,44 
26,69 
42,63 
55,69 
28,04 
37,29 
7,16 
50,91 
10,31 
28,47 
19,00 


13.  10.39,52 
13.10.56,64 

14.  9.18,92 


17.    7 

17.  9 
18.14 

18.  32 
0.  1 
0.  6 
0.22 
0.36 
0.53 


0 
10 


1.17 
1.30 


30 

34 


1  .38 
1.47 
1  .56 
2.  0 
2.  3 
2.  3 
2.24 
13.  10 

13.  10 

14.  9 


28,84 
50,53 
36,07 

8,76 
15,43 

7,59 
59,08 
38,78 
53,32 
36,37 
46,13 

6,89 

8,71 
25,65 
15,09 
51,43 

2,56 
24,12 
,  2,85 
21,14 
24,29 
39,66 
53,52 
39,97 
17,45 


23  .  19  .  49,29 

23  .  32  .  49,06 

1  .  10.  40,18 

1  .  24  .    5,36 


16.  14,44 
18.36.,41 


Correction  of 


k018 


•008 


■033 


+•072 


+•061 


+  002 


f-214 


Second 

of 
Meridian 
Transit. 


f280 


+  •290 


42,00 
5,98 
36,75 
55,65 
10,19 
10,17 
37,20 
44,36 
51,96 
28,30 
38,89 
27,06 
43,00 
56,08 
28,43 
37,68 
7,58 
51,28 
10,73 
28,95 
19,48 

52,08 
52,12 
19,23 

29,11 
50,80 
38,00 

9,09 
l.'i,74 

7,93 
59,40 
39,06 
53,76 
36,72 
50,99 

7,19 

9,12 

26,06 

15,46 
51,78 

2,87 
24,46 

3,21 
21,50 
24,65 

40,01 

+•200  50,60 
50,59 
17,62 


•000 


+  •151 


•160 


49,30 

49,11 

49,34 

5,40 

14,53 
36,50 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


12,68 


12,66 
12,60 


15,06 


15,25 
15,65 
15,60 
15,79 
15,59 


15,64 

15,78 
15,74 


16,70 

17,33 
17,40 

17,35 


Adopt- 
ed 
losing 
Rate. 


1,52 


1,73 


1,81 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


0.36. 
0.53, 
1.2. 
1.11. 
1.17. 
1  .24 


32 
40 


1.41 


57 
3 

.20 
,24 
2  .  39 
2.39 


49 
53 
3 
10 
17 


3.22 


54,66 
18,66 
49,44 

8,35 
22,89 
22,88 
49,92 
57,09 

4,69 
41,04 
51,64 
39,83 
55,77 

8,87 
41,22 
50,48 
20,38 

4,09 
23,55 
41,78 
32,31 


1. 
1. 

14. 


11.    6,94 
11.    6,98 

9.34,16 


17.  7. 
17. 10. 
18. 14, 
18.32. 

0.     1, 

0.    6. 

0.23. 

0.36, 

0.  54. 
1  .  0. 
1  .  11  , 
1.17. 
1.30. 

1.  30. 
1.34. 
1.39. 
1.47. 


,56 
0 
3 


I 

2 
2 

2.  3. 
2.24. 
1.11. 
1.  11. 
14.    9- 


44,25 

5,95 

53,22 

24,34 

31,38 

23,58 

15,07 

54,74 

9,47 

52,43 

6,72 

22,92 

24,87 

41,81 

31,21 

7,54 

18,64 

40,24 

18,99 

37,29 

40,44 

55,82 

7,23 

7,22 

34,32 


23.20.    6,60 

23  .  33  .    6,43 

1.11.    6,78 

1  .  24  .  22,85 

17.  16.33,21 
17.  18.55,18 


Illumination   East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,   +40',322,   +26',866,    +13',603,  -0',050,   -1.3",526,   -26",890,  -40',325. 


(a)  Seems  double  or  nebulous.  (b)  M'ould  not  bear  light — very  bad  observation.     The  stars  to-night  are  very  ill-defined  and  unsteady — the  observations, 

thougli  taken  with  great  care,  cannot  be  relied  on.  (c)  Reflected  image  much  better  than  direct.  {d)  Wires  V',  VI  doubtful — clouds.  (e)  Clouds — 

bad  observation.  (/)  Very  faint.  (g)  The  night  very  hazy  at  best— the  obBei\ations  unsatisfactory.  (A)  Wire  III  doubtful — IV  very  doubtful. 

Through  thick  haze— star  seen  with  great  difficulty.    It  is  feared  that  the  observation  is  worth  little.  (•)  Clouda.  (k)  Very  tremulous. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866, 


45 


Month 
and 
iJay. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Dec.  12 


Dec.  13 


I 


Dec.  14 


(a)  £  Ursee  Min.  .. 

a  Lyra? 

Id  Piscium  . . . . 

a  Androraedae. 

7  Pegasi   

12  Ceti 

(6)/3Ceti 

H.  C.  1698  ... 

H.  C.  1985.... 
(c)  Polaris 

0'  Celi 

»;  Piscium 

(rf)  H.  C.  3033.... 


Id  Piscium 

a  Andromedae .' 

7  Pegasi 

12  Ceti 

H.  C.  17-21  ... 
H.  C.  2048  ... 

Polaris 

t)'  Ceti 

H.  C.  2938  ... 

V  Piscium 

ft  Arietis 

H.  C.  4580.... 

7  Ceti 

H.  C.  5104  ... 
H.  C.  5407  ... 
H.  C.  5490  . . . 
H.  C.  5814  ... 
H.  C.  5992  . . . 
H.  C.  6103  ... 
H.  C.  6791  •  •  • 
H.  C.  6793  . . . 
H.  C.  6937  ... 
H.  C.  703()  . . . 
H.  C.  7I88  ... 
H.  C.  7378.... 

(e)  Aldebaran  .... 

H.  C.  8787  ... 
COH.  C.  91)3  ... 
(?)  H.  C.  9302  . . . 
(A)  H.  C.  9611  ... 

Rigel   

ft  Tauri 

8  Orionis 

H.  C.  10442 1 

(t)  Arg.  24",  945  . . . ! 
I  UrsEe  Min.  SP..I 
Uranus ' 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


©1  L.  . 
(A-)  0  2  L.  . 
(/)  a  l.yra? . 

7  Ceti  . . 
(ot)  H.  C.  51: 


S 


11,0 
13,8 
29,2 
2(5,1 
22,4 
15,1 
52,5 
21,8 
53,8 
59,0 
22,3 
21,4 


27,4 
24,2 
20,6 
13,3 
57,6 
27,2 
52,0 
21,1 
45,9 
29,4 
14,5 
18,7 
23,5 
4,8 
14,5 
35,2 
59,4 


8.6 


32,0 
46,7 
15,2 
15,5 
2.5,5 
28,5 
21,9 
7,5 
47,0 
12,0 
20,0 
13,6 
l.S,5 
15,6 

16,9 

10,2 
22,0 
48,1 


II 


58,0 
31,2 
42,7 
41,3 
36,3 
29,0 
7,0 
54,1 
28,2 

36,2 

49,8 

40,8 

34,4 
26,8 
34,4 
47,6 

34,4 
6,8 
42,9 
28,6 
41,9 
37,0 
29,9 
39,2 
2,9 
25,5 

7,3 

28,0 
37,5 
23,6 
53,3 
1,5,1 
28,6 
40,1 
47,3 
50,2 
51,3 
21,3 
2,3 
25,2 
49,5 

58,0 
30,3 


III 


43,0 

47,9 
55,9 
56,4 
50,0 
42,0 
20,7 
26,3 
2,2 

49,6 

49,2 

9fi 


54,5 
48,0 
40,1 
10,9 
8,1 

48,0 
26,9 
56,4 
42,9 

5,2 
50,2 
54,3 

3,8 
30,6 
51,5 
50,3 
29,2 
42,5 

5Cifi 
51,0 
15,0 
43,0 
42,7 
4,4 
8,8 
11,5 
20,8 
34,5 
17,5 
38,6 
19,0 
42,7 
44,5 
44,8 


IV 


31,6  I  46,0 


53,9 
27,5 
35,4 
17,8 


H.  C.  5407 I  12,8  137,7 


8,3 
44,4 
48,7 
46,7 

2,1 


H.  C.  5490 I  33,3  j    1,3:28,8 


34,0 

5,5 
.9,9 
12,0  j 
4,0 
55,7 
i  35,4 
59,2 
37,4 
42,0: 
3,5  I 
3,4  1 
31,1 

7,9 
10,1 

2,2 
53,7 
48,2 
28,4 
33,5 

1,9 
47,9 

9,9 
57,4 
28,8 

3,9 
1.9,5 
29,0 
58,8 
18,0 
10,1 
51,5 

2,1 

16,3 
18,8 
37,2 
12,1 
57,2 
29,2 
31,0 

50,5 
48,5 
33,0 
52,1 
49,2 
57,9 
34,0 
59,5 

1,0 
23,2 
2,0 
2,0 
16,8 
27,2 
57,2 


21,5 
23,0 
23,1 
27,3 
18,0 
.9,1 
49,4 
31,7 
12,1 
54,0 
17,0 
17,1 
50,5 

21,4 

25,5 
16,0 

7,1 
24,8 
48,5 
46,5 
15,4 

8,6 
23,5 
11,8 
52,1 
17,5 
44,5 
53,7 
27,0 
44,1 
29,8 
l.S,3 
21,5 

36,0 
46,1 
58,8 
40,5 
11,3 
54,1 
53,0 
55,0 
20,2 

1,9 
48,3 

5,7 
19,2 
12,6 
24,5 
14,2 

15,9 
37,9 
19,2 
15,8 

4(),3 
52,1 
2.5,3 


VI 


7,5 
40,0 
36,8 
42,5 
32,0 
23,0 

4,1 
46,3 

30,7 
31,0 
10,9 

35,0 
40,6 
30,0 
20,8 
1,4 
8,9 

29,1 
t'9,2 
36,8 
26,1 
15,4 
30,8 
9,2 
18,2 
54,7 
10,2 

35,3 

44,6 
55,2 
13,5 
20,5 
8,8 
25,2 
18,7 
14,3 

49,7 
15,5 

3,4 
19,2 
48,9 
27,5 

8,5 
28,9 

30,4 
52,5 
36,3 
29,1 
15,3 
16,7 
53,0 


VII 


55,0 
57,2 
50,4 
57,8 
4.5,7 
36,2 
17,7 
36,4 
20,9 
17,5 
44,3 
44,9 


48,5 
56,0 
43,7 
34,2 
37,9 
29,4 
12,0 
42,5 
49,8 
50,4 
40,4 
38,7 
44,3 
34,2 
43,1 
22,5 
36,1 


4,1 


42,2 
37,1 
39,2 
43,3 
36,4 
38,2 
1.9,2 
29,0 
19,0 
32,5 
18,8 
41,7 
57,5 
43,6 

45,0 
7,1 
53,3 
42,6 
45,1 
41,4 
21,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


18.  14.32,86 

18 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 


32, 

52, 

1  . 

.    6. 

22, 

Sd. 

5'i. 
.  1  , 
,  10, 

17. 

24, 
,32, 


5,51 

9,71 

11,91 

4,06 

55,73 

3.5,18 

59,08 

37,27 

38,72 

3,36 

3,21 

30,38 


23. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1. 

1  . 
2. 

2  . 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
4. 
4. 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 

17. 

17. 

18, 

2, 

2  . 
o 


7,89 

1 0,06 

2,13 

5.3,71 

47,89 

2  .  28,30 

10.31,58 

17.    1,77 

29.47,87 

34.    9,90 

46 .  57,39 

22 .  28,67 

36.    3,89 

19,49 

28,93 

58,81 

17,83 

10,0() 

51,32 

2,04 

6,32 

16,,S2 

1 8,60 

37,00 

11,.90 

57,06 

34 .  29,33 

45  .  30,89 

51  .  33,41 

1  .  50,51 

7  .  48,31 

17  .  32,93 

52,19 

49,^^3 

57,77 

34,36 

59,ry5 


39 
49 
52 
3 
8 
11 
35 
35 
39 
43 
47 
54 
27 


24. 
28. 
36. 
14. 
29. 


25. 
27. 
32. 
36. 
41  , 

49. 

52, 


0,97 
23,17 
1,83 
2,23 
16,59 
27,14 
57,14 


+•002 


Correction  of 


fl51 


<--l60 


Second> 

of 
Meridiai 
Transit 


36,07 

5,77 

9,95 

12,13 

4,28 

55,90 

35,29 

59,54 

37,77 

46,90 

3,51 

3,42 

30,69 

8,13 
10,28 

2,35 
53,88 
48,41 
28,61 
39,76 

1,92 
48,19 
10,13 
57,60 
2.9,01 

4,11 
19,86 
29,29 
59,21 
18,21 
10,,36 
51,64 

2,33 

6,61 
16,62 
1.9,00 
37,32 
12,31 
57,24 
29,69 
31,21 
33,73 
50,94 
48,46 
33,15 
52,39 
49,16 
57,98 
31,13 
59,76 

1,06 
23,26 

2,09 

2,46 

17,01 

27,50 

57,55 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt. 

ed 
losing 
Kate. 


18,56 
19,03 
19,23 
19,23 
19,26 
19,34 


19,30 
19,32 


20,84 
21,06 
21,15 
21,27 


20,88 

21,08 
20,99 

21,31 


21,45 


21,47 
21,34 
21, .55 


22  2.3 
22,95 


1,81 


1,75 


1,61 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


18.  14.54,83 

18.32.24,55 

2;i .  52  .  28,98 

0.  1.31,32 

6 


0. 
0.23. 


36 

.53 
1 
11 
17 
24 
32 


23  .  52  , 
0.  1  . 
0.  6, 
0.23. 
0.54, 
1.2, 
I  .  11  , 


17 
30 
34 
47 
22 
36 
39 


2.49 

2.  53 

3.  3 
3.  8 
3.  12 
3.35 
3.35 


39 

43 

47 

54 

28 

34 

45 

51 

2 

8 

17 

25 

29 

37 

18.  14 

6.30 


23,48 
15,12 
54,53 
18,80 
57,04 
6,18 
22,80 
22,72 
49,99 

28,99 
31,43 
23,51 
15,06 

9,35 
49,56 

0,72 
2-2,88 

9,17 
31,12 
18,60 
50,33 
25,45 
41,20 
50,64 
20,57 
.39,58 
31,74 
1,3,02 
23,74 
28,02 
38,04 
40,42 
58,75 
3.3,74 
18,72 
51,17 
52,71 
55,23 
12,46 

9,f)8 
54.6() 
l.",93 
10,71 
19,54 
52,74 
21,38 


25 
27 
32 
36 
41 


23,38 
45,58 
24,48 
25,39 
39,95 
49  .  50,45 
53  .  20,50 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial   star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +40*,322,  +26*,866,  +13\603,  -0',050,  -13",526,  -26",890,  -40',325. 

(o)   Clouds  at  last  wire.  (il   Disturbed  at  first  wire.     Seconds  wrong— altered  from  51»  to  52".  (c)    Very  faint  at  Ia.st  wire— clouded  all  over, 

(rf)  Extremely  faint — cloudy.     Cannot  rely  on  the  observaiion.  (e)  IJad  observation.  (/)  Altered  all  the  wires  excL|it  the  la~t  1».  (g)  Too  taint  to 

bear  illumination.  Ih]  .Jumped  at  cenire  wire.  (i)  In  Markree  Zones  marked  very  red— no  reddish  colour  apparent  tonight.     Very  faint.     IJad  observation. 

(k)  Altered  wire  V  from  a8",l).  (/;  'I'hrough  clouds— hardly  visible  at  last  wire.  (m)  Clouds— wire  V  little  belter  than  a  guess. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Montli 
and 
Day. 


Dec.  14 


Dec.  15 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  a  Persei  . . . 
(flf)  o'  Eridani  . 
(fl)  €  Tauri  .    . 
(6)  Aldebaran 


Dec.  17 


Dec.  18 


Dec.  19 


H.  C.  3214 

/3  Arietis , 

H.  C.  3S02 

(a)  Argelander  2449 

H.  C.  3972 

7  Ceti 

H.  C.  5104 

H.  C.  5156 

H.  C.  5407 

a  Ceti 

H.  C.  5755 

2  Arietis , 

H.  C.  6022 

ri  Tauri 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


a  AndrometlEB . 

(c)  7  Pegasi   

(d)  Polaris 

(e)  Polaris  R 


H.  C.  6212.... 

H.  C.  6336.... 
(/)N.P.D.  70°.  38' 

H.  C.  6751.... 

ri  Tauri 

H.  C.  7036.... 

H.  C.  7188 

(g)  7'  Eridani 

H.  C.  7506  ... 

o'  Eridani  . . . . 

e  Tauri 

H.  C.  8403 

Aldebaran  . . .  . 
(A)  H.  C.  8811.... 

Arcturus 

E  Buotis 


w 


(i)  ©1  r. 

(i)  ©  2  L 

(k)  i  Ursae  Min.   .. 

a  Lyrae 

a  Aquilse 

fci  Piscium   . .  .  . 

a  Andromedae . 

7  Pef?asi 

J3  Ceti  

H.  C.  1996  ... 

Polaris 

Polaris  R 

e'  Ceti 

t]  Piscium 

H.  C.  2941.... 

H.  C.  2943.... 

V  Piscium 


27,1 
19.5 
46,5 
13,5 

40,1 
10,9 
15,4 
59,2 

20,3 


11,1 
15,3 
51,7 
55,1 
5,3 
27,3 

17,2 
13,7 
47,5 


29,2 
43,0 

12,5 
21,5 
46,8 
23,0 

15,3 
12,0 

38,7 

'.%6 
52,0 
20,0 
51,9 

16,9 

39,6 

55,5 

0,7 

3,4 

15,9 

12,9 

9,5 

39,6 

58,3 
41,0 


II        III 


*.  *. 


9,5 

8,6 

41,0 

18,1 


47,9 

33;  1 

0,8 

2T,3 

1,0 
25,3 
35,8 
23,8 

33,7 


35,8 
28,7 
14,1 
9,5 
25,0 
42,1 

32,4 

27,5 

4,0 


51,5 
2,2 
50,5 
38,2 
36,0 
14,3 
44,2 
52,0 
51,3 
25,5 
53,2 


20,0 
jl4.,0 

!  34,5 
7,2 


31,8 

54,4 
4.'i,0 
17,8 
17,0 
2!),4 
28,3 
23,2 
.53,8 
28,6 

16,5 

2.3,0 

22,4 

2,8 

31,7 


41,3 

21,8 
39,5 
56,0 

50,9 
*7,0 
51,0 

0,6 
42,0 
35,7 
23,6 
44,2 
56,4 

47,6 
41,2 

28,5 

13,6 

21,7 

5,0 

3,5 

50,6 

41,6 

5,8 

5,5 

26,9 

39,1 

7,2 

0,0 

33,7 

3.5,7 

48,4 

46,3 

8,9 
28,0 
3,5,1 
30,5 
42,7 
43,4 
37,0 

8,0 
58,4 


36,5 
36,2 

26,7 
45,0 


IV 


55,5 

43,0 
54,0 
16,4 

15,5 
0,5 
16,2 
14,9 
25,7 
55,8 
58,2 
37,9 
4,1 
11,3 

3,1 

55,2 

51,0 

36,1 
41,3 
19,4 
29,7 

5,5 

9,8 
28,1 
20,0 

3,4 
52,8 
21,6 
36,7 
48,0 
58,1 

2,9 
37,6 

1,3 

2,3,6 
18,5 
52,4 
44,1 
56,3 
5.9,0 
51,1 

00  0 

2H,9 

42,0 
50,4 
50,2 

48,7 
59,0 


9,5 

.3,8 

8,2 

36,6 

40,0 
14,0 
41,4 
44,3 
50,2 
9,4 
20,4 
52,1 
23,5 
26,1 

18,5 
9,1 

3,0 

58,4 
1,0 
33,5 
55,4 
20,1 
37,2 
4.9,8 
33,7 
39,5 
6,4 
36,0 
13,2 
1,8 
20,3 
17,3 
53,0 

16,0 

38,5 

5,5 

9,5 

57,9 

10,0 

14,1 

5,0 

36,4 

59,0 

36,0 

4,0 
4,1 

10,5 
12,2 


VI 


VII 


23,4    37,3 


24,7 
22,4 
56,9 


27,5 

13,7 
15,0 
22,7 
42,5 
6,3 
43,1 
40,6 

33,8 
23,0 
54,5 


20,5 
20,3 
47,7 
21,0 
34,8 
4,5 
11,2 
47,3 
15,9 
19,8 
50,0 

15,8 

42,3 

31,5 

8,0 

30,8 
53,1 
5-J,5 
26,8 
11,4 
23,4 
29,3 
18,9 
50,6 
29,1 


17,5 
17,9 
29,5 

25,7 


45,9 
37,0 
17,1 


41,0 

43,3 

40,0 

36,2 

4,6 

20,7 

2,3 

55,4 

48,9 

36,9 

7,5 


42,8 
40,0 

46,8 
49,5 
32,1 
32,8 

52,0 

33,5 

4,2 

29,9 

45,7 
23,2 

45,3 

7,7 
40,0 
44,0 
25,0 
37,0 
44,7 
32,6 

4,8 
5.9,1 


31,2 
31,9 
51,3 

39,0 


Concluded 

transit  over  tlie 

mean  of  the 

seven  wires. 


3.  14.29,10 

4.  5.  0,16 
4.20.29,15 
4  .  27  .  55,39 


.38. 
.46. 


1.57 
2.    3 


3 
36. 
39 


2.41  , 
2.49 


54 
0 
3 
9 

39 


42,90 
5.3,90 
16,31 
12,51 
15,49 

0,56 
16,22 
U,76 
25,49 
55,73 
58, 16 
37,89 

3,91 
11,31 


0 .   1 .  3,07 

0.  5.5,5,23 
1  .  10.28,11 
1  .  10.  47,86 


3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 
14. 
14. 

17. 
17. 
18. 
18. 

19. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1. 

I  . 

1  . 

1  , 

I  . 

1  . 

1  . 


15.36,01 
I9.41,,'56 
27  .  1 9,22 
29,59 
5,42 
.9,47 
27,84 
19,70 
3,47 
52,72 
21,55 
3ti,65 
47,83 
58,12 
2,89 
37,58 


34 

39 
43 
47 
51 

59 

4 

20 

23 

27 
34 

9 

38 


1,20 
23,68 
17,,'57 
52,33 
44,19 
56,.S8 
5S,8I 
51,04 
22,20 
28,77 
20,66 
40,46 
16.50,30 
23.  50,19 
29.  46,14 
29 .  48,64 
33 .  58,67 


Correction  of 


1--002 


+•151 


•036 


+•050 


+•065 


•062 


+•073 


^•083 


Seconds 

of 
Meridiai. 
Transit. 


•160  29,42 
0,31 
2.9,35 
55,59 

43,22 
54,11 
16,62 
12,87 
15,85 

0,79 
16,59 
15,18 
25,85 
55,96 
58,49 
38,09 

4,22 
11,52 


+•350 


k340 


k320 


3,47 
55,66 
34,22 
34,20 

36,50 
41,83 
^9,63 
30,12 

5,82 
10,01 
28,32 
20,07 

4,09 
5.3,11 
21,95 
37,27 
48,24 
58,61 

3,30 
37,99 

1,55 
24,03 
20,86 
52,78 
44,65 
56,84 
59,22 
51,47 
22,56 
29,38 
28,80 
28,77 
50,69 
50,61 
46,64 
49,14 
59,13 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


22,97 

2.3,18 
23,03 
23,11 


24,46 

24,61 

24,58 
24,64 
24,61 


27,81 
27,79 


30,31 


30,34 

30,38 
30,45 

30,47 

3^24 
31,23 


31,54 
3I,6l 
32,06 
32,03 
31,95 
31,97 


32,05 
32,06 


32,02 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


Apparent  K.A. 

Irom  the 

Ohservation. 


1,61 


1,66 


2,02 


1,85 


3.  14.52,40  G. 

4 .  5  .  23,34 
4  .  20  .  52,40 
4.28.  18,65 


■^9. 
47. 
57. 

3. 

3. 


2.36 
2.39 


41 

49 

55 

1 

4 

9 

39 


7,72 
18,62 
41,14 
37,40 
40,38 
25,36 
41.16 
39,76 
50,44 
20,55 
23,09 

2,69 
28,83 
36,16 


0.  1.31,26 
0.  6.23,46 
1.11.  2,11 
1.11.    2,09 


3.  16. 

3.  20. 
3.27. 
3.35. 
3.39. 
3.43. 
3.47. 
3.51  . 
3  .  59  . 

4.  5, 
4.20. 
4.  24. 
4.28, 
4 .  35  . 

14.  9. 
14.39. 

17.47. 
17.49. 
18. 14. 
18.32. 
19.44. 
23 . 52 . 


0.36 
1  .  2 
1  .  11 
1.  11 
1.17 


24 
30 
30 
34 


6,82 
12,16 
49,97 

0,47 
36,18 
40,37 
5i<,69 
50,45 
34,48 
23,50 
52,36 

7,69 
18,67 
29,05 
34,49 

9,22 

3.3,02 
55,50 
52,37 
24,31 
16,27 
28,78 
31,17 
23,43 
54,56 
1,41 
0,84 
0,81 
22,74 
22,67 
18,71 
21,21 
31,20 


Illumination   East.      Intkkvals  for  an  Equatorial  star  from   wires   I,  II,  III,   IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +40",322,    +26-,866,    +  l.'J»,603,  -0',050,  -  I3",526,   -26\890,   -40-,325. 


(a)  Clouds.                  (t>)  Stars  very  unsteady.                  (c)  Very  faint  at  second  wire.                  (d)  Very  faint,  especially  by  reflection.    Observation  worth  little. 

(e)  Got  only  last  contact  of  wire  IV  at  ,W»,0.               (/)  Marked  reddish  in  the  IMarkree  Catalogue.     Double — took  n.f.     Both  slightly  reddish.               (;/)  Added   1» 

Id  each  wire.    Huiried  observation.  (A)  Through  clouds.    Quite  clouded  alter  this.           (t)  Ill-defined  and  very  unsteady.           (A-)  Very  faint.          \l}  Increased 
last  wire  1'. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Montb 
and 
Day. 


Dec.  19 


Dec.  20 


NAME  OF 
OBJECT. 


Argelander  2020 

H.  C.  3266 

H.  C.  3828 

H.  C. 3829 

H.  C.  3987 

H.  C.  44.72 

H.  C.  4511 

H.  C.  4f)55 

(a)  H.  C.  508-2 

(a)  Argelander  3l65 

H.  C.  5156 

H.  C.  5582 

H.  C.  5755 

H.C.  5917 

H.  C.  5992 

H.  C.  6096 

H.  C.  7506 

H.  C.7837 

H.  C.  8177 

6  Tauii 

H.C.  8811 

(6)  H.  C.  9113 

H.  C.  9242 

H.  C.  9583 

Rigel   

[3  Tauri 

2  Orionis , 

H.  C.  10442 

(c)  Arg.  20°,  1083... 

a  Orionis   

1/  Orionis 

a  Ursa;  Min.  SP. 
('7)  Uranus , 

a  Coronae , 

a  Serpentis 


W01  r 

(c)  0  2  L. . . . . . . . 

3  Ursse  Min.  .. 

a  Lyrae 

ft  Lyra? 

(f)  a  Aquilae    

(g)  12  Ceti 

e  I'iscium  

H.  C.  1970.... 
Polaris 

(A)  Polaris  R 

H.  C   29SI  .... 

Arg.  48",  530.. 

H.  C  3  >66  . . . 
C.  8177... • 

C.  8327 

C.  8145.... 

C.  8672 

C.  8787 

I  Aurigae 

H.  C.  9302.... 

II.  C.  9611.... 

Rigel   


(0 


W 


H. 
H. 
H. 
H. 
H. 


(0 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


30,8 
59.6 

39,2 
45,1 

21,6 


55,4 

44,2 
12,1 


6,7 
44,8 
37,0 

14,7 

50,1 

47,8 

56,5 

36,0 

1,0 

8,3 

29,3 

46,0 

45,3 

1,0 

5S,9 

43,0 

27,5 

41,9 

4,3 

55,0 

59,0 

1,7 


48,1 
18,1 
39,5 

44,1 


43,3 
38,1 

,3,1 
59,0 
16,1 

9,1 

54,8 


II 


51,3 
23,9 

13,8 
7,2 
23,1 
42,2 
46,1 


17,2 

6,0 

31,7 

16,4 

26,0 
4,1 
51,3 
11,8 
36,0 
14,5 
9,7 
10,2 
51,2 
14,3 
38,5 
4.3,8 
59,5 
59,3 
48,5 
13,6 
58,1 
41,1 

56,7 
1,9,0 
43,0 
16,3 

15,3 
14,1 

1,7 
38,2 
52,5 

20,9 
46,0 

9,6 

6,8 

5,7 

1,5,1 

27,7 

15,2 

37,5 

38,8 

8,5 


HI 


3,3 


50,8 
48,0 
28,9 
44,7 
2,2 
10,8 
19,5 

39,1 
28,0 
51,2 

47,7 
25,0 
45,1 
2.%2 

5,4 
34,0 
57,8 
39,0 
31,7 
23,4 

6,2 
27,8 

8,1 
57,9 
13,1 
l,%2 
33,5 
28,1 
12,9 
54,5 

10,9 
3:i,5 
26,5 

33,2 
18,4 
28,7 
27,1 
15,0 
57,9 


57,0 
6,7 

21,8 
28,4 
33,0 
36,8 
5s;,o 

31,0 

59.0 

7,9 

2-2,0 


IV' 


24,5 


15,3 
22,9 
51,2 

7,0 
23,2 
36,2 
45,2 

7,2 

1,0 
50,3 
11,0 
59,1 
19,7 

1,7 

4,5 
42,8 
l.<),5 
56,3 
20,1 

4,1 
54,4 
37,2 
21,9 
41,4 
38,2 
12,5 
"6,8 
27,1 
23,5 
4^,8 
28,6 

8,1 

9.5,9 

48,5 
17,0 
51,0 
34,8 
42,6 
41,1 
28,7 
18,2 

38,5 
3S,8 
27,3 
30,2 
41,4 
50,6 
1,2 
58,9 
16,8 
47,3 
21,0 
38,0 
35,6 


45,0 


39,7 
57,7 
13,3 
29,0 
43,6 

1,4 
10,2 
36,5 
23,1 
12,7 
S0,6 
18,7 
51,2 
38,1 
23,7 

2,1 
34,0 
18,3 
41,S 
28,9 
16,3 
51,2 
37,1 
54,8 

8,0 
27,0 
40,5 
41,1 
12,5 
57,4 
43,5 
21,6 

40,8 

3,2 

4,0 

8,0 

51,1 

56,3 

54,4 

42,4 

38,3 

49,5 
10,8 
47,8 
50,8 

0,7 
12,0 
29,1 
21,5 
41,2 

3,2 
42,5 

7,4 
49,2 


VI 


13,1 
1,0 

31,7 

51,3 
4,0 

26,2 

6,2 

44,8 
34,8 
49,9 
38,1 
22,7 

43,1 
21,5 

48,1 
40,3 

3,1 
53,3 
38,4 

4,5 
52,3 

8,0 
37,9 
41,3 
54,0 
55,1 

r>6,5 

12,3 
58,7 
35,2 

55,3 

17,7 

50,5 

25,0 

7,1 

9fi 

7,9 

55,9 

58,1 


47,0 

8,2 
11,0 
20,0 
34,3 
5f)',8 
4.S,7 

(),2 
1,9,2 

3,9 
36,7 

2,7 


VII 


33,3 
25,2 

6,3 


24,4 


35,3 
6,8 

56,9 
9,7 

57,5 


2,2 

40,9 

2,2 

25,1 
17,8 

0,8 
18,3 

7,6 
21,7 

7,4 
55,4 

7,5 

8,9 
44,5 
27,0 
13,6 
48,8 

10,0 
32,3 
37,5 
42,4 
23,0 
23,4 
21,4 
9,2 
17,9 


23,5 

31,5 
39,2 

24,9 

30,9 
35,1 
2.5,5 
6,7 
16,4 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires- 


Correction  of 


I  .40, 
I  .40, 


58 

58 

4 

18 


2.20 
2.  24 


38 
38 
41 
55 
0 
5 
7 
12 
59 
6 
15 
20 
34 
4.45 
4.  50 


59 

7 
17 
24 
28 
37 
47 


5.59. 

6.  14. 

6.28. 
1 5  .  28  . 
15.37. 

17.51 . 
17. 53. 
18. 14. 
18.31 . 
18. 44. 
19.43. 

0 .  22  . 

0.55. 


0 
10 
10 
31  . 
39 


1  .40 
4.  15 


19 
24 
28 
34 
47 
51 
1 
7 


24,28 
32,12 
12,42 

15,29 
22,80 
51,21 

7,01 
2,'?,03 
36, 1 4 
44,99 

7,01 

1,06 
.50,41 
10,89 
59,03 
19,.54 

1,62 

4,47 
42,76 
1.9,64 
56,14 
19,80 

3,96 
54,16 
37,33 
21,76 
41,29 
38,06 
12,46 
26,76 
27,14 
22,86 
42,87 
28,34 

8,11 

25,93 
48,36 
16,21 
50,70 
34,82 
42,.51 
40,93 
28,71 
18,10 
18,22 
3.5,17 
33,87 
27,20 
30,24 
41,29 
50,42 
1,26 
5(),20 
16,84 
47,14 

20,79 
37,80 
35,60 


±■065 


+•083 


+•041 


Seconds 

of 
Meridiim 
Transit. 


f075 


+•320 


f260 


24,77 
32,61 
12,95 
1.5,83 
23,46 
51,72 

7,52 
23,.53 
36,68 
4,5,53 

7,60 

1,57 
50,92 
11,37 
5,9,51 
20,16 

2,29 

4,95 
4,S,24 
20,05 
56,65 
20,31 

4,50 
54,67 
37,72 
22,17 
41,72 
38,65 
12,87 
27,22 
27,56 
19,87 
43,28 
28,67 

8,48 

26,20 
48,63 

18,89 
51,05 
35,16 
42,88 
41,24 
29,0s 
18,48 
24,98 
24,98 
34,10 
27,59 
30,63 
41,67 
50,82 
1,71 
59,60 
17,27 
47,48 
21,18 
38,27 
35,90 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


32,36 


32,27 
32,38 
32,28 


3-2,.30 
32,39 

33,76 
33,21 


33,27 
,3.3,31 
33,38 
33,82 
33,80 


34,17 


34,08 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,85 


1,72 


Apparent  U.A 

from  the 
Observation. 


40 
41 

58 

58 

4 


2.19 

2.20 

2.24 

2.39 

2 

2 

2 

3 

3 

3 


39 

41 

55 

1 

5 

8 

3.  12 
3.. 59 


6 
16 
20 
35 
45 
50 
0 
8 
17 
25 
29 
37 
47 
59 


18.  14, 

6.29 

15. 29, 

15.37. 

17-51 , 
17.54, 
18. 14, 
1 8  .  32  . 
18.45, 
19.44, 
0 .  23  , 


56 
0 
10 
10 
32 
40, 


1.41 
4.16 
4.20 
4.  24 


29- 
34. 
48. 
51  . 

2. 

8. 


56,85 

4,69 

45,05 

47,93 

55,57 

23,85 

39,65 

55,67 

8,83 

17,68 

3.9,76 

33,74 

,23,10 

4,3,56 

31,70 

52,36 

34,55 

37,22 

.  15,52 

52,33 

28,95 

52,63 

36,82 

27,01 

10,06 

54,53 

14,09 

11,02 

45,25 

59,62 

•59,97 

,  52,30 

,  15,73 

,    1,82 

,  41,64 

,  59,52 

.21,95 

.  52,24 

24,42 

.    8,54 

.  16,33 

.  15,03 

.    2,91 

,  52,31 

58,83 

58,83 

8,27 

1,47 

4,51 

15,73 

24,89 

.  35,79 

33,68 

51, .36 

21,58 

55,29 

12,.39 

10,03 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,    to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +  40',322,    +  2 6", 8 66,    +  I3',603,   -  0',050,   -  13%526,  -  26',890,  -  40', .32 5. 


(a)  Counting  5«  slow  at  the  end — increased  each  wire  .V.  (6)  Double— took  larger.  («)  Noted  vett/  red  in  the  Markree  ('atiilogue.  (tl)  Added  I" 

to  the  centre  wire.     The  stars  very  unsteady  and  the  sky  hazy  throughout  the  night.     The  observiitions  cannot  be  relied  on,  {e)  iserraied  and  very  tremulous, 

(/)  Extremely  unsteady.  (y)  Clouded  at  lir>t  wire — faint  at  ihe  others.  (A)  Very  much  disturbed.  (i)  Observed  with  Mural  Circle  Jan.  0,  IBOli- 

{kj  Very  faint.    Bad  observation — centre  wire  doubtful-  {I)  Extremely  faint. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Dec.  20 


Deagl 


NAME  OF 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


(i  Tauri 

8  Ononis 

H.  C.  10484 

V  Orionis 

S  Ursse  Mill.  SP. 
(a)  Uranus 


WW0  1L 

(6)(c)02L 

{(i)  a  Urs£E  Min 

a  Lyrae 

(i  LyriE 

a  Aquilae 

a  Cyan! 

]  2  Ceti 

a  Cassiopeiae  . . . . 

/3Ceti  

7  Cassiopeia;  . . . . 

£  Piscium 

H.  C.  1985 

Polaris 

(e)  Polaris  R 

rj  Piscium 

H.  C.  2932 

(/)Arff.  64°,213.... 
(g)  V  Piscium  

H.  C.  5082 

Argelander  31 65 

H.  C.  5582 

H.  C.  5802  

H.  C.  5917  

H.  C.  5992 

H.  c.fino 

H.  C.  6218 


Dec.  25 


Dec.  26 


Dec.  27 


Dec.  28 


a  Coronae  . . 
a  Serpentis  . 
2  Ursae  Min. 


(/O  O  1  L 

(/^)  ©  2  L 

a  Lyrfe  . . . . 

a  Aquilae  .. . 
(z)  Polaris  . . .  . 

a  Coronae  . , 

a  Serpentis 


a  Aquilae   . . .. 

/3  Tauri , 

(A-)  S  Orionis 

a  Orionis 

1/  Orionis 

(/!:)(/)  Uranus 

{,k){m)  i  Ursae  Min. 


0  1  L.. 
0  2L.  . 
Ri/rel  .. 
/3  Tauri 


34,1 
59,0 
50,9 
43,8 
56,5 
46,0 

6,6 
29,3 
54,5 
57,3 
45,1 

0,2 
20,5 
58,7 
12,3 
36,1 
47,2 
46,2 
37,0 
36,5 

5,2 
15,2 
32,2 

17,7 
26,8 
52,2 
21,4 

57,1 
21,4 


30,6 
14,9 
41,0 

8,2 
30,5 
46,2 
49,0 


II 


28,2 
12,9 

46,9 
19,0 

4;i,9 

28,9 
28,4 
12,3 


56,1 
18,3 
37,2 
16,6 


4-9,5 
12,6 
14,3 
57,8 
44,5 
0,9 

21,3 
43,7 
41,5 
14,5 

1,1 
13,8 
39,2 
12,2 
35,8 
50,3 
14,2 

0,1 
11,7 
50,0 

19,1 

46,2 

3,2 

42,8 
51,7 
14,1 
43,5 

16,8 
49,0 
54,3 

45,9 
28,4 
28,5 

22,9 
45,3 
3,3 
2,5 
34,5 
43,4 
26,2 

0,3 
34,2 
57,3 
42,5 
42,3 
27,0 
24,5 

10,7 
33,1 
50,6 
32,0 


III 


4,4 
26,0 
37,4 
11,5 
30,5 
15,1 

35,6 
58,2 
25,0 
31,5 
17,0 
27,0 
58,0 
25,5 
59,8 
4,5 
40,7 
13,1 
45,8 


32,9 
16,9 
34,2 

7,7 
16,4 
35,8 

5,2 
48,0 
36,1 
17,0 
29,5 

0,5 
42,0 
12,0 

37,4 
59.6 
20,5 
16,0 

58,3 
39,8 

13,7 
49,4 


56,0 
56,0 
41,4 

2.5,3 

47,5 

4,0 

47,0 


IV 


20,0 
39,4 
1,2 
25,5 
19,0 
30,0 

50,6 
13,2 
16,0 
49,1 
33,2 
41,0 
17,2 
39,2 
23,9 
18,8 
7,8 
27,0 
20,8 

37,0 
47,0 
48,9 

5,5 
55,5 
32,8 
41,8 
57,9 
27,8 

7,8 
55,9 
45,0 

6,1 

16.0 

55,8 

3,0 

52,4 
14,5 
38,0 
29,8 

13,8 
53,5 

27,5 
5,0 


9,8 
10,0 

59,0 

40,2 
2,3 

17,9 
2,5 


35,3 
52,9 
24,9 
39^ 
10,5 
45,0 

5,4 
27,8 
3,5 
6,4 
49,3 
54,5 
36,3 
52,6 
47,8 
33,0 
34^8 
40,6 
55,3 

50,0 

0,9 

20,3 

9,0 

57,9 
6,8 
19,9 
49,9 
27,0 
15,4 
12,7 
42,0 

30,9 
9,3 


7,2 
29,3 
55,2 
43,5 

29,0 
7,1 

41,0 
20,3 


VI 


Vll 


23,3 
24,3 
10,9 
46,5 

54,9 
17,2 
31,5 
17,8 


50,7 
6,3 
48,0 
53,3 
55,0 
59,3 

1.9,8 

42,5 
50,5 
23,5 

5,4 

8,1 
55,3 

6,0 
11,7 
47,2 

1,7 
54,1 
29,8 


14,8 
51,1 
8,2 
22,2 
22,7 
31,7 
41,7 
11,8 

34,9 
40,1 

17,7 

46,1 
23,0 


21,6 
43,8 
12,3 
57,1 

43,9 
20,6 

54,7 
35,5 


36,9 
38,1 


9,5 
31,6 
45,0 
3.'J,0 


6,1 
19,6 
11,2 

7,2 
43,0 
14,1 

34,8 

57,3 

37,0 

40,7 

21,4 

21,7 

14,1 

1.9,7 

35,6 

1,2 

28,4 

7,6 

4,2 

59,5 

28,4 
22,7 
39,3 
35,8 
47,8 
56,9 
3,3 
34,0 

54,3 
8,0 


1,2 
36,3 
24,0 

36^ 
58,5 
29,6 
10,5 

59,0 
34,1 

8,2 
50,9 


50,4 
52,1 
40,3 


24,1 
46,3 
58,6 
48,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


5.17.  20,01 
5  .  24  .  39,40 
5.29.    1,12 

5  .  59 .  25,49 
6.  14.19,86 

6  .  28  .  30,06 


17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
19. 
20. 

0. 

0. 

0, 

0. 

0, 

1  . 

1. 

1  . 

1  , 

1 

I, 

1 

2, 

2, 

2 

3 

3 

3 

3, 

3. 


55. 
58. 
14. 
31  . 
44. 
43. 
36. 
22. 
32, 
36. 
48. 
55. 
1. 
10, 
10. 
23, 
29, 
30, 
33, 
38, 
38, 
54, 
2, 
5, 
1  ■ 
12, 
17. 


50,59 
13,14 
1 5,43 
49,00 
3.!,21 
40,90 
17  22 
39',13 
2.S,84 
1n73 

7,83 
26,95 
20,66 
16,82 
34,65 
46,90 
48,76 

5,66 
55,S6 
3%11 
41,73 
57,84 
27,66 

7,61 
55,79 
44,74 

5,92 


15.28.  15,88 
15.  36.55,67 
18.14.    2,31 


18. 
18. 
18, 
19. 
1  , 
15, 
15, 


17. 
20. 
31  . 
43. 

9. 
28. 
36. 


52,29 
14,50 
37,87 
29,76 
5.9,23 
13,65 
53,46 


19  .  43  .  27,47 
5.17.  4,90 
5.24.21,19 

5  .  47  .    .9,68 
5.59.  10,16 

6  .  26 .  5f),25 
18.  13.  58,50 

18.26.40,11 

I8.2g.    2,33 

5.    7.17,82 

5.17.    2,43 


Correction  of 


f041 


+•075 


+•032 


+•097 


f260 


+•260 


^•183ifl50 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit. 


20,34 
39,68 
1,53 
25,82 
17,36 
30,37 

50,84 
13,.S9 
1 8,,S4 
49,36 
33,55 
41,26 
17,60 
39,43 
24,27 
18,99 

8,29 
27,31 
21,20 
24,11 
24,11 
47,23 
49,26 

6,16 
55,72 
33,21 
42,17 
58,24 
28,07 

8,00 
56,18 
45,22 

6,48 

16,14 

55,93 

6,56 

52,39 
14,60 
38,19 
30,03 
9,95 
13,91 
53,72 

27,74 
5,17 

24,41 
9,94 

10,40 

56,49 
2,75 

40,21 
2,43 

17,9s 
2,70 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


34,22 
34,32 

34,15 


34,96 
34,92 
35,00 
35,08 
3.5,62 
35,51 
35,52 

35,56 


35,42 


35,41 


45,83 
45,90 


46,15 
46,23 


48,09 
48,14 

48,52 
49,44 
49,63 
49,65 
49,64 


52,02 
51,91 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


1,72 


1,73 


2,31 


2,39 


2,42 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


5.17.54,48 

5.  25.  13,83 
5  .  29  .  35,68 

6.  0.  0,01 
18.  14.51,57 

6.29.  4,59 


17.56. 

17.58. 

18.  14. 

18.32. 

18. 45. 

19.44, 

20 .  36 , 
0.23. 
0.  32  , 
0.36. 

0.  48  , 
0.56, 

1.  1. 


10 
10 

24 
30 
30 
34 
S9 


2.39 
2.55 
3.  3 
3.  5 
3.  8 
3.  13 
3.  17 


25,79 
48,35 
53,32 
24,36 

8,56 
16,34 
52,74 
14,85 
59,70 
54,42 
43,74 

2,77 
56,66 
5.9,59 
59,59 
22,72 
24,76 
41,66 
31,22 

8,79 
17,75 
33,84 

3,68 
43,61 
31,80 
20,84 
42,11 


15.29-  1,99 
15.37.41,79 
18.  14.  52,68 


18.  18, 
18.21  , 
18.32. 
19.44, 
1  .  10, 
15  .  29  . 
15.37. 

19. 44, 

5.  17. 
5.25. 
5  .  47  . 

6.  0. 
6.27. 

18.  14. 


,  38,51 
.  0,72 
24,33 
16,29 
,  56,68 
.  2,06 
.  41,89 

16,31 
,  54,70 
13,95 
59,52 
.  0,00 
46,13 
53,61 


18.27.31,09 

18  .  29  .  53,32 

5.    8.    9,94 

5.  17.54,67 


Illumination   East.     Intervals  for    an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean   of  the   seven 
wires,    -»•  40*,322,    -l-26",866,    -f  13",603,    -  0",050,    -13%526,    -  26', 8.90,    -40',S25. 


(a)  Night  hazy— small  stars  frequently  di.sappeared — extremely  unseady.     The  ohservations  cannot  be  relied  on.  (A)  Extremely  unsteady. 

Barely  visible — wire  II  doubtful.  (e)  Very  bad  imaKe — often  a  mere  mass  of  rays.  {/)  Extremely  faint — very  unsatisfaciory  observation. 

(«}  Quite  clouiled  after  this. 


id)   Barely 

for  first  three  wires— hurried  observation.  (Il)   Faint,  but  well  defined 

unsatisfactory— li,st  wire  doubtful.  (m)  Wire  V  doubtful. 


(A)  Clouded  at  the  other  wires. 


(c)  Serrated. 
Ul)  I-ate 
(I)  V.ry 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
Day. 


Dec.  28 


Dec.  29 


NAME  OF 
OB.fECr. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


t  Orionis 41,5 

H.  C.  10484 33,1 

a  Orionis  i  26,5 

1/  Orionis !  26,0 


55,0 
56,7 
40,2 
40,0 


(a)(6)  8  Ursa-  Min.  SP.;  44,5    31,5 


0  1  L 19,5    34,3 

0  2  L 41,7    56,5 

a  Cygni i  21,0 

/3  Tauri 14,3  j  29,5 

e  Orionis 7)6 

a  Orionis  24,1    37,7 

■/  Orionis j  23,6    37,6 

II  Geminorum  . . .  |  17,8    32,5 
Uranus '.  44,8    59,4 


III 


8,5 
19,8 
53,6 
53,5 


48,9 
11,0 
39,7 
44,5 
21,0 
51,1 
51,3 
47,0 
13,9 


IV 


22,0 

43,3 

7,4 

7,8 

5,0 

3,8 

26,0 

59,0 

0,1 

34,5 

4,8 

5,4 

1,5 

28,8 


35,2 
7,1 
21,0 
21,7 
55,5 

18,2 
40,6 
18,0 
15,5 
48,0 
18,4 

1.9,1 
16,0 
43,5 


VI 


48,8 
30,2 
34,5 
35,5 


33,1 
55,2 
36,7 
30,8 
1,3 
32,0 
33,0 
30,6 
58,1 


VII 


2,2 
53,8 
48,0 
49,4 


47,8 
10,0 

46,0 
14,8 
45,5 
47,0 
45,1 
12,9 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


5.24.21,89 
5  .  28  .  43,43 
5  .  47  .  7,31 
5.59.  7,70 
6.14.    5,90 


18. 
18. 
20. 

5. 

5. 

5. 

5. 


31 
33 
35 

17 
28 
47 
59 


6.  14 


,    3,66 

,  25,86 

58,88 

0,09 

34,48 

4,80 

5,29 

1,50 


6  .  26 .  28,77 


Correction  of 


f032 


fl83+-150 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit. 


22,11 

43,87 

7,57 

7,94 

1,61 

3,76 

25,96 

59,23 

0,36 

34,69 

5,06 

5,53 

1,74 

29,03 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


51,93 

52,03 
52,11 


53,36 
54,26 
54,48 
54,54 
54,52 
54,51 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


2,42 


2,39 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation, 


5. 
5. 
5. 
5. 
18. 

18. 
18. 
20. 

5. 

5. 

5. 

5. 

6. 

6. 


25. 
29. 
47. 
59. 
14. 

31. 

.34. 
36. 
17. 
29- 
47. 
59. 
14. 
27. 


14,09 
35,86 
59,59 
59,98 
53,68 

57,07 
19,28 
52,75 
54,74 
29,09 
59,49 
59,98 
56,22 
23,53 


Illumination   East.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the 
wires,   +  40',322,   +2(i',866,    + 13%603,   -0',050,    -13',526,  -26',890,   -40',325. 


(o)  Clouded  at  the  other  wires. 


(i)   Wire  IV  doubtful. 


I 

I 


13 


APPARENT    NORTH    POLAR    DISTANCES 


OBSERVED  WITH  THE 


MURAL     CIRCLE 


IN  THE  YEAR  1866. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Monlli 
and 
Uay. 


Jan.     1 


Jan.    2 


Jan.    3 


Jan.    4 


Jan.    5 


Jan.    6 


NAME   OF 
OBJ  KCT. 


(a)  0  S.  L.  . . . 

{„)  0  N.  L.  . .  . 

H.  C.  S'au. 
(6)  H.  C.  3685 . 

H.  C.  3802. 
(6)  H.  C.  4079- 

H.  C.  4090. 

Zenith  Point 


Microscope  Readings. 


(c)  0  S.  L.  . , 
(6)(c)  0  N.  L. 

(c)  0  S.  L.  . , 

(c)  O  N.  L.  . 
Zenith  Point 
H.  C.  27.51. 
H.  C.  ,3050. 

H.  C.  1985. 
H.  C.  2232. 
Zenith  Point  . 
Argelander  27 
H.  C.  4580... 

(d)  H.  C.  5001 . . . 
H.  C.  5273... 
H.  C.  5582... 
H.  C.  59,92... 
H.  C.  6022... 
H.  C.  8615... 
H.C.  89,56... 
H.  C.  8964... 
II.  C.  9242. ». 
H.  C.  9471... 


H.  C.  4414... 

H.  C.  4416... 

(e)  H.  C.  6343... 


Jan.  31 


(/)H.  C.  2943. 

Arg.  +  48",  530 

H.  C.  3266.. 

H.  C.  3685.. 

H.  C.  5273 . . 
{/))  Argelander  3488 

H.  C.  5092.. 

H.  C.  6022.. 

H.  C.  6218.. 

Gr.  716  R.  .. 
(/;)  Gr.  716 

II.  C.  6930.. 

H.  C. 6937 . . 

Zenith  Point 


Zenith  Point 
H.  C.  6101. 
H.  C.  6103. 
H.  C.  7837. 
H.  C.  8005. 
H.  C.  8327. 


5,8 
20,0 
37,9 

7,1 
42,4 

2,8 


4 .  46,0 


13,8 
26,3 
4,'5,0 
12,1 
50,5 
9,1 

53,0 


1  .  44,0  51,0 
4.  17,1   22,1 


51,7 
26,4 
46,3 
3.5,9 
18,4 

15,4 

46,0 
46,1 
42,6 

41,9 
3,9,0 

21,9 
55,9 
22,7 


0 .  32,0 
3.30,1 

2.    0,2 
2  .  50,1 


17,9 

25,8 

41,2 
28,4 

58,2 

3,0 

25,1 

35,6 

25,0 

4,3 

27,5 

49,9 


4 .  44,9 

4  .  45,0 
0 .  46,8 

0  .  37,.S 

1  .  23,5 
I  .  23,2 


57,3 
32,S 
5.3,3 
45,0 
27,0 

26,4 
56,8 
54,0 
49,8 
52,4 
48,9 
32,1 
65,7 
30,5 

41,1 
41,9 

9,9 

61,4 
29,6 

38,1 

50,1 
39,6 

67,0 
12,0 
32,9 
43,7 

33,5 
11,8 
36,5 
57,9 


51,9 

52,4 
5.5,1 

46,4 
33,3 
33,4 


12,3 

27,1 
45,4 
14,9 
52,1 
10,6 

55,2 

51,4 
23,0 

59,0 
33,\ 
55,9 
44,6 
27,0 

23,9 

56,8 
55,2 
50,3 
50,5 
46,1 
31,3 
64,9 
30,0 

39,4 
41, t) 

9,5 

60,0 

28,0 

35,6 

51,9 
39,1 

68,7 
13,5 
35,0 
+4,6 

34,9 

14,8 
37,4 
.59,0 


54,1 

54,9 
55,1 

45,1 
33,4 
33,4 


9,0 

23,4 
41,7 

9,9 
48,0 

7,0 

49,0 

47,0 
19,1 

55,5 
29,0 
50,0 
42,0 
24,0 

22,3 
51,9 
4.9,5 
46,9 
48,9 
44,0 
28,5 
63,0 
27,3 

38,5 
38,0 

7,8 
56,8 

26,1 

33,8 

47,2 
35,4 

63,3 

9,5 

30,2 

40,5 

29,5 

8,4 

33,8 

55,6 


48,5 

48,2 
51,9 

43,2 
30,3 
30,0 


12,1 

27,0 
44,9 
12,5 
52,1 
11,0 

53,9 

49,9 
23,3 

58,9 
34,3 
54,6 
45,5 

27,2 

26,1 
57,8 
54,9 
51,7 
54,0 
50,0 
33,9 
66,6 
32,5 

42,9 
41,9 

10,1 
60,5 

28,9 

38,2 

50,1 
39,6 

67,3 
12,5 
33,1 
44,6 

3,3,5 
11,1 
37,2 
57,9 


50,5 

53,7 
56,5 

48,4 
35,1 
35,0 


10,9 

24,9 
42,8 
12,1 
45,9 
8,1 

49,5 

4.9,1 
21,7 

56,6 
31,8 
50,4 
40,4 
23,3 

20,6 
50,2 
49,3 
47,5 
47,2 
43,2 
26,3 
61,0 
28,1 

37,2 
34,8 

5,4 
54,9 

23,5 

32,1 

46,0 
34,0 

63,0 

7,4 

30,4 

40,1 

28,2 
10,4 
30,4 
54,6 


48,0 

47,8 
49,5 

41,7 
27,7 
28,0 


i  5 


8,6|20,415 
8,11 0,965 
6,3J10,,590 
6,8|  7,609 
7,8  11,006 
4,9|90,510 
|20,485 
8,9|10,.557 

+  8,5  14,340 
+  5,7  14,340 

8,613,777 
7,6113,777 
6,8|  10,586 
2,9111,209 
5,912,029 


-2 


5,7  9,270 
6,4jll,46l 
6,0' 1 0,590 
9,9|l4,012 
7,4  1 0,524 
5,0  12,764 


6,6 
5,9 

3,7 


6,4 
7,5 


13,560 
9,338 
16,7-^2 
6,720 
12,168 
8,360 
13,1 60 
.5,5  10,651 
3,8:11,444 


+  1 


+  4 


+2 


Concluded 
Circle  reading. 


254. 
251.. 
181  . 
163, 
183. 
173  , 
173, 
179. 


50  .  54,88 
1 8  .  2(),43 
,32.  51,76 
40 .  22,05 
6  .  48,85 
57  .  47,06 
50  .  50,88 
25.  1,78 


254.45.39,11 
254.  13.  11,19 


2.54  . 
254, 
179. 
163  , 
183, 


39- 
7. 

25. 

22. 
0. 


58,.38 
34,14 

1,49 

38,13 

3,12 


164. 
153. 
179- 
179. 
176. 
185, 
170, 

179. 
185, 
185, 
185. 
170, 
170, 
17J'. 
164, 


33 
18 
25 

9 
45 
21 
39 
31 
10 
13 
40 
24 
22 
42 

7 


59,56 
44,46 
1,0.3 
45,71 
5.9,29 
.  8,6() 
35,6,1 

37,77 
2.9,35 
58,24 
1 4,26 
54,00 
■54,87 
14,82 
48,40 


+  7,6:91,225  -  I  1173  .  15  .  50,45 

■  124,880  +2     173  .    7  .  37,45 

9,3  11,270  tli   166  .  32  .  29,82 


+  5,5:12,655 
+  5,911,401 
1 12,43 1 
+  7,713,062 
+12,2  15,519 
+  10,413,602 
14,474 
4,505 
5, 

8,2  6,029 
8,5  6,029! 
8,,3  90,302! 
121,060 
8,1  10,538 

+  6,410,5,55 
+  9,019,120 
190,628 
+  9,0  12,.')49 


4l 


12,165  -  f 


+  1 


8,2 
9,8 


14,966 
8,761 


179. 
182. 
182. 
163. 
170. 
179  • 
185. 
185. 
163. 

9- 

168  . 
185. 
185. 
179- 


42.  13,71 
52  .  2S,33 
52.  6,65 
40.  21,82 
39  ■  35,77 
13.36,65 
29.23 
.57,38 
6,75 
53,.'55 
17,76 
40,06 
26,76 
0,61 


179 
179 
179 
185 
169 


25  .  0,66 
23 .  3,37 
29 .  29,30 
50.  11,56 
55  .    8,23 


179.37.  17,80 


Tliermom. 


Baroni. 


Int. 


inch. 


29,549 
29,738 

29,738 

29,866 
29,844 
29,900 
29,668 
29,668 
29,668 

29,650 

29,660 
29,899 

29,900 

30,000 
29,984 

29,960 


Kxt. 


Refrac- 
tion. 


29,380 
29;380 


44,0  41,5  221,20 
213,16 
38,0 


42,9 
42,0 

42,5 
44,8 
43,5 
46,0 
46,0 
46,0 

46,9 

4f),8 
45,0 
43,8 
42,0 

39,5 
38,5 


2,21 
16,71 
3,83 
38,5      5,65 

5,77 


45,5 
46,0 


44,9 
45,5 
40,0 
45,5 
46,0 
46,2 

46,5 

46,5 
39,5 
39,0 
33,5 

33,5 
32,5 


46,1 
46,5 


220,62 
212,64 

218,76 
210,91 

17,06 
3,72 

15,43 
28,51 

0,26 
2,69 
6,05 
8,95 
0,11 
5,86 

5,9i 
6,36 
9,20 
9,23 
4,79 
15,87 

6,40 

6,55 

13,59 

0,30 

3,65 

3,64 

17,01 

9,29 
0,':0 
6,08 
6,15 
17,01 
11,26 

6,29 
6,16 


0,03 
0,07 
6,47 
9,62 
0,21 


Apparent  N.l'.D. 

from  tlie 

Observation. 


113 
112 

39 
22 
41 
32 
32 


16 

44 

55 

2 

28 


42,30;  T. 
5,81 1 
0,19! 
11,561 
58,90! 
19.47,63! 
12.51,33 


i 


113.  11  .25,95; 
112.38.  50,03; 

113.    5.43,65 
112.33.  11,56 

21  .  44.27,58 
41  .22.  13,35 

22.  55.  51,10 
1 1  .  40  .  22,92: 


37.31 , 
35.    8. 

43 .  43 , 
29  .  1  , 
37 .53. 
43  .  32  . 
4.3  .  36  , 

44.  2. 
28  .  46 . 
28  .  44 . 


33. 
21. 


4 
29 


52,421 
3,571 
21,68 
33,67 1 
44,85; 
42,18 
11,18 
27,59 
31,77 
52,61 
17,00 
39,50 


31  .  37  .  51,02 
31  .  29  .  37,87 
24.  54.23.20 


38.  4. 
41 . 14. 
41 .  14. 
22.  2. 
29  .  1  . 
37  .  35  . 
43  .  32  . 
43 .  36 . 
22.  1  . 
27 . 13  . 
27. 13. 
43  .  43  . 
43  .  36 . 


21,40 
39,37 
17,68 
12,20 
33,87 
43,84 
42,70 
10,92 
57,13 
4,00 
13,89 
5.3,74 
40,31 


37 
37 
44 
28 
37 


45  .  10,68 
51  .  36,71 
12.25,37 
17.  5,95 
59 .  23,35 


Onb   Revolution   of  the   Micro.mbteb   =20",880.      Rrfkrence  MicnoMKTKri  Reafjino  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  16*,6.      Assumkd  Co-laiitude  =  37".  47'.  8 ',P0. 


One  Interval  from  the 


(a)  Oreat  motion. 


(J)   Negative  correction  for  runs.  (0)   Very  faint  with  dark  gla?s — too  bright  without, 

(e)  Very  faint — clouds.  (/)   Very  faint. 


(d)   Faint._thin  clouds. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
Uay. 


NAME   OF 
OBJliCT. 


Jan.  31 


(a)  H.  C.  8672.. 
(«)  H.  C.  8811.. 

H.  C.  8956.. 

H.  C.  8,<j64.. 

jS  Aurigas  R. 
(f))  (i  Aurigae  . . . 

Uranus 


4.53,2  61,9 
3.  13,9  22,0 
63,0 


1  .  55,2 
0 .  52,6 
'i.41,8 


Feb.    1  (flXc'jH.  C.  7378... 
n.  C.  8005.... 
(rf)  H.  C.  8177.... 


Feb.  2 


Feb.  6 


Feb.   7 


Feb.   8 


Zenith  Point  ....  4.46,5 

(e)  H.  C.  6,<).S0 3.  15,0 

H.  C.  6«)37. 

H.  C.  74-61 2.58,3 

(a)  H.  C.  7837 4.32,8 

(e)  H.  O.  8177 1.40,1 

H.  C.  8327 I  •    .Q,9 

H.  C.  86l5 0.27,4 

H.  C.  10398 3.21,9 

P  Aurigae  R 2  .  46,7 

ft  Auriga; 1  .  41,1 

[a)  Uranus 4 .  I  ."),5 

(/■)S  Ursa;  Min.  SP.  .  0  .  45,5 
(/)  6 Ursa;  Min.  SP.  U.  0  .  37,9 


Microscope  Readings. 


4.    2,6 


62,0    59,2 


24,0 
64,0 


61,4    60,0 
53,0    51,0 


18,8 


E         F 


//  // 


63,0 
23,5 


12,2    10,1 


2.    8,3  19,2 


Uranus 

H.  C.  12.381. 
(g)  H.  C.  12547. 


Zenith  Point 

H.  C.  8811 

H.  C.  9113 

H.  C.  9828 

H.  C.  10398 

H.  C.  10484 

H.  C.  10722 

ft  Auriga;  R 

ft  Auriga; 

Uranus 


H.  C.  6024..., 
(«)  II.  C.  6.S.36..., 

H.C.  67.93... 

H.  C.  70;i6... 
(«)  H.C.  7378... 

H.  C.  78.'J7... 
[a)  H.  C.  8177... 

H.  C.  8.S53..., 

H.  C.  8615..., 

H.  C.  8787... 

11.  C.  10398.., 

ft  Auriga'  R.  . 

ft  Auiiga;  . . .., 

Uranus 

(Ji)  cUrs.  Min.  SP. 

oUrs.  Min.Sl'. 

SUrs.  Min.SP. 


4 .  34,8 
3  .  28,9 
0.27,5 


47,8 
49,4 
50,3 
31,0 
45,9 
36,7 
48,9 
17,0 
12,9 
17,9 


54,0 
25,0 

66,0 
38,9 
47,6 
19,4 
37,6 
31,1 
53,9 
.'51,4 
23,2 
53,3 
45,3 

46,3 
37,5 
37,9 

55,2 
59,0 

41,6 
52,5 
4,5,4 
58,9 
24,4 
21,4 
28.9 


26.4  35,9 
2.9,2;  37,9 

6,5  14,7 
34,0  42,3 
22,9  31,3 
14,2 1  18,8 

32.5  S6,Q 


16,5 

55,5 
22,7 

38,1 
4f),f) 
19,2 
34,8 
29,2 
55,9 
49,5 
22,5 
52,5 
45,3 

43,9 

37,1 
37,0 

57,1 
58,2 
5S,4 
39,9 
51,7 
44,9 

57,9 
25,0 
1.9,5 
26,4 

35,2 
3G,ti 
13,0 
43,0 
31,2 
19,8 


58,3    63,2 

57,9 

47,0 


9,1 

15,5 

48,8 
20,3 

61.9 
36,5 
44,0 
17,9 
33,9 
27,9 
49,9 
48,5 
20,8 
48,2 
40,8 

40,9 
31,6 
33fi 

50,7 
54,9 
56,8 
37,6 
49,5 
42,8 
55,8 
20,4 
18,0 
23,1 

32,8 
35,1 
11,9 


57,2 

18,1 

59,0 
63,4  :  56,1 
53,0    44,9 


13,8 

19,5 

54,9 
25,0 

65,8 
42,0 
49,8 
19,3 
38,8 
31,5 
55,8 
53,2 
24,8 
53,9 
46,5 

46,8 
39,4 
39,8 

56,4 
58,8 
61,0 
42,3 
54,0 
46,9 
60,2 
25,7 
22,5 
27,2 

37,5 
40,7 
14,9 


20,0  26,6  27,7 
,  6,3  14,9  I  1.3,5 
.33,2;  40,0  j  41,8 
25,9  34,5  i  39,9 
11, i:  18,1  j  17,9 
8,3;  13,8    14,9 


40.0  1  44,5 
2<),I  !  33,2 

18.01  20,9 
35,9   39,2 


25,4 
11,0 
36,6 
31,2 
14,9 
10,0 


28,9 
14,0 
42,9 
■•<5,9 
1.9,0 
14,0 


6,0 


+  7,6 
6,8 
+  8,0 


11,353 

7,235 

7,779 

12,541 


2* 


"3 


+  1^ 


8,126  -I 
fl0,6|  8,126  +1 
3,5   9,340 


+  6,9 


13,0  +  5,2 


49,1 
19,9 

63,0 
37,3 
44,0 
14,8 
32,3 
2.5,3 
50,3 
45,1 
19,6 
48,0 
41,5 

40,1 

33,2 
32,9 

51,3 

53,7 
56,0 
34,9 
49,5 
40,6 
52,9 
21,4 
17,3 
21,9 

30,5 
34,1 

38,2 
27,4 
17,5 
36,5 


23,9 
8,6 
37,3 
30,0 
14,4 
10,0 


+  7,7 

+  4,4 

4-  5,G 

■I-  5,2 

4-  5,0 

-I-  8,0 

f  6,4 

4-  6,G 

+  5,9 

+  G,9 
7,9 

+  9,4 

+  5,3 

+  6,2 

+  8,4 


11,090 

8,179 

10,735 

10,626 

91,610 

22,309 

8,472 

9,443 

.9,160 

8,081 

12,128 

12,072 

10,507 

10,507 

10,962 

13,528 

13,248 

12,022 
9,168 
8,314 


6,6' 10,697 
7,5,12,860 
7,7;i3,4.s6 
7,7il2,589 
3,8:lO,.50I 
6,1  j  8,523 
6,5    8,301 


8,6 
5,5 
9-,9 


9,142 

9,142 

1 1,201 


4,4  11,829 

7.8  11,635 
8,4!  11,920 
5,1;  11,549 
4,0j  12,070 

8.7  1 1,308 
+  6,717,.'{91 

I  5,735 
123,675 
-I-  6,011,162 
6,4  11,339 

7.9  9,806 

8.8  9,806 

8.7  13,658 

9.8  14,099 
14,222 

114,185 


+2 


4  2^ 

+  li 


_  1 
+  1 


Concluded 
Circle  leading. 


-2 


179. 
179. 
170. 
170. 
352. 
186. 


52,05 
18,04 
28,06 
49,24 
0,84 
59,06 


ISarom. 


Inch. 


207  .  54  .  23,56 


169.54.  6,90 

169.55.  7,68 
185.42.21,26 


179. 
185. 
185. 
153. 
185. 
185. 
179. 
185, 
186. 
,352, 
186. 
207. 
138. 
40, 


25. 
21  . 
14, 
53. 
,50. 
42, 
37. 
40. 

3. 

8. 
41, 
54, 
14, 


0,52 
37,90 
26,30 
57,03 
11,00 
24,42 
17,91 
10,7fi 

6,19 

2,42 
58,83 
21, 
56,37 

6,72 


207.54.21,63 
1,54.  4.  13,62 
154.  16.31,04 


179. 
179. 
179. 
172, 
186. 
176, 
168. 
351. 
186. 
207. 


25, 
6. 

45. 

29. 
3. 

36. 

52, 
8, 

41  , 


0,47 
17,32 
6,36 
5,89 
I,, SO 
34,75 
52,54 
1,77 
57,77 
54.21,50 


170. 
185. 
186. 
170. 
169. 
185, 
185. 
185, 
185. 
174. 
1 86  . 
352. 
186. 
'i07. 

40. 

40. 

40. 


7. 

9. 

0. 
51  . 
54. 
50. 
42. 
46. 
40. 
41  . 

3. 

8. 
41  . 
54. 
35. 
35  . 
35. 


16,12 

22,23 

52,94 

2,9, 1 5 

6,78 

11,85 

22,84 

26,22 

11, «3 

22  ,32 

4^99 

3,68 

.57,11 

20,4.S 

8,63 

5,,57 

7,85 


29,380 
29,386 
29,396 

29,208 

29,584 

29,598 
29,640 


29,640 
29,680 


29,580 
29,588 

29,610 
29,626 

29,626 

29,844 
29,850 
29,870 

2.9,870 


Tbermom. 


Inl. 


46,0 
46,0 
46,0 

48,0 

47,0 

46,5 
45,3 


Ext. 


46,5 
46,2 
45,5 

52,0 

44,9 

44,0 
44,0 


Refrac. 
tion. 


45,0  42,5 
44,9  42,5 


49,952,5 
50,752,2 

46,9  42,5 
46,0  42,5 


45,5  42,5 

46,5  43,0 
45,5  42,5 
44,942,5 


44,0 


40,0 


29,880  43,5.38,5 
29,880  |43,5|38,7 


0,34 
0,31 
9,13 
.9,16 

7,37 

31,29 

.9,48 
9,46 
6,23 


6,05 
5,93 
27,73 
6,54 
6,42 
0,21 
6,38 
6,79 
7,45 

31,75 
51,19 


31,03 
27,10 
26,86 


0,32 
0,34 

7,11 
6,80 

2,87 
10,87 

7,47 

31,74 

9,63 
5,92 
6,81 
8,87 
.9,88 
6,63 
6,50 
6,57 
6,46 
4,79 
6,90 
7,57 

32,27 
51,95 


Apparent  N.P.D 

from  tile 

Observation. 


37  .  26  .  59,05 
37  .  28  .  25,07 
28  .  46  .  26,27 
28  .  44 .  47,42 
45.  4.  15,19 
45.  4.13,77 
66.  17.   2,19 

28.  16.  4,90 
28  .  17  .  5,70 
44 .    4 .  34,97 


43 .  43  . 

43  .  36 . 
12.  15. 

44.  12. 
44 .  4  . 
37 .  59 . 
44.  2. 
44 .  25  . 
45  .  4 . 
45  .  4  . 
66 .  17 . 
-  3  .  23  . 
-3  .  23  . 


51,43 
3.9,71 
36,78 
25,02 
38,32 
25,60 
24,62 
20,46 
1,3,55 
13,76 
0,94 
47,34 
49,39 


66.17.  0,19 
12  .  25  .  54,05 
12.38.  11,71 


37. 
38. 
30. 
44. 
34. 
27. 
45. 
45. 
66. 


28. 

7. 
51  . 
25. 
58. 
14. 

4. 

4, 
17. 


23  .  29 
43.31 
44.  23 
29.  13 
28.  16 
44.  12 
44.  4 
44.    8 


44. 
33. 


44 .  25  . 

45.  4. 
45.  4. 
66.16. 
-3  .  23  . 
-3  .  23  . 
-3 . 23  . 


24,53 
14,23 

6,31 
15,63 
3.9,41 
49,20 
14,17 
12,77 

0,77 

13,63 
35,29 

6,89 
27,42 

4,04 
25,62 
36,48 
39,93 
25,23 
24,67 
19,03 
12,75 
11,82 
59,89 
51,72 
48,65 
50,94 


O.NE    Revolution    of  the    Micbometbr  =  2O",880.     REFEnENCB    MiCRO.METEa    Reading  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6'',6.     Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)   Negative  correction  for  runs.  (A)   Stars  diffused — clouds  and  very  strong  S.  wind.  (c)  Faint — skjr  thick.  (d)  Instruitient  covered  with  moisture. 

(«)   Very  faint.  (/)   Times  by  Molyncux,  «''.  11'".  17-,  Bi'.2J"'.  lO-.    Slow  3,>.  iff)   Faint  at  times — cloudy— gale  from  S.VV.  (A)   Times  by  Molyneux, 

eMl»".28»,  6".  12".  15",  6".  lU'-.tW,  ti".21'".34«,  C".  22'",  23",  «^23'M2*.     Slow  41'. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  18GS. 


Month 
and 
Day. 


Feb.    8 


Feb.  10 


NAME  OF 
OBJECT. 


S  Urs.  Min.  SP. 
a  Urs.  Min.  SP. 
g  Urs.  Min.  SP. 
Zenith  Point  ..  - 


H.  C.  6751.. 
H.  C.  7188.. 
H.  C.  7.506.. 
H.  C.  S005.. 
H.  C.  82.52.. 
H.  C.  8956.. 
H.  C.  8.<)64... 
(a)  H.  C.  10442. 
H.  C.  lOSig. 
(a)(Jj)  Uranus. . .  . 


Micrcscope  Headings. 


0.  14,.3 


19,9 


Feb.  12 


t .  44,6 

,3.31,1 
3  .  30,3 
4.  0,5 
0 .  22,8 

0.  7,6 
3 .  23,9 

3 .  59,f) 

1 .  17,2 
4.21,3 


51,4 


H.  C.91I3.. 
H.  C.  9r>83.. 
H.  C.  9611.. 
H.  C.  tJ828.. 
£  Orionis  R. . 
c  Orionis  .. . . 
ft  Aurigae  R. 
/3  Aurigaa  . . . 
(n)  Uranus 

(c)  a  Cygni  R.  . 
{o)[c)a  Cygni  .... 

((/)  a  Cephei  R.. 

(d)  a  Cephei 


Feb.  13  Zenith  Point 

(a)(e)  H.  C.  8248  . .  . . 
( /')  4  Camelopardi  R. 

(f)  4  Camelopardi  . . 

Feb.  14  (a)fg)  a  Cygni  R 

(g)  «  Cygni 


Feb.  17 


Feb.  19 
Feb.  21 


Zenith  Point 4, 

H.  C.  8811 0. 

(a)  H.  C.  9113 4. 

H.  C.  9583 2 

H.  C.  961 1 0  , 

H.  C.  9884 0, 

II.  C.  10442 3, 

H.  C.  10484 0. 

H.  C.  IO8I9 0, 

Uranus 3  , 

(/()  oUrs.  Min.SP.  R.lo. 
cUrs.  Min.  SP.  Rl 

(a)  SUrs.  Min.  SP...4. 

(a)  a  Urs.  Min.  SP. 


2,5 
32,0 

.31,7 

29,'-' 

41,9 

3,3 

36,1 

.  28,9 
33,9 

.    7,3 

,    6, 
31,9 
11,4 


4  .  44,6 
4.  9,5 
2  .  44,1 
1  .  34,0 


49,4 

47,7 

44,4 

5,0 
58,0 

37,9 
8,4 
5,2 
5 --',2 
46,6 
.')3,0 
25,1 
26,8 


20,5 


54,9 


39,6  39,0 
39,9  I  39,7 
10,5  \  11,0 
32,0  131,2 


16,2 


20,0 


16,9 
30,7 

25,1 
26,3 

10,0 
38,3 
40,;> 
38,6 
43,8 
7,3 
42,1 
37,7 
41,9 
11,8 
14,5 
36,S 
18,0 

51,0 
13,2 
50,0 
41,2 

53,1 
57,3 

51,0 
12,1 
64,9 
43,8 
1.5,8 
10,8 
58,1 
53,4 
5!),4 
29,9 
33,0 


(i)  Uranus 


41,7  48,9 


3  .  40,1 


Uranus '3.  23,0 

(a){k)Z\Jrs.  Min.  SP..'4.27,2 
(a)  oUrs.  Min.  SP...i     ... 
p  Geminorum  R.  .jO  .  52,6 


i5,9 

28,3 
35,4 

57,5 


1(),2 
32,2 

67,3 
2,5,0 
27,9 

11,4 

41,4 
39,9 
37,5 
48,3 
8,9 
45,9 
36,8 
41,5 
14,9 
13,7 
40,6 
19,5 

55,0 
1.5,1 
53,0 
43,1 

56,3 
56,1 

54,7 
13,4 
66,9 
45,8 
16,9 
13,9 
59,5 
54,7 
59,9 
31,0 
34,0 

49,4 


47,9 

30,9 
34,0 


61,0 


48,1 

36,2 
37,0 
6,8 
29,7 
12,9 
27,9 

66,0 

22,9 
24,8 

8,9 
36,8 
38,5 
35,0 
41,2 

5,3 
38,9 
34,6 
38,3 

8,9 
12,1 
34,0 
16,1 

47,3 
11,9 
47,2 
38,3 

50,2 
53,2 

47,7 
10,0 
63,5 
41,7 
13,3 
8,9 
55,9 
.51,0 
55,9 
26,8 
28,8 

45,5 


52,8 


16,0 


47,8 


42,7 

24,8 
30,9 


55,1 


40,7    34,7 

39,9    33,9 

9,5  I    3,9 

33.2  j  26,5 
17,01  n,2 
32,1  !  28,1 

70,1    63,9 

26.3  21,3 
'-^9,2    26,0 


11,4 

39,1 
42,5 
39,0 

48,0 
6,8 
44,8 
38,8 
4.3,7 
12,8 
17,0 
38,9 
19,2 

52,5 
1.5,7 
52,7 
42,7 

55,9 
58,3 

52,8 
13,9 
67,1 
44,9 
16,9 
12,3 
58,8 
54,8 
5.9,7 
'^9,0 
32,7 

49,0 


6,0 

36,8 
36,5 
32,6 
42,9 

7,5 
40,1 
32,7 
36,7 
10,5 

9,8 
34,6 
15,1 

47,2 
14,6 
47,2 
37,6 

53,0 
51,4 

48,8 
9,8 
61,6 
43,1 
1.3,2 
10,7 
57,2 
51,1 
57,1 
2.9,8 
31,0 

47,0 


48,0 


44,5 


29,9    27,0 
35,0  j  34,0 


8,711,826 
1 11,700 
11,584 
+  9,5  10,,550 

5,7  16,124 
6,2  11,080 
.5,5  10,599 
5,312,0181 
8,6ll,180i 
7,lj  8,2711 
Il2,990| 
6,6.  9,690| 
5,4'  9,5251 
4,4  11,202 


60,0 !  57,0 


+  7,7 
+  .5,4 
+10,1 
+  6,4 
+  10,8 
+  9,6 
7,4; 
+  5,5; 
+  8,9' 
+  9,3 
+  7,7 
+  8,7 
+  11,3 


14,003i 

12,148; 

11,825! 

9,540j 

l.3,678i 

13,678 

9,933, 

9,933 

11,940 

10,120 

10,120 

9,388 

9,388 


+   1,4  10,534 
6,7  i  10,6.50 
+  7,8  10,155 
+  11,810,155 


7,9 
9,1 


9,5 
8,1 
9,0 
5,.9 

7,7: 

+  10,61 

+  7,5^ 
+12,4 
+  11,8 
+  7,0 
+  1.3,4; 

+  11,6: 


+  7,5 


+  li 


+u 


+u 


-2 
+  1 


-2 


Concluded 
Circle  reading. 


138.  14.54,97 
138.  14.56,12 
138.  14.57,06 
179.25.    0,86 


173. 
179. 
163. 
1'9. 
152, 
170. 
170. 
1 68  . 
184. 
207. 


11  . 

23. 

29. 
55. 
15. 
24. 
22  . 
24. 
41  . 
54. 


15  a  rem. 


Inch. 


51,14 
35,h6 
16,17 
8,06 
9,94 
26,97 
48,86 
33,05 
54,02 
21,61 


179. 
179. 
jl68. 

I172. 

1305  . 
j232  . 
;.352 . 

186, 
i207. 
!352  . 

186. 

I  9. 
i6j. 


45 

2 
40 
29 
55 
54 

8 
41 
54 

0 
49 
13 
36 


6,40 
13,90 
21,26 

6,56 
49,09 
10,' '3 

3,66 
57,52 
19,60 
28,88 
30,37 
10,28 
50,76 


il79.  24.  5.9,56 
+  1  185.  4.20,63 
-l^j  3.43.  6,.90 
+  i  175.    6.57,78 


9,249 
9,249 

10,548 

7,770 

10,8821 

12,445 

10,709 

4,328 

.9,343 

9,092 

8,229 

8,507 

12,551 

12,377 

10,560 

10,512 

9,264 


352 . 


+  1  186.49 


0  .  28,92 
31,77 


+  7,0   8,460 

+  10,S'  9,483 

I  9,910 

11,112,989 


4  2,1 


179 
179 
179 
179 
168 
153 
168 
176 
184 
207 
40 
40 
138 
138 


25. 

6 
45, 

2. 
40, 
22, 
24 . 
36. 
41  . 
54, 
.35. 
35. 
14. 
14. 


0,78 
18,22 

6,14 
13,23 
20,23 
29,68 
.32,53 
33,46 
55,73 
21,47 

8,36 

9,50 
55,5 
55,82 


207  .  54  .  22,04 

207.  54.21,16 
138.  14.  .5.5,15 
138.14.  55,09 
339.  i5.  15,64 


29,880 

29,370 
29,368 

29,360 
29,358 
29,414 

29,414 

29,414 

29,414 
29,558 

29,558 
29,646 
29,328 


rherinoni. 


Inl. 


Ext, 


Kefrac- 
tioii. 


43,5  38,7 


47,0  44,0 
46,5  43,6 


46,0  43,5 
45,943,0 
43,5  37,8 

42,0  36,5 

40,9  36,0 

40,235,5 
40,9  33,9 


40,5 


41,5 


40,5 


2.9,890  40,9 


2,9,892 
29,892 

29,892 


29,950 
30,260 


30,268 


39,5 
3.9,0 


38,0 


39,8 
39,0 


38,4 


34,9 
33,5 
38,5 

33,8 

34,0 
33,5 

33,0 

35,5 
34,5 

33,5 


51,95 
51,94 


6,30 
0,02 

16,50 
9,68 

2.9,68 
9,17 
9,20 

11,26 
5,35 

31,42 

0,34 
0,39 

11,13 
7,15 

79,25 

7,52 

31,97 

7,73 

7,73 

10,24 


5,91 
4,49 


7,59 


0,33 

0,35 

0,40 

1  1,40 

29,34 

11,69 

2,95 

5,56 

32,66 

52,59 


32,56 

32,96 
53,08 

22,37 


.Apparent  N.P.D. 

fiom  the 

Observation. 


-3  .  23  .  49,84 
-3  .  23  .  48,68 
-3.23.47,74 


31  .  .33  . 
37  .  45  . 
21  .  51  . 
28.  17. 
10.. 36. 
28.46. 
28  .  44  . 

26 .  46 . 
43 .  4 . 
66. 17. 

38.  7. 
37  .  24 . 

27.  2. 
.30.51  . 
91.  17. 
91.17. 
45.  4. 
45.  4, 
66. 17. 
45  .  1 1 . 
45  .  1 1  . 
27 . 58 . 
27  .  58  . 


51,98 

42,98 

6,81 

5,.52 

47^40 

24,94 

46,80 

28,93 

6,51 

0,17 

15,18 
21,95 
18,57 

7,85 
37,72 
38,32 
11,42 
13,48 

0,01 
46,41 
46,54 
47,04 
48,96 


43  .  26  .  34,98 
33.28.56,171 
29-    1,73! 


33 


45  .  1 1  .  46,231 
45  .  1 1  .  47,80; 


37. 
38. 
.37. 
27. 
11  . 
26. 
.34. 
43. 
66. 
-3. 
-3. 
-3. 


28. 

7. 
24, 

2  . 
44, 
46. 
58. 

4. 
17. 
23. 
23. 
23. 
2.'i. 


25,11 

13,71 

20,05 

16,0,5 

7,56i 

28,06 

37,73 

8,51 

1,35 

52,17 

5.3,31 

49,85 

49,55 


66.17.    2,17 

66.17.  1,69 
-3.23.  50,3.) 
-3.  23.. 50, 42 
57.57.  15,16 


One    Revolution    of  the    MicROMETEn  =  2O",8S0.      Reference    Micrometer    Reading  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitude  =37".  47'.  8",00. 


One   Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  run«.  (A)   Too  windy  to  take  the  Zenith  Point  and  reflection  observations.  (c)  Very  faint  and  unsteady.  (d)   Faint. 

(e)  Very  doubtful  bisection — skv  covered  with  haze star  seen  only  at  short  intervals.  (/I   Very  faint  and  diffused — thin  clouds  and  slight  wind  from  S.     Jiegaii 

to  snow  soon  after.  ((/)  Very  unsteady.  (A)  Times  by  Molyneux,  ti''.  5"'.  30»,  6''. ti'".  4/",  U''.  1«"'.  33%  (i''.  l/"'.  43".    Slow  46".  (i)  Very  faint — sky  thick. 

(k)  Times  by  Molyneux,  b''.  5™.  3««,  n''.  12'".  S8«.    Slow  60». 
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Month 
tLiid 
Day. 


Feb.  21 
Feb.  22 


NAMK  OF 
OUJECr. 


Microscope   Readings, 


(a)  p  Geminorum  . . .  0  .  20,5  28,1 


Feb.  23 


Feb.  27 
Feb.  28 


Zenith  Point  .. . . 

•SI  Camelop.  R. . . 

.^1  Camel()])ardi . . 

Uranus 

(6)  2Urs.  Miii.SP.  R 

SUrs.  Min.  SP.  R 
(c)  bUrs.  Min.  SP... 

a  Urs.  IMin.  SP... 

Gr.  137  !■ 


,  4.5,0  ,'31, .3 
.  41,7'  -IS,?) 
8,9  19,0 
.  7,0,  13,8 
,  12,r  18,.-. 


4 .  47,3;  55,2 


1  .  59,9  68,0 


H.  C.  8fi72 0.e(),2 

(c)  H.  C.  9113 4..33,.5 

Capella  R \2  .  5(),0 

Capella 0  .  24,2 

H.  C.  0884 jl  .45,0 

n.  C.  10442 1 3.  42,9 

H.  C.  1091-4......  2.53,2 

Uranus 13.  17,0 

(rf)  2  (Irs.  Min.  SP.K.  0.1 0,1 
gUrs.  Vin.  SP.  R.j     ... 
aUrs.  Min.  .SP.H.]     ... 

(c)  aUrs.  Min.  S P.  R  4.53,1 
aUrs.  Min.SP.R.;     ... 
aUrs.  Min.SP.  R.j     ... 

(c)  a  Urs.  Min.  SP... '4.  56,1 
a  Urs.  Min.  SP...|     ... 
a  Urs.  Min.  SP... I     ... 

H.  C.  15223 jO.    6,0 

H.  C.  15255 I     ... 

(e)  \  Urs.  Min.SP.  R.  0.56,0 
A  Urs.  Min.  SP.  R.i     ... 
AUrs.Min.SP.  R.      ... 
AUrs.  .Min.  SP.  .'2.    1,1 
AUrs.  Min.  SP...;     ... 
AUrs.  Min.SP.  R.O.  19,8 
A  Urs.  Min.  SP.  R.      ... 
Zenith  Point 4.45,8 

(c)  a  Cygni  R 4 .  32,3 

a  Cygni 3  .  37,1 

Uranus 3.21,8 


35,6 
41,5 
62,6 
33,8 
5.'5,6 
52,5 
62,3 
24,3 
16,9 


60,9 


63,0 


12,5 
63,8 

6,i 


28,1 

53,2 
38,0 
46,2 

27,6 


(c)  IT.  C.  9471 3  .  41,8  50,0 

(/)II.  C.  9828 3.  56,1!  65,7 

(c)  H.  C.  10722 ;3.  24,2;  31,4 

Uranus |3  .  11,9   17,4 

(c)(ff)  a  Urs.  Min.  SP.  .3  .  55,3  6l,S 
(/()  A  Urs.  J\lin.  SP. ..  3  .  36,3  40,8 

AUrs.  Min.  SP...i     

A  Urs.  Min.  SP.  R.  2  .    8,3  15,0 

AUrs.Min.SP.  R.      


Mar.   1  a  Cygni  R ;0 .  33,3\  37,0 

(e)  a  Cygni 4 .  40,9!  48,4 

a  Cephei  R 2.    7,11  13,9 

a  Cephei 0.54,2  61,1 

(i)  Zenith  Point  .. . .  :4  .  45,0,  52,7 


28,9 


25,0 


54,6  47,1  53,2 
50.6  44,0  51,5 
19,3    14,2    19,8 


29,2 


14,9  i    9,9 
18,1  ,  14,5 

...  j    ... 
55,6    48,9 


69,3 
36,4 

42,6 
65,4 
31,7 
55,4 
52,5 
61,5 
24,9 
17,2 


60,5 


62,9 


13,9 
63,7 

8,3 


27,6 

5r>,9 

40,1 
46,0 

28,9 

51,2 
66,3 
3,'S,0 
20,2 
61,9 
43,9 


16,7 


41,0 

4.9, 1 
16,0 
62,8 
55,8 


15,4 
1.9,0 

55,8 


64,8  !  69,9 


32,0 
39,0 
58,8 
30,0 
52,0 
48,5 
58,9 
20,6 
12,8 


57,9 


59,5 


10,0 
57,9 

2,6 


23,2 

48,8 
35v0 
42,1 

24,1 

46.0 
60,6 
28,0 
14,4 
57,7 
35,2 


37,0 
44,9 
64,0 
34,5 
56,5 
54,8 
6,S,0 
25,0 
16,5 


61,2 


63,0 


1.3,2 
65,5 

8,1 


8,9 


28,9 

54,7 
41,8 
4.9,5 

28,0 

51,5 
65,0 
34,1 
18,1 
()0,4 
41,4 


14,1 


34,0  40,0 
44,5  50,9 
8,5  I  14,5 
57,2  I  62,4 
47,7  t  53,5 


24,5 

48,0 
46,8 
1.3,5 
11,9 
16,6 

51,8 

62,2 

31,9 

40,2 
61,1 
28,9 
51,5 
47,3 
58,6 
23,2 
14,7 


58,9 
61,1 


9,9 
61,1 

4,8 
27,1 

50,3 
37,9 
42,5 

26,2 

47,0 
60.0 
28,7 
16,4 
61,1 
38,3 


14,2 


37,5 

45,7 
11,9 
58,5 
50,2 


■11,5  12,989 

+  10,2  10,.573 
7,3  9,584 
.5,8  9,584 
8,1'  7,6.35 
6,5  11,489 

j  11,349 
8,5  11,011 

i  10,829 
7,7,11,060 


7,7 
6,0, 

7,3 

8,5  i 
7,9 
7,6 
7,6 
5,0 


+  9,S 

+  9,6 

+  8,8 
+  8,1 

+  4,6 

+10,0 

+  9,3; 
+  8,7 
+  6,1 

+  8,0 


+10,4 

8,5l 
6,9l 
7,7| 
9,4 
9,9 


+  9,9 


12,971 

9,775 

8,918 

8,918 

9,345 

9,050 

11,039 

8,091 

11,802 

11,680 

11, ,375 

10,519 

10,485 

10,469 

11,269 

11,162 

11,082 

8,783 

10,.571 

8,362 

8,400 

8,410 

8,101 

8,071 

7,028 

7,051 

10,637 

8,621 

8,621 

8,247 

14,151 
10,949 
12,912! 
7,830 
7,939 
12,605 
12,678 
11,755 
11,700 


+10,1  11,498 
+  10,8  11,498 

+  10,2|   8,260 
10,2    8,260 
+11,4^10,579 


-4 

+  4 


Concluded 

Circle  reading. 


199 .  34 .  44,67 


179. 

7. 

171 . 

207. 

40. 

40. 
138. 
138. 
157. 


25.    0,43 

3 .  16,45 

46 .  45,62 

54 .  2.3,27 

9,06 

9,26 

50,01) 

50,27 

4,98 


179. 
179. 
353  . 
185, 
153. 
168. 
186, 
207. 

40. 

40. 

40. 

40. 

40. 

40. 
138. 
138. 
138. 
198. 
198. 

38. 

38. 

38. 

no. 

140. 

38. 

38. 
179. 
352. 
186. 


4. 
45. 

3. 
46, 
22. 
24. 
42. 
54. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
14. 
14. 
14. 
35. 
35. 
16. 
16. 
16. 
33. 
33. 
16. 
16. 
25. 

0. 
49. 


52,18 

5,80 

44,9? 

14,09 

27,75 

31,46 

59,53 

24,11 

7,47 

8,00 

.9,14 

8,89 

9,48 

9,83 

49,97 

50,78 

49,98 

57,28 

19,94 

56,96 

55,99 

55,87 

4,37 

4,47 

57,15 

57,56 

0,52 

26,47 

34,34 


207  .  54  .  24,42 


164. 

172. 

168. 

207. 

138, 

140, 

140. 
38, 
38, 

352. 
186. 
9. 
169. 
179- 


7.41,73 
29.  4,48 
52.  4.9,61 
54  .  2.3,41 
14.53,90 
33.  5,21 
33.  4,10 
.  16.59,10 
17.    2,12 

0.26,.34 
49.36,13 
13.  9,31 
36 .  56,97 
25.    1,46 


liaiom. 


Inch. 


30,268 


riiermom , 


Int. 


Ext. 


Refrnc- 
lion. 


38,4  33,5 


29,940  40,0  42,5 


29,942 


29,944 
29,640 
29,650 

29,650 

29,650 
2g,6S8 


40,5  41,5 


40,941,5 
42,542,5 


42,5 


42,5 


29,700 
29,700 


29,830  40,0 


42,0  41,5 


41,9 
41,5 


40,0 


41,0' 
40,0 


37,0 


40,0  37,0 


40,0 


29,380  136,9  32,4 


29,250 


35,5,31,0 


29,258  j34,9  29,5 


29,296 


.30,5  26,7 


29,596  33,5  30,8 
29,596  33,9132,5 


22,37 


7,93 

32,15 
51,75 


23,99 

0,34 
0,34 
6,52 

28,60 
11,41 
7,52 
31,86 
51,47 


20,64 
20,«2 
47,76 


Apparent  N.P.D. 

from  tlie 

Observation. 


7,70 


32,14 

16,17 
7,19 
11,04 
32,21 
51,86 
48,15 


7,79 
10,30 


57  .  57  .  14,61  T. 


30 .  8  .  44,05 
30  .  8  .  45,26 
66.17.  2,99 
-3  .  23  .  52,38 
-3  .  23  .  52,58 
-3  .  23  .  54,09 
-3.23.  5.3,91 
15.43.48,56 


37.26. 
7. 
8. 


38 
44 

44.  8 
11  .44 
26 .  46 

45.  5 
66.  17 
-3.23 
-3  .  23 
-3.23 


23 
23 


-3  .  23 
-3.23 
-3  .  23 
-3  .  23 
56.58 
56 .  57 
-1.    5 


-1  , 
-1  , 
-1 
-1 
-1  , 
-1  , 


59,32 
1 3,62 
30,12 
28,09 

6,63 
27,53 
14,53 

3,45 
50,42 
50,95 
52,09 
51,84 
52,43 
.52,78 
54,02 
53,21 
54,01 
2.5,40 
48,04 
36,20 
35,23 
35,11 
35,91 
.35,81 
36,39 
36,80 


45  .  1 1  .  49,75 
45  ,  1 1  .  49,52 

66.  17.   3,17 


22. 
30, 
27. 
66. 
-3. 
-1  . 
-1. 
-1  . 
-1. 


2,9.32,10 


51  . 
14. 
17. 
23. 


.3,83 
45,11 

2,19 
51,42 
36,40 
37,51 
37,79 
40,81 


45.  11  .50,91 
45  .  1 1  .  50,46 
27  ■  58  .  4.9,85 
27.58.53,21 


Onb  Revolution  of  the  Micrometer   =  20",880.     Refekencb  Micrombteb  Readinq  =ir,G00. 
middle   wire   for   an    Equatorial   Star  =l6',6.     Assumed  Co-latituue  =  37"  •  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Very  unseltled  night-much  interrupted  by  clouds.  (4)  Times  by  Molyneux,  C'.  9n'.3r.«,  O''.  14'".  0»,  (ii'.  lli'".42«,  fii'.2I">.2n«.    Slow  .52«.  (c)  Negative 

correction  for  runs.  (il)  Times  by  Mulyrieiix,  I]'',  b"'.  2.i«,  r,''j;'".2li\  ti'K  I()'".4",  ti''.  ia"'.27»,  ti''.  14"'.  13«,  (!''.  14"'.  4'J",  lji'.2|i".  14",  (ii'.22i".  ."i",  (ii'.  23"'.  22".     Slow  52". 

(e)  Times  by  .'Molyneux,  7''.  .W'".  53<,  711.  .')4"'.i)7",  7''.  »»'"■  33",  8^  S™.  1«,  li".  4"'.  1",  8''.  1 1'".  I«",  liM2"'..')».     Slow  .'•>2'.  (/}  Faint  from  clouds.  (ff)  Time  by 

Molyneux,  ti''.  4™.  26".    Slow  5tj'.  {h)  Times  by  Molyneux,  71".  49'".  2!)",  7I'.  SO"',  20%  8''.  2°'.  12",  8''.  0°'.  33'.     Slow  5(i«.  (i)  Images  taint— great  motion. 


56 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Mar.  2 


Mar.  3 


Mar.  4 


Mar.  5 


Mai-.  6 


Mar.  8 


Mar.  12 


Mar.  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

H.  C.  104.84.. 

H.  C.  10722. 
(J)  V  Orionis  R. . 

V  Orionis  .. . . 
(h)  a  Cygni  R.  . 

a  Cygni  .... 


(c)  Polaris  R. 
Polaris  R. 
Polaris  R. 
Polaris  R. 
Polaris  . . , 


R. 


a  Cygni 

a  Cygni 

(d)  Zenith  Point 

(e)  a  Cephei  R.  . 
a  Cephei  .... 


R.  ... 
R.  ... 


(/)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(g)  H.  C.  14999. 
(g)  H.  C.  15616. 

(g)  H.  C.  15616. 
(6)  H.  C.  16396. 
(g)  ri  Cancri .... 


(h)  H.  C.  13633.... 
p  Geminorum  R. 
p  Geminorum  . . 


Argelander  7263.  4  .    6,4 

(h)  H.  C.  13427 1.23,3 

{i)  H.  C.  13633 3.  11,4 

(k)  H.  C.  14290 1  .  18,8 

(0  H.  C.  14602 1  .  10,1 

h)  H.  C.  14671... 

H.  C.  14871 0.15,1 

(m)  H.  C.  15255 4.20,1 

Argelancler  9561.0.58,1 

a-'  Ursae  Jlaj.   . 

H.  C.  18115 0.    7,9 

H.  C.  18122... 
(»)  Zenith  Point  ....  4.47,1 


0S. 
©N. 


Microscope  Readinjjs. 


2.    3,9 
2  .  35,1 

1  .  57,0 


32.8 
36,4 
42,5  48,7 
29,6 

99.  S 


11,2 
43,9 

64,5 

40,8 
44,2 


35,0 

26,7 
29,4  38,9 


1  .  48,8 

0  .  40,8 

1  .  29,9 

0.  1,8 
4.  10,5 
4 .  45,9 
0 .  45,4 
4.  35,4 


55,9 

49,1 

38,5 

7,3 
19,2 
53,.-) 
53,2 
43,2 


0.47,3  53,1 


1  .  35,0 


1  .  50,1 


0.  1.5,3 

3.  4,6 

2.  11,0 

4 .  29,4 

3.  11,5 


41,7 


57,1 


21,8 
13,3 

19,4 
35,8 
19,1 


3.  17.9  24,9 
0 .  35,4  40,9 
0.    3,2  11,4 


3.    0,9 
0 .  49,4 


16,2 
31,3 
20,7 
25,9 
17,9 

24,0 
28,4 
66,4 

l'6,2 

54,0 

7,3 
55,1 


13,0 
45,0 

65,0 

42,5 
45,9 
50,2 
37,0 
30,0 
38,1 

57,1 

48,9 

38,9 

10,0 
18,7 
55,9 
54,0 
45,2 

53,4 

42,8 

59,0 


23,0 
13,0 

1.9,9 
37,8 
19,7 

26,0 
43,9 
J  1,6 

16,4 

31,9 
21,0 
26,5 
18,5 

24,6 
28,8 
66,1 

17,2 

56,7 

7,0 
55,3 


4,2 
37,7 

59,3 

37,1 
40,0 
44,9 
31,8 
24,2 
33,9 

49,2 

42,3 

33,3 

4,0 
14,5 
48,4 
48.0 
39,6 

48,0 

37,0 

52,5 


18,2 
7,9 

14,3 
33,7 
14,0 

22,0 
38,0 

7,7 

10,4 
27,7 
16,1 
24,9 
14,7 

20,9 
24,5 
62,4 

13,5 

50,7 

2,5 
50,2 


11,4 
45,0 

64,8 

43,1 
47,0 
50,0 
36,2 
28,4 
40,9 

56,9 

49,6 

39,0 

9,1 
20,0 
54,3 
54,8 
45,9 

53,9 

43,9 

58,5 


24,1 
14,2 

19,9 
38,0 
19,5 

27,1 
42,5 
12,1 

17,7 
32,2 
22,0 
26,1 
18,4 

25,3 
28,9 
66,6 

18,1 

55,6 

6,3 
55,9 


9,3 
40,8 

62,3 

37,9 
40,7 
47,8 
34,4 

27.9 
35,3 

52,9 

45,5 

36,7 

6,4 
15,2 
51,1 
51,2 

40,4 

50,9 
40,2 

55,8 


19,7 
9,4 

16,4 
36,8 
16,0 

23,9 

40,0 

7,9 

12,0 
29,4 
16,8 
25,8 
16,1 

20,9 
24,5 
62,6 

13,9 
52,3 

5,5 
53,7 


11 


+  8,7 
+  9,4 

+  9,3 

+  10,4 

+  5,8; 

+  .9,2 1 
+  12.21 
+  8,5j 
+  10,3 

+  5,1 

+  9,1 

+  9,3 


10,599 

11,322 

11,180 

9,368 

9.532 

11,2,59 

10,671 

11,4.50 

11,450 

8,16/ 

8,162 

9,355 
.9,43" 
6,320 
6,289 
8,444 


+  7,9  10,151 
7,7  10,151 
10,623 
4,529 
4,5.19 


-  .9,8 
-10,7 
■11,5 

+  11,1 
11,9 

+  6,8 


+  7,5 
+  7,7 

+  6,3 
+  9,5 
+  8,9 

+  7,6 
+  9,8 
+  9,2 

+  7,6 

+  7,9 

6,1 

+  9,1 

+  8,2 

+  10,7 
+  8,3 
+  9,G 


+  9,4 


8,0 
7,6 


5,601 
5,870 
8,368 
8.339 
8,149 
8,906 

8,9.99 
9,032 
7,976 
9,668 

7,151 
8,953 
9,419 

12,680 
12,148 
12,148 

11,420 

6,005 

12,607 

12,233 

1.5,1. '35 

16,001 

10,730 

8,670 

9,.507 

6,371 

4,499 

5,130 

10,688 

12,448 
12,448 


C  * 


si 


-2 


+  1 


-2 


+2 

-H 
-1 

+2 


Concluded 
Circle  reading. 


143. 
143. 
143. 
143. 
1 43  . 
176. 
168. 
."21  . 


36 
52 
59 


216.50 
352.  0 
186.49 


38,61 
39,59 
38,91 
37,01 
37,81 
34,19 
49,75 
.37,71 
24,83 
25,14 
.  36,62 


35  .  47  .  24,56 
35  .  47  .  23,78 
35  .  47  .  2.3.65 
35  .  47  .  24,06 
143.    2.37,52 


352. 
186. 
179. 
9. 
169. 


0 

49 
25 
13 
36 


23,6 1 

35,16 

0,97 

6,42 

58,81 


35  .  47  .  22,46 
55  .  47  .  22,55 


143. 
143. 
143. 
143. 
143. 
143. 


40,3,' 
40,34 
40,57 
3,9,74 
39,45 
39,23 


174.26.  23,57 
183.  18.39,03 


183 
170 
210 


18.37,67 
,  15.  17,88 
,  43  .  50,6l 


177..  17.48,14 
.S39.  15.  15,97 
l99-34.45,'-8 


1.54, 
183. 
177. 
182. 
179. 
179. 
180. 
1.98, 
163, 
163, 
178, 
178, 
179. 


7.02 
14,03 
4.5,11 
59,35 
18,74 
0,66 
27,56 
35.  16,14 
56 .  36,03 
41,06 
30,75 
17,92 
0,76 


234  .  22  .  34,92 
233  .  50  .  23,27 


Baioni. 


riiermom 


Int.    Ext 


Inch. 


29,588 

29,599 
29,599 
29,592 

29,540 

29,708 
29,710 
29,674 


29,600 
29,096 

29,620 

29,570 

29,568 

29,549 
29,528 

29,420 


37,1 

35,0 
34,8 
34,9 

37,5 

36,0 
36,0 
47,9 


37,5 

32,0 
32,0 
30,5 

38,9 

32,5 
33,5 
38,2 


37,0  32,0 


38,5 


33,5 


39,0  35,8 

42,9  38,5 
41,2  38,5 


40,5 


38,7 


39,5  37,5 


37,2  36,8 


Refrac- 
tion. 


43,45 


2,9s 
11,11 
45,67 

7,79 


43,25 


7,79 


10,32 


43,51 


5,20 
4,07 

3,99 

9,45 

35,60 

2,20 
21,78 


97.67 

.3,74 

2,18 

3,36 

0,29 

0,29 

1,38 

20,44 

16.31 

16,29 

1,07 

1,08 


83,62 
81,98 


.Apparent  >f.H.D 

from  the 

Observation. 


1  . 

1  , 

1  , 

1  . 

1  , 

34, 

27. 

75. 

75, 

45, 

45, 

1 
1 
1 

1  . 
1 


24 
24 
24 

.24 
24 

,58 
14 
13 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
41 


1,70 
2,68 
2,00 
0,10 
0,90 
37,80 
4.5,18 
17,42 
13.  17,04 
n  .  52,11 
1 1  .  50,95 


24. 
24, 
24  . 
24. 
24. 


1,16 
1,94 
2,07 
1,66 
1,30 


45.  11  .53,15 
45  .  1 1  .  49,98 

27  .  58  .  52,23 
27  .  58  .  55,52 


.24. 
.24. 
.24, 
.24. 
,24. 
,24. 
24. 
,24. 
.48. 


3,00 
2,91 
3,87 
3,86 
4,09 
3,26 
2,97 
2,75 
25,40 


40.  50,13 


41  .  40  .  48,69 
28  .  37  .  1 5,46 
69.    6.  33,24 

35  .  39  .  52,97 
.57  .57  .  14,78 
57.57.  14,09 


12.35 
41  .25 
35.39 
41  .  3 
37.30 
37  .  .30 
39.  7 
56.57 
22.  18 
22  .  19 
36 .  44 
36.44 


46,59 
25,01 
50,17 

9,95 
25,69 

7,61 
36,18 
43,82 
26,96 
32,01 
36,92 
24,08 


92.46.    5,39 
92.  13.52,10 


One  Revolution  of  the  Micrometer   =20",S80.     Reference    Micrometer  Reading 
middle  wire   for   an    Equatorial    Star    =  l6",6.      Assumed  Co-i.Arn  ude  =  37°.  47'.8",00. 


ir,O0O.     One  Interval   from  the 


(a)  Times  by  Molyneux,  fli". 48'". 5!!»,  l''.0'n,25',  l''.B°'.19S  l'>.ll"'.43s,  IK  lym. •22*.     Fast  3".  (b)  Negative  correction  for  runs.  (c)  Times  by  .iMolyneux, 

l''.l>".8»,  li'.l^.a*,   111.  12™.  25",  1''.  13"'.  15»,  li'.22"".21«.     Fait  2».  (d)  Images  faint — great  motion.  (e)  Very  faint.  (/)  Times  by  .Molyneux,  O''.  41t"'.  2lis, 

0i'.51"'.2S',  Oh.  aam.  ,55»,  1''.  0'".  3ti»,  li'.y"'.  l(i<,  l''.ll'".2s,  II'.  15"'.45>,  Ih.  HiKi.SUs.     Fast  1«.  {g)  Faint—sky  thick.  (h)  Faint  and  diffused.  (i)  Faint. 

{kj  Diffused  at  times.  (/)  Diffused.     The  Micrometer  readings  for  these  .stars  liave  been  diminished  10'.  (m)  Thin  clouds  rising  from  N.W.  (n)  Oscil- 

lating. 
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Month 
and 
Day. 


Mar.  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Argelander  7263 

I].  C.  l.S08^2 

(/))  H.  C.  13427 

h)  H.  C.  13770 

H.  C.  14602 

(6)  H.  C.  14738 

H.  C.  14999 

e  Hydrije  

<r'  UrsiE  Maj.    .. . 

H.  C.  18115 

H.  C.  18122 

(6)(c)H.  C.  18554  ... 

Zenith  Point 


Mar.  15  {l,)(d)Q  S.  L, 
{d)  0  N.  L. 


Mar.  16 


Mar.  17 


Mar.  19 


I 


Mar.  21 


©S.  L. 
©N.L. 


Zenith  Point  , 
(6)  H.  C.  14290.. 

H.  C.  U()71.. 
(6)  H.  C.  14738., 

Rediiill  1238  . 

Redhiil  1243  , 
(h)  H.  C.  173.50.. 
(li)  83  Cancri  R.  . 
(d)  83  Cancri  .... 


(h)  H.  C.  15812.... 

H.  C.  Ifi201.... 

H.  C.  Hi435.... 

Redhiil  1238  ... 

Radcliffe217l.. 

Redhiil  1258  ... 

<r»  Ursoe  Maj.  R. 
(f>)  0-^  Ursae  Maj.  .. 
(e)  H.  C.  1811.5.... 

H.  C.  18122.... 

H.  C.  18554.... 

H.  C.  18722.... 

Zenith  Point  ... 


(/)0S.  L 

(/)0N.L 

Mar.22    (ff)  0  S.  L 

{/>){g)Q  N.L 

H.  C.  13770.... 
p  Geminorum  R. 
p  Geminorum  . . 
H.  C.  14738.... 
H.  C.  14999  ■••• 
H.  C.  15616.... 
H.  C.  1 58 1 2 . . . . 
(h)  Zenith  Point  ... 


4 .  3(5,8 
2  .  25,4 

0.  14,1 
2  .  59,5 


Mar.23    (6)0S.  L.  ... 
i         ©N.L.... 


Microscope  Readings. 


/         // 


37,2 
28,5 
5,9 
16,3 
32,(), 
27,3 
28,3 
32,9: 
21,7 
57,8 

19,0 
45,9 


44; 

59,3 

23,4 

13,7 

9,2 


4 .  54,6 
0.  7,5 
2  .  24,3 


38,7 
45,8 
12,5 
53,4 

19,4 
57,4 
11,9 
15,7 


44,9 
3»,3 
12,3 
25,0 
40,1 
35,0 
35,9 
38,5 
28,9 
64,8 

25,5 
53,0 

40,2 
30,2 

19,0 
68,0 

52,4 
66,2 
31,3 
21,5 
18,0 

62,9 
14,1 

32,1 

47,5 
53,9 
20,4 
62,2 

28,1 
(i6,4 
19,5 
24,3 


51,9  58,9 
47,4  5.%6 
44,6!  51,6 

5.S,2J  58,6 
48,J  56,1 


47,8' 
41,0 

57,1 

52,6: 

19,0 

22,8' 

37,9 

8,8 

27,4 

47,6 


4.47,1 
2 .  36,3 


53,9 
4.5,5 
66,3 
58,1 
27,1 
33,0 
45,0 
14,9 
36,0 
54,2 

52,4 
43,3 


46,9 
38,8 
13,7 
24,1 
41,2 
34,0 
36,9 
38,7 
28,3 
67,0 

26,1 
55,4 

41,0 
30,9 

1.0,6 
67,1 

54,0 
66,7 
31,9 
20,4 
18,0 

63,4 
14,5 
31,9 

46,0 
54,1 
20,0 
63,1 

29,4 
67,1 
19,9 
24,9 

59,1 

55,4 
54,0 

58,0 

54,7 

54,0 
46,4 
67,2 
61,0 
27,7 
32,6 
46,2 
17,0 
35,0 
57,6 


40,6 

33,3 

10,4 

21,3! 

38,0; 

31,0; 

33,0  ! 

33,7; 

24,4  1 

62,2 


47,6 
3.9,5 
l.S,8 
25,9 
40,9 
35,0 
38,7 
39,1 
27,2 
64,8 


21,2    25,8 
48,2    53,8 


35,9 
25,5 

14,7 
62,1 

48,2 
63,3 
28,3 
17,7 
13,9 

60,9 
10,4 
27,5 

43,2 
50,4 
18,1 
57,5 

24,5 
6l,4 
16,5 
21,2 

56,0 
51,3 
47,3 

54,0 
50,8 

48,8 
41,9 
61,2 
55,4 
24,0 
28,1 
41,8 
11,4 
31,7 
50,3 


52,3    49,8 
44,7    39,0 


42,6 
33,0 

20,4 
68,9 

53,7 
68,7 
33,4 
22,7 
18,7 

64,2 
14,2 
35,2 

50,1 
55,9 
21,5 

64,9 

29,9 
6.%3 
20,0 
26,3 

60,2 
57,0 
53,3 

59,5 
55,5 

54,5 
47,2 
65,3 
58,0 
27,9 
32,1 
47,2 
16,1 
37,4 
55,0 

53,0 
45,2 


42,8 

34,2 
11,1 
22,7 
39,0 
32,7 
31,1 
37,5 
26,5 
62,5 

24,0 
50,0 

41,0 
28,9 

17,6 
64,2 

4,9,0 
65,3 
29,2 
18,9 
12,4 

60,0 
12,2 
28,5 

43,5 
49,5 
18,9 
56,4 

23,8 
61,5 
16,4 
20,4 

56^9 
51,7 
48,2 

57,0 
.52,1 

51,1 
44,5 
6l,l 
55,9 
23,1 
27,7 
41,8 
13,3 
32,3 
50,8 

52,5 
42,2 


o.o 


£•= 


+  7,5 
+  6,8 
+  8,8 
9,3' 

+  9,3j 
+  9,3J 
+  10,6, 
+  7,5' 
7,1 
+  7,7 

+  7,7 
+  9,8 


I! 


7,015  -1 

7,300  -1 
10,868 

9,041 

9,^99 

7,312  -1 
ll,556j 
10,961} 
1.3,212 

9,670 
1 0,308 
12,259 
10,591 


10,1 13,071 

+  7,6)13,071 

+10,2  10,928 
+   1,5  10,928 


7,0 
+  8,9 
+  5,5 
+  7,0 
+11,7 

+  7,6 
+  9,1 
+  6,4 

+  5,7 
+  4,4 

+  9,8 
+12,2 

+10,1 
+  8,3 

+ 
+ 


4,8 
4-,7 

6,0 

7,2 
6,6 

+10,7 
+  5,3 

+  6,8 

+  7,4! 
+'  9,G\ 
+  10,5 

+ 
+ 
+ 


6,4 

9,1 
6,8! 
7,4! 
8,6 

8>4, 


10,.556 

8,424 

6,701 

9,579 
13,620 

9,902 

8,458 
14,895 
14,895 

11,610 

9,018 

7,933 
12,887 

9,238 
14,208 
15,692 
15,692 
10,752 

11,299 

8,236 

7,228 
10,530 

8,543  -1 
8,543|  +3 

7,342 

7,342 

8,233 
12,909  -li 
12,909  +  i 

7,290 
12,045 

7,047 

8,278l 
10,630| 


+2 


-1 

-2 


+1 

-1 

+  li 


+  15 
1 
2 

-1 

-2 


+2i 

+2i 


+3^ 


8,311,899-2 
7,8n,899| 


Conclude'l 
Circle  reading. 


154. 14 
162  .  42 
183.  3 
183.30 
|l79.  8 
1 183. 34 
174.26 
224 .  42 
163. 57 
178.22 
178. 22 
185.  17 
179  •  25 


233  .  58  .  5.6,97 
233  .  26 .  46,50 


233  .  35 
233.    3 


179.25. 
182.40. 
179-  7, 
183.34, 
150.40, 
150.41  . 
176. 10. 
325  .  28  . 
213.21 . 


,  7,91 
,  53,45 
,  1,3,43 

3  2 

,  14,'99 

,  49,25 

.  23,42 

38,20 

40,79 

31,78 

,  18,96 

56,91 

1,15 


18,60 
6,62 


0,74 
58,72 
59,62 
48,65 
20,81 

39,39 

54,0s 

50,85 

9,24 


185. 
174. 
181. 
150. 
150. 
150, 
14, 
163, 
178. 
178. 
185. 
184. 
179. 


28 
22 
16 
40 
41 
24 
52 
57 
22 
22 
17 
8 
25 


31,86 
33,25 
.23,12 
,20,81 
37,70 
,  19,07 
,  24,87 
,  .-^9,28 
,  28,.96 
,  17,53 
,  55,29 
,  l.S,32 
,  0,71 


231. 
231. 

-'31  . 
230. 
183. 
339 . 
199. 
183. 
174. 
183. 
185. 
179. 


.36. 
,  4. 

.13. 

41  . 

.30. 
,  15. 

,34. 
,34, 
,  26 . 
.  18, 
,  28  . 
,25. 


230 .  49 
230.  17 


48,08 
45,71 

8,72 

1,86 

2,13 

17,10 

45,06 

47,92 

21,90 

.  36,67 

30,87 

,  1,65 

31,86 
.23,71 


Barom. 


Inch. 
29,406 

29,396 
29,396 
29,368 

29,368 
29,200 
29,156 

29,150 
29,180 
29,180 
29,168 

29,168 
29,168 

29,500 

29,690 
29,790 

29,799 

29,799 

29,668 


Thermom 


Int. 


Ext. 


38,0  32,5 

37,0  31,5 
36,5  31,0 


35,0 

34,9 
38,5 
42,0 

43,8 
43,5 
43,5 
43,5 

42,5 
42,0 

41,0 

40,9 
40,0 


30,0 

30,0 
43,6 
52,5 

44,5 
42,0 
41,5 
40,0 

39,5 
39,4 

40,2 

40,5 
35,0 


39,534,9 
40,0  33,5 
41,0  48,5 


Refrac- 
tion. 


27,87 

17,78 

3,77 

4,24 

0,29 

4,33 

.5,18 

60,07 

lfl,46 

1,08 

1,09 

6,12 


80,65 
79,07 

77,93 

76,42 


3,27 

0,28 

4,17 

31,62 

31, .59 

3,26 

38,82 


6,15 

.5,11 

1,S8 
31,74 

sr,7i 

32,12 
16,02 

1,05 
1,06 
5,97 
4,79 

75,29 
73,86 

74,66 

73,25 

4,26 

21,93 

4,35 
5,21 
4,07 
6,36 


72,36 
70,99 


Apparent  N. P.O. 

from  the 
Observation. 


12.  35 

21  .  4 
41.25 
41  .  52 
37.30 
41  .  57 
32.  48 
83.    5 

22  .  19 
36 .  44 
36 .  44 
43.  40 


,  46,89 

42,52 

,  24,05 

,  14,36 

.21,55 

0,43 

25,09 

45,12 

31,18 

37, 

24,72 

9,88 


.92.  22.23,47 
91  .  50.  12,42 


91 
91 


41. 

37. 
41  . 

9. 

9. 
34. 
71. 
71. 

43. 

32. 
39. 

9. 

9. 

8. 
22. 
22  . 
36'. 
36. 
43. 
42. 

90. 

89. 

89. 
89. 
41  , 
57. 
57. 
41  , 
3-2. 
41  . 
43. 


58  .  43,38 
26 .  29,89 


3. 

30. 
57. 

1  . 

3. 
32. 
43. 
43. 

50. 
44. 
38. 

1. 

3. 
45. 
19. 
19. 
44. 
44. 
40. 
30. 

0. 

28. 


9,25 
6,60 
0,08 
56,45 
15,06 
58,08 
56,71 
55,32 

4.5,30 
35,43 
32,29 
56,36 
13,28 
54,2.4 
27,82 
30,55 
35,20 
23,76 
8,55 
25,40 

9,72 
5,92 


36 

4 
52 
57 
57 


2.0,73 
21,46 
12,74 
14,48 
13,.'54 
56 .  58,62 
48  .  23,04 
40 .  47,09 
50.  43,58 


89.  12.50,57 
88.40.41,05 


Onb    Revolution  of  the  MicnoMKTKR  =20",880.      Referknce  MicnoMKTER  Reading   =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6",6.     Assumed  Co- latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval   from  the 


(a)  Very  faint — clmidg  rising  from  the  north.  (4)  Negative  correction  for  runs.  (c)  Sky  somewhat  tliick— unfavourable  for  the  estimation  of  magni. 

tudea.  (,'!)  Faint — thin  clouds.  (c)  Coarse  double.  (/J  Faint clouds  passing — observation  not  considered  good.  (</)  Inteirupted  by  clouds — great 

boiling  motion.  (A)  Very  faint,  and  great  motion. 
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T 


Month 
and 
Day. 


Mar.  24 
Mar.  27 


Mar.  29 


Mar.  31 


Apr.  2 


Apr.  5 


Apr.  6 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)0N.  L.. 


Microscope  Readings. 


4.  57,7;  65,1 


(6)0S.L 0 

(/;)  0  N.  L 3 

(c)  Polaris  R 1 

Polaris  R.  ... 
Polaris 

(d)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Zenith  Point 4, 

Proc3'on  R 1 . 

(rt)  Procyon 3  . 

Gr.  1374 1  . 

H.  C.  15616 2, 

H.C.  16210 1  , 

H.  C.  16435 |o. 

Redhill  1238  .. 

Redhill  1243  .. 

V  Ursae  IMaj.  R. 

i;  Ursae  Maj 

(/)Regiilus  K 

Regulus 


(e) 


.  35,6i  44,6 
■  2<),0'  37.9 
,24,0  31,1 

,  26,7  35,0 

.    1,9:10,6 


0S.  L 

0N.L 

Zenith  Point  . . . . 

(g)  A  UrsiB  Min.  SP., 

A.  Ursffi  Min.  SP., 

\  Ursa;  Min.  SP., 


2 .  56,9 
0  .  55,8 
4 .  46,8 
2 .  24,4 


3  .  29,3 


0S.  L. 
0N.L. 


H.  C.  16427... 

V  Ursae  iMaj.  R. 

(a)  V  Ursae  Maj.. .. 

{k)  83  Cancri  R.  .. 

(a)(Ji)  83  Cancri  . . . 


V  Ursae  Maj.  R. . . 
(a)  u  Ursae  Maj 

a  Ursas  IMaj.  R.. . 

a  Ursae  Maj 

(j)  Zenith  Point  .... 


45,0 
57,6 
17,6 
14,6 
32,0 
47,3 
7,1 
6,7 

21,0 

18,8 

2,3 

4,8 


2. 
0. 

3. 
:2  , 
4. 
1  . 


{k)  H.C.  16427 

e  Hydra;  R 

e  Hydra?  

a'  Ursx  Maj.  R. 

<t'  Ursae  Maj 

H.  C.  18122 

Argelander  9703 , 

H.  C.  18554 

(I)  H.  C.  19954 

42  Leonis  Min.  R 

42  Leonis  Min. . . 
(m)  Zenith  Point  .. . . 


4,8 
3,0 

29,7 
1,6 
50,5 
13,0 
26,4 

42,1 
29,2 

9,1 
22,2 


52,9 
63,9 
24,1 
22,9 

89,1 
55,4 
15,9 
15,2 

28,8 

28,1 

7,4 

10,8 

66,1 
63,8 
53,5 
31,9 


37,3 

10,9 
10,7 

37,0 
8,9 
57,1 
17,9 
30,4 

48,8 
37,7 
15,5 
29,7 


4 .  47,0j  54,8 


.  29,3,  38,9 


8,8 

25,1 

4,4 


15,6 
31,9 
12,5 


.11,0:18,9 
41,4  49,1 


34,8 
33,0 

9,1 
58,0 


41,7 
43,1 
15,5 
65,0 


41,7|  49,4 


62,0 

41,9 

34,8 
30,8 

33,7 

9,1 

f>3,6 
63,8 
23.2 
22,9 
38,8 
55,0 
15,3 
14,9 

31,8 

28,4 

8,3 

10,0 

63,5 
61,5 
55,3 
31,4 


36,4 

.9,8 
7,1 

37,7 
99 
58,2 
19.4 
31,2 

50,8 
37,2 
18,0 
29,9 
55,5 

37,9 
15,9 
30,3 
11,8 
18,5 
49,2 

41,9 
42,1 
18,0 
64,3 
50,1 


60,7 

38,9 
32,0 
25,1 

28,8 

5,i 

49,5 
60.0 
W,9 
19,1 
35,8 
52,1 
14,0 
11,1 

25,6 

25,0 

2,1 

6,7 

59,8 
5,9,9 
49,7 
27,5 


33,5 

7,9 
6,2 

33,5 
5,0 
54,9 
13,8 
27,1 

44,8 
34,8 
12.4 
26,1 
49,5 

34,0 
10.9 
27,9 
8,1 
14,3 
46,8 

38.9 
38,5 
12,5 
62,0 
44,3 


64,8 

44,9 
36,8 
30,5 

35,5 

9,9 

54,0 
63,4 
26,0 
25,2 
40,1 
57,2 
16,8 
l6,4 

32,7 

28,6 

7,3 

10,9 

64,2 
63,8 
54,3 
32,9 


38,8 

9,0 
9,1 

35,9 

6,7 
57,1 
17,2 
31,4 

50.0 
37,9 
16,4 
50,8 
53,9 

37,8 
14,7 
32,6 
10,7 
18,1 
50,9 

43,1 

42,9 
14,6 
64,0 
49,4 


62,7 

40,0 
33,1 
26,4 

31,8 

7,8 

49,3 
60,8 
22,6 
1.9,1 
36,4 
51,3 
1.3,1 
9,S 

28,4 

24,3 

4,6 

9,1 

60,0 
58,1 
49,7 
27,1 


32,5 

10,1 
8,1 

[33,1 

4,3 

53,0 

15,0 

30,2 

44,1 
33,6 
12,2 
25,4 
48,7 

32  8 
11,8 

28,2 

7,8 

15,3 

46,2 

39,1 
37,8 
13,2 
61,1 
44,6 


.2^ 


4  8,6 

+  7,1 
+4,7 
+4,1 

+5,7 
+4,2 

+6,9 

+4,2 
+4,6 
+3,3 
+5,4 
+3,1 
+7,8 
+7,9 

+4.9 
^3,9 
+4,5 
+6,2 

+4,3 
+8,5 
+4,9 
+3,5 

+2,7 

+3,0 
+6,5 

+7,0 

+4,8 
+8,6 
h5,8 
+6,0 

+6,3 

+5,7 
+7,1 
+.9,3 
+7,6 

+  5,3 
+7,3 
+2.9 
+6,8 
+3,7 
+8,9 

+  4,5 
+7,8 
+5,7 
+9,4 
+7,9 


14,865 

11,943 

11,943 

7,309 

7,421 

10,942 

10^530 

9,400 

9,330 

10,565 

11,556 

11,. 556 

9,201 

8,241 

.9,153 

7,751 

10,652 

6,960 

9,372 

9,372 

17,081 

17,084 

9,440 
9,440 

10,607 
9,190 
9,562 

12,770 

11,281 
11,281 

13,107 

13,819 
13,819 
17,740 
17,740 

12,884 
12,884 
13,250 
13,250 
10,583 

13,189 

7,730 

7,730 

10,039 

1 0,039 

6,207 

6,782 

7,499 

8,201 

15,684 

15,684 

10,371 


-2 
+i 


-2 


-2i 


-2 

-1 
^1 


-2 

-1 
+  1 


+  H 

-H 
_  i 

2 


-2 

+1 

-2 

+  1 

+  1^ 


229.53.51,92 


Condude<l 
Circle  reading. 


229. 
228. 

35. 

85. 
143. 
143. 
143. 
143. 

179- 
312, 
226, 
1,57. 
183. 
174, 
181  . 
1.50. 
150, 
6. 
171. 
319, 

219. 


20.92 
1495 
1.9.33 
19-76 
2  .  44,02 
2.4.?.8] 

2.  41.90 
2  .  43,58 

25.    0,91 
46.50,21 

3.  10.37 
58,35 
3.5,13 
31.81 
22,74 
19.8  + 
36fi9 

1,74 
.59,84 
58,56 

2,18 


228  .  28  .  34.24 
227  .  56  .  33,34 
179.25.  0,5 
1 40  .  32  .  56,60 
140.32.56.60 
140.32.56,01 

227  .  42  .  2,60 
227.10.  1,51 


181. 
355  . 
183. 
325. 
213. 


37. 
46. 
3. 
28  . 
21  . 


51, ,92 

6,86 

56.26 

55.51 

8.46 


355.46.  7,14 
183.  3.55.92 
9  .  40  .  2(),60 
16.9.  9-40,57 
179.25.  1,50 


181 

314 
224 
14 
163 
178 
178 
185 
158 
338 
200 
179 


,37. 
.  7. 
,42. 
,52, 
,57. 
,22, 

22 , 

17. 

47. 

35. 
.  14, 

25. 


50,04 
21,46 
37.78 
28,3 1 
36,37 
27,80 
16,06 
53,27 
38,42 
36,08 
24,93 
1,0) 


Baroni. 


Inch. 


28,940 
29,996 
.30,000 


Th< 


Int. 


43,5  50,6 


Kxt. 


48,5 


50,2 


56,0 


58,5 


30,084 
30,088 

30,088 
30,088 

30,080 

30,084 

29,800 
29,444 
29,444 

29,950 
29,968 

30,008 
30,008 


,30,010 
30,000 


49,2  51,0 


49,1 

47,8 
47,0 

51,0 

52,5 

51,9 


49,0 

43,5 
42,9 

59,5 

54,0 

52,3 


44,940,5 
44,540,2 


46,0 
44,2 


43,8 


40,0 


47,5  44,0 


47,0  42,8 


46,5  42,0 
44,941,0 


Refrac- 
tion. 


68,00 

68,14 
66,87 
42,19 


61,71 

23,64 
3,.99 
5,17 
1,.90 
32,14 
32,11 
7,75 

49,03 


66,02 
64,79 

46,72 


64,58 
63,39 

2,26 
3,72 

39,28 


3,76 
10,76 


2,28 
59,59 

16,37 

1,08 

6,11 

22,36 
22,59 


-Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


40, 
41  , 
41  , 

71. 
71. 


39. 
83, 
S3, 
22. 

22 

si)"! 

36. 
43. 
17. 
58, 
58, 


38. 

36,15 

6. 

28,91 

24. 

7,39 

24. 

6.96 

24. 

8,92 

24. 

8,71 

24. 

6,80 

24. 

8,48 

88.  17.    6,27  T 


87, 

1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 


84 .  26 , 
84 .  26 , 
15.43, 
41 .40, 
32  .  44 , 
39  .  38  , 


9. 
9. 


30.19 
30.  19 

77.22 
77.22 


20,41 
1.9,17 
41,80 
46,21 
33,73 
31,73 
54,79 
11,67 
59,42 
59,18 
59,38 
58,30 


86.51.47,71 
86.  19.45,58 

-1.5.  42,67 
-1.  5.42,67 
-1.    5.43,26 

86.  5.14,63 
85.  33.  12,35 


0. 
26. 
26. 
43. 
43. 


0,08 

6,36 

6,48 

53,27 

54,24 


41.26.  6,12 
41.26.  6,18 
27.  31  .32.14 
27  .  31  .  36,31 


59.59,31 
5.  47,14 
5  .  44,36 
1 9  ■  24,33 
19  .  26.94 
44 .  33,7 1 
44.21,97 
6,37 
23,05 
55,52 
54,51 


40 

9 
36 
36 


One    Revolution    of  the    .Mk  uoMKTEn  =  20",880.      Rekkkbnck    Michomkter  1{eadiwo=  ir,000. 
tniddle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6',6.     Assumed  Co-latitude  =  37° .  47' .  8",00. 


Ons  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (/,)  Unsteady— limbs  ill  defined. 

ll'.13m.52».     Slow,  18'.  {,!)  Unsteady.  (e)  Faint— strong  moonlight. 

Jh.SO^.H".     Slow,  20».  (h)  Faini  troiu  clouds.  (t)    Faint  and  unsteady. 


(c)   Times  by  Jlolyneux,  0'>.46">.3«,  0i'.47n,.20«,  0*.  54".  34»,  Ih.S^.Sls,  !•'.,')•>'.];}«, 
(/)  Mercury  waving.  (ff)  Times  by  Jlolyneux,  J"".  40™,  34«,  J''.  4lin>.  3U', 

(k)  By  daylight— faint.  (/;  Very  faint.  (w)  Very  unsteady. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


$9 


Month 
and 
Day. 


Apr.   9 


Apr.  1 1 


NAME  OF 
OBJECT. 


Apr.  IS 


Apr.  14 


I 


Apr.  17 


Apr.  18 


(a)  Polaris  R. 
Polaris  K. 


H.  C.  1()9.54 

(6)  37  Ursa;  Maj.  R. 

37  Urste  Maj.  .. 

a  Ursa3  IMaj.  R. . 

«  Ursae  Maj.  .. . 

H.  C.  a  1 379 ... . 
(6)  Zenith  Point  ... 

(c)  Zenith  Point  ... 

0-'  Ursa?  Maj.  R.  . 

o-'  Ursae  Maj 

a  Cephei  SP. .. . 

Gr.  158(5 

Rej;ulus  R 

Rejjuius 

(A)  H.  C.  19954..... 
(6)(f/)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris  R 

Polaris  R 


(«)  Zenith  Point 

e  Leonis 

Regulus  R.  .. 

Refrtilus 

(6)  0  Crateris  . . . 

\  Draconis  . . . 


(6)(/)H.C.  21379.. 

A  Draconis  R.  . . 

(ft)  A.  Draconis 

(§■)  f3  Leonis  R 

/j  Leonis 

(/«)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(/i)(i)  Zenith  Point.. 
a  Cephei  SP.  R. 
a  Cephei  SP.  ... 
H.  C.  18722.... 

V  Ursse  Maj.  R. . 

V  Ursa?  Maj 

Regulus  R 

Regulus 

H.  C.  21340.... 
H.  C.  2 1 3r>.'i .... 
\  Draconis  R.  . . 
A  Draconis 

(k)  Polaris  R 


Microscope  Readings. 


1  .  27,2  35,1 


55,7  65,1 
52,2  59,0 
11,1120,0 
34,0141,5 
46,2  54,7 
1(1,9;  26,8 
4  .  47,9  54,4 


47,.^ 
44,3 
50,0 
3,2 
47,8 
18,9 
22,8 
35, 
10,9 

.19,0 

.20,0 


45,5 
50,8 
17,8 
18,9 
17,3 
12,2 

4'),9 
16,9 
3,1 
12,0 
22,3 
17,9 

,  54,5 
,51,4 


3 .  20,8 


■:4 

.I2 

.13 
0 
0 
0 

.2 
0 
0 


.45,7 

.  2,4 
,  0,2j 
.  0,9, 
53,6 
45,7 
29,4 
31,6 
22,1 


55,8 
53,9 
60,0 
1 3,2 
55,1 
2fi,l 
30,0 
43,6 
19,1 

29,0 

29,0 


52,6 
59,8 
24,0 
25,0 
22,6 
19,7 

56,9 
24,4 
10,9 
18,9 
29,8 
27,5 

64,9 
59,0 

28,7 


53,2 
11,8 
8,3 
9,3 
61,9 
54,5 
35,1 
,38,5 
29,2 


,  54,8  62,3 
,  42,5'  52,4 
,51, 4!  58,9 


3S,3 


63,9 
58,5 
19,5 
41,5 
52,8 
25,2 
55,0 

55,4 
51,2 
57,3 
9,5 
54,9 
2(),0 
27,2 
42,8 
1(5,8 

26,1 

27,0 


54,1 
57,3 
23,5 
23,0 
21,3 
18,2 

53,4 
23,7 
9,1 
18,3 
28,7 
23,9 

60,0 
57,2 

2(5,5 


52,7 

9,3 

5,9 

7,2 

61,3 

51,5 

34,0 

35,9 

28,9 

(12,0 
49,1 
58,2 


27,7 


61,2 
54,9 
15,9 
37,4 
51,3 

21,9 
51,2 

51,1 
47,6 
55,4 
8,2 
51,3 
20,9 
24,4 
40,(5 
13,5 

23,(5 

22,0 


48,2 
54,4 
18,7 
21,9 
18,8 
16,4 

51,8 
19,8 
(5,8 
14,8 
25,2 
22,3 

59,3 
55,4 

24,9 


49,9 
6,0 

■%7 
6,0 
5(5,8 
50,9 
30,8 
33,9 
25,9 

56,9 
47,6 
53,(5 


33,4 

64,8 
59,4 
20,1 
43,1 
55,5 
2(5,8 
55,7 

54,9 
52,7 
58,5 
9,1 
54,9 
25,9 
29,9 
4(5,1 
17,2 


29,9 


59,0 
5.5,3 
16,0 
37,7 
50,1 
20,3 
50,6 

50,2 
47,7 
54,9 
7,2 
50,8 
22,0 
27,3 
40,1 
14,9 


27,5 

24,1 

28,0 

23,5 

53,9 

47,5 

58,0 

53,8 

23,4 

20,4 

24,1 

23,2 

21,1 

21,7 

19,0 

16,0 

54,7 

50,4 

22,9 

20,0 

8,5 

5,4 

18,9 

14,8 

29,9 

26,3 

25,0 

21,8 

(52,4 

58,6 

57,8 

56,3 

26,4 

25,1 

54,0 

49,4 

10,3 

5,3 

5,9 

4,5 

8,9 

5,4 

61,8 

57,5 

55,0 

49,6 

34,9 

31,3 

39,5 

3(5,4 

29,7 

26,7 

62,0 

57,1 

51,2 

45,7 

59,0 

53,8 

+5,8 

+.5,4 
+4,9 
+4,2 
+4,5 
+7,1 
+2,8 
+6,1 

+6,8 
+3,3 
+2,4 
+4,5 
+7,7 
+5,0 
+4,(5 
+4,(» 
+7,6 

+6,6 

+2,6 


+6,5 

+7,5 
+2,6 
+5,5 
+6,7 
+4,2 

+5,8 
+6,0 
+5,3 
+8,6 
+2,4 
+3,5 

+7,6 
+4,6 

+3,5 


+5,2 
+4,4 
+5,3 
+4,9 
+5,7 
+4,9 
+5,7 
+6,9 
+5,2 

+4,7 
+6,4 
+7,9 


E.S 


7,656 
7,928 

9,408 

12,720 
12,720 

14,520 

14,520 

7,949 

10,.597 

10,655 
9,0.94 

9,09  * 
11,515 

6,769 
15,0(55 
15,06 
11,232 
15,456 
15,033 
12,563 
12,612 

8,281 

8,240 

10,543 
10,459 
14,898 
14,898 
11,554 
11,931 

12,224 

11,5.32 

ll,,5.'i2 

9,256 

9,256 

7,672 

7,781 

6,778 

11,438 

11,239 

12,6.S0 

12,674 

10,,531 
ll,3.'i3 
11,333 
8,010 
1 3,560 
1 3,560 
12,581 
12,581 
15,170 
18,732 
I6,3(i0 


-l-l 


Conclufled 

Circle  reading. 


35.47.  13,39 
35.  47.  14,51 


-H 


158, 
4. 

173. 
9. 

169. 

i59. 

179. 


47. 
58, 
51  , 
40. 
9. 
24. 
25. 


35,22 
1.9,93 
41,50 
24,79 
38,48 
26,92 
0,84 


+2 


-  i 
-2 

+2i 


-2 
+  i 

-2 


-1 


179. 
14, 
163, 
113, 
158, 


25, 
52. 
,57. 
40, 

7. 


319-49 

219.  0 

1.58.  47. 
143.  2, 
143.  2, 
143.  2. 
143.  2, 
35  .  47  , 
35  .  47  . 

179.25. 
207. 14, 


319. 
219. 
245, 
161. 


49 

0 

39. 

33. 


0,75 

28,74 
35,97 
57,82 

21, a 

58,65 
2,41 
3(5,73 
51,34 
52,24 
53,02 
51,99 
11, .08 
12,17 

0,89 
7,97 

5.9,89 
1,55 
8,74 

57,79 


Uaroin. 


Inch. 


Therniom. 


Int. 


Ext. 


29,158  4S,950,5    41,68 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P.D, 

from  the 

Observation. 


29,368 


48,5 


48,5 


29,360  48,5  47,8 


29,808 


51,0  50,7 


29,808  51,8150,0 


16,360'  +1^ 
6,195| 


1.59. 

17, 

161, 

322, 

216, 

35, 

35, 

35, 

143, 

143. 

143. 

143. 

179. 

65. 
113. 
184. 
6. 
171. 
319- 
219- 
159. 
159. 

17. 
161. 

35. 


24 

16 

33 

31 

18 

47 

47 

47 

2 

2 

2 


25, 

9, 
40, 

8, 
52, 
57, 
49. 

0. 
19. 
17. 
16. 
33. 
47. 


,  26,89 
,  8,79 
,  56,04 

53,06 

3,91 

■    9,74 

.9,21 

,    9,31 

51,96 
,  52,26 

52,13 

51,71 

0,57 

2,30 

58,2() 

9,06 

5,35 

58,38 

59,55 

3,10 

0,10 

45,72 

7,33 

57,28 

10,02 


29,808 
29,890 


50,8  48,5 
52,0  57,0 


30,012  51,0 
30,030  48,5 


29,880  49,5 
49,5 


29,920 


21,55 
5,57 

10,37 

20,88 

16,00 

127,61 
22,58 
48,02 

21,88 
42,16 


47,5    30,93 
48,45 

4,5,5133,01 
18,97 


46,0 
46,0 


51,3  54,4 


29,890  '53,5  53,0 


21, .33 
18,86 

43,92 

42,43 


1.24.  13,77 
1.24.12,65 


17, 
32. 
32. 

27. 
27, 
17. 


9 .  20,83 
13.43,34 
13.43,09 
31  .  3,3,68 
31  .  .35,27 
46.  13,20 


22. 19. 
22.  19. 
-27  .  59 . 
16.29. 
77  .  22 . 
77 .  22  . 
17.   9- 

1  .24. 

1.24. 

1.24. 

1  .24. 

1  .24. 

1  .  24. 


24,01 
27,22 
2'54 
5,70 
58,12 
57,68 
22,10 
16,43 
17,33 
18,12 
17,08 
14,61 
14,42 


29,894 


29,799 


52,0 


48,5 


52,8  62,5 


127,35 

4,77 
7,55 

47,90 

21,,33 
21, ,35 
18,77 

41,57 


65.36. 

77.22. 

77 .  22  . 

104.    3. 

19.55. 

17.46. 
19.55. 
19.55. 
74 .  40 . 
74 .  40 . 

1  .24. 

1.24. 

1  .  24. 

1  .  24. 

1  .24. 

1  .  24 . 

1.24. 


-27. 

-27. 
42. 
30, 
30. 
77, 
77. 
17. 
17, 
19. 
19. 
1, 


59. 

59. 
30. 
19. 
19. 
22  . 
22. 
40. 

39. 
55. 
55. 
24. 


46,01 
57,45 
57,11 
28,86 
45,93 

12,99 
40,92 
44,61 
59,43 
5,5,26 
1(5,40 

16,93 

1(5,83 
16,96 
17,26 
17,13 
16,71 


1,08 
1,66 
21,26 
55,(57 
58,26 
56,9: 
58,43 
46,20 
31,80 
42,47 
45,94 
16,98 


One   Revolution  of  the  MiCROMETKa  =20",880.     Reference  Micrometer 
middle    wire    for    an    Eipiatorial    Star    =  1()",6.       Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'. 


Reading  =  ll',000. 
8",()0. 


One  Interval  from  the 


(a)  Times  by  Jlolynoux,  O''.  44™.  57«,  Oh.  4!1".  0".    Slow,  35«.            (6)  Negative  correction  for  runs.            (c)  Oscillating.            (d)  Times  by  Molyneux,  ()''.!>h"'.R% 

Ih.  S™.,!!",  liMi".  34«,  Ii'.il'".  1!«,  li>.23'".  LV,  li'.2;i"'.4:i».     Slow.  3!)«.              fe)  Flickering.  (/■)  Very  faint.              (</)  A  mere  blnr.              (/,)  Times  by  Molyneux, 

Oi'.47'".  U»,  0".  47'".  5«»,  Oi'.4!(".57',  Qi'.  ,W™.  12»,  Ih.  5"'.  16»,  I^.t?".;'.  IMS".*.    Slow,  45».  (()  Oreat  motion.          (k)  Times  by  Molyneux,  0''.  45"'. 2t)»,  0". 4tj"'.  2»S 
0i>.4r'.4()«,  (H>.d8".43',  Ok.Syn.67».    Slow,  46'. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Uay. 


Apr.  18 


Apr.  19 


Apr.  20 


Apr.  22 


Apr.  23 


NAME  OF 
OBJECT. 


Polaris  R 

Polaris  U 

Polaris 

Polaris 

(a)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

a  UrsEB  Maj.  R. 

(b)  111  Ursae  Maj.  .. 

(c)  H.  C.  21391... 
.       H.C.  22904... 


Apr.  24, 


(d)  Polaris  R. 
Polaris  R. 
Polaris  . . , 
Polaris  . . . 
Polaris  . . , 
Polaris  . . . 
Polaris  R. 
Polaris  R. 
Polaris  R. 


^(6)(e)  Zenith  Point. 

(h)  Regulus 

(6)  \  Draconis  . . . . 

/3  Leonis  R.. . . 

{/>)  0  Leonis 

lb)  H.  C.  22738... 
(/)  1  Virginis 

H.  C.  23640... 

H.  C.  23876... 
(g)  Polaris  SP.  . . . 

Polaris  SP.  .. . 
(6)  Polaris  S P.  ... 

Polaris  SP.  ... 
(k)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(i)  Polaris 

Polaris 

Polaris 


(i)  \  Draconis  R. 

(b)(i)  X  Draconis  . . 

(/.;)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 


Microscope  Readings. 


0.51,4. 

2.    2,9 


58,9 
11,3 


1  .  50,2  58,3 

2  .  52,7  60,3 

3  ,  24,5:  32,5 


1  .  54,9 
4.  9,9 
0.  4,1 
0.27,1 

0 .  36,9 

2.32,1 

2  .  50,8 
1.31,0 


44,5 

,25,1 

.  55,9 

.51,7 

.55,0 

.45,0 

3,4 

7,2 

13,9 

28,5 


31,8 


5,9 


4,0 


S,9 


2.    7,1    14,1 


60,2 
16,9 
10,4 
33,5 

42,8 

39,4 

57,0 

39,2 


50,3 
30,7 
64,3 
56,0 
59,9 
51,3 
8,8 
12,4 
21,7 
35,7 

36^9 
lV,4 


12,8 


12,8 


4.51,1 
0 .  49,8 

2 .  43,5 

1  .  59,1 


60,9 
57,5 

52,9 
70,4 


58,2 


53,6 


y,w 

t,i> 

57,5 

53,0 

59,5 

55,9 

30,0 

27,6 

62,0 
15,7 
10,4 
34,9 

57,9 

14,1 

8,4 

29,5 

43,1 

38,5 

39,9 

85,3 

56,3 

53,1 

37,6 

34,0 

52,0 
29,8 
63,1 
56,9 
60,0 
51,4 
8,2 
12,3 
21,2 
35,0 

47,4 
26,9 
60,5 
52,9 
58,1 
50,1 
5,3 
11,4 
18,6 
30,8 

36,7 

33,0 

11,9 

7,3 

11,3 

7,8 

12,0 

8,8 

13,9 
57,6 
55,7 

8,0 
56,8 
51,9 

50,0 

48,3 

66,3 

65,1 

59,0 


57,5 
59,8 


61,4 
15,2 

9,1 
3S,9 

44,2 

38,9 

58,0 

39,1 


52,1 
31,2 
64,0 
55,9 
60,4 
52,3 
8,3 
11,8 
19,9 
34,0 

35,4 

11,9 

10,0 

12,2 


12,6 
60,0 
57,0 

52,2 

67,6 


53,8 
7,0 

53,1 
55,1 


31,6    28,0 


57,7 

13,9 

7,1 

29,9 

38,4 

35,1 

55,1 

34,0 


46,1 
28,8 
59,9 
53,0 
59,4 
47,1 
5,7 
9,9 
16,9 
30,4 

.93,2 

7,5 


7,1 


9,7 


7,5 
55,4 
52,8 

47,5 

64,1 


+  7,9 

+  4,2 

-t-  6,3 
5,2 

+  4,7 


-I-  5,9 
4-  3,5 
+  3,6 
^-10,3 

f  6,5 

4-    6,4 

3,3 

+  6,8 


■I-  5,2 

■h  5,5 

I-  5,3 

+-  5,4 

+  5,0 

+  7,1 
6,3 

+  9,1 
+  8,0 
^-  8,1 

^  7,9 
+  8,9 

3,9 
5,4 


4-  3,0 

-I-  8,;i 

•t-  8,3 

+  5,1 

+  5,4 


g* 

B-  = 

u  a 

rt 

m 

6,241 
6,575 
9,149 
9,070 

8,856 
8,541 
11,398 
11,318 
12,781 
13,180 

12,791 

12,791 

17,065 

8,761 

5,641 

5,695 

10,529 

10,362 

1 1,050 

10,980 

9,013 

8,919 

8,689 

10,406 

9,454 

8,322 

10,822 

10,822 

8,859 

1 1,032 

10,170 

8,154 

7,883 

8,402 

11,359 

11,599 

4,069 

4,223 

4,559 

9,191 

9,212 

8,969 

1 1,7.^5 

1 1,7.90 

11,681 

13,861 

13,861 

7,354 

7,35S 

10,813 

11,000 

9,164 

.9,755 


-n 

-1 


-2 
+  1 


Concladcd 
Circle  reading. 


35.47.11,34  29,799  52,8 

35  .  47  .  10,94 
143.  2.51,77 
143.  2.52,30 


143. 
143. 
143. 
143. 
143. 
143. 


143 

143 

143 

35 


179. 
219. 
161. 
322. 
216. 
183. 
231  . 
185, 
178. 
140. 
140. 
140. 
140. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
143. 
143. 


17 
161 
35 
35 
143 
143 
143 
143 


2.  51,89 
2.51,55 
2  .  53,.32 
2.51,47 
2  .  52,.iS 
2.53,11 


351.    6.21,6 
187.43.36,84 
15().    8.    2,10 
165.    1  .  18,49 


35.47.  7,13 
35.47.  7,8.5 
143.  2.56,06 
2  .  55,38 
2  .  54,63 
2  .  .55,86 
47.  5,56 
35.47.  6,4! 
35.47.    7,61 


0 
33 
31 
18 

0 
32 
40 

2 

14 
14 

14 
14 

47 

47 

47 

2 

2 
2 
2 
2 

Q 


.     1,10 

.    0,9.s 

56,85 

,  58,31 

,    2,2.'J 

,  34,21 

6,38 

,28,21 

18,17 

21„95 

,  22,07 

21,61 

21,17 

8,53 

7,52 

8,29 

55,34 

54,00 

52,5( 

5i;66 

53,40 
55,68 


,16. 
33. 

.47. 
,47. 
2. 
,  2. 
,  2. 
,    2. 


9,36 
57,22 
9,40 
.9,67 
53,59 
53,39 
52,48 
53,63 


Barom . 


Inch. 


Thermom 


Int. 


29,778 


29,848 


29,848 
30,400 


,W,318 
30,299 


30,298 
30,280 

30,200 


30,110 
30,060 


53,5 


49,9 


47,5 
51,3 


50,5 
47,0 


46,8 
16,0 

50,0 


49,8 
51,9 


Kxi. 


62,5 


i6,0 


13,5 


44,0 
56,0 


1.4,0 
41,0 


10,5 


1-0,5 


55,0 


45,.'; 

64,5 


Refrac- 
tion. 


41,57 


42,09 


8,59 

21,73 
15,08 

42,96 


49,29 
1.9,32 
45,00 

3,77 

77,06 

6,59 

1,45 

48,88 


42,77 


Appnrenl  N.P.U. 

from  the 

Observation. 


19,02 

41,77 


1  .24.  1.5,66  T. 
1  .  24  .  16,06 
1.24.  17,63 
1.24.  18,16 

I  .  24.  17,23 
1  .  24.  16,89 
1.24.  18,66 
1  .24.  16,81 
1  .24.  17,87 
1.24.  18,45 

46 .  5  .  55,49 
46.  5.52,S6 
17.29.47,80 
23.23.  10,84 


24. 
24. 
24. 

24. 
24. 
24. 
21. 
24. 
24 . 


77 .  22  . 
19-55. 
74.40. 
74.40. 
41 .22. 
89 .  55 . 
4t.  2. 
36 .  24 . 
-1  . 24. 
-1  . 24. 
-1  . 24. 
-1  .24. 

1  .24. 

1  .24. 

1  .24. 

1  .  24. 

1  .24. 

1.24. 

1  .24. 

1  .  24. 

1  .24. 


19- 
19- 

1 . 

1 . 

1. 

1. 

1 . 

1 . 


55. 
55. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 


19,01 
18,29 
20,00 
19,32 

18,.57 

19:80 

20,58 
19,65 
18,50 


57,12 
41,43 
55,79 
54,13 
44,88 
30,34 
41,70 
23,92 
20,03 
1.9.91 
20,37 
20,81 
17,20 
18,81 
18,04 
19,47 
18,13 
16,72 
18,79 
17,53 
19,81 

40,74 
45,08 
17,P5 
17,681 
18,70l 
18,50; 
17,5.9: 
18,74: 


1  r,000.     One  Interval  from   the 


One    Revolution    of  the    Micrometer  =  20",880.      Reference    Micro.meter    Reaoiko  ^ 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitude  =  37°- 47'.  8",00. 

(o)  Times  by  Molyneux,  Oh. ,')3"'.  I0»,  2>'.  ii8m.45»,  O"".  ,59".  4!ls  l^.G™.  a^,  l^.?'".  1',  1''.22".  32'.     Slow,  48».  (A)  Nei<ative  correction  for  runs.  (c)  Very  faint. 

(d)    Times    by    Molyneux,  U''.45"'.41«,  0'".  4li"i.  32»,  0''.  .55'".  9»,  0i>.58™.60',  1''. «'».  14«.  lh.am.6.5%   l^.a-l™.  :i«»,  1''.25"'.  15%   lK27m.25>.     Slow,  54*.      A    strong    wind    (mm 
N.E.  rendered  the  reflection  observation  difficult  and  unsatisfactory.  (c)  Disturbed.  (/)  Difl'used.  (g)  Tunes  by  Molyneux,  1 2''.  ,50"'.  1 2%  12''.  .57™.  ,5y, 

12''.  SB"".  lo»,  ISt.  4"'.  5a".     Slow  5.5».     Very  unsteady  and  diBused.  {h)  Times  by  Molyneux.  0^.  45'".  3ll«,  0''.  41!"'.  40',  0''.  .50"'.  43',  0"'.  55™.  2/8,  0\  .5ti'",  Il«,  l""  4"".  O", 

lii.7m.t>i,  1''.  7"".  58%  1''.9™.24'.     Slow,  5(V'.     Very  unsieady,  both  the  direct  and  reflection  observations.     Hinli  wild  from  the  S.E.  (i)  The  micrometer  reading 

has  been  diminished  1'.  (A)  Times  by  Molyneux,  li'.3"'.55»,  li'.4"'.45',  1''.  10'". I/',  1''.  17"'. 35«,  l''.21'".49»,  l''.29"'.57».     Slow,  59'.    Very  unsteady  and  diffused. 

The  reflection  observations  better  than  the  direct. 


North  Polau  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


01 


Montli 
and 
Day. 


NAAIE  OF 
OBJECT. 


Apr.  25 


Apr.  26 


► 


May   2 


May    3 


(a)  Zenith  Point  ... 

A  Draconis 

V  Leonis 

/3  Leonis 

>]  Virginis 

S'  Corvi 

a'Corvi 

H.  C.  23640.... 
(6)  Polaris  SP.  R... 

Polaris  SP.  R. .. 
{a)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

(c)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(a)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris  R , 

Polaris  R 

\  Draconis  R.  . . , 
(a)  X  Draconis  ...... 

K  Draconis  R.  . . , 
K  Draconis 

(d)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. . . . 
Polaris  S P.  R.... 

(a)  Polaris  SP 

Polaris  SP 


Microscope  Readings. 


46.5  52,9 

49.6  60,8 


4,2 
53,2 


12,5 
60,9 


28,8  36,7 
34,0  40,9 


40,1 

7,8 

.54,0 
.39,8 

.30,7 

.45,5 

19,2 


2.10,5 

4 .  52,9 
4.17,0 
2  .  13,5 
0 .  44,8 

1  .  34,9 

4 .  47,2 


(e)  Zenith  Point 4  .  46,2 

u  Ursse  Maj.  R...0.5.'J,1 

(d  Ursas  Maj '2  .  58,8 

(/■)  H.  C.  22738 [0.    8,7 

(/)H.  C.  22845 4.  10,4 

(na'  Corvi 0.13,1 

h'  Corvi ... 

H.  C.  23640 '1.20,9 

(g)  Polaris  SP 0.    5,3 

Polaris  SP 

(a)  Polaris  SP 4.46,1 

Polaris  SP.  . . . 


(A) 


S  Leonis  R 0  .  30,9 

8  Leonis 4 .  2.5,2 

V  Leonis  R 3  .    9,8 

1;  Leonis 1  .  51,1 

f  Virginis 1  .    7,8 

H.  C.  24562 0.50,1 

H.  C.  24797 '3.  13,3 

H.  C.  24966 ^0.52,2 

H.  C.  25526 0.33,9 

(a)  Radcliffe  3117 •.•  4.47,1 
Radcliffe  3126. 


48,1 
14,1 

59,5 

48,1 

40,3 

55,1 

27,5 

16,2 
62,8 
24,7 

24,1 
53,2 

43,2 

53,2 


53S 
59,0 
67,5 
14,4 
17,0 
16,9 

27,2 
11,8 

50,2 


37,2 
34,3 
13,6 
56,8 
11,7 
55,9 
1.9,0 
58,2 
38,0 
52,5 


52,3 
58,2 
8,8 
58,9 
33,0 
38,3 

46,0 
13,0 

58,9 
46,6 

36,8 

-51,7 

26,1 

17,2 
58,5 
25,0 
19,9 
49,2 

40,2 

51,0 


55,1 
60,3 
66,8 
15,4 
18,4 
18,1 

26,8 
10,7 

50,7 


35,8 
32,0 
15,8 
55,7 
12,4 
57,0 
20,0 
59,7 
39,5 
54,9 


50,4 
54,9 
8,2 
56,4 
31,3 
35,9 

46,0 
9,9 

54,9 

42,1 

35,8 

51,2 

21,1 

10,7 
60,1 
17,0 
19,5 
48,9 

37,6 

50,7 


48,8 
56,0 
63,9 

11,9 
12,8 

13,9 

23,9 
7,8 

48,3 


33,6 
29,5 

8,9 
52,3 

7,2 
52.9 
15,0 
54,9 
36,5 
48,9 


54,0 
59,8 
11,8 
61,9 
36,S 
40,1 

50,2 
15,5 

58,5 

48,5 


38,9 

54,3 

29,9 

16,9 
61,8 
23,5 
22,5 
52,1 

45,0 

54,0 


52,6 
59,0 
65,9 
13,9 
15,3 
15,2 

25,9 
7,8 

i9,9 


36,2 
33,3 
11,9 
55,9 
10,0 
56,1 
16,9 
58,8 
39,4 
52,1 


49,3 
53,1 
8,3 
58,0 
32,9 
37,8 

44,2 
11,5 

56,1 

41,6 

35,1 
51,7 
21,1 

11,2 

57,8 
18,0 
17,0 
47,3 

38,8 

'^9,8 


48,6 
56,1 
62,1 
J2,l 
13,8 
15,4 

23,8 
7,1 

48,1 


33,9 
28,8 
11,1 
55,1 
.9,0 
53,1 
15,8 
54,0 
37,7 
48,8 


■t-  5,7 

+  3,5 

<-  7,9 

-I-  3,G 

+  3,1 

+  4,8 

+  7,3 
5,5 

+  9,9 

-t-  2,0 


■I-  4,5 
+  3,3 
+  4,4 


~X 


10,509 

11,050 

8,861 

7,889 

9,326 

9,419 

10,413 

11,852 

16,29.0 

15,519 

12,320 

12,641 

8,962 

9,081 

9,210 

10,330 

10,359 

10,240 

10,920 

10,960 

10,980 

8,260 

8,269 


Es 


I- 

a2 


4,414,020 

5,7  [14,020 
4,3:13,266 


+  1 


+2^ 
+1 


Concluded 
Circle  reading. 


3,9 
6,6 


+  5,5 


+  6,5 


7,5 
7,2 
+  6,4 
+10,3 
+  7,8 
+  8,6 

+  5,5 
+11,9 

+  8,6 


9,5 
5,9 
4,0 
5,1 
6,0 
7,4 
5,0 
8,6 
+  10,6 
9,4 


13,266 
13,660 
14,232 
14,391 
14,400 
12,270 
12,539 

10,505 

9,604 

9,604 

9,960 

13,055 

5,401 

6,420 

13,786 

12,225 

12,860 

12,369 

12,406 

18,310 
18,310 
11,029 
11,029 
10,353 

9,241 

7,669 
11,5,59 

6,55! 
13,536 

8,889 


179.25 
161  .  33 
231  .41 
216.  18 
231.32 
247  .  22 
247  .  21  . 
185,  40. 

38  .  33  . 

38.35. 
140. 14. 
140. 14. 

35  .  47  . 

35  .  47  . 

35  .  47  . 
143.  2. 
143. 
143, 
143. 
143. 
143. 


2 
2 
2 

2, 
2 

35  .  47 
35 .  47 . 


1,12 

55,59 

53,9.S 

3,41 

8,38 

10,85 

50,32 

28,16 

46,53 

52,80 

21,08 

20,59 

8,06 

7,23 

9,24 

.')5,3 1 

54,15 

52,78 

5,9,10 

54,01 

54,46 

10,39 

9,33 


rtiennom. 


Barom, 


Inch. 


-1 


-1 

+  1 

+2 


17. 
161  . 

17. 
161. 
140. 
140. 

38. 

38. 
140. 
140. 


16.  9,79 
33  .  56,01 
43  .  32,4-6 
6 .  32,64 
14.17,42 
17,15 
49,05 
47,44 
18,57 
17,49 


30,030 


30,030 


Int. 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


52,0 


51,0 


48,5 


46,0 


29,940 


29,884 
29,874 
29,860 


179. 
351  , 
187. 
183. 
165. 
247. 
247, 
185, 
140. 
140, 
140, 
140, 


25. 

6, 
43. 

0. 
13, 
22. 
21. 
40. 
14. 
14, 
14. 
14. 


2,41 
26,46 
34,01 
34,37 
32,82 
12,43 
51,06 
26,82 
18,75 
19,10 
19,62 
19,47 


328  .  28  , 
210.21. 
307.  8 
231 .41 . 
219.56. 
167.46. 
183.39, 
167-55, 


168. 

51  . 

152. 


7 

58 

0 


2,09 
58,81 
11,66 
54,19 
23,43 
31,13 
26,77 
44,91 
10,59 
57,72 
34,75 


53,0 


55,5 
54,5 
53,0 


66,5 


29,550 
29,540 


29,540 
29,540 


29,610 
29,610 
29,620 

29,620 


45,0 
41,5 


41,0 
40,0 


44,5 
42,5 
40,0 


54,0 
51,0 
49,5 


18,86 

75,56 

43,91 

7.5,51 

144,30 

144,27 

6,45 

47,93 


41,44 


Apparent  N.r.D. 

from  the 

Observation, 


37,5 
36,0 


35,5 
34,5 


38,5 
37,0 
35,5 


18,56 
19,18 

47,32 


39,9  34,5 


8,61 

3,70 

14,95 

144,96 

144,92 

6,49 

48,28 


35,33 

76,30 

50,68 
12,22 
4,40 
12,06 
11,88 
30,86 
30,82 


19.55 
90.    5 
74.40 
89.55 
105  .  46 
105  .  46 
44.    2 
-1.24 
-1.24 
-1  .24 
-1.24 
1  .24 
1.24 
1.24 
1.24 
1  .24 
1.24 
1  .24, 
1.24, 
1  .24. 
1  .24, 
1  .24, 

19.55. 
19  .  55  . 
19  .  28  . 
19.28. 
-1 .24. 
-1  .  24 . 
-1 .24. 
-1.24. 
-1  .  24  . 
-I  .  24  . 


.  43,61 
.  16,37 
.  54,20 
.  30,77 
.  42,03 
.21,47 
.  41,49 
.  25,34 
.31,61 
.  19,97 
.  20,46 
.  19,62 
.  20,45 
.  18,44 
.  20,75 
.  19,59 
,  18,22 
.  18,54 
■  1.9,45 
1.9,90 
17,29 
18,35 

40,77 
44,33 
17,48 
20,34 
23,02 
23,29 
27,25 
25,64 
21,87 
22,95 


46. 

46 

41. 

23. 
105. 
105, 

44. 

-1  . 

-1  . 

-1  . 

-1. 


5 .  52,56 
5.48,21 
22  .  43,66 
35  .  2.3,46 
46 .  42,98 
46.21,57 
2 .  38,90 
24 .  2.3,94 
24  .  23,59 
24 ,  23,07 
24 .  23,22 


68  .  44 . 
68  .  44 . 
90.  5, 
90.  5. 
78. 19. 


26. 

42, 


26.17 
26 .  29 
10.20 
10.22 


43,18 
40,20 
14,58 
16,55 
20,17 
24,97 
37,23 
38,91 

4,77 
32,92 

9,i)9 


One   Revolution    of  the    Mif;BOMETER  =  20",8S0.      Reference    Micuo.mktbr    Reading  = 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitubk  =37°.  47'.  8",00. 


ll'jOOO.      One   Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (4)   Times  by  Molyneux,  12''.  45'".  .W,  12''.  .11".  7',  12''.  .Of)"'.  30»,  13''.  2'".  2'.    Slow  59*.    Mercury  disturbed  by  wind. 

(c)  Times  by  Molyneux,  0''.  4B'".  45»,  0''.49'".38%  0''.,')2"'.24«,  0^  .5(1'".  4!J",  0''.  59"'.  26«,  !''.()■". 25",  l''.?'".  2.t«,  1''.  14'".  411",  li'.16"'.7s  li'.23i".  54«,  ll'.24"'.29^     Slow  (10'. 
Very  unsteady  and  diffused.     The  reflected  image  a  little  better  than  the  direct.  (rf)    Times  by  Molyneux,  ^i^.  41'".  f>«,  12''.45'".  ,'),i',  12''.48"'.  2tl",   12''.  49'",  1 1", 

12''.  57"'.  35",  13''.  3'".22«.    Slow  62'.  {e)  Flickering,  (/)   Very  faint.  {ff)  Timet  by  Molyneux,  12".  47°'.  2',  12''. 64'".  31>,  13".5'".4«'',  13".  9'". 39'. 

Slow  16'.  (A)  A  mere  blur. 


IG 


^2 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Monih 
and 
Day. 


May    3 


May    4 


May   6 


May    7 


May  17 


May  18 


NAME  OF 
DEJECT. 


(fl)  Polaris  R.   . . . 

Polaris  R.  . . . 
(i)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris  R.  . . . 

Polaris 

(i)  Zenith  Point 

(i)  g  Ursae  Maj. . , 

h°  Corvi 

(i)  H.  C.  236-1.0. 
'"  C.  23876. 
C.  24063 . 
C.  24562 . 
C.  24797. 
C. 24935 . 
C.  24966. 


H. 
H. 
H. 

H. 

(c)  Polaris 

Polaris 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  II 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(d)  Zenith  Point  .. 


(e)  Polaris 

Polaris  ....,.., 

Polaris  R ( 

Polaris  R , 

Polaris  R 

Polaris  R , 

Polaris 

Polaris 

(b)  Zenith  Point  . . , 
{/))  H.  C.  22904.... 
(/)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

(g)  Polaris . . . , 

Polaris 

(i)  Var.  Cor.  Bor. . . 
Zenith  Point  . . . 

(b)  Zenith  Point  ... 

/3  Coronse  R.  .. . 
(i)  /3  Coronap 

H.  C.  28602.... 

(A)(//)  Var.  Cor.  Bor. . 

{i)  Polaris 

Polaris 

(6)  Polaris 

Polaris 


Microscope  Readings. 


1  .  8,1  14,1 
2.51,2  57,8 
3.    6,3  13,8 


1.    2,9 


9,8 


4  .  45,2  51,0 


3.5,0 
,  3I,o' 
,  30,6! 
,55,3 
,    8,3 

46,0 
,  22  2 
.  3,8 
■  29,8 
.    6,9 

.52,2 

.'56,1 

.50,1 

.45,4 


2.  5,8 
1  .  2,0 
0.38,1 
1  .  35,5 


4 ,  45,4 
4.51,8 
3  .  35,0 

3  .  33,5 


■  22,9 
,  46,5 


45,9 
9,0 
3.39,1 
0 .  48,0 

4 .  27,2 
3.    0,2 


3 .  20,0 


41,9 
38,4 
37,5 
64,3 
16,7 
53,9 
28,5 
9,0 
37,5 
15,9 

60,6 

66,0 

58,5 

52,9 

15,0 

10,4 

47,8 

46,3 


5.S,3 
61,5 
42,9 

45,4 


28,8 
55,9 

52,9 
15,4 
46,9 
56,1 
33,9 
.9,3 


May  19    (6)  Zenith  Point  ....  4.45,5  51,2    51,5    47,8   63,2   47,3  +  5,010,428 


14,8 
57,3 
13,9 
9,9 
52,6 

41,9 

36,9 
36,0 
62,8 
15,5 
52,4 
28,9 
9,0 
37,2 
14,5 

59,0 

63,0 

56,4 

53,1 

12,9 

8,8 

44,1 

42,3 


51,9 
58,3 
39,8 

41,5 


27,3 
55,8 

51,6 
14,1 

44,7 

54,9 

31,9 

7,5 

26,4 


9,1 

53,6 

'9,0 

3,9 

47,8 

38,9 
33,1 
33,5 

59,1 
12,3 
47,8 
25,8 

6,3 
33,1 

9,9 

54,0 
58,9 
53,3 
48,3 

8,9 

4,5 

41,5 

41,0 


50,3 
56,3 
38,0 

38,1 


26,0 
51,9 

50,8 
11,2 
42,4 
53,1 
31,0 
3,2 

24,0 


14,8 

57,9 

11,7 

8,4 

52,3 

44,8 
36,8 
37,9 
62,5 
16,7 
54,0 
29,2 
.9,4 
38,8 
12,7 

69,0 

63,9 

57,3 

53,5 

14,0 

9,0 

48,0 

45,9 


54,1 
61,5 
43,2 

44,9 


28,0 
54,9 

53,4 
14,9 
48,0 
56,1 
33,0 
7,5 

27,8 


11,0 

55,4 

10,0 

5,0 

48,0 

39,2 
34,3 
33,9 
57,0 
13,4 
49,0 
37,2 
6,3 
33,2 
12,0 

55,9 

60,1 

55,2 

48,7 

10,2 

5,1 

42,5 

41,3 


49,9 
56,0 
37,8 

38,5 


27,0 
50,3 

50,0 
11,7 
42,5 
52,8 
31,5 
3,9 

26,0 


+  0,6  7,390 
7,470 
+  5,411,538 
11,109 
■I-  7,911,840 
1 1,682 
7,821 
7,778 
4-  9,3  10,401 


+  8,4 

^  7,4 

+  7,1 

4-  3,5 

+  5,2 

+  4,6 

-I-  4,0 

■(-  6,1 

^  7,1 

+  6,7 

+  8,1 

+  4,4 

+  4,2 

+  6,8 

+  6,3 

+  2,6 

+  7,8 

+  4,5 


+  6,2 

+  6,1 

+  5,4 

+  6,4 


6,278 
4,532 
8,51'-' 

10,281 
7,400 

11,975 

11,075 
6,272 

13,355 

9,619 

9,550 

7,606 

7,654 

10,718 

10,785 

8,266 

8,358 

10,449 

9,772 

9,784 

7,839 

7,850 

7,06, 

7,075 

7,971 

7,972 

10,470 

7,498 

8,159 

8,268 

14,080 

14,050 


+  7,8  11,.541 
+  7,8  10,622 


4,9 
5,8 
7,6 
8,7 
8,1 
5,8 


10,498 
12,282 
12,282 
10,713 
11,768 
11,339 
11,340 
+  4,0;  12,270 
12,511 


SS 


-4 
+  1 


+0I 
+~2 


Concluded 
Circle  reading. 


35. 

35. 
143, 
143. 
143. 
143. 

35. 

35. 
179. 


173 

247 

185 

178 

184 

167 

183 

186 

167 

143 

143 

35 

35 

35 

35 

143 

143 

179 


179. 
336. 
202. 
181  . 
205. 
143. 
143. 
143. 
143. 


47 

47 

2 

2 

2 

2 

47 

47 

25 


5,88 

5,84 

58,50 

,  58,23 

58,04 

58,10 

,    5,32 

5,17 

1,94 


51 

21 

,40 

2 

7 

,46 

39 

13 

,55 

2 

,  2 
'47 
47 
,47 
.47 
2 
,    2 


18,86 

51,27 

26,7 

15,42 

29,20 

30,45 

25,33 

46,48 

46,45 

58,54 

57,00 

6,08 

5,41 

7,41 

5,59 

59,10 

57,78 

1,78 


143.    2 

143.  2 
35  .  47 
35.47 
35 .  47 
35.47 

143.    2 

143. 


58,68 

57,25 

4,67 

6,47 

3,64 

4,94 

56,53 

2  .  58,95 


179- 
165. 
140. 
140. 
143. 
143. 


,  1,85 
12,85 
,  14,46 
,  14,58 
■  59,29 
58,35 


205.  19-  15,22 
179.25.    1,65 


25. 
46. 


19 


1,23 
46,01 
16,87 
59,77 
15,24 
5.9,17 
59,25 
5.9,57 
59,90 


179-25.    1,34 


Barom. 


Inch. 


29,740 


29,856 


29,862 


Tliermom. 


Int. 


43,5 


45,5 


44,5 


29,860  43,9 
29,970  46,0 


30,199 


50,0 


30,090  ;52,2 
30,090,51,8 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


46,0  42,90 


41,0 


40,5 


40,0 
54,5 


5.5,5 


50,5 
49,0 


29,988  51,8-57,0 


30,160  48,0  42,5 


30,124  49,8 


30,124 
30,140 


45,0 


48,.5  4.3,5 
51,060,5 


5,76 

144,92 

6,48 

1,43 

4,87 

12,20 

4,39 

7,07 

12,04 

42,48 


42,72 


15,00 
47,73 

42,29 


28,91 


24,67 

1,74 
28,81 
42,21 


Apparent  N.l'.D. 

from  tlie 

Observation. 


23. 
-I  . 
-1  . 

1  . 

1  . 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 


32  .  1 3  . 
105. 46. 
44.  2. 
36.24. 
42  .  29 . 
26.  8. 
42.  1  . 
44  .  35  . 
26 . 17 . 

1  .24. 

1  .24. 


24, 
24 


1.24 
1  .24 
1  .  24 
1.24 


21,16 

21,20 
21,66 

21,39 

21,20 
21,26 
21,72 
21,87 


19,32 
22,41 
39,45 
20,21 
40,29 
24,47 
35,94 
5.9,77 
40,63 
22,28 
20,74 
21,22 
21,89 
1.9,89 
21,71 
22,84 
21,52 


24 
24 
24 
24 
24 
24 


22,11 

20,68 
22,46 
20,66 
23,49 
22,19 
24.  19,.9e 
24  .  22,38 


23. 
24. 
24. 

24. 
24. 


4,00 
27,12 
27,00 
23,15 
22,21 


63  .  41  .  50,48 


60 .  25  . 
60 .  25  . 
39 .  2S  , 
63.41  , 


24 
24 
24 
24 


47,89 
48,31 
8,28 
50,82 
2.3,73 
23,81 
24,1.3 
24,46 


Onr  REvOLU-riON  of  the  MicROMF/fEK  =20",880.      Refkrence  Micrometer  Reading  =  11 '',000.      One  Interval  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =16',6.      Assumed  Co-latitudk  =  37°.  47'.  8'',00. 


(a)   Times  by  Molyneux,  Oh.  48".  16«,  0''.49'>'.4",  0i'.61"'.59s  0'>.5S'".b\;  I'l-O"".  19",  Ih.Sm.SO",  l''.  22"'.  12',  li>.23°'.  2«.     Slow  19'.  (b)   Negative  correction  for 

runs.  (c)    Times  by  Molyneux,  0''.  SO".  2i;',  0''.  52'".  9%  li'.3>".  14",   l^'.  3'",  49',  1''.  lO'".,^",  U".  12"'.  39»,  lli.21"'.4«,  111.21"'.  So».     Slow  21".     Repeated  interruptions 

by  clouds.  (it)    Very  unsteady.  (e)    Times  by  Molyneux,  0''.4H"'.  KM,  0''.  4!)"',  45»,  O"'.  5(i"'.  2U»,  O''.  of!"'.  5»,  l''.  2'".  !,')»,  l''. .')"'.  2»,  lii.24'".  21",   l*.  2.1>".  ."ij'. 

Slow  27".     Reflection  image  steadier  tnan  direct.  (/)    Tin:es  by  Molyneux,  12i'.  46'".  55',  12''.  48'".  3«.     Slow  21i».  ((?)    Times  by  Molyneux,  0''.  47'".  38*, 

0''. 4li"'.  24».    Slow  29».  (A)   Not  so  bright  as  on  last  night — 5th  magnitude  or  under.    Diffused.     Sky  beautifully  clear.  (i)   Times  by  Molyneux,  I"". 6"'. 3", 

1".  12".G%  li".  13"'.0",  Ih.  20">.  13'.     Slow  5G«. 


North  Polar  Distances  observed  witn  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


63 


Month 
and 
IJay. 


May  19 


May  21 


May  22 


May  23 

May  24 

May  25 


May  26 
May  28 


May  29 


June  1 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  K  01*3001118  R.  , 

K  Draconis  . . .  . 
(())  Polaris  SP.  R.  . 

Polaris  SP.  R. . 

Polaris  SP.  II. . 

Polaris  SP 

Polaris  S P.  ... 

Polaris  S P.  ... 
(n)  RaclcliffeSI26. 

Arcturus 

(c)  Arjr.  80°,  4.S7   . 

H.  C.  283.-.8... 

H.  C.  28602... 
(a)  Var.  Cor.  Bor. . 


H.  C.  283.'58  . . 

H.  C.  28602  . . 

((f)  Var.  Cor.  Bor. 


H.C.  24966... 

H.  C.  25124... 

H.  C.  25526... 
(a)  Radcliffe  3117. 

Radcliffe  3126. 
(e)  Arcturus  R.  ... 

Arcturus 

H.  C.  26891  ... 
(/)  Var.  Cor.  Bor. . 

Zenith  Point  .. 


(/)  Var.  Cor.  Bor. . , 

H.  C.  26891.... 
Var.  Cor.  Bor. . . 

(a)  Zenith  Point  . . , 
(a)  H.  C.  247.97  •••. 
(g)  H.  C.  24935.... 
(A)  rj  Ursae  Mnj.  R. 
t]  Ursa?  Maj.  . . , 

(a)(j)  Zenith  Point  . , 

II.  C.  28559.... 
(k)  Var.  Cor.  Bor.., 

a  Draconis  R.  . 

a  Draco  lis .... 
(g)  H.  C.  26891... 
(a)  H.  C.  28358.... 

H.  C.  28602 ... 
{I)  Var.  Cor.  Bor. . , 

6  Draconis 


H.  C.  27111... 

H.  C.  27357 . . . 
(a)  /3  Libra;  R.  . . . 

fi  Librae 

(a)  H.  C.  28358... 


Microscope  Readings, 


4  .  22,1 
2.  9,8 
2.  7,9 


3 .  45,0 


17,7 
42,5 
13,0 
1.5,6 
12,1) 
18,8 


47,2 

0 .  59,0 

3.56,1 

0 .  45,5 
0.  10,1 
1  .  37,6 
4.18,7 


S,S 
49,6 

4,1 
10,0 

47,'. 


1  .  37,0 

1  .  19,8 
I.  9,8 


42,4 
40,1 
48,4 
58,9 
25,5 


l .  44,6 

i .  4.5,7 
l.  5,1 


.  50,3 
.  39,(; 
.  24,9 
.  44,9 
,  5,0 
.  7,9 
,  43,6 

48,1 
l.'5,9 
55,9 
31,7 
50,8 


28,1 
19,6 
14,9 


52,2 


26,3 
49,7 

22,2 

21,9 
20,0 
23,9 

57,8 
70,9 
6.5,0 

54,9 
19,1 
46,4 
28,9 


7,9 
57,1 
12,9 
16,2 
55,2 

48,0 

27,0 
18,3 

48,9 
48,6 
56,5 
64,9 
34,1 

51,3 

52,9 
13,1 

53,8 
48,1 
32,1 
52,0 
13,8 
16,7 
53,4 

57,0 
26,1 
62,0 
44,9 
56,0 


28,1 
15,1 
12,9 


49,5 


2.S,5 
47,9 
19,8 
19,8 
18,9 
21,2 

53,9 
66,0 
60,9 

52,1 
15,2 
44,6 
26,1 


8,9 
54,5 
11,8 
13,7 
55,7 

43,1 

25,8 
15,0 

49,2 
45,6 
53,5 
67,2 
32,8 

51,1 

51,9 
10,0 

54,3 
44,8 
32,1 
49,6 
10,7 
12  2 
50^0 

54,5 
22,9 
59,3 
41,7 
55,8 


24,0 
13,9 
10,9 


49,0 


23,2 
45,0 
17,9 
19,9 
18,9 
21,3 

52,0 
66,0 
62,0 

5 1 ,0 

17,0 
42,5 
24.4 


5,7 
51,9 

9,5 
14,0 
50,5 

42,8 

23,3 
14,5 

45,0 
44,0 
52,9 
61,2 
31,0 

48,2 

50,0 
8,0 

51,8 
43,5 
28,4 
48,9 
10,9 
12,9 
49,0 

53,9 
22,9 
58,2 
40,0 
53,9 


28,3 
18,0 
13,8 


52,7 


26,2 
49,0 
21,0 
21,0 
19,1 
22,3 

57,9 
68,7 
63,0 

55,8 
18,8 
47,9 
27,3 


8,0 
56,0 
11,5 
14,5 
54,6 

47,2 

26,1 
16,8 

4.9,9 
48,5 
55,0 
64,8 
S3,4 

52,1 

53,1 
12,4 

55,1 
47,9 
3-2,9 
52,1 
12,0 
13,9 
53,0 

57,5 
25,0 
5.9,1 
45,3 

57,7 


25,7 
11,9 
11,1 


48,0 


21,8 
45,3 
18,5 
19,3 
17,9 
22,0 

50,8 
64,7 
60,8 

48,1 
14,5 
41,3 
22,0 


7,1 
51,0 

7,9 
15,2 
49,4 

41,0 

22,0 
11,0 

45,0 
43,1 
49,9 
61,6 
29,1 

48,1 

50,0 

7,7 

53,0 

40,6 

26,8 
47,1 

8,1 
11,4 
46,6 

52,0 
20,3 
57,1 
40,5 
52,1 


S"' 

IS 

s  e 

a 

r. 

+  5,0 


9,0 

4,9 
3,3 

5i9 
8,0 

7,1 


+  2,7  13,269 
+  2,2  13,269 
+  4,5' 16,1 29 
15,999 
15,878 
9,211 
9,600 
9,671 
7,855 
9,221 
11,105 
12,090 
9,007 
11,247 


4-  3,1  8,051 
+  11,0  11,-354 
•t-  8,5  10,347 


6,5 


6^511,470 
9,5110,280 
6,3  10,000 
12,615 
7,960 
9,562 
9,562 
6,189 
8,060 
10,577 


6,6 
9,0 
2,7 
5,5 
6,3 


3,715 
3,972 


+  6,8 

+  6,7 

+  10,3,11,031 

+  6,3!  10,271 

+  4,8  12,090 

+  4,4J  8,798 

+  5,616,026 

+  4,1  16,026 

+  4,8  10,398 


+  6,7 
+  3,2 


8,740 
10,775 


3,8  10,289 
4,3  1 0,289 
.5,0  10,153 
5,8  13,750 
9,2  11,821 
4,611,064 
8,6    9,213 

8,5  11,862 
7,5'  9,668 
3,71  9,018 
3,1 1  9,018 
5,1  11,129 


-1 


+  li 


+01 
+~2 


-If 


-2 

-u 

-2 

+1 


Concluded 
Circle  reading. 


17. 
161. 

38, 

38. 

38. 
140. 
140. 
140. 
152. 
211  , 
151  . 
173. 
181  . 
205. 


43 

6 

35 

35 

35 

14 

14 

14 

0 

44 

27 

43 

5 

19 


.  36,90 
.  27,50 
.  48,43 

49,19 
48,88 
13,03 
13,78 
l.'?,26 
28,60 
24,34 
16,79 
57,67 
59,64 
16,27 


173.43.55,29 
181.  5.58,89 
205.  19.  16,06 


167  i 
185. 
168, 
151  , 
152, 
327. 
211, 
179. 
205. 
179. 


B5. 
20, 

7. 
58, 

0. 

5, 
44, 

8. 
19. 


41,91 
30,91 

4,63 
50,73 
27,93 
36,89 
24,63 
50,27 
15,91 

1,96 


205 .  ig .  15,69 

179-  8.5l,06 
205.  19.  15,05 


179. 
183. 
186. 
.357. 
181  . 


25, 
39. 
13, 
11  , 
38, 


1,91 
22,19 
40,05 
18,02 
46,11 


179.25.  1,79 


181  . 
205. 


5 .  37,95 
19.  14,52 


12.13.  7,28 
166.36.59,08 
179-  8.47,81 
43.  51,65 
5  .  54,02 
19-  11,81 
42  .  28,09 


173 
181 
205 


174.  10.36,61 
177-26.  51,17 
298  .  20  .  40,03 
240  .  29  .  22,42 
178.43.51,50 


Baiom. 


Inch. 


30,140 
30,140 


30,140 
30,144 

30,320 

80,236 
.30,236 

30,208 

29,900 

29,890 
29,890 

29,090 


29i740 
29,880 
29,890 

29,700 
29,700 


Thermora . 


Int. 


Ext, 


55,0  54,0 


54,8 

52,5 
49,0 

48,5 

50,5 
49,5 

47,0 

50,0 

51,0 
48,0 

50,0 


55,0 


53,5 


53,0 

48,5 
44,5 

41,5 

43,5 
42,5 

40,0 

43,5 

43,5 
41,0 

45,5 


53,0 


48,0 


51j5  44,5 


56,5 
55i9 


52,7 
52,0 


Refrac- 
lion. 


19,23 
47,42 


30,47 
37,17 
31,19 
5,90 
1,74 
28,78 

5,97 

1,76 

29il2 

12,11 
6,18 
11, .90 
30,98 
30,94 
37,75 

0,28 
29,11 


28j60 

0,28 

28,74 


4,32 
6,96 
2,27 


1,68 
27,90 

13,25 

0,28 

5,85 

1,72 

28,53 

6,91 

5,27 

1,97 

103,64 

5j73 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

OUservation. 


19.28, 
19.28, 


-1 

-I 

-1, 

-1 

-1, 

-1 


24 
24 
24 
24 
24 
24, 


10.22. 
70.    7. 


9. 

32, 


48, 
5 


39.28 
63.41 


13,21 

14,93 

26,51 

27,27 

26,96 

27,73 

26,98 

27,50 

4,81 

8,17 

52,26 

58,43 

8,04 

51,71 


32.  5.55,36 
39.28.  6,69 
63.41  .51,22 

20.  17.35,84 
43  .  42  .  43,13 


26. 
10. 
10. 
70. 
70. 
37- 


,  58,77 
.  25,79 
,  3,03 
.  10,82 
,  8,42 
.  56,03 


63.41.51,06 


03  .  41  .  50,33 

37  .  30  .  56,82 
63  ,  41  (  49,83 


42  .  1  .  32,60 
44.  35.  53,10 
40.  0.54,10 
40  .    0  .  54,47 


39.27.45,84 
63  .  41  .  48,63 


24 .  58 
24.58 
37.30 


32. 
39. 
63. 
31. 

32. 
35. 
98. 
98. 
32. 


5 
28 
41 

4 

32 
48 
53 
53 
5 


49,26 
52,04 
53,74 
52,01 
1,95 
,  46,55 
27,39 

,  37,65 

,55,51 

13,30 

12,.37 

52,08 


T. 


One  Revolutioh  of  the  Micbometeb   =  20",880.     Reference  Micrometer  Reading  =ir,000. 
middle   wire  for   an   Equatorial   Star  =16',6.     Assumed  Co-latitude  =  37"  •  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (k)  Times  by  Molyneux,  12''.4C°',5.i»,  12''.  47".  62»,  12''.49"'.  19»,  12i>.  Sl'n.SS',  12''.  .^f?"'.  14",  121'.  59n'.  13'.     Slow  I)''. 

(c)   Compared  with  Comet  II,  l!i(i3.     Very  faint — difficult  to  bisect  with  wire.  (rl)   (iih  mag perhaps  a  little  more.  (e)    Very  diffused.  (/)   7th  mag. 

(jf)  Very  faint.  (A)  Night  very  hazy,  and  strong  wind  from  N.12.  (i)   Oscillating.  (k)   7.^  mag. — strong  moonliglit.  (I)  7i  mag. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


June  1 


June  2 


June  6 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  28559... 
(a)(i)  Zenith  Point . 


«  Bootis  R 1 .  26,0 


(a)  e  Bootis. 

H.  C.  27332... 
(c)  (i  LibriE  II 

(i  Libra; 

{a){d)  Var.  Cor.  Bor. 


June  7 


June  8 


June  9 

June  1 1 

June  14 
June  15 
June  16 
June  19 


June 20 


H.  C.  27332.... 
(/)  /3  LibriB  R 

/3  Librae 

H.  C.  28358.... 

H.  C.  28602.... 
{a){g)  Var.  Cor.  Bor, . 

H.C.  29369.... 

H.  C.  29430 . . . . 

(«X/O0S.  L 

(0  0N.  L 

(A)  H.  G.  28602.... 
(a)(0  Var,  Cor.  Bor. . 

(i)  H.  C.  294.30.... 
H.  C.  29873.... 

(fl)  Zenith  Point  ... 


(m)0S.  L.  .. 
(a)(»0  0  N.  L. 


(o)0S.  L 

(0)0  N.L 

Zenith  Point  . 

H.  C.  28358.. 
(p)  Var.  Cor.  Bor. 

H.  C.  31132.. 


(O(9)0S.  L. 
0  N.  L. , 


Microscope  Readings, 


37,9 
46,2 


4.16,1 
2.55,1 
0 .  20,0 
4.  2,6 
4  ,  25,9 


7  Bootis  R 

(a)  7  Bootis 

H.C.  26891 

(o)  H.  C.  27111 

H.  C.  27332 

H.  C.  28358 

H.  C.  28602.... 

(a)(e)  Var.  Cor.  Bor. . , 

H.  C.  29430.... 

(a)  Zenith  Point  ... 


0S.  L, 

(a)0N.L. 


(a)  Zenith  Point  ... 

(a)  Zenith  Point  ... 

(O(»)0S.  L 


31,2 
2,9 
30,1 
23,1 
58,9 
42,1 
0,0 
7,9 
47,9 
4 .  46,2 


24,8 
53,0 
28,8 
30,2 
56,8 
45,0 
40,3 


,41,5 

8,9 
1.31,0 
4.41,5 

3 .  23,0 
0 .    0,5 

4 .  45,6 

1  .  23,5 
4.51,1 

1  .  29,1 
4.56,1 

4 .  43,9 

4.46,7 

0 .  40,0 

2.31,2 
0  .  56,9 
4.51,0 
3 .  52,0 
4.46,6 
3.    7,5 

0 .  28,2 
3  .  57,3 


46,1 
52,9 

31,7 
23,4 
64,5 
26,1 
8,0 
33,1 

36,8 
10,7 
37,9 
30,0 
64,9 
48,3 
6,1 
12,7 
55,0 
51,2 

32,0 
58,9 
33,9 
36,0 
63,5 
51,8 


44,3 
51,5 

30,9 

20,5 
61,2 
24,8 
6,0 
29,3 

36,3 
8,3 
36,6 
28,1 
63,8 
47,0 
5,8 
11,3 
54,8 
52,3 

29,2 
57,0 
32,6 
34,0 
61,7 
49,1 


47,9    47,0 


49,8 
19,1 
39,8 
47,9 
31,4 
7,4 
51,0 

30,3 
60,5 

37,6 
64,4 

47,8 

51,9 

45,7 

37,1 
68,7 
54,9 
58,3 
52,2 
13,3 

34,1 
65,9 


46,0 
13,0 
37,2 
44,9 
29,8 
4,9 
49,5 

27,3 
55,1 

33,0 
58,9 

47,7 

51,1 

48,1 

35,1 
59,2 
56,7 
57,2 
51,0 
12,1 

31,5 
62,4 


D 


42,8 
49,9 

28,2 
20,8 
60,2 
22,7 
4,1 
29,3 

35,6 

7,9 
35,8 
28,4 
62,9 
46,2 
5,3 
9,4 
53,0 
48,0 

29,7 
56,2 
30,5 
33,2 
61,6 
48,4 
44,8 


47,0 
15,8 
37,4 
45,0 
28,4 
5,0 
49,8 

26,1 
!i6,5 

33,0 
61,0 

46,0 

50,3 

42,9 

34,4 
63,7 
52,0 
56,2 
48,3 
12,2 

30,9 
62,1 


47,0 
b'i,6 

32,4 
23,8 
64,8 
23,2 
8,9 
33,0 

37,9 
9,8 
38,0 
28,9 
64,4 
48,1 
5,1 
12,5 
54,3 
52,1 

32,0 
57,1 
34,0 
35,8 
63,4 
51,7 
47,8 


50,7 
16,1 
89,2 
48,3 
31,0 
6,7 
50,9 

30,8 
59,2 

36,1 
6J,4 

48,6 

52,2 

44,3 

37,0 
65,1 
55,9 
57,2 
51,5 
11,9 

32,9 
64,1 


42,1 
48,2 

28,4 
19,6 
58,9 
21,4 

4,7 
28,4 

33,8 
6,3 
33,1 
27,1 
59,8 
44,3 
3,1 
10,0 
49,9 
46,9 

27,2 
53,8 
30,5 
32,6 
59,4 
46,7 
41,7 


43,5 
10,9 
35,2 
43,9 
25,1 
4,4 
47,6 

24,1 
52,2 

31,0 

57,2 

44,1 

47,9 

40,6 

31,8 
60,5 
51,1 
53,0 
46,9 
9,2 

29,1 
58,4 


+  6,3 
+  4,0 


1,6 

3,8 
2,1 
6,4 

4,3 

4,2 


1,2 

3,7 
1,8 

1,1 
0,4 
4,5 
6,2 
6,3 
+  3,2 
4,3 


4,7 

5,8 

4,1 

6 

3,8 

3,2 

2,8 


2,0 
4,3 
0,7 
2,1 
1,7 
4,3 
4,3 


-  0,6 
+  6,3 


0,8 
4,8 


+  6,1 
+  5,1 


1,3 
5,3 

4,9 
1,8 


11,366 
10,458 

12,166 
12,166 
14,291 
10,208 
10,208 
11,787 

11,983 

11,983 

7,568 

7,761 

11,540 

10,851 

1 1,530 

10,96 

8,915 

10,408 

7,061 
11,454 
11,454 
16,021 

14,277 

12,742 

2,219 

11,378 

13,889 
13,889 
13,092 
12,517 
10,666 
9,803 
10,409 

10,621 
10,621 

8.579 
8,579 

10,271 

10,458 

8,721 


I2,8fll 
12,861 
10,655 
1 1,429 
6,8  13,031 
3,1  11,129 


+  7,8 
+  2,7 


8,997 
8,997 


11 


-1^ 

+1 


+li 


+4 

+3 


-1 

+21 


-2 


+? 


-2 


-2 


Concluded 
Circle  reading. 


181.  5, 
179 ■25. 


35,92 
1,79 


334.51.  5,01 
203  .  58  .  56,27 
177  .  41  .  52,28 
298.20.39,71 
240  .  29  .  22,82 
205.  19.  13,31 


346.  6. 
192.43. 
179.  8. 
174.  10. 
177.41. 
173.43. 


181, 
205, 


5 
19 


166.  18 
179.25 


14,33 
47,03 
47,26 
3,5,21 
51,14 
49,68 
53,40 
11,14 
37,07 
1,79 


177 
298 
240 
173 
181 
205 
166 
166 


41  ,51,46 

20.46,71 

29 .  22,65 

,  43  .  48,91 

,  5.52,89 

.19.12,3;. 

21  .  48,62 

,  18.37,37 


209. 
208. 
181. 
205. 
166. 
182. 


1  .  45,95 
30.  14,28 

5 .  52,99 
19.  13,56 
18.35,29 
15.29,87 


179.25.  1,41 

208  .  56 .  35,03 
208.25.  3,65 


208, 
208. 


47  .  24,04 
15.  50,38 


179.25.  1,56 


179.25.  1,29 
208.31  .30,78 


208  .  26  .  55,94 
207  .  55  .  23,68 
179.25.  1,60 
173.43.46,92 
205  .  19  .  8,.S9 
184.^3.  8,65 


208.26.  13,  .32 
207  .  54 .  43,89 


Barom. 


Inch. 


29,700 

29,868 

29,868 
29,868 
30,044 

30,050 
30,050 


30,108 


30,108 


I'hermom 


Int. 


55,9 

58,5 

58,0 
•57,0 
59,0 

57,0 
56,0 


61,0 


60,5 


30,199  63,5 
30,238  63,2 


30,238 


30,192 


62,5 


64,0 


30,000  65,3 


29,650 
29,588 

29,808 
29,810 
30,000 


61,0 
59,0 

58,4 
54,2 


Ext 


52,0 

56,C 

.55,.? 
54,5 
53,5 

51,7 
50,0 


59,4 


58,0 


73,0 
62,0 

60,5 

76,2 

67,5 


61,0 
61,7 

52,5 
49,5 


58,567,5 


Refrac- 
tion. 


1,68 


26,22 

1,72 
103,49 

27,93 

13,72 

0,27 
5,32 
1,75 
5,80 
1,71 
28,.S6 
13,60 


1,72 
103,49 

5,72 

1,69 

27,96 

13,35 

13,41 

31,85 
31,18 
1,68 
27,86 
13,36 


31,54 
30,87 

31,68 
31,00 


31,38 

31,17 
30,50 

5,74 

27,99 

5,04 

31,22 
30,55 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


39  .  27  .  43,91 


62.21. 

62  .  21  . 
36.  3. 
98.53. 
98  .  53 . 

63  .  41  . 


51 
51 

37 
32 
36 
32 
S9 
63 
24 


6. 

6. 
SO, 
32. 

3. 

5, 
28. 
41  , 
40. 


36. 
98. 
98. 
32. 
39. 
63. 
24. 
24. 


30,90 
28,80 
56,87 
13,47 
12,62 
47,55 

9,18 
6,96 
53,20 
36,10 
55,60 
50,09 
1,33 
45,71 
29,68 


55,95 

6,57 

12,35 

49,40 

0,79 
46,56 
41,48 
30,17 


67  .  24 .  24,39 
66 .  52  .  52,05 

39  .  28  .  1,26 
63  .  41  .  48,01 
24  .  40  .  28,52 

40  .  37  .  39,32 


67.  19.  13,16 
66.47-41,11 

67  .  10 .  2,31 

66  .  38  .  27,97 


66.54.  8,87 

66.  i9- 33,51 
66.18.  0,58 

32.  5:47,58 
63  .  41  .  42,78 
42  .  45  .  20,09 

66.48.51,02 
66.  17.20,92 


One  Rkvqlutiqn  of  the  Miokometer 
middle  wire   for  an   Equatorial   Star   =l6',6. 


=  20",880.     Reference    Micrometer  Readino  =  11'',000.     One  Interval  from  the 
Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.8",00, 


(a)   Negative  correction  for  runs.  (A)   Oscillating.  (c)   Very  diffused.  (d)  8th  mag.  (e)   Mag.  RJ— 9.  (/)  A  mere  blur.    Slight  wind 

from  S.W.  (g)   Dih  mag.  (A)   Without  darlc  glass— clouds  continually  passing.  (i)  Clouds  passing.  (A)'  Sky  hazy.  (I)  9.1  mag very  faint. 

(m)  Very  unsteady.  (n)   Only  seen  for  a  very  short  time.  (o)  After  rain — splendid  definition.  (p)  9^  mag observed  with  great  difficulty. 

Iq)  Observed  without  dark-glass — seen  only  for  short  intervals. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 
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I 


Montli 
anil 
Day. 


June  20 
June  21 


June  22 


June  23 


June  25 


June  26 


June  27 


June  28 


June  29 
June  30 

July    2 


NAME  OF 
OBJECT. 


Zenith  Point . 

(n)0S.  L 

(a)0  N.L 

(6)  Var.  Cor.  Bor. 
(c)  Zenith  Point  . 

(d)QS.L 

{d)Q  N.L 

(e)  Var.  Cor.  Bor. 
(c)  H.  C.  31132.. 
(c)  H.  C.  31460.. 


Microscope  Readings. 


4.48,1 


52,9 


0.21,9  29,2 

3 .  45,3  55,0 

4.  18,9i26,l 
4  .  49,2|  54,9 


a  Coronae  R.  . 

n  Coronae  .... 

(c)  6  Librae 

(6)  Var.  Cor.  Bor. 
(/)  H.  C.  29542  . . 

B.A.C.  5461.. 

H.  C.  29873  . . 

H.  C.  30237 . . 

H.  C.  30253.. 
(c)  H.  C.  30699.. 

H.  C.  30895  . . 

H.  C.  30966.. 

H.  C.  30981.. 

H.  C.  31460.. 

H.  C.  31655.. 
(c)  Zenith  Point  . 


0S.  L 

0N.L 

(/)H.C.  29542. 
H.  C.  29917. 
H.  C.  30257. 
H.  C.  .S0253. 


.57,1 

24,8 

0,2 

3,2 

58,5 

17,0 
42,8 
27,1 
4,0 
11,7 
10,2 


1  .  13,9 


(c)  H.C.  30699. 

H.  C.  30806. 

H.C.  31132. 

H.  C.  31460 jo 

(g)  Zenith  Point 

(A)  0  S.  L 

(A)0N.L 

(«)  0  S.  L 

(0  0N.L 

(c)  Zenith  Point 

(t)  Var.  Cor.  Bor 

Gr.  2377 


64,5 

34,7 

8,1 

9,5 

64,9 

22,9 
51,1 
3-2,9 
11,8 
20,5 
18,8 

21,5 

53,3 
28,3 

39,4 
24,0 
21,1 

52,8 

30,2 
60,1 
58,5 
30,7 
17,8 

45,2 
42,1 
40,9 
38,0 
'4 .  39,9  4-8,8 


46,0 
.20,5 

30,8 
16,2 
1 1,6 

47,2 

23,0 
50,2 
48,1 
20,3 
8,1 

37,0 
33,4 
30,7 

28,8 


2.   4,6    9,9 
0  .  29,5  38,3 


0 .  36,9 
4.  3,1 
4 .  44,9 

i4.  2,8 
0.20,1 


(0  0  S.  L. 

0S.  L. 
(c)  0  N.L. 

0S.  L. 


4.     1,0 

1  .  34,0 
4 .  59,9 

0 .  25,0 


45,1 
12,1 
51,2 
11,1 
28,3 


H.  C.  30966 0.32,8  41,9 


8,2 

41,6 
(i9,9 

31,6 


52,0 

25,8 
50,8 


51,9 

25,5 
51,1 


22,4    22,4 
53,2    53,0 


61,2 

28,5 

2,9 

5,9 

62,2 

21,5 
46,1 
28,5 
7,5 
16,9 
14,2 

18,3 

50,3 

24,7 

35,5 

19,9 
16,3 
52,3 

27,0 
55,2 
53,9 
26,7 
13,0 

41,4 

37,4 
35,9 
32,7 
46,0 

7,7 
32,5 

40,2 
7,2 

47,9 
5,2 

24,0 

38,0 

5,3 

37,2 
62,9 

28,1 


61,0 

30,7 

4,7 

8,0 

62,4 

20,2 
48,0 
30,0 
9,0 
20,0 
16,9 

18,5 

51,8 
26,3 

37,0 
22,1 
19,0 
50,3 

26,3 
56,0 
57,0 
27,2 
13,9 

43,0 
40,9 
38,7 
35,8 
45,0 

7,0 
34,5 

41,1 
8,1 

49,2 
7,7 

26,1 

38,9 

4,3 

.S8,l 
67,8 

28,8 


54,1 


50,0 


29,1    23,4 
55,5    47,2 

26,9  '  20,2 
54,8  ,51,2 


62,7 
33,4 

6,9 

8,0 

64,9 

23,0 
50,1 
31,9 
9,1 
19,1 
16,6 

20,1 

53,8 
27,5 

38,2 
22,6 
1.9,0 
53,2 

29,2 
59,0 
56,4 

29,9 
15,3 

44,5 
42,0 
39,7 
37,2 
48,4 

7,9 
36,8 

44,1 
9,4 

50,9 
8,3 

26,9 

41,9 

5,9 

41,0 

67,0 

29,1 


58,0 

27,5 

2,2 

5,2 

60,8 

19,8 

44,2 
29,7 
5,1 
15,2 
13,5 

16,6 

48,5 
23,3 

32,9 
19,7 
13,4 
48,0 

23,3 
50,9 
51,2 
23,1 
10,1 

39,9 
37,0 
33,9 
32,3 
41,2 

3,5 
31,0 

37,5 

3,9 
45,4 

4,0 
20,3 
34,9 

0,1 

33,7 
61,2 

24,8 


"-0 

C  i. 

.2^2 

U   en 

i>  a 


+3,5  10,519 

+4,8     9,464 
+2,8     9,464 


+2,3 
+3,4 

+  1,1 

+3,8 
+0,7 
+.5,1 
+2,7 

+0,4 

+  1,2 
-1,0 
+2,9 
+2,8 
+1,6 

+1,7 

+1,9 
-1,0 

+3,5 

+2,2 
+2,3 
+5,7 

+0,3 

+1,7 
+2,9 
+1,2 
-2,2 

-0,7 
+5,5 
+1,2 
+4,0 

+2,2 

+0,5 
+4,1 


11,808 
10,576 

12,177 
12,177 
10,897 
13,852 
10,220 

12,599 
12,.599 

5,374 
11,049 

7,279 
11,7.54 
13,45-2 

4,633 
17,253 
10,672 

4,845 
13,170 
12,882 
11,160 
11,155 
10,477 

10,174 
10,174 

8,972 
11,554 

7,268 
19,856 
13,161 
15,405 
12,410 
11,822 
10,228 

8,639 
8,639 


5 


+4 


-2 


-u 


+2,4  11,429 


+3,0 
+2,3 
+3,8 
+2,3 
+2,8 


11,429 
10,370 
10,909 
8,200 
10,952 


+4,0  12,722 

-0,8  10,091 
+3,4  10,091 


+3,2 


12,386 


-i 
+  i 


+1^ 


-2 


+  1 


+U 


-2 


-2 


-   h 


Concluded 
Circle  readinsr. 


179.25.  1,52 

208  .  25  .  58,04  29,830 
207  .  54  .  23,83 


205. 19. 
179  .  25 . 


6,58 
1,55 


208  .  26 .  36,53 
207  .  55  .    5,42 
205 . 19 
184.23 


6,59 
6,93 


173.30.  18,57 


334, 
204. 
247. 
205. 
178. 
182. 
182. 
166 . 
166. 
163, 
163, 
163. 
163. 
173. 
162. 
179. 


22. 
27. 
55. 
19. 
56. 
15. 
15. 
33. 
29. 
17. 
48. 
45. 
29. 
30. 
10. 
25. 


208  .  30 
207  .  59 
178.56 
164.  4 
166  .  33 
166 .  29 
163.  17 
183.  9 
184.23 
173.30 


47,08 

13,78 

27,54 

7,13 

34,97 

59,36 

23,90 

31,24 

7,67 

51,33 

33,5- 

39,74 

57,26 

17,4.'i 

,  13,52 

,    1,52 

,  44,06 
.  12,70 
,  36,61 

14,94 

,  30,80 

,    8,14 

,  56,75 

7,34 

7,34 

17,06 


179.25.    1,35 

208  .  32  .  56,41 
208.    1.23,14 


208  .  35  .  32,24 
208.  3.58,76 
179-25.  1,39 
205.  19.  8,95 
174.36.22,78 
163.45.39,13 

208  .  38  .  28,75 

208  .  41  .  56,75 
208.  10.  23,76 


208  .  49  .  59,38 


Barom. 


Inch. 


29,990 


30,098 

30,100 
30,160 


30,060 

30,060 
30,068 


Thermom. 


Int. 


61,5 


63,5 


63,5 

63,5 
62,0 


65,8 

64,9 
64,5 


30,066  63,5 


30,044 
30,016 


30,004 


29,920 


66,0 
65,0 

64,0 

68,9 


29,940  68,0 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


74,6    30,61 
29,95 


58,5 


72,4 

60,0 
57,5 


63,5 

61,5 
61,0 


59,0 

77,7 
62,0 

59,9 


27,82 


31,03 

30,37 

27,84 

5,02 

5,98 

26,55 

143,29 

27,72 

0,47 

2,85 

2,84 

13,05 

13,13 

16,52 

15,97 

16,02 

16,30 

5,94 

17,82 


30,75 

30,09 

0,47 

15,63 

13,00 

13,08 

16,46 

3,73 

4,97 

5,92 


Apparent  N.P.D. 
.    from  the 
Observation. 


29,980 
29,980 


29,964 
29,820 

29,340 


66,261,0   27,67 
65,0]60,5'     4,80 
15,99 


82,0    30,41 
29,76 

76,5    30,81 
30,15 


66,5 
67,8 

63,2 


66,5  31,51 

I 

78,5  30,71 

!  30,05 

62.2    31,37 


66.48.35,13 
66.17.    0,26 

63  .  41  .  40,85 


66.49.  14,01 
66.  17-42,24 
63  .  41  .  40,88 
42.45.  18,40 
31  .52.  19,04 


62. 
62. 
106. 
63. 
37. 
40. 
40. 
24. 
24. 
21  . 
22. 
22. 
21  . 
31  . 
20. 


49 .  48,99 
49.46,81 
19-57,31 
41,33 
40,98 
8,69 
33,22 


55  .  24,67 
1,02 
47,29 
24,08 
30,20 
47,44 
17,97 
2,18 


51. 
39. 
10. 
7. 
51  . 
52, 
32. 


66.53. 
66.21. 
37.  18. 
22  .  26  . 
24.55. 

24. 51 . 
21 .39. 

41  .31  . 

42  .  45  . 

31 .52. 


21,99 
49,27 
42,62 

5,79 
24,28 

1,54 
46,77 
17,55 
18,79 
17,62 


66.55.  33,47 

66  .  23  .  59,55 

66.58.  9,(i6 
66.26.  35,52 

63  .  41  .  4.9,23 
32  .  58  .  24,59 
22.    7.29,75 

67 .    1  .    6,87 

67  .  4  .  34,07 
66  .  33  .    0,42 

67.  12.36,68 


One    Revolution   of  the    Micrometer  =  20",880.     Reference    Micrometer    Reading  =  ir,000.     One  Interval  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37°- 47'.  8",00. 


(a)  Very  bad— limbs  like  a  flame.  (b)  Very  faint— only  seen  by  oblique  vision.  (c)  Negative  correction  for  runs.  (d)  Clouds  passing, 

(e)  Quite  guess-work.  (/>  Very  faint,  (g)  A  sudden  change  took  place  soon  after  commencing,  (h)  Unsteady  and  very  badly  defined.  {i}  Clouds 

passing— great  motion.  \k)  Very  faint,  and  difficult  to  observe.  (I)  Only  seen  for  a  second,  and  then  through  clouds. 
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NotiTS  PoLAU  Distances  OBSEilVEt)   With  the  Mural  Circle  in  ^ue  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


July    2 


July    3 


July   4 


July   5 


July   7 


July  9 


July  10 


naTme  of 

OBJECT. 


0N.L 

(a)  Zenith  Point 

(a)  Zenith  Point 

Ca)(6)0S.  L 

(4)0N.  L 


(c)0S.L 

(a)  Zenith  Point  , 

a'  Librae  . . . . 

fi  Ursoe  Min. 

\//  Bootis  .... 
(a)  (i  Libra 

7  UrssB  Min.  , 
(rf)  a  Coronae 


(e)  0  S.  L 4.13,6 

(e)  0  N.L 2.41,2 

(a)  Zenith  Point  ....  4 .  4{>,9 


Mitroscope  Readings. 


3  .  52,2  59,5 

4  .  46,4  50,0 


4.47,1 
4.38,1 
3.    7,0 


51,3 
43,2 
12,9 


0.  17,3  24,2 
4  .  46,2'  50,1 
4.  32,8 137,0 
0 .  38,9l  46,0 


3.  10,1 

4.  11,9 
4.  5,7 
2.    5,8 


ti  Draconis  R. . . 

f)  Draconis 

(a)  r  Herculis  R.  . . 

^  Herculis  ..... 
(a)  H.  C.  30699 

H.  C.  32814.... 
(/)3Urs8e  Min.  R... 

1  UrsjE  Min.  R. . , 

2  Ursae  Min.  .. . 
I  Ursse  Min.  ... 


rt  t)raCon)s  ..... 
{g)  a  Ursse  Min.  R.. 

I  Ursae  Min.  R.. 
{a)  JUrsjE  Min.  R.. 

5  Ursae  Min.  R.. 

I  Ursoe  Min 

S Ursae  Min.. ... 
a  Aquilse ^ 

{h)  eCygni  R 

6  Cygni * 

(a)(6)  Jupiter  S.  L.  .k 
(a)(6)  Jupiter  N. L..» 

{a)  Zenith  iViint  ..•. 


{a)  H.  C.  3O806 . . 

H.  C.  30966.. 

H.  (J.  31928.. 
(n)  H.  C.  32409  •  • 
((J)  H.  C.  32590.. 
(t)  H.  C.  32586.. 

H.  C.  3:2635  . . 
(a)  H.  C.  3331 K. 

H.  C.  33582.. 

H.  C.  3.S711.. 

H.  C.  34241  . 
{k)  H.  C  34246 . . 
(a)  Zenith  I*oint  . 


52,9 
8,0 
28,7 
16,3 
22,5 
38,8 
49,0 


1.    2,3 


3  .  40,7 
2 .  28,0 


3.16,9 


1  .  49,9 

0.    0,0 
0.31,3 


17,5 
13,9 
13,2 
10,9 

19,5 
47,8 
51,4 

57,Y 
14,2 
31,6 
23,1 
29,0 
43,2 
53,8 

8,8 


47,9 
36,1 


25,2 


57,5 

5,8 
37,6 


1  .  13,3  20,2 


4.  14,0 
4 .  46,8 


19,1 
52,9 


55,9 
50,0 

52,2 

41,3 

9fi 

20,4 
49,9 
35fi 
42,1 
14,1 
14,0 

11,9 
8,8 

18,5 
51,6 

57,2 
13,0 
33,0 
21,0 
27,1 
43,5 
52,0 

7,7 


45,9 
32,7 


//  // 


20,7 


56,8 
48,9 

40,2 
10,7 

-'1,1 
47,9 
34,4 
43,0 
16,4 
11,9 
10,9 
8,9 

17,9 
45,6 

56,0 

13,7 
30,8 
21,2 
28,0 
43,4 
50,8 

6,4 


45,5 
31,2 


21,1 


53,2    55,6 


33,4  41,5 
42,9  51,2 


6,4 
29,8 


3.19,1 


24,4 


1.5,0 
36,9 

28,2 

32,7 

1 8,1;  26,2 

tfi  14,0 

12,7  21,4 


4.46,2 


52,2 


2,0 
37,1 
17,3 
16,5 

.50,4 


3,0 

3';,2 

lf),4 
16,6 

51,3 


38,0    38,4 
46,8    48,3 


11,5 
33,0 

23,3 

2y,K 

21,9 

9,y 

i6,y 

49,9 


11,5 

32,9 

25,5 

30,7 
23,3 
11,9 
19,1 

50,5 


56,9 
50,8 

51,0 

43,5 

9fi 

21,4 
50,4 
35,4 
44,9 
15,0 
14,0 
10,5 
8,0 

16,9 
45,6 
51,2 

58,4 
12,6 
31,8 
21,1 
27,2 
44,9 
54,0 

6,8 


49,1 
37,5 


25,0 

56,5 

4,6 
39,8 

19,1 
18,5 

53,2 

44,1 
52,0 
14,7 
3t<,9 

26,4 

33,8 
25,0 
12,2 
21,4 

52,y 


52,0 
46,7 

47,4 

37,4 

5,0 

17,9 
45,9 
33,3 
39,6 
12,1 
11,9 
7,3 
6,1 

15,5 
41,8 

47,4 

54,3 
9,1 
29,5 
17,9 
24,5 
S9,d 
49,9 

3,3 


42,4 
30,2 


21,0 
5S,9 

5.9,8 
34,4 
16,8 
16,0 

48,7 

35,8 

44,8 

7,5 

32,2 

21,6 

28,2 

19,8 

8,7 

14,9 

47,7 


*5  to 


+4,0  12,386 
+3,010,364 

+3,2*10,447 
+3,7  111,211 
+  1,7  11,211 

+4,4  13,140 

+3,6 '10,367 

+5,1 

+(),3 

+3,4 

+  1,7 

+2,5 

+3,1 


+  3,0 
+2,6 
+3,7 

+(ifi 
+3,9 
+6,1 

+4,7 
+2,6 
+7,2 
+0,4 

+7,3 


+1,0 
-1,0 

+0,4 

+0,1 

+  1,8 

+  2,8 
+  2,4 
+2,7 

+0,5 

+1,8 
+4,2 

+2,5 
+2,4 

+0,3 

+  1,5 

+2,4 

4  2,2 
+2,2 
+3,1 


10,849 
10,649 
8,879 
10,619 
10,519 
10,800 


10,772 
10,772 
10,434 

9,660 

9,660 

13,642 

13,642 

12,509 

10,734 

7,280 

7,320 

8,46.9 

8,658 

11,291 

8,909 

9,071 

11,803 

11,863 

11,041 

11,109 

9,876 

6,489 

6,489 

8,380 

10,715 

10,485 

12,629 

11,624 
5,179 
9,491 
4,118 

14,571 
5,279 

11,681 
^•,86() 

1 0,988 
8,155 

12,198 

10,440: 


S.S 


_o 


M 


-1 

+4f 


-1 

+  k 
\ 

+  1| 

+  li 


-1^ 


-n 


Concluded 
Circle  reading. 


208. 
179. 


+  1^ 


18.27,14 
25.  2,07 


179.25.  1,34 
208  .  54  .  36,55 
208  .  23  .  4,91 


208. 
179. 
247. 
156. 
204. 
240. 
159. 
204. 


59 .  35,88 
25  .  1,60 

4 .  38,68 
55  .  50,04 

8  .  58,86 
29  .  20,83 
19.20,31 
27.  12,48 


209.  4.22,31 
208  .  32  .  50,41 
179.25.  1,54 


9. 
169. 
B39. 
199. 
163  . 
174. 

33. 

S3. 
145. 
145. 


1 
48 

3 
46 
17 
45 
48 
48 

2 

2 


24,00 

40,23 

35,61 

,  2.5,58 

55,59 

48,01 

2,78 

4,03 

5,01 

2,57 


169. 

33. 

33, 

33. 

33. 
145. 
145. 
220 , 
357. 
181. 
252  . 

252. 
179. 


39,29 
5,13 
3,86 
4,61 
3,60 
57,58 
1  .  57,48 
15.  26,00 
.9,92 
52,01 
11,33 
22,67 
1,.30 


7 
42 
30 
29 
25 


183. 
lliS. 
157. 
I, 04, 
154, 
162, 
162, 
153, 
155, 
171  , 
172, 
172, 
179. 


9 
45 
21 
25 
26 
22 
25 
13 
59 
15 
54 
52 
25 


Harom. 


Inch. 


29,340 


29,288 


Tliermom. 


Int. 


Kxt, 


63,262,2 


62,5 


63,5 


29,384  62,063,5 

29,440  62,5  58,5 
29,440 


29,444 


29,414 


30,049 


30,050 
30,050 


30,208 


61,0 
60,2 

61,0 

60,4 


58,5 
56,5 


65,8 


30,206 
30,206 

4,50  30,280 
34,75 
12^<)9 

i),57 
57,61 

9,5(ij  30,280 
2.'5,4  8 
15,83 
49,10 
10,87 

17,37 

53,51 

l,57j 


30,280 


57,5 
57,0 

G3,5 

53,5 


52,0 
51,5 


66,0 


64,063,5 


64,0 


67,2 


63,5 


67,5 


llefrac- 
tion. 


67,065,5 
66,5  65,0 


30,70 


31,33 
30,66 

31,54 

135,91 
23,33 
25,96 

101,69 
20.64 
26,34 

31,67 
31,00 


9,82 
21,52 

16,84 

4,74 
39,83 


9,62 
38,89 

38,89 


49,35 
2,29 

185,48 
185,48 


3,71 

15,93 

23,03 

26,49 

26,45 

17,49 

17,43 

28,0() 

24,71 

8,19 

6,52 

6,54 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


66.41.    3,77' T, 


67.  17.  14,54 
Q6  .  45  .  42,23 

67.  22.  13,82 

105.29.  0,99 
15.  17.  33,11 
62.  31  .  31,22 
98.53 
17-41 


8,92 
6,07 


62  .  49  .  45,22 

67.27.    0,44 
GQ  .  55  .  27,87 


28. 
28. 
58. 
58. 
21  . 
33. 

3. 

3. 


10. 
10. 

8. 

8. 
39- 

7. 
23. 
23. 


3.23, 
3.23 


28. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

78. 

40. 

40. 

110. 

110. 


10 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
38 
5 
5 
55 
54 


35,72 

,  36,87 

.  55,45 

,  53,56 

,  4.'5,21 

■  49,73 

.  26,93 

25,68 

31,64 

29,20 

S6,37 
25,28 
26,55 
25,80 
26,81 
25,39 
25,29 
22,07 
1,67 
1,00 
23,51 
34,85 


41  .31 

22.  7 
15.42 
12.46 
12.48 
20  .  43  .  58,50 


,  14,64 

,  25,25 
56,39 
49,51 
37,59 


20. 
II  . 


47. 
34. 


14. 21 , 
29 .  37  . 
31 .16, 
31.  14, 


12,48 
54,20 

30,82 

9,11 

17,28 
53,40 


Onk    REvOLUtioN  of  the  MicnOMteTKU  =20'*,880.      Repkuknce  Micromrter  Re.\vjn(!i   :=iir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6",6.     Assumed  Co- latitude  =  37".  47'.  8", 00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  coirection  for  runs.  (A)  Tremuloud.  (c)  Juvt  caught  a  glimpse  of  the  Sun — bisection  had  to  be  made  hurriedly.  (d)  Stars  generally 

unsteady — too  windy  for  reflection  observations.  (p)  (ireatly  interrupted  liv  clouds— could  not  bisect  N.  L.  till  it  reached  the  edge  of  the  field.  (/)  Times 

by  .Molyneux.   l()i'.  7"'.  .V,   Itt''.  ()■".  24«.   lll'i.Sl'n.  47«,  Klh.  22ni.31l».     Slow,  71».     Very  unsteady— bad  dehniiion.  (g)  Times  by  Jlolyneux,  l«'i.4ii'.44»,  Itf'.  5™.  43», 

lU".  I3ni.  l.<,  IHh.  \4m.  12',  18'>.2«"'.  aO",  Hi".  21'».  23".     Mow,  /(>'.  (A)  Jlercury  waving.  (i )  Sky  thick.  '*>  (  „.r«.  ,I.>„1,1» 


(A)  Coarse  double. 
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Month 
and 
L)ay. 


July  11 


July  12 


July  13 


July  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


tj  Dracotiis 

K  Ojjliiuchi  H. . . 
K  Ophiuchi 


Microscope  Readings 


3. 
1 

0. 
Ursie  Min '1 

:*. 

1 . 

2. 

0, 
1. 
3. 
0. 
3. 


(a)  H.  C.  319«8.,. 

H.  C.  32+09... 
(a)  H.  C.  3258f)... 

H.  C.  3263.5... 

H.  C.  32!)'2(i . . . 

H.  C.  S.'«25... 
(a)  H.  C.  3.'JfJ98  . . . 

H.  C.  340.50... 
{/))  H.  C.  34.'241... 
(6)  H.  C.  3424f»... 
(a)  H.  C.  34806... 

Argelander  1846'7 

Arj^elanclef  18476 

Jupiter  S.  L 

Jupiter  N.  L 

(a)  Zenith  Point 

f  Ursae  !Min..>... 

Ararelander  I6993 

H.  C.  31928 

H.  C.  32630 

(n)  H.  C.  32676 

H.  C.  33046 ..... 

H.  C.  33248 

H.  C.  34056..... 
{«)  H.  C.  34194 

Argelander  18556 

11:  C.  34314 

/3  Lyrae  R 

(a)  l3  Lyrae 


46.5  55,0  51,5 
41,3,  47,2    42,1 

I,2i    7,2!    2,8 

37.6  45,7  41,1 
32,5  39,1  i  35,9 
29,3  ,S5,5  34,1 
37,9i45,l    40,2 


19,1  27,5 
22,4!  31,0 
42,0  49,9 


30,9 

2,8 


2.  13,1 


(n)  Zenith  Point 

H.  C.  34806 

(a)  H.  C.  34913 

H.  C.  35466 

Argelander  18782 
(a)  U.  C.  36273 

H.  C.  .S6519 

(rt)(c)  t)  Cygni  R 

(fl)  H.  C.  37703..... 

Jupiter  S.  L 

Jupiter  N.  L 

(o)  »;  Uraconis  R.  ... 

H  Uraconis 

fi  Draconis 

(«)  H.  C.  32512 

Arg.  60",  1779  .. 

H.  C.  32663 

(a)  II.  C.  3371 1  . 
(a)  H.  C.  34166. 

H.  C.  34.567 . 
(rt)  H.  C.  34802  . 
(a)  H.  C.  35.323  . 
{a)  Zenith  Point 


32,1 

45,2 

38,5 
4,0 
28,9 
28,8 
49,7 
38,0 
17,2 
33,1 
28,9 


28,8 
54,9 

4.5,9 

3,9,2 

57,3 

3,2 

24,7 
53,9 
45,0 
52,9 
14,9 


2 .  58,9 
0.    9,9 

3.  13,0 

4 .  52,8 
0.41,3 


41,0 
35,8 
11,9 
2.3,1 
41,6 


♦  .47,1 


39,4 
10,6 

18,9 


37,5 

50,1 

47,9 
12,9 
36,0 
35,8 
58,8 
46,0 
24,6 
40,9 
37,2 


34,3 
62,0 

52,4 

46,3 

63,1 

9,9 

28,9 
61,4 
49,0 
58,5 
18,0 


62,7 
15,2 
20,6 
58,9 
47,8 

47,1 
41,9 
18,1 
28,9 
48,5 
52,0 


23,4 
23,0 
46,0 
34,0 

6,7 

16,7 


34,0 

48,0 

43,8 
7,2 
32,5 
32,9 
54,0 
40,8 
19,3 
37,0 
31,2 


31,8 
56,9 

49,0 

41,9 

59,0 

4,8 

28,0 
57,0 
49,3 
55,9 
14,9 


60,0 
12,4 
16,2 
55,4 
44,1 

43,7 
39,9 
15,9 
26,() 
44,5 
50,1 


51,9 
43,8 
5,1 
42,5 
37,6 
33,2 
42,9 

24,9 

27,7 

47,5 

35,1 

8,4 

l'6,4 


34,9 

48,9 

42,7 
9,3 
33,8 
33,0 
57,4 
44,6 
22,9 
38,0 
34,5 


32,4 
61,2 

50,1 

43,6 

63,1 

8,4 

28,4 
58,4 
47,0 
56,8 
16,8 


61,3 
15,0 
19,0 
57,9 
46,5 

46,3 
40,4 
16,4 
28,6 
46,4 
50,2 


//         // 


55,0 
46,4 
7,2 
45,1 
41,5 
39,i 
37,4 


47,3 
40,7 
3,2 
37,1 
34,8 
32,3 
39,5 


28.0  20,6 
30,5  23,8 
50,3  43,4 
39,3  [  32,5 

10.1  3,5 

20,0 


37,7 

50,5 

46,2 
10,9 
37,5 
35,7 
58,2 
46,2 
23,0 
41,3 
3()',2 


35,4 
61,1 

53,2 

45,0 

63,1 

7,9 

30,7 
60,5 
51,1 
58,7 
17,2 


62,4 
15,9 
18,7 
58,2 
48,8 

46,9 
42,6 
16,! 
28,9 
+7,9 
52,4 


14,7 

34,5 
46,2 

37,9 
5,2 
32,1 
30,8 
53,3 
40,9 
19,8 
35,5 
30,9 


31,1 
56,3 

46,8 
40,0 
61,0 

5,3 

27,3 
55,6 
47,2 
54,3 
15,3 


61,0 
10,9 
16,0 
5(),0 
;43,2 


I 


43,7 
39,2 
12,9 
25,3 
43,0 
47,3 


02s 


-0,2 
-1.6 
+4,3 
+1,9 
+4,1 
-0,3 
+0,2 

+5,0 
-0,1 
-0,3 

+4,8 
+2,4 

-0,6 


+3,0 

+3,4 

+  1,8 
-2,5 

+4,9 
-1,2 
+  4,7 
+0,7 
+04) 
-1,1 
+3,7 


+0,9 
+2,9 

+  1,3 

+0,7 
-1,8 
+0,8 

+0,1 
-1,3 
+  1,5 

+3,7 
-0,6 


+2,5 
+  1,6 
-0,3 
+  1,1 
+3,9 

-0,1 
+3,3 
-1,5 
+2,9 
+3,4 
+.S,8 


5  = 


6,5 


11,651 
6,388 
6,388 
7,352 
6,370 

14,882 

12,51  i! 
3,264! 

10,420 
8,562 
9,033 

10,395 
7,659 

11,678 
8,419 
7,402 

16,328 
5,403 
7,704 

10,359 

10,279 
7,277 
9,08+ 

12,24'J 
7,762 

12,520 
8,958 

11,983 
7,379 

15,032 

1 6,304 

11,69 

11,695 

10,434 

9,708 

8,783 

12,119 

13,566 

1 2,f>.30 

10,966 

13,074 

8,572 

9,251 

11,458 

15,571 
15,,571 
10,478 
11,120 

5,822 
13,095 

9,784 
10,6S(i 

.5,.500 
10,929 
10,899 
10,455 


-H 


+  1 


^•i 


+  14 


+  1 


+  1 
-2 


+2i 

+  2^ 

-  i 
-1 


-1 

+  i 


+  1 


Conirluded 
Circle  reading. 


1 69  .  48 
316.48, 
222  .  1  . 
149  .  22  , 
157.21 . 
154.25, 
162  .  22  , 
162. 25, 
161  .50, 
172.27. 
164. 14. 
160.50. 
172.54. 
172.52. 
1 52  .  33  . 
152.3.3. 
152. 30. 
252 .  33  . 
252  .  32  . 
179-25. 


Barom. 


Inch. 


37,58 
19,74 
40,80 

57,79 
13,53 
1 2,90 

8,96 
22,01 
36,09 
17,69 
27,60 
47,93 
17,17 
53,66 
10,57 
32,59 
25,44 
32,13 
44,09 

1,52 


30,268 
30,268 


rhermom 


Int. 


Exl, 


68,067,7 
68,0  66,5 


149.22 
162.  8, 
157.21 . 
157.33, 
171  . 16. 
168.32. 
172.  6., 
153.42, 
161 .40. 
161 .38. 
161  .  37  . 
340 .  25  , 
198.24. 


179. 
152, 
182. 
186, 
186, 
158, 
159, 
.357. 
153, 
252. 
252. 


25. 
33. 
18. 
17. 
17. 
27. 
36. 
7. 
.30. 
36. 
36. 


58,05 
25,82 
13,55 

6,74 

2,8,', 
11,37 

3,79 
17,01 
48,69 

8,89 
42,75 
17,41 
44,22 

1,39 
.9,71 

48,40 
4.3,30 
14,04 
47,70 
58,43 

4,68 
47,04 
52,66 

6,60 


1 

169  .  48 
179.  13 
175.29 
171.  2 
0 
15 


171. 
171 

165 .  29 
152.  44 
158.39 
jl54.  4 
179.25.     1,21 


25,16 
37,86 

,  28, 1 2 
53,83 

.  33,77 
1,64 
10,17 
47,46 
10,71 
28,33 
47,39 


30,264 

30,264 

30,264 
30,250 

30,128 
30,130 

30,130 

30,122 

30,108 

30,108 
.30,102 
.30,108 

.30,124 
30,1,30 

30,130 

30,136 


67,5 

66,5 

65,9 
64,9 

69,5 
69,0 

68,0 


65,0 


63,5 


63,0 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P.D, 

from  the 
Observation. 


9,61 
52,31 


32,89 
23,07 
26,61 
17,.50 
17,45 
18,07 
6,97 
15,53 
19,23 
6,54 
6,56 
29,02 
29,01 
29,08 
61,0  187,33 
187,18 


67,5 


66,5 


65,0 


68,064, 


69,1 


66,0 


69,0  65,0 
68,565,0 
68,064,5 

72,071,0 
70,568,0 

0,066,0 

69,065,5 


32,6s 
17,58 
22,91 
22,73 

8,11 
10,89 

7,27 
27,36 
18,18 
18,22 
18,23 
19,58 


28,70 
2,87 
6,84 
6,83 

21,75 

20,44 
2,28 

27,57 
18,5,76 
185,62 

9,50 

0,19 

3,87 

8,32 

8,.36 

8,14 

14,06 

28,49 

21,50 

26,88 


28, 
80, 
80, 
7. 
15. 
12. 
20. 
20. 
20. 
30. 
22. 

19. 
31  . 
31  . 
10. 
10. 
10. 
110. 
10. 


10.  34,45  T, 
24  .  42,09 
24 .  39,59 
44.31,38 
42  .  56,94 
52,77 
57,94 
11,04 
24,50 
17,20 
18,55 
35,18 
17,11 
53,58 
48,03 
10,06 
2,8  + 
45,94 
57,75 


7.44, 
20 .  30 , 
15.42. 
15.54. 
29 .  38  . 
26.54. 
30  .  28  . 
12.  3. 
20.  2. 
19.59. 
19.59. 
56 .  47  . 
56 .  47  . 


10, 

40, 

44. 

44. 

16. 

17. 

40. 

11  . 
Ill  . 
111. 

28. 
28. 
37- 


54 

40 

39 

S9 

49. 

58, 
5, 

52, 
2, 
I  , 

10, 

10. 
35, 


33.  51 
29  .  24 
29  .  22 
29.37, 
23. 51 , 
11  .  5 
17.  1 
12.26, 


31,98 

14,85 

57,25 

50,62 

1,.33 

7,09 

3,13 

56,26 

37,12 

57,28 

31,13 

11,56 

10,41 


47,62 
.  57,88 
56,75 
27,48 
32,56 
44,60 

6,.99 
26,08  j 

5,02 
18,83 

34,55 
35,15 
34,72 
56,75 
32,24 
0,07 
8,82 
40,19 
49,01 
13,62 
27,30 


Owe   Revolution    of  the    Muromkter  =  20",880.      Uefkrkncb    Michomkter  Readino> 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     AsaUMEn  Co-latitude  =  37° .  47' •  8",00. 


ir,000.      Onk  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs. 


(b)  Coarse  double. 


(c)  Very  nnsatislactory — a  mere  blur. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


July  17 


July  18 


July  20 


July  21 


July  25 


NAME  OF 
OBJECT. 


(«) 


Microscope  Headings. 


(6) 


{d) 
(«) 


t)  Draconis  R.  . . . 

tj  Draconis 

H.  C.  324.09 

H.  C.  32676 

H.  C.  33024 

H.  C.  33248 

H.  C.  33(i98 

H.  C.  34470 

H.  C.  34377 

H.  C.  34744 

H.  C.  3.'J3.57 

H.  C.  36851 

A.  Ursse  Min 

X  Ursae  Min 

\  UrsK  Min.  .. . , 

A  Ursae  Min. 

(e)  Jupiter  S.  L. 

(e)  Jupiter  N.  L 

(a)  Zenitli  Point  . . . 

H.  C.  32541.... 

H.  C.  32953.... 

H.  C.  33311.... 

H.  C.  33593.... 

Arg.  78°,  622  . . 

(a)  H.  C.  34056.... 

(«)(/)  H.  C.  34166.. 

H.  C.  35017.... 

(i  Lyrse  11 

/3  Lyrae 

^  Aquilae  R 

f  Aquilse    

8  Aquilee  R 

(a)  I  Aquilae 

{g)  \  Ursffi  Min.  R.. 

A.  Ursae  Min.  R. . 
(a)  \  Ursae  Min.  ... 

A  Ursae  Min.  .. . 
(Ji)  .Jupiter  S.  L. .. . 

(A)  Jupiter  N.L 

(a)  Zenith  Point  . . . 


H.  C.  32512... 

H.  C.  34972... 
{a)  H.  C.  3.'-)041... 

H.  C.  Sb^m... 
(i)  Argelander  18782 
(a)  H.  C.  35967... 

/(  Sagittarii  . . . 

H.  C.  37777... 
(«)  Jupiter  S.  L.  .. 
(a)  Jupiter  N.  L. . . 
(a)  Zenith  Point  . . 


3.51,7 
,  48,3 
.45,9 


ri  Draconis . . 

H.  C.  .S0981 . 

(yfc)  H.C.  32512. 


30,8 
39,7 
18,3 

11,7| 
16,7| 
20,0i 
57,5' 
44,0 
11,6 
31,4 
34,2 
30,7 
29,9 


16,5 
35,9 
49,8 
14,3 


49,8 
51,9 
50,6 

0,3 
22,8 

0,2 
36,7 
43,0 
33,1 
21,2 


.53,5 

,  12,4 

,'46,2 

.  1.0,8 

26,7 

.  37,0 

,  46,0 

.55,1 
.  10,2 

.27,4 
.    1,7 


4 .  47,3 


30,1 

52,7 


34,8 
45,4 
26,0 
17,5 
23,5 
28,5 
65,S 
51,6 
19,2 
39,1 
42,4 
38,5 
35,9 

56,5 

50,1 

49,3 

21,8 
40,9 
55,0 
20,1 


54,1 
56,3 
55,2 

3,8 
26,3 

3,9 
39A 
44,9 
35,8 
25,2 


57,9 

13,9 

50,0 

24,9 
32,9 
42,6 
49,9 

60,0 

13,9 

32,4 

4,0 

51,4 

35,5 
58,0 


34,0 
43,1 
22,9 
15,5 
21,3 
24,9 
62,6 
49,4 
15,1 
34,0 
39,1 
34,7 
33,6 

53,9 

49,0 

49,9 

21,7 
39,5 
55,2 
19,8 


53,4 
56,3 
55,0 

3,5 
25,0 

5,0 
39,0 
46,0 
34,9 
26,2 


Jupiter  S.  L. 


0.  I6,9l21,3 
0.47,oJ51,3 


57,0 
14,0 
50,9 

24,5 

32,0 
40,9 

47,4 

59,9 

14,0 

30,8 

3,1 

51,9 

33,9 
56,6 
20,1 

49,1 


32,9 
44,9 
22,8 
18,2 
22,5 
27,3 
63,0 
49,2 
16,6 
37,2 
39,0 
36,0 
32,8 

53,9 

48,2 

47,6 

21,1 
39,4 
53,8 
18,4 


34,8 
46,1 
23,1 
16,9 
21,9 
25,9 
61,4 
49,5 
i  17,8 
36,5 
39,3 
36,8 
33,7 

55,0 

48,9 

49,7 

19,9 
41,9 
54,2 
18,1 


52,9 
55,5 
54,0 

1,4 
25,7 

1,3 
37,8 
42,1 
34,9 
23,1 


54,1 

12,8 

49,0 

23,0 
31,1 

40,5 
49,5 

59,2 

11,1 

30,8 

2,1 

50,2 


53,8 
56,2 
53,1 

3,9 
22,8 

2,1 
38,0 
43,8 
34,8 
24,1 


55,9 

12,1 

50,1 

23,4 
33,8 
44,0 
49,9 

59,1 

12,8 

30,5 

3,1 

52,1 


34,5  35,9 

56,9  58,6 

21,2  20,2 

50,0  52,9 


30,7 
39,2 
20,9 
14,1 
17,8 
22,4 
58,2 
45,9 
12,9 
34,1 
34,9 
32,1 
30,6 

51,4 

48,4 

44,7 

18,2 
36,5 
50,5 
15,4 


49,9 
53,9 
51,8 

5.9,9 
22  2 
58',4 
36,4 
40,5 
34,5 
21,6 


54,0 
12,9 
46,5 

21,5 

29,9 
38,0 
45,9 

57,0 

10,5 

28,4 

2,1 

47,7 

31,9 

54,2 
18,1 

49,9 


-2,0 

+3,4 

+3,2  [ 

+4,0  j 

+4,4 

+6,4 

+6,9 

+7,9 

+0,5 

+6,0 

+3,8 

+3,8 

+3,5 

+5,7 

+3,7 

+4,0 

+  4,8 
+6,4 
+2,7 
+2,6 

+3,9 
+3,1 

+5,8 
+6,6 
+1,7 
+4,0 
+6,2 
+.3,2 
+7,0 
+2,7 

+3,5 

+6,8 

+4,2 

+5,9 
+  1,8 
+6,5 
+  1,7 

+5,0 
+5,1 
+3,4 
+3,2 

+4,0 

+  1,3 
-1,0 
+4,4 

+7,4 


S  * 


is 


14,045 
14,045 
1  8,835 
111,677 

8,941 
12,115 

9,760 

9,^35 
13,170 
14,021 
13,701 
11,952 
11,128 
10,569 
11,410 
11,113 

8,914 
11,271 
10,286 

11,068 

14,949 

12,696 

11,820 

17,531 

15,519 

11,408 

.9,272 

12,9,33 

1 2,933 

7,519 

7,519 

8,489 

8,489 

10,802 

10,791 

1 1,407 

11,125 

10,972 

1 3,320 

10,348 

12,348 

8,292 

8,813 

11,289 

12,669 

12,751 

11,770 

10,583 

.9,749 

12,066 

10,395 

10,838 
14,061 
12,306 

8,920 


-2 


+  H 


+1 


+2 
i 

-1 

+  1 

-1| 
+  1 
-2 

+  4 


Concluded 
Circle  leading. 


+1 


-   i 
2 


-i 


9.1. 
169  .  48  , 
154.25, 
171  . 16, 


158, 
172. 


57 
6 


164.  14 
152.  16 
166  .  52 
185.  30 
156.28 
155.  0 
142.  44 
1 42  .  44 
142  .  44 
142-43 
252  .  43 
252  .  42 
179-25 


28,13 

39,45 

8,01 

1,68 

3,93 

1,92 

28,17 

12,81 

30,27 

32,60 

42,33 

14,99 

0,11 

0, 

1,08 

59,43 

32,63 

43,51 

2,74 


175 
157 
153 
152 
151 
153 
165 
152 
340 
1.98 
320 
217 
310 
228 
36 
36 
142 
142 
252 
252 
179 


56. 

0. 
13. 
57. 
55. 
42. 
29. 

6, 

,25. 

24. 

53. 

56. 

4, 
45, 

6. 

6. 
43. 
43, 
45, 
44, 
25, 


19,15 

16,92 

18,02 

0,81 

2,26 

17,81 

47,84 

29,7s 

21,91 

43,89 

14,68 

50,74 

36,18 

27,00 

7,28 

9,19 

58,93 

58,61 

13,46 

24,63 

2,38 


175.29. 
154.28. 
159.29. 
186. 17. 
186. 17. 
152.58, 
256 .  43  . 
181 .56. 
252  .  48  . 
252  .  47  . 
179.25. 


Barom. 


Inch, 


30,030 
30,032 
30,032 

30,032 
30,000 

29,998 


29,950 
29,938 


29,930 
29,928 

29,912 
29,910 


54,78 
27,77 
26,01 
42,22 
1,3,55 
21,64 
56,72 
38,97 
28,58 
40,21 
2,71 


169.48.37,16 
163.29.52,22 
175.29.  52,46 

252  .  56 .  33,65 


30,038 
30,038 


30,034 
30,034 


30,094 
30,094 
30,044 

30,186 


rhennom. 


Int. 


65,0 
60,0 
59,5 

58,9 
57,0 

56,5 


62,8 
59,9 


58,5 
58,0 

57,0 
56,8 


58,9 
58,0 


56,5 
06,5 


54,5 
52,4 
51,5 

50,9 
49,5 

49,0 


Ext. 


53,9 
53,0 


52,5 
52,0 

51,0 


50,7 


5.3,5 
.52,5 


51,5 
51,5 


62,0  56,0 
60,5155,0 
58,5|54,0 

58,553,5 


Refrac- 
tion. 


9,79 

27,08 

8,32 

21,72 

7,47 

15,79 

29,87 

12,96 

6,22 

24,66 

26,49 

43,46 


192,37 
192,21 


3,52 
23,85 
28,45 
28,79 
28,83 
27,85 
14,35 
29,88 
19,94 

46,11 

67,43 

43,20 


191,46 
191,32 


3,97 

27,01 

21,06 

7,01 

7,00 

28,89 

252,85 

2,57 

192,58 

192,43 


9,78 

16,52 

3,97 

194,38 


App.ireiil  N.P.D 

from  the 

Observation. 


28. 
28. 
12. 
29. 
17. 
30. 
22. 
10. 
25. 
43. 
14. 
13. 


34. 
15. 
11  , 
11  . 
11  . 
12. 
23. 
10. 
56. 
56. 
76. 
76. 
87. 
87. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 
111. 
111. 


33. 

12. 

17. 

44. 

44, 

11. 
115. 

40. 
111. 
111. 


28 
21 
33 


10 .  ,32,82 

10.34,92 

46.  46,19 

37  .  58,62 

18.47,47 

27.59,71 

36.  17,64 

37  .  48,20 

22,57 

44,08 

22,93 

53,76 

21,91 

5.22,11 

5  .  22,88 

5.21,23 

8  .  50,26 

8.    0,98 


18.21,25 
21  .  58,69 
34.55,19 
18.37,64 
16.39,05 
55,58 
39,11 
5,47 
8,41 
9,45 
19.41,81 
19.42,47 
41,63 
40,05 
19,90 

17,99 
21,35 
21,03 
30,54 
41,57 


56,10 
6,05 
10,24 
54,52 
25,84 
19  .  58,04 
10.  14,86 
1 8  .  46,83 
13.46,45 
12.. 57,93 


10 .  32,67 

51  .40,99 
51  .  53,78 


111.21  .53,86 


One   Revolution  of  the  Micrometer  =  20",880.     Rbpbrencb  Micrometer  Reading 
middle    wire    for    an    Equatorial    Star    =  l6',6.       Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


ll',000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (A)  The  pointer  readinf;  is  increased  30'.  (c)  The  stars  generally  unsteady, 

liCi.atin'.'ilS  I9'>.37™.37»,  l!)i'.43'"'. 31».     Slow  40».  (e)  Bad  definition  and  very  unsteady.  (/)  Very  taint. 

I'Jii.  25m.50',  la''.40"'.  17',  l»''.45n'.43s.     Slow,  44».  (A)' Very  unsteady.  (i)  Close  double.  (4)  Faint— sky  thick. 


(d)  Times  by  Molyneux,  Ifl'-.SO"'.  13", 
{g)  Times  by  Molyneux,  19''.34"'.61», 


NoBTH   POLAB   DISTANCES   OBSERVEP   WITH  THE   MURAL   CiRCLE   IN   THE   YeAR    18G6. 
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Month 
and 
Day. 


NAME  OF 
OBJlXr. 


July  25  I 


July  30 


Jupiter  N.  L. . . 
(rt)  Zenith  Point  .. 

H.  C.  38593... 

H.  C.  34056... 
(«)(6)  H   C.  34241  . 

H.  C.  34246... 

/3  Lyree  R 

[3  Lyrse 

H.  C.  .S6988 . . . 
(fl)(c)  /;  Sagittarii. .. 

H.  C.  37818... 

{d)  Jupiter  S.  L. .. 

{d)  Jupiter  N.  L. . . 

{a){d)  Zenith  Point . 


0 .  47,0 
4 .  45,3 


Aug.  3 


Aug.  4 


Aug.  27 


2.  19,0  26,6 
2.  5,4112,1 
3  .  29,2  33,8 


H. 

(«)H. 
(e)H. 
C/')H. 

^S 

H. 


C.  33248 . 
C.  33698 . 
C.  34032 . 
C.  34567  . 
C.  35531. 
C.  36273 . 
C.  36519. 
e  Cygni  11... 
(")  0  t'ygni  

(S)  Jup'^'^''  ^-  ^' 
Jupiter  N.L. 


Argelander  18897 

(«)  H.  C.  36273 

(/i)  e  Cygni  R 

(fl) e  Cygni  

Jupiter  S.  L 

Jupiter  N.L 


Microscope  Headingrs. 


51,3 
51,2 


.  48,9 
3,8 

.52,2 
3,5 

.33,2 
0,9 


4  .  47,4 


18,6 
36,8 
48,1 
7,4 
3  .  24,0 
2  .  53,2 

1  .  14,9 
2.  14,7 

2  .  39,8 
0.  13,8 


(i)  Polaris  SP.  R. . 

Polaris  SP.R.. 

Polaris  SP.  R.. . .  0.  59,9 

Polaris  SP   R. 

Polaris  SP 3.    5,9 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP 1.43,9 

Polaris  SP.  . . 

(a)  Zenith  Point 4 .  47,9 

\k)  Jupiter  S.  L 0.    7,5 

\k)  Jupiter  N.L. 


59,8 
50,2 
20,3 
50,0 
14,7 


1  .  36,9 


53,4 
10,9 
57,2 

6,5 
38,8 

3,6 

52,1 

26,8 
44,2 
55,9 
14,9 
31,7 
59,8 
22,8 
21,7 
45,7 
18,8 


Aug.  29  («)  0  Cephei  R 

0  Cephei 

32  Vulpeculae  R.. 

32  Vulpeculae  . . . 

(a)  H.  C.  40868 


Aug.  31 


(/)  Polaris  SP.  R., 
Polaris  SP.R., 
Polaris  SP.  R.  , 
Polaris  SP.  R. , 
Polaris  SP.  R. 

(fl)  Polaris  SP.  R.  , 


66,2 
56,2 
26,2 
55,5 
19.0 


41,5 

66,0 

13,9 

50,9 

52,4 
11,2 


31,3  34,9 
17,9]  24,2 
15,8  20,3 


15,2 
2,2 


3  .  29,7 
0.55,1 

4 .  48,5 


21,2 
7,5 

3S,3 
60,9 

54,3 


49,1 
49,9 

24,8 

9,9 

32,5 

52,0 
7,3 

57,8 
6,0 

38,0 
2,7 

51,6 

23,1 
40,9 
54,0 
12,4 
30,2 
58,9 
19,7 
20,5 
44,2 
16,1 


64,5 
55,0 
25,9 
54,0 
17,9 


39,0 

61,3 

10,2 

46,8 

52,3 
9,8 

35,4 
22,8 
19,3 
18,9 
6,1 

32,3 

57,8 

50,9 


50,0 
49,8 

24,8 

8,9 

34,0 

51,1 
9,9 

55,8 
S,5 

35,2 
0,9 

50,9 

24,4 
42,0 
53,7 
13,0 
30,7 
58,2 
19,8 
20,1 
45,8 
16,4 


64,9 
5.5,6 
24,7 
55,6 
16,9 


37,9 

^\fi 

10,9 

48,0 

50,2 
9,4 

34,0 
21,7 
18,8 
19,0 
7,3 

29,0 

57,2 

50,8 


52,9 
52,1 

27,1 
11,1 
36,2 

54,5 
8,8 

56,9 
5,5 

37,7 
4,0 

52,1 

25,0 
45,2 
55,6 
1.3,0 
31,0 
61,5 
22,5 
21,0 
47,4 
17,2 


65,9 
57,4 
27,1 
57,5 
19,0 


43,8 

66,2 

12,8 

51,2 

55,2 
12,3 

36,5 
23,0 
20,3 
21,6 
7,2 

33,2 

6o,s 

54,4 


49,9 
47,0 

22,1 

7,5 

32,4 

50,1 

53,5 
4,9 

34,8 
0,8 

48,7 

21,5 
40,1 
50,5 
11,0 
27,8 
57,1 
18,0 
17,5 
42,8 
15,2 


62,4 
53,5 
23,4 
5.3,4 
16,1 


38,2 
61,4 

8,9 
46,0 

49,0 
8,2 

33,2 
18,0 
16,1 
16,5 
3,8 

28,4 

55,5 

49,2 


=  35 


+7,4 
+3,1 

+0,1 
+4,3 
+0,3 

+.5,5 
+5,5 
+  1,4 
+4,8 
+4,6 
+6,6 

+6,8 

+1,8 
+2,9 
+0,4 
+1,9 
-1,4 
+2,8 
+,%6 
+5,3 
+3,5 
+S,3 


+4,6 
+4,7 
+0,2 
+3,1 
+3,2 


+0,9 

+5,2 

+1,7 

+1,5 

+3,1 
+3,3 

+3,9 

+.3,4 
+4,4 
+4,0 
+4,2 

+4,2 

+7,7 

+5,4 


2£ 


Concluded 
Circle  reading. 


11,127  +  I  252  .  55  .  47,.54 
10,379  179.25.    2,17 


12,421 
14,493 
1 1,392 
11,392 
7,256 
9,564 

14,696 
14,471 
12,573 

12,553 
7,723 
7,752 
3,128 
3,057 

10,478 
7,319 
9,419 

9,316 
9,316 
8,921 
8,921 
9,565 

20,560 
«0,376 
12,885 
12,575 
12,223 
8,846 


+  4 
-2 


12,408  -  5 
10,674 
9,124 
l.S,0fi8' 
12,307 
12,307 
11,985 
II, ,^7 1 
11,111 
13,070 
15,393 
10,422 


12,270 
11,891 
13,582 
14,288 
12,493 
11,861 
9,419 
11,013 
11,013 
11,320 
13,648 


+  i 
-1 

+  ^ 


152. 
153. 
172. 
172, 
340  , 
198. 
166. 
256 . 
165. 
253, 
253  . 
179. 

172. 
164. 
164. 
1.52. 
180. 
158. 
159. 
357. 
181  . 
253. 
253. 

1.52 
158 
357 
181 
253 
253 


56 .  54,86 

42.  16,26 

12,17 

49,88 

24,13 

40,51 

35,14 

57,08 

34,66 

18,95 

3 .  30,42 

25.    2,50 


5. 
.  14. 
37. 
44, 
17. 
27. 
36. 
7. 
42. 
10. 

9- 

50, 
,27. 
7. 
42  . 
11  , 
10, 


56,80 
22„99 
5.9,31 

3,51 
57,90 
42,43 
52,79 
18,68 
43,75 

9,60 
20,95 

34,45 
41,6- 
l6,04 
45,95 
35,44 
47,25 


38.35 

3?  .  35 

38  .  35 

38.35 

140.  14 

140.  14 

140.  14 

140.  14 

179-25 

253 .  36 

253  .  35 


46,61 
47,71 
47,95 
47,05 
18,43 
17,17 
16,87 
17,08 
2,05 
26,59 
42,76 


9. 

169. 
334. 
204. 
179- 

38. 
38. 
38. 
38. 
38, 


45, 
4, 

46, 
4 

34, 

35, 

35, 

35, 

.35 

.35. 


8,17 

.  56,93 

.  1,58 

.  2,58 

35,51 

.  44,67 
.  46,66 
.44,51 
.  4.5,88 
46,09 


38  .  35  .  44,67 


Baroni. 


Inch. 


30,186 
29,748 

29,740 
29,730 

29,718 
29,684 


29,686 
29,686 


29,684 


29,574 


29,574 


29,738 


29,740 


29,278 


29,278 
29,828 


Thermom 


Int. 


58,5 
58,8 

57,5 
56,0 

55,5 
60,9 


60,2 
59,5 


58,5 


58,0 


57,0 


67.0 


63,2 


60,1 


59,5 

61,8 


Kxt. 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


53,5 

194,24 

53,9 
52,5 

28,56 

27,62 

6,55 

6,57 

19,80 

52,0 

13,42 

51,5 

250,02 

14,36 

193,72 

193,55 

58,5 

7,28 

57,5 
57,5 

15,39 
14,97 
28,56 

0,88 
21,77 
20,46 

2,2s 

55,0 

193,30 

55,0 

28,46 

21,79 
2,28 

55,0 

192,88 
192,72 

72,5 

45,00 

58,5 

197,73 
197,57 

55,5 

10,26 

25,82 

54,5 

0,16 

6.5,5 

45,77 

111.21.  7,61 


11. 

12. 

31  . 

31  . 

56. 

56. 

24. 
115. 

23. 
Ill  , 
111  , 


30, 
22. 
22, 
11. 
38, 
16, 
17. 
40. 
40, 

111  . 

111. 

11. 

16, 

40. 

40, 

111  , 

111, 


18, 
3, 
16. 
14, 
47. 
47. 
39. 
10, 
46, 
29. 


27. 

36. 

59. 
5, 

40, 

49. 

58, 
4, 
4, 

35, 

34, 


31,80 
54,14 
11,12 
48,81 
6,17 
5,81 
27,22 
12,60 
25,80 
38,17 
49,47 


5.5,02 
13,10 
49,84 
40,45 
4,28 
26,16 
37,83 
54,10 
51,53 
28,40 
39,59 


12.  11,49 
49 .  2,5,38 
4  .  56,74 
4.53,73 
36 .  53,82 
36.   5,47 


24.  21, .56 
24  .  22,66 
24 .  22,90 
24 .  22,00 
24 .  20,62 
24.21,88 
I  .  24.22,18 
1  .24.21,97 


112. 
112. 

27. 
27, 
62. 
62. 
37. 

-1. 
-1  , 
-1  . 
-1, 
-I  , 
-1  , 


50,27 
.    6,28 


26.51,78 
.  26 .  52,46 
.  26  .  34,45 

26.34,19 
.56.41,46 

.  24  .  20,23 
.  24 .  22,22 
.24  .  20,07 
,24.21,44 
.24.21,65 
.  24 .  20,23 


One  Revolution  of  the  Micrometkr   =20",880.     Reference    Micrometer  Reading 
middle  wire  for  an   Equatorial   Star   =16",6.      Assumed  Co-latitcde  =  37°.  47'-8",00. 


ir,O0O.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (b)  Coariie  double.  (c)  DifFused.  (rf)  Very  unsteady.  (e)  Very  faint.  (/)  Faint.  (ff)  Very  unsteady 

and  very  mucli  diftused.  (A)  High  S.W.  wind.     Image  very  faint  and  at  times  invisible.  (i)  Times  by  Chron.  U,  12''.  52'>'.  iH",  12'',54i".  3',  1 2ii. 55"'. 28", 

12''.5»>"'.  Ih,  IS''.  11!"'.  1«',  ISh.  l<ji''.62',  I31'.  32'".3ti",  ISi'.Sa".  2(»».     Fast,  S"".  33".     The  cord  of  clock-weight  was  broken.  (k)  Faint  at  times  from  clouds. 

(/)  Times  by  Molyneux,  12i'.4.)m.4(»»,  12". 45"'. 25",  12''. 47"'. 37",  12''.  50"'.2',  12i'.53n>.6y,  12'". 67'". 35*,  12''.6B"'.41',  13".  10". 24",  13''.  15"'. 40",  13".  1«"'.  37%  13".17'".4(^ 
13".  18"'.  32%  13".2(i'".37«,  13".  32"".  53'.    Slow,  2ti>.    Unsteady  at  times. 

_  .  — 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Aug.  31 


Sept.  1 


Sept.  5 


Sept.  10 


Sept.  11 


NAME  OF 
OBJECT. 


Polaris  SP.  R.  . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(a)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(a)  7]  UrsiB  Maj.. .. 

a  Draconis  .... 

(a)(6)  Zenith  Point 

H.  C.  35082... 

01  Aquilffi   

H.  C.  37063... 
H.  C.  40302 . . . 
H.  C.  40378... 

61'  Cygni 

61'Cygni 

H.  C.  41444... 


H.  C.  36273.... 
H.  C.  36851.... 

h  Sagittarii 

Jupiter  S.  L. .. . 
Jupiter  N.L. ... 

H.  C.  39363 

(c)  H.  C.  39503.... 

(a)  H.  C.  33711  .... 

H.  C.  34194.... 

H.  C.  34567.... 
(a)  H.  C.  34802.... 
(a)  H.  C.  35323.... 

{d)  Jupiter  S.  L 

{d)  Jupiter  N.  L. . . . 
(a)  Zenith  Point ... 

(e)©S.L 

(a)(/)  Zenith  Point. 
{g)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  JR.  .. 

Polaris  SI'.  R.  . . 

Polaris  SP.  R. .. 

Arcturus 

(a)  H.  C.  33698.... 
(k)  8  Ursse  Min.  R. . 

8  Ursae  Min.  R. . 

Z  Ursae  Min.   ... 

8  Ursa;  Min.  ... 

/3  Lyrae  R 

/3  I.yra? 


(0 
(i) 


L' 


Aquilae   ... 
piter  S.  L. 


(t)  Jupiter  N.  L. 

(A)0S.  L 

(^-)©N.L 


Microscope  Readings. 

.2.2 

II 

<U 

d 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

/       // 

it 

II 

41 

II 

II 

tl 

r. 

4 .  48,5 

54,3 

50,9 

50,8 

54,4 

49,2 

+5,4 

8,782 

3  .  34,9 

40,4 

37,8 

37,8 

38,8 

36,1 

+2,4 

9,082 

... 

... 

... 

... 

9,010 
8,980 

4  .  20,8 

2.5,1 

22,0 

24,1 

24,6 

22,1 

+2,9 

11,109 
11,105 

3 .  34,0 

40,2 

36,3 

37,9 

38,1 

35,3 

+  4,3 

8,517 
7,971 

3  .  26,1 

32,1 

28,9 

31,9 

31,7 

29,1 

+  1,5 

10,327 

2  .  10,3 

17,9 

15,4 

14,7 

16',9 

12,6 

+  1,0 

12,031 

+2^ 

4.45,8 

50,6 

50,3 

49,0 

52,5 

46,3 

+3,2 

10,371 

1  .  37,2 

44,1 

42,3 

41,5 

44,2 

38,5 

+1,7 

11,219 

M 

0.  15,0 

19,0 

17,0 

17,4 

18,2 

14,4 

+2,2 

10,944 

1  .  15,3 

22,3 

19,8 

19,8 

20,0 

Ib,9 

+3,1 

11,718 

3.    6,0 

8,9 

10,4 

8,0 

9,6" 

6,1 

+6,5 

1 3,427 

1 .  38,4 

43,9 

43,5 

43,2 

45,0 

40,0 

+  1,8 

9,722 

+2 

1.    8,7 

14,1 

11,9 

10,8 

13,0 

10,3 

+  2,3 

.9,757 
9,411 

+1 

0 .  23,4 

29,9 

28,5 

28,9 

30,5 

25,5 

+4,7 

10,511 

2  .  48,4 

r>B,9 

5.S,8 

53,5 

56,4 

49,2 

+  1,4 

11,944 

0.    8,2 

14,7 

12,5 

12,0 

15,0 

%^ 

+5,2 

11,561 

4.    3,5 

9,7 

7,2 

5,8 

7,6 

4,2 

+2,9 

11,186 

4.32,9 

36,6 

34,5 

34,3 

37,1 

33,1 

+3,2 

10,660 
12,763 

^\ 

2  .  28,2 

35,2 

32,0 

31,8 

34,8 

28,5 

+2,4 

8,355 

I  .  16,4 

22,7 

20,9 

21,4 

21,5 

18,8 

+  1,2 

11,916 

4 .  20,8 

27,0 

25,2 

26,1 

28,7 

24,0 

+4,5 

9,350 

0 .  38,0 

46,2 

42,9 

42,6 

46,8 

40,2 

+2,2 

11,330 

3  .  40,3 

48,0 

46,0 

44,8 

47,8 

41,5 

+0,7 

10,509 

^k 

4.  16,1 

22,9 

20,5 

21,8 

23,9 

19,2 

+3,5 

11,250 

4  .  43,1 

50,6 

47,5 

47,8 

51,5 

45,4 

+4,7 

11,618 

2  .  33,1 

38,2 

36,0 

35,4 

38,4 

34,8 

+2,7 

15,453 

-1 

>  •   > 

13,273 

+3 

4 .  45,7 

51,1 

49,9 

49,1 

51,8 

47,0 

+6,0 

10,377 

0 .  29,9 

■36,9 

32,9 

33,5 

36,4 

32,9 

+5,1 

7,825 

+u 

4 .  47,9 

53,3 

51,3 

51,8 

55,0 

49,8 

+4,8 

10,493 

4.  11,4 

17,9 

15,4 

14,3 

17,3 

12,5 

+3,1 

10,632 

. . . 

•  ■   > 

10,737 

.  •  * 

10,748 

0 .  55,5 

62,1 

57,9 

58,3 

62,1 

57,0 

+5,^ 

12,939 
12,994 
13,059 

4 .  27,3 

35,5 

31,4 

31,5 

35,4 

29,4 

+5,0 

11,481 

4.    1,3 

8,5 

6,1 

t;,9 

^.<d 

5,4 

+2,7 

10,5.99 

+1^ 

2  .  39,4 

45,9 

43,4 

41,0 

47,0 

40,7 

+2,6 

9,275 

■  •   . 

■  •  • 

9,152 

0 .  52,3 

59,2 

55,8 

56,5 

58,7 

54,1 

+6,0 

9,578 
9,746 

0  .  20,7 

25,9 

23,1 

23,1 

26,8 

22,4 

+4,8 

10,731 

-H 

4.21,2 

28,9 

25,0 

27,0 

28,0 

22,9 

+.'i,l 

10,731 

+  i 

I  .  47,4 

52,9 

50,3 

48,5 

54,0 

48,0 

+1,6 

11,340 

2  .  35,9 

41,2 

38,3 

37,9 

42,1 

37,4 

+2,3 

8,395 
10,486 

+ii 

0 .  22,9 

28,7 

25,1 

26,5 

27,7 

24,9 

+6,9 

13,722 

-2 

3  .  35,2 

43,7 

S%^ 

38,0 

42,0 

36,2 

+2,8 

13,722 

+1 

Concluded 
Circle  reading. 


38, 
140. 
140. 
140, 
140, 
140, 
140. 
140, 
181  , 
166, 
179. 
151  , 
220, 
155, 
182, 
179. 
193. 
193, 
179. 


35 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
38 
36 
25 
56 
15 
16 

7 
32 
31 
31 

0 


44,6s 

17,97 

18,34 

18,47 

18,49 

17,96 

17,2 

17,23 

43,93 

55,20 

2,21 
37,03 
18,02 

4,15 
18,18 

.9,89 
37,51 
44,8 
38,06 


158  .  27  .  33,29 
155.  0.  0,, 
256.44.  2,84 
253  .  39  .  42,33 
253  .  38  .  58,40 
156.38.27,18 
179-16.    1,20 


171 
l6l 


14.59,6 
40 .  35,94 


152.  43.  55,27 
158.39.  15,43 
154.  4 
253.41 
253.41  .48,19 
179.25.    2,08 


34,71 
3,19 


226. 
179. 
140. 
140. 
140. 

38. 

38. 

38. 
211  , 
l64. 

33. 

33. 
145. 
145. 
340. 
198. 
217. 
253. 
253. 


39,77 
2,09 
22,85 
20,56 
20,21 
42,2.',' 
35  .  42,56 
35 .  43,33 
44 .  22,46 
14.  15,45 
15,80 
17,09 
47,23 
45,60 
29,13 
31,60 
56.43,18 
43  .  33,26 
42  .  49,58 


227.  19-29,81 
226.47-42,31 


Barom. 


Incli. 


29,828 


61,8  65,5 


29,828 


29,838 
29,838 

29,836 


29,836 
29,760 
29,760 

29,748 

2.9,410 

29,418 
29,436 

29,442 
29,450 


2,9,470 
29,520 


29,518 
29,536 
29,410 


rhennom. 


Int. 


Ext 


63,0  65,7 


61,5 
60,8 

58,5 


57,9 
61,8 
61,0 

59,5 

62,0 


55,5 
55,5 

53,0 


53,5 
58,5 
57,0 

56,5 

60,5 


Refrac 
tion. 


45,77 


62,0  60,5 
62,060,8 


62,0 
62,9 


63,0 

62,0 


61,0 
60,5 

60,0 


65,8 

65,5 


66,5 
58,5 


58,0 
57,5 
62,0 


2,18 
12,77 

29,82 

49,53 

25,71 

2,72 

0,12 

14,49 

14,49 

0,41 

21,78 

25,81 

247,71 

199,16 

199,01 

2.3,96 

0,15 

8,03 
17,90 
28,12 
21,22 
26,51 
195,77 
195,92 


60,47 
45,19 


35,05 
15,30 
38,58 


19,43 

44,92 
198,29 
198,14 

61,68 
60,55 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


-1. 
-I  . 
-1  . 
-1  , 
-1  . 
-1  . 
-1. 
-1  . 
40. 
24. 

10. 
78. 
13. 
40. 
37. 
51. 
51. 
37. 

16. 

13. 
115. 
112. 
112. 

15. 

37. 


-1  . 
-1  . 
-1  , 
-1  . 
-1  . 
-1  . 
70. 
22. 

3. 

3. 

3. 

3. 

56. 

56. 

76. 

112. 

112. 


24 .  20,24 
24  .  22,01 
24.21,64 
21,51 
21,49 
22,02 
22,72 
22,75 
51,90 
48,22 


18.  13,00 
38.  13,34 
37  .  44,23 
29  .  26,69 
54.15,80 
53  .  57,79 
54.  5,13 
22  .  43,44 


49. 
21  . 
10. 

5. 

4. 

0. 
38. 


17,30 

40,35 

16,34 

7,28 

23,20 

9,01 

6,84 


29  .  36 .  57,56 
20.    2.23,96 


11.5. 
17.  1, 
12.26. 

112.    6. 

112.    7. 


3.3,07 
0,13 
14,12 
24,88 
10,03 


85.  19-46,15 


24 
24 
24 
24 
24 


16,43 
18,72 
19,07 
17,33 
17,66 


24.18,43 


3,42 

6,06 

15,71 

14,42 

14,56 

12,93 

0,39 

46 .  56,94 

19-34,01 

8 .  57,46 

8.  13,63 


85  .  42  .  37,70 
85.10.49,07 


One   Revolution   of  the    Micrometer  =  20",880.     Rkferknce    MicroiMeter   Reading  =  ir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6'',6.     Assumed  Co-latitude  =37".  47'.  8",00. 


One   Interval  from  the 


(b)  Tremulous. 


(c)  Very  faint — clouds. 


(d)  Clouds  passing.    A  high  wind  from  S.W.  prevented  refiecdon 


(a)  Negative  correction  for  runs, 
observations.  (e)  Too  bright  without  and  too  faint  with  dark  glass.  '  (/)  The  second  reading  of  coincidences  has  been  altered  conject'urally  from  -Hfil  to 

•Ofil.  (ff)  Times  by  Molyneux,  13Mln>.39s,  131".  12"'.21s  Vi\l2'n.55;  I3''.32'».42s  13i'.  33"».23*,  )3'>.34"'.20».    Slow,  49^.  (A)  Times  by  JMolyneux,  11!''.  20">.  0«, 

18".  20'".  86",  18".  28m.  10»,  18".  28^.45".    Slow,  aO.  (i)  Invisible  at  times— clouds  passing.  {k)  Faint— N.L.  taken  witliout  dark  glass. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


n 


Month 
and 
Day. 


Sept.  1 1 
Sept.  13 

vSept.l4 

Sept.  15 
Sept.  17 


Sept.  18 
Sept.  19 


Sept  20 


Sept.  21 


Sept  24 


NAME  OF 
OBJECT. 


(fl)  Zenith  Point . 


0S.L 

(«)  0  N.  L 

(a)  Zenith  Point  . 

(6)  0  S.  L 

(n)  Zenith  Point  . 

H.  C.  35708.. 

H.  C.  42236.. 

H.  C.  43177.- 


H.  C.  35708. 
H.  C.  36273 . 

0S.  I 

©N.L.  .... 
K  Cephei  . . . . 
0  Cephei  R. . 
e  Cephei  .... 


(«)  Zenith  Point 


(c)  0  S.  L 

(o)  0  N.  L 

(a)  Zenith  Point 
{d)  Polaris  SP.... 

Polaris  S P.  .. 

61  Cygni  B.. 

61  Cygni 

(a)  l6  Pegasi  — 

3  Lacertae  ... 
(a)  r)  Aquarii 

a  CassiopeioB 
(c)  Neptune 


0S.L 

(«)  0  N.  L 

(a)(/)  Zenith  Point, 


(g)0S.  L 

(g)0N.L 

(«)( /')  Zenith  Point  . 

(/ij  H.  C.  37827.... 

K  Cephei  R , 

K  Cephei 


(0  0S.  L 

(0  0N.L 

(a)  Zenith  Point  ... 
Ik)  Polaris  SP 

Polaris  SP , 

H.  C.  36988 

{I)  \Ursa;  Min.  R.., 

A  Ursae  Min.  R. ., 
(a)  A  Ursas  Min.  ... 

A  Ursae  Min.  ... , 


Microscope  Readings. 


4 .  46,9 

1  .  22,4 
4.32,1 
4 .  48,0 

3 .  27,9 

4 .  46,9 
0.57,8 
4  .  46,5 
4 .  39,9 

I  .21,3 
2.25,1 


58,7 
7,4 
5,8 

29,6 
9,2 


4 .  47,9 


.37,4 

.44,7 
.47,2 
.  8,9 

,  10,2 
12,9 
21,8 
16,5 
18,9 

,14,8 
10,4 


1.41,8 
4  .  48,2 
4 .  47,8 


2,3 

6,9 

45,1 

7,1 

18,3 

55,2 

37,1 

43,1 

47,1 

7,2 

15,5 
26,5 


3 .  33,5 


51,9 

28,8 
38,5 
53,0 

35,1 
51.9 
64,2 
54,9 
48,0 

28,3 
31,4 

63,2 
12,3 
12,1 
36,1 
14,8 

53,6 

44,2 
51,9 
53,2 
16,9 

16,4 
19,1 
26,4 
22,6 
23,1 
19,9 
14,9 

48,1 
54,6 
53,7 

9,0 
13,5 
50,9 
15,0 
23,9 
64,9 

43,9 
49,9 
53,2 

11,9 

22,8 
32,6 


39,3 


51,2 

25,7 
34,8 

52,8 

30,3 
51,5 
62,0 
53,2 
46,9 

25,2 
30,2 

61,3 
9,9 
11,5 
35,9 
13,1 

53,3 

40,2 
46,8 
52,9 
13,6 

15,0 
17,1 
24,5 
22,8 
21,0 
19,7 
12,8 

45,3 
51,2 
53,1 

5,1 
10,9 
50,0 
1.3,2 
22,9 
62,2 

41,3 
46,5 
52,9 
10,8 

21,2 
31,5 


36,5 


49,4 

24,9 
35,3 
51,0 

30,5 
49,9 
6l,5 
51,3 

45,8 

25,9 
29,4 

60,2 

8,9 

9,1 

33,9 

14,5 

51,6 

40,2 
46,3 
51,6 
12,6 

14,2 

16,7 
24,2 
22,1 
21,9 
19,2 
11,9 

44,6 
52,0 
52,0 

5,1 
10,0 
49,0 
13,9 
19,5 
60,5 

40,7 
46,1 
50,4 
10,8 

20,2 
28,9 


36,2 


52,8 

27,0 
37,8 
54,2 

32,0 
53,1 
64,5 
53,9 
47,3 

27,8 
32,2 

62,0 
10,5 
12,1 
37,2 
16,0 

54,8 

44,8 
52,0 
54,6 
14,6 

16,4 
18,9 

27,8 
22,8 
23,9 
19,3 
13,7 

48,7 
55,1 
55,4 

8,0 
12,4 
52,5 
14,3 
24,5 
64,5 

43,7 
50,2 
54,2 
12,8 

21,0 
33,5 


39,5 


48,0 

23,9 
34,0 
49,3 

29,5 
48,3 
60,8 
48,9 
41,9 

24,5 

27,2 

60,1 

9,9 

7,6 

33,1 

11,9 

49,2 

39,7 

47,0 
49,2 
11,4 

12,5 
14,1 
23,0 
18,8 
21,1 
17,0 
11,0 

43,2 
52,3 
49,8 

7,3 

9,5 

47,5 

9,6 

19,9 

59,9 

39,8 

46,5 

48,4 

7,5 

17,0 
27,8 


35,9 


+6,0 

+  1,3 
+4,4 
+4,3 


+3,9 
+6,5 
+7,6 
+3,3 

+7,9 
+0,4 

-0,8 
+5,0 
+4,6 
+6,5 

+7,3 

+4,8 

+4,4 
+3,5 
+5,1 
+4,1 

+4,5 
+5,4 
+4,6 
+2,4 
+5,0 
+4,7 
+5,1 

+4,3 
+5,4 
+5,2 

+4,2 
+5,0 
+.%1 
+  3,5 
+4,7 
+4,5 

+5,4 
+5,6 
+4,6 
+4,9 

+2,4 
+3,7 

+2,8 


10,435 

14,189 
14,189 
10,501 


IE 


+2,0  11,480 


10,451 
11,289 
11,100 
12,842 

12,370 
10,908 

8,924 

8,924 

10,320 

12,009 

12,009 

10,515 

9,384 
9,384 

10,502 
9,348 
9,382 
4,495 
4,495 
8,875 
9,441 

10,304 
7,441 

11,081 

8,729 

8,729 

10,533 

11,570 
11,570 
10,401 
12,434 
9,928 
9,928 

15,812 
15,812 
10,484 
12,775 
12,832 
10,875 
12,718 
13,140 
11,501 
1 1,230 


-H 


-U 


-1 


Concluded 
Circle  reading. 


179.25.    1,79 


228.  5.19,50 
227  .  33  .  28,76 
179.25.    1,79 


228. 

179. 
160. 
155. 
178, 


28 
25 
0 
54 
39 


.  21,66 

.    1,72 

55,98 

50,59 

7,49 


■If 


-H 


-H 

+  ^ 


160.    0.57,27 
158.27.31,23 


Barom. 


Inch. 


229 .  37 
229.  5 
154.  19 
9.45 
169-    4 


44,63 
.  53,20 
25,22 
12,71 
52,23 


179.25.    1,84 


230. 
229. 
179. 
140. 
140. 
345. 
193. 
206. 
180. 
232. 
175. 
228. 


15,76 
22,06 
1,82 
23,86 
24,71 
29,6, 
33,08 
8,76 
53,80 
36,07 
49  .  34,03 
25  .  10,79 


230  .  47  .  33,42 
230.  15.39,64 
179.25.    1,68 


231  . 
230. 

179. 

180. 

24. 

154. 


10, 
38. 
25. 
3. 
SO. 


54,93 

59,33 

1,66 

42,74 
42,43 


19.24,18 


2.S2.21  , 
231 .49. 
179.25. 
140. 14, 
140. 14, 
166.17, 
36.  6, 
36.  6. 
142.43, 
142  .  43  , 


1,51 
6,59 
1,80 
26,  .35 
25,85 
22,49 
26,71 
25,21 
39,22 
37,68 


29,740 


29,384 

29,550 
29,578 


29,630 

29,622 
29,840 


Thermom. 


Int. 


F.xt. 


Refrac- 
tion. 


60,0  62,0 


29,848 


29,880 

29,888 
29,888 


29,900 


29,540 


29,488 


29,580 


29,638 

29,808 
29,840 


59,0 

58,9 
55,5 


57,0 

56,5 
54,9 


58,8 


62,2 


55,5 

55,1 
53,9 


57,0 


61,0 

55,0 
53,0 


53,0 


58,0 
50,5 


53,5 

53,0 
51,0 


59,0 


57,5  58,5 


56,8  51,0 


56,0 


56,5 

55,5 
54,5 


59,5 


58,5 

51,5 
49,0 


64,07 

62,88 


64,29 

20,02 

24,85 
0,76 

20,16 
21,93 

67,91 
66,65 
27,13 
10,57 


69,75 
68,44 

46,10 

14,46 

29,25 
0,65 

76,45 
3,64 

66,60 

71,30 

69,96 


71,50 
70,15 

0,64 

26,78 
26,78 

74,51 
73,09 

46,11 

13,47 
43,28 


Apparent  N.P.D, 

from  the 
Observation. 


86 .  28  .  29,78 
85.56.37,85 


86.51.32,23 

18.  22.  42,24 
14.16.32,02 
37.  1.13,01 

1 8  .  22  .  43,39 
16.49.  15,58 


88, 

87, 
12, 
27. 
27. 


0 .  58,70 
29.  6,01 
41  .  4,25 
26 .  46,56 
26 .  47,82 


88.47.31,69 
88  .  15  .  36,68 


-1. 
-1  , 
51, 
51, 
64, 
38. 
90. 
34. 
86. 


24. 
24. 
53. 
53. 
41  . 
26. 
47. 
11  . 
48. 


16,06 
15,21 
54,63 
53,72 
44,19 
0,63 
58,70 
36,57 
23,57 


89.10.51,04 
88  .  38  .  55,92 


89.34.  12,77 

89.  2.15,82 

38  .  25  .  49,72 
12.41.  0,45 
12.41.    3,74 

90  .  44  .  22,22 

90.  12.25,88 


-1  , 
-1  , 
24, 
1, 
1  , 
1  . 
1  . 


24 
24 
39 
4 
5 
5 
5 


,  l.S,56 

,  14,06 

15,22 

59,81 

1,31 

2,14 

,    0,60 


Onb  Revolution  of  the  MicaoMETBR  =20",880.     Reference  Micrometer  Reading 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.      Assumed  Co-latitude  =  37".  47'.  8'',00. 


1  r,000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (i)  Gale  of  wind  and  clouds.  (c)  Clouds  passing.  (d)  Times  by  Molyneux,  12^.  48'".2;)»,  12''.  49™.  13».    Slow,  2ti'. 

Very  faint — clouds  passing — too  much  wind  for  reflection  observation.  («)  Faint.  (/)  Unsteady— strong  wind.  (</)  Very  tremulous.  (A)  Very  faint 

sky  misty.    Micrometer  reading  decreased  1'.  (i)  Interrupted  by  clouds.  {k)  Times  by  Molyneux,  12''.68i".5ft>,  12''. ,')!)'". 33».    Slow,  35*.    Clouds  passing. 

(0  Times  by  Molyneux,  19''.  30".  14«,  19''.  34"°.  6',  19''.  SB".  55",  19''.45".8>,  I«i'.47'".14",  19".  SO"".  62«,  19''.  Sa"". «',  20''.  1'".  o5«.    Slow,  3K«. 
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North  Polae  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  24 


Sept.  25 


O  S.  L 

0N.L 

(6)  Polaris  SP.R... 

Polaris  SP.  R. . . 

Polaris  SP.R... 

Polaris  SP.  R. . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(a)  Polaris  SP 

(a)  Polaris  SP , 

(a)(c)  Zenith  Point  . . 


Sept.  27 


Sept.  28 


sept.  29 


NAME  OF 
OBJECT. 


\  Ursae  Min.  R. 

A  Ursae  Min.  . . 
(a)  A  Urs£E  Min.  ... 

A  Ursae  Min.  .. , 

Arg.  48",  84:57  . 

Arg.  48",  3456  . 
(a)  t)  Aquarii  R.  .. . 

t]  Aquarii  

(a)  i  Cephei  R 

I  Cephei 

H.  C. 834 

(a)  Neptune 


19,1 
"i,6 


(a)  Zenith  Point 4 . 

{(1)  H.  C.  .37818 4. 

K  Cephei  R 0 . 

K  Cephei 4  . 

H.  C.  39396 2. 

H.  C.  43223 1 

H.  C.  43244... 

^  Pegasi  R 1 

I'Pegasi 3. 

1  Cephei 2  , 

7  Piscium  R 0  . 

7  Piscium 1 

(a)  a  Andromec'fe . . .  4  . 

(e)  I  Sculptoris '3 

H.  C.  660 !o 

Neptune 0 


(/)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

(a)  H.  C.  667  .... 


1  .  31,2 
4.    0,5 


Oct.   6 


fe)©N.L 

te)0S.  L 

(h)  Polaris  SP.R.. 

Polaris  SP.R.. 

Polaris  SP.  R.  . 

Polaris  SP.  R. . 
(a)  Polaris  SP 

Polaris  SP.  . . . 

(a)  Polaris  SP.  ... 

(a)0  Polaris  SP.... 

(O0S.  L 

(OON.L 


37,2 
44,0 
45,9 
26,3 
45,0 
12,4 

1,2 

3,8 

27,2 

22,3 

44,1 

16,4 

46,3 

47,4 
12,8 
50,5 
27,7 
8,1 
16,2 

'9,9 
16,7 
34,1 

19.9 
51,3 
45,4 
25,8 
4,1 
21,3 


Microscope  Readings. 


D 


26,0 

6,8 

62,4 


38,9 
49,3 
51,1 
33,4 
50,2 
17,0 

6,9 

10,2 
33,2 

29,3 

5l",9 

22,5 

53,2 

52,9 
21,7 
^(\9 
36,9 
16,1 
24,2 

13,9 
23,1 
42,1 
24,4 
56,5 
50,6 
31,5 
9.8 
27,7 

38,1 
7,0 


24,1 

5,5 

60,9 


0.21,4  28,9 
3  .  23,0  30,9 
0.  10,4  16,1 

2.22,7 

3 .  37,9 

4.27,1 


2  .  43,0 
0 .  43,3 


30,0 
45,2 
S3^9 


50,3 
50,1 


40,1 

47,2 
51,3 
32,5 
50,6 
15,2 

4,1 

7,1 
30,5 

25,4 

49,8 

18,9 

5i\6 

52,8 
18,8 
55,0 
34,0 
12,9 
21,5 

13,7 
19,8 
39,8 
23,8 
54,3 
47,2 
29,8 
8,5 
23,4 

35,3 

3,8 

23,4 
26,7 
13,1 

26,4 

40,8 

29,1 


45,6 
46,1 


22,9 

4,4 

60,6 


37,9 
46,4 
48,0 
31,9 
48,9 
13,0 

5,3 

7,5 
29,2 

25,4 

48,1 

20,9 

50,1 

51,2 

17,3 
51,9 
32,8 
12,5 
21,0 

10,7 
20,0 
39,5 
21,9 
54,1 
48,9 
29,0 
8,3 
24,0 

33,2 

4,9 

24,8 
26,0 
11,8 

25,3 

41,9 
31,5 


46,1 
46,8 


26,2 

6,2 

61,2 


42,8 
47,8 
53,8 
32,9 
49,4 
15,0 

6,5 

8,0 

33,0 

27,7 

50,1 

21,8 

54,3 

54,1 

20,6 
57,9 
36,2 
14,3 
24,1 

14,2 
20,9 
41,9 
24,0 
56,8 
50,2 
32,1 
9,2 
27,0 

39,4 

'6,6 


22,6 

4,1 

58,3 


37,7 
45,6 
47,1 
28,5 
47,1 
14,1 

3,2 

4,9 

28,0 

24,9 

46,7 

17,8 

47,8 

49,1 
15,8 
51,5 
32,1 
12,0 
19,8 

10,1 
18,3 
36,0 
20,5 
53,5 
45,9 
29,5 
6,0 
23,8 

33,0 

3,2 


27,9    24,4 

31,2    25,4 

6,7    11,1 

29,9 

46,1 

34,1 


24,4 
40,2 
29,1 


48,8    45,5 
48,5    46,1 


+2,9 
+3,2 

+4,9 

+7,3 
+7,4 
+3,9 
+6,2 
+4,4 
+5,5 

+7,0 

+4,7 
+5,4 

+8,5 

+6,1 

+5,1 

+4,7 

+4,4 
+2,0 
+7,8 
+5,3 
+2,9 
+4,8 

+3,2 

+2,9 
+3,4 
+4,5 
+  1,4 
+6,3 
+5,5 
+4,7 
+7,3 

+1,2 

+4,6 

+4,1 
+3,0 
+5,3 

+0,9 

+2,3 

+  3,3 


£■= 


<u  B 


10,829 
10,833 

.9,390 

9,45! 

6,049 

6,969 

8,679l  -2 

8,679:  +  i 
15,6791-2 
15,679| 
12,360 
13,459 


12,930 
12,930 

11,923 
11,812 
11,379 
11,059 
11,916 
12,046 
10,670 
10,539 
10,463 

10,500 

10,930 

1 1,559 

11,559 

12,.S24 

8,399 

12,931 

10,325 

10,325 

10,287 

7,029 

7,029 

7,418 

8,251 

11,163 

11,150 

1 4,9,05 
1 4,874 
13,928 

18,189 
18,189 
11,178 
11,132 
16,848 
16,779 
8,798 
8,821 
10,f}50 
10,926 


+3,6   17,732 
+4,4  17,732 


_  1 
+  1 


-2 
-1 


-H 
+  1 

-li 
+1 


-2 

+  ^ 


Concluded 
Circle  reading. 


36.   6. 

36.  6. 
142.  43. 
142 .43. 
183.  5. 
183.  5. 
306 .  25  . 
232. 24. 

12.42. 
166.  7. 
180.31. 
228 . 28  . 


23,18 
25,41 
38,42 
37,59 
23,07 

5,1 
27,49 
S6,li 
10,3f) 
54,15 
20,41 
22,96 


232 .  44 . 
232  .  12  . 

38  .  35  . 

38  .  35 . 

38  .  35  . 

38  .  35  . 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 
179.25. 


24,39 
26  83 
36,80 
3.'5,48 
36,07 
36,52 
27,09 
27,08 
26,19 
28,07 
1,75 


179-  25 
165.24 
24 .  30 
154.  19 
183.21 
158.27 
158.25 
317.21 
221  .28 
166.  7 
309  .  46 
229 


203 
261 


16 
14 


162  .  35 
228  .  30 


1,67 
1.9,58 
3.9,84 

.23,10 
45,23 
1.5,64 
41,01 
26,24 
34,24 
54,09 
45,37 
17,41 
2,77 
27,67 
4,27 

.21,50 


38.35.35,15 

38  .  35  .  34,95 

175.  18.  .S,04 


234. 
233. 

38. 

38. 

38. 

38. 
140. 
140. 
140. 
140. 


17 
45 
35 
35 
35 
35 
14 
14 
14 


55,.'59 
57,42 
34,14 
33,23 
35,02 
34,93 
27,52 
26,83 
27,71 


14.27,42 


237  .    0  .  26,79 
236 .  28  .  26,23 


Baioni. 


Inch. 


29,840 

39,870 
29,870 
29,888 
29,899 

29,928 
29,918 


29,900 
29,910 


29,900 

29,900 

29,900 
29,900 

29,900 

29,780 

29,730 

29,848 

29,860 


30,450 


i'heriuom. 


Int. 


RefMC- 
tiun. 


Ext. 


Appiirent  N.P.D. 

from  tlie 

Observation. 


54,5  49,0 


52,' 


47,0 


3,75 
3,74 
52,0147,0   77,35 


43,28 


51,5 
50,0 

54,5 
55,9 


45,5 
44,5 

59,0 
60,7 


57,0 
56,8 


55,5 


5.S,5 
53,0 


13,84 

1,13 
67,6.3 

76,54 
75,07 
46,34 


14,40 
27,06 


S,99 

51,0    22,22 

22,25 

52,29 


54,8  50,0    13,72 
68,26 

.54,049,0;  25,74 
53,5  48,5j  385,58 
17,64 
53,5'48,5'   67,18 

57,062,5    45,96 


58,0  59,0 


59,9,66,5    79,61 


4,08 


78,06 


60,067,5    45,63 


58,5  59,9 


91,11 

89,28 


1  . 
1  . 
1  . 
1  . 

41  . 
41  . 
90. 
90. 
24. 
24. 
38. 
86. 


3,34 
1,11 
1,34 
0,51 
33,02 
15,10 
59,66 
59,66 
29 .  45,60 
29  .  46,51 
53  .  27,74 
51  .36,81 


91.  7. 
90 .  35  . 
-1 . 24. 
-1 .24. 
-1  .  24 . 
-1 . 24. 
-1  .  24  . 
-1  .24. 


23 
12 
12 
41 
16 
16 
79 
79 
24 
87 
87 
61 
119 
20 
86 


24. 
24. 


47,18 
48,15 
13,39 
12.07 
12,66 
13,11 
13,00 
13,01 
13,90 
12,02 


46 
41 
41 
43 

4S 
47 
51 
51 


11,51 
2,77 
2,37 
55,55 
59,75 
25,09 
35,72 
32,86 
2!) .  46,70 
26 .  3-2,56 
2f) .  32,00 
38  .  34,84 
42  .  5,9,58 
56 .  52,96 
53  .  35,01 


-1  .24.  11,44 
-1  .24.  11,24 
33  .  40  .    5,29 


92.41 


92. 
-I  . 
-1  . 
-1  . 


<■) 
24 
24 
2i 


-1  .24 
-I  .24 
-1  .24 
-1  .  24 
-1  .  24 


21,53 
21,81 
10,10 

.9,19 
10,98 
10,89 
11,78 
12,47 
11,59 
11,88 


T. 


95.24.    4,47 
94.52.    2,08 


One  Rbvolution  of  the  Micrometeu 
middle   wire   for    an    Equatorial   Star  =l6',6. 


=  20",880.     Reference  Mickometeb  Reading 
Assumed  Co-latitude  =  37" .  47'.  8".00. 


ir,000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (i)  Times  by  Molyneux,  12ii.  47">.  35",  12i'.4n"'.  17«,  12h.,')l'n.23»,  12''.  SS".  (>■,  13>'.2™.36»,  13h.  7"".  32=,  IS^  8»'.  22»,  ISt".  15".  3!(». 

Slow,  3ii».  (c)  Oscillatinjj.  (d)  Faint  and  clitiused — sky  thick.  (e)  Very  faint — thin  clouds.  (/)   Times  by  Molyneux,  15'>.41!'".  3,y,  1 '2'>.  4!)"".  .54'. 

Slow  44s.    Faint— soon  clouded  all  over.  {</)  Without  dark  glass.  {/»)  Times  by  Molyneux,  12''. 47"!.  15",  12''. 4i!"'. «»,  12''. 55'". 47»,  12''. 50"". 54",  la''.  13'". 2a'', 

ISh.U"".  11>,  13''.  ID'".  50",  13i'.2(jn>.42".    Slow  4ti».  («)  Clouds  passing. 
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Month 
and 
Day. 


Oct.    6 


Oct.    8 


Oct.   9 


Oct.  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Zenith  Point  , 
32  Cygni  R. . . 
32  Cy<;ni 

(6)  H.  C.  39^55.. 
H.  C.  3i)535.. 


(c)0S.  L 

(„)(c)0N.  L 

{(l)  Polaris  SP.  .., 
Polaris  SP.  ... 
Polaris  S P.  ... 
Polaris  S P.  ... 
Polaris  SP.  R.  , 
Polaris  SP.  R.  , 
Polaris  SP.  R.  . 

(a)(e)  Zenith  Point , 


(/)  Polaris  SP.  . . 

Polaris  SP.  .. 
(o)  Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

(s)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 
(a)  Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  .. 
(a)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 


Oct.  15  (a){/i)  Zenith  Point. . 
(i)  A  Ursae  Min.  R. 

\  Ursae  Min.  R. 

A  Ursae  Min.  R. 

\  UrsEe  Min.  R. 

X  Ursae  Min.  ... 

X  Ursae  Min.  ... 

X  Ursse  Min.  ... 

(6)  X  Ursae  Min.  ... 

(a)(6)  p  Capricorni  . . 

a  Cygni  R 

a  Cygni 

(a)  32  Vulpeculas  .. 

C  Cygni  R 

C  Cygni 

(a)(A)  Polaris  S  P.  R.. 
Polaris  SP.  R. . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. .. 
Polaris  SP.R... 


Microscope  Readings. 


4 .  43,0  50,6 
0.37,4  42,1 
3.  28,8;  36,9 
0.  56,7 i  64,4 


1.51,9  56,2 
4.  49,8  i  54,9 
4.  32,8' 40,3 


3  .  50,2 
0 .  55,9 


2  .  16,0 
4 .  45,0 


42,5 
18,4 
12,7 
59,5 

41,9 
58,1 
43,4 
59,3 


4 .  47,3 
0.    6,1 


1  .  23,1 


3 .  52,1 


57,4 

62,0 

23,8 
51,9 

49,6 
23,9 
18,3 
66,4 

47,8 
63,6 
49,5 
65,5 


52,2 
12,2 


29,1 


59,1 


2 .  38,0  44,8 


4 .  29,8 
0 .  25,4 
3.  1.9,3' 
3 .  46,7 
1.29,1 

3 .  47,0 

4 .  22,6 

3 .  53,7 


3 .  59,4 

4.  9,4 


33,9 
30,6 

51,9 
33,9 
54,4 
27,6 

60,9 

65fi 

17,1 


49,3 
41,9 
34,1 

61,9 


53,8 
50,8 
37,9 

54,5 

59,8 

20,6 
51,0 

47,5 
21,9 
15,9 
62,9 

46,0 
61,5 

47,9 
64,1 


52,9 
11,1 


29,0 


56,8 

43,0 

33,8 
31,0 
23,9 
50,2 
34,1 
51,9 
26,3 

58,4 


64,0 
15,9 


D         E 


48,9 
40,0 
34,0 
62,0 


55,0 

52,3 
36,8 

53,4 

56,3 

19,3 
49,6 

46,0 
21,8 
14,3 
63,0 

43,9 
6V,5 
45,9 
60,5 


49,9 
9,0 


26,3 


54,8 

40,6 

30,1 
28,3 
23,9 
50,3 
31,4 
50,0 
23,9 

56,9 

61,3 


11,2 


51,8 
44,9 
36,0 
62,5 


55,9 
54,1 
38,8 

55,6 

62,0 

22,4 
53,2 

48,6 
23,0 
18,6 
65,4 

48,3 
61,9 
48,1 
64,5 


53,3 
12,1 


29,9 

58,2 

43,2 

34,4 
31,2 
25,6 
51,9 
35,2 
53,2 
28,8 

59,9 
64,9 


15,5 


47,1 
38,0 
31,2 
58,0 


53,6 
51,9 
33,9 

52,0 

56,8 

18,7 
47,1 

^3,9 
20,1 
13,4 
6l',9 

43,1 
59,5 
44,4 
60,9 


3  2S 


48,3 
8,9 


26,8 

53,8 

39,9 

31,0 
27,0 
21,0 
48,2 
30,4 
47,5 
23,8 

55,1 

60,6 

11,9 


+3,7 
+7,3 
+2,3 
+4,9 


+3,4 

+4,7 
+4,7 

+4,5 

+7,1 

+4,5 
+3,0 

+4,5 
+5,3 
+  1,8 
+6,5 

+4,3 
+7,1 
+6,1 
+6,7 

+7,6 
+6,8 

+2,1 

+6,4 

+6,3 

+6,2 
+4,5 
+6,1 
+6,4 
+9,3 
+6,5 
+8,4 

+4,0 

+  6,3 

+4,3 


I.I 


10,395 
9,816 
.9,816 

1 5,225 
6,310 

12,400 
12,400 
11,081 
11,270 
9,242 
9,099 
12,749 
12,780 
17,155 
10,444 

10,312 

10,520 

9,415 

9,971 

1 3,963 

i  3,979 
1  .'J,626 
13,809 

16,259 
15,705 
11,801 
11,910 
8,469 
8,655 
10,369 
10,450 

10,444 

7,155 

7,198 

11,059 

11,038 

11, .980 

12,103 

8,609 

8,935 

9,546 

9,312 

9,312 

10,697 

4,298 

4,298 

9,580 

9,123 

8,866 

8,928 

9,309 

9,381 

8,110 

9,016 


6.S 


+H 


+1 


+1 

+n 


ConcluHed 
Circle  reading 


179. 
354. 

184. 
156. 
156. 


25. 
31. 
18, 
14. 
17. 


1,43 

4,95 

58,49 

34,15 

39,05 


237  .  46  , 
237. 14. 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 

38  .  35  . 

38  .  35  . 

33  .  35  . 
179.25. 


140. 
140. 
140. 
140. 

38. 

38. 

38. 

38. 


14 
14 
14 
14 
35 
35 
35 
35 


.  25,39 
.  22,77 
.  32,89 
,  31,58 
,31,12 
.  .S2,33 
29,73 
,  30,26 
.  29,01 
1,23 

32,96 
32,87 
32,54 
32,63 
29,77 
30,94 
28,86 
29,15 


38  < 
38, 
140, 
140, 
140, 
140, 


38.35 
38.35 


35  .  26,91 
35  .  28,60 
14  .  35,69 
14.35,91 
35,48 
36,26 
28,11 
28,22 


14. 
14. 


179.25, 
36.    6. 


36. 
36. 
36. 


142.  43 

142.43 

142  .  43 

142.43 

249 .  50 

352 .    1 

186.48 

204.    3 

■i36 .  53 

201  .  56 

38.35 

38  .  35 

140. 14 

140.  14 

140.  14 

140.  14 

38  .  35 

38  .  35 


2,24 
27,72 
27,45 
25,30 
26,62 
35,48 
35,7 
36,36 
35,61 
2,48 
4,19 
59,40 
55,94 
52,43 
11,44 
26,0s 
26,17 
37,44 
37,23 
37,01 
37,29 
27,49 
27,79 


Baroiii. 


Inch. 
30,451 

30,378 
30,364 


30,202 


30,090 


30,099 


30,099 

30,098 
30,160 


Thermom. 


lut. 


58,0 

57,0 
58,0 


57,2 


51,5 


50,5 


Ext. 


•33,5 

57,5 
59,5 


58,5 


51,0 


i>  r         Apparent  N.P.D. 
lUfrac-     »"'  ,,„„  the 

"""•  Observation. 


5,04 

2.5,13 
25,09 

94,08 
92,16 
47,14 


46,99 


47,53 


45,0    44,02 


164,64 
49,8,44,9      7,68 

27,12 
49,544,5'  24,53 

50,4,49,5    47,78 


42  .  41  .  9,52 
42.41  .  10,10 
14.36.  15,57 
14  .  39  .  20,53 


96. 10. 
95  .  38  . 
-1 .24. 
-1 .24. 
-1  . 24 . 
-1  . 24. 
-1  .24. 
-1  .  24 . 
-1 .24. 


-1 .24. 
-1 .24. 
-1 .24. 
-1  .24. 
-1.24. 
-1  .  24  . 
-1 .24. 
-1.24. 

-1 .24. 
-1. 24. 
-1 .24. 
-1 .24. 
-1 .24. 
-1.24. 
-1 .24. 
-1  .  24  . 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

108 
45 
45 
62 
60 
60 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 


.  4, 
,  4. 
.  5. 
.  4. 
,  4. 
,  4. 
,  4. 
,  4. 
.  14. 

11  . 

11. 

26. 

18. 

18. 

24. 

24. 

24. 

24. 
.24. 

24. 
.24. 

24. 


6,24 
1,70 
7,48 
8,79 
9,25 
8,04 
7,64 
8,17 
6,92 


7,26 
7,35 
7,68 
7,59 
7,53 
8,70 
6,62 
6,91 

4,20 
5,89 
6,08 
5,86 
6,29 
5,51 
5,40 
5,51 


58,50 

58,77 

0,92 

59,60 

57,22 

57,46 

58,10 

57,35| 

52,881 

13,731 

12,84' 

28,82| 

42,34' 

41,73 

3,27 

3,36 

4,93 

5,14 

5,36 

5,08 

4,68 

4,98 


One    Revolution    of  the    MicnoMETER  =  20",880.     Rkferencb    Micrometer    Reading  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6'',6.     Assumed  Co-latitude  =  37° •  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (A)  Diffused.  (c)  Very  unsteady,  and  badly  defined.  (d)  Times  by  Molyneux,  ISh.  a^.S!)",  13''.8'".3«,  1.3''. !)"'.  4'1«, 

131'.  1H">.3««,  13^22'".40',  13''.  23"'.  3fi»,  IS^.  2!)'».  !.'>•.    Slow  B3».  («)  Unsteady.  (/)  Times  by  Molyneux,  12''.  4(i">.  (I«,  12i'.  47"'.  84«,  12i'.4H"'.59«,  ]2".o&"'.4r,\ 

13i'.2K'".3!t'',  i:<i<.  2!)'".  29",  IS^.  30'".  S(i«,  13''.  32»>..i,i».     Slow  K5«.     Interrupted  by  clouds.  (g)  'limes  by  Molyneux,  12i'.44'".  41»,  12''.  4'J"'.ti»,  12''.  5K"'.  .10", 

12i'.oli"'..i7",  13i'.«">.22»,  13''.  10'".  11',  13i'.2iin'.  21>,  13''.  27"'. 29".     Slow  1'".  14'.     Very  unsteady.  (A)  Oscillating.  (i)  Times  by  Molyneux,  l!l''.4»'".2^, 

I'Ji-.  4'J'».  2'J»,  lit'',  .'il'".  32%  I9''.a.5"'.  lt)«,  19".  69'".  4*,  20''.  5"'.  4H',  20i'.7»'.  !«•,  201.13'".  15".    Slow  \'".hV.  (k)  Times  by  Molyneux,  12''. 44'".  43",  121'. 4(1"'.  56', 

12''.  59"'.  50",  13'>.  1'".0',  13''.4"'.6',  13''.  10°'.  3»,  13''.  2ti"'.  40",  13''.  SO"-. 7".     Slow   1'".  17'.     Very  faint— clouds  passing. 
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North  Polar  Distances  observed   with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Oct  16 


Oct.  17 


Oct.  22 


Oct  30 


Oct  31 


Nov.  6 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Readingrs. 


/        //        // 


Id 


{a){b)  Zenith  Point 

H.  C.  39396".. 

{a)  H.  C.  40302  . . 

H.  C.  40378,. 

(«)(c)  7  Piscium  R J4 

7  Piscium |l 

7  Cephei 'o 

ft)  Piscium  R 2 

ft)  Piscium 0 

a  Andromedae  ...  1 

(a)  H.  C.  603   4 

H.  C.  834  1 

Neptune  0 

(aXrf)  Polaris  S P.  R. . .  4 

Polaris  S P.  R..;.      ... 

Polaris  SP 4 .  44,2 

Polaris  SP 


46,o; 

52,0: 
30,21 
1.5,] 
.'52,5, 
16,7 
2,0i 

9,0 

23,9 

6,1 

53,1 

.58,1 

59,9 

,51,3 


(a)  Zenith  Point 4  .  48,3 

Arg.  .52»,  2709...:3.    6,9 

(a)  H.  C.  40302 \3  .  29,0 

H.  C.  40378 ;2.41,0 

^Cygni  11 2.  16,0 

(a)  t,  Cygni 4 .  36,6 


(a)  7  Pegasi  . . 

H.  C.  603  . 

H.  C.  667  . 
(e)  Neptune  .. 
(/)  Polaris  R.    . 

Polaris  R.  , 
(a)  Polaris  . . .  , 

Polaris  . . .  . 

{g)  Polaris  SP. 
Polaris  SP. 
Polaris  SP. 


7  Piscium  R.    . . 

7  Piscium 

(Ji)  1  Piscium  R 

I  Piscium 

a  Andromedae  R. 
a  Andromeda;  . . 

H.  C.  832 

(i)  Polaris 

Polaris 

Polaris , 

(«)(A)  Zenith  Point  . 


7,6 
22,9 
51,9 
54,5 
17,4 

'hfi 


0 .  53,4 


4.%  8 
13,8 
15,0 
3,7 
1,8 
53,5 
•I .  29,8  36,8 
2  .  32,8  38,4 


51,5 
.•58,9 
34,8 
22,6 
55,S 
21,3 
9,3 
13,2 
28,9 
13,2 

57,9 
64,1 
64,9 
56,5 

51,7 


54,4 
15,9 
34,8 
49,6 
23  2 
43,'7 

11,8 

29,3 
57,6 
60,2 
24,7 

12,7 


59,1 


50,3 

19,9 
19,8 

7,9 
59fi 


4.45,7  51,9 


7  Cephei 4.31,8 

ft,  Piscium  R 0.    (\S 

ft,  Piscium '3.  23,3 

(a)  7  Pegasi   3.  37,2 


40,1 
11,5 
29,0 
41,7 
64,0 


Arg.  52°,  71 0  .  58,2 

Arg.  52",  SO !     ... 

Neptune  4  .  46,5  53,2 

H.  C.  3214 j2.  10,7  17,1 

H.  C.  3641 0.46,3152,7 


52,6 
57,0 
35,5 
21,2 
.56,1 
20,2 
9,0 
14,3 
27,3 
10,9 
.58,8 
64,6 
65,0 
55,9 

50,0 


55,0 
14,1 
33,5 
48,8 
21,1 
41,3 

10,6 

29,7 
58,0 
58,8 
23,0 

11,5 


57,9 


50,0 
18,5 
1.9,8 
8,1 
8,0 
57,9 
36,3 
39,1 


52,3 

38,9 
11,6 
27,1 
40,4 
64,0 

51,9 
17,3 
52,9 


48,9 
56,0 
3,S,1 
1.9,9 
52,9 
17,8 
6,0 
10,8 
25,5 
10,7 
55,9 
62,2 
60,9 
51,2 

47,7 


50,9 
13,2 
33,4 
46,8 
18,5 
39,2 

7,3 
27,0 
56,1 
56,8 
20,4 


56,0 


47,0 
15,9 
16,9 
6,1 
4,1 
57,3 
34,4 
34,5 


48,9 

35,9 
8,0 
24,5 
■i7,9 
62,7 

52,1 
14,5 
50,6 


53,3 
58,5 
37,7 
21,2 
54,6 
20,0 
9,0 
11,5 
28,8 
11,8 
57,9 
62,9 
6.'?,0 
58,4 

50,5 


56,0 
13,9 
36,2 

49,9 

22,5 
43,9 

12,2 

29,9 
59,2 
60,1 
24,6 

13,0 


57,8 


49,3 
20,1 
18,6 
8,5 
7,2 
60,0 
37,3 
38,8 


53,2 

40,6 
11,1 
28,9 
43,9 
64,6 

52,1 
17,2 
53,5 


47,1 
54,1 
33,8 
17,1 
52,1 
18,9 

3,2 
10,5 
25,1 

6,9 
54,9 
59,8 
6l,0 
52,0 

46,7 


49,9 
10,1 
33,4 
46,0 
1.9,1 
38,6 

8,1 
25,4 
54,8 
57,8 
19,3 

10,0 


54,2 


46,3 
17,5 
17,3 
6,0 
4,3 
55,5 
33,0 
36,5 


47,6 

3.5,1 

8,9 
25,0 
40,0 
61,2 

48,2 
14,1 
49,2 


E.§ 


3,6  10,391 
4,011,592 
4,2  12,149 
4,114,812 
7,4i  5,492  - 
4,8,  5,492j  +2 
8,71 11,821 1 - 
3,990,310 
8,390,310 
5,211,602 
8,2  10,651 
+  4,0,l.'V-'60 


Concludeil 
Circle  reading. 


+  11,3 
+  7,3 

+  7,4 


6,374 
10,6.58 
10,376 
10,995 
11,346 


+1 


+1 


179 
183 
182 
il79 
,309 
j229 
1154 
,313 
225 
203 
179 
180 
228 
38 
38 
140 
140 


6,910,521 
3,8;14,9>TO  +1 
6,2  15,064 


2,9 
6,1 
6,7 

4,2 
5,4 
4,7 
5,3 
5,7 


+  6,9 


1,S,238; 
6,600' 
6,600 

7,429 
9,514 
11,018 
9,853 
12,300 
12,539 
13,105 
12,884 


-2 


7,3  13,415 
13,552 
14,529 


6,1 

4,0 
5,7 
5,2 
3,3 

*-io,5: 

+ 


8,163  -2 
8.1631  +1 
7,350j 
7,3.50;  4  2| 
8,123  -2 
8,123, 


5,3  13,181 


7,3 


6,3 

7 

4,9 

4,9 

4,7 

8,5 

9,4 
4,8 

7,5 


11,389 
11,195 
11,215 
10,439 

10,811 

8,929 

8,929 

6,068 

90,883 

14,960 

11,701 

9,678 

18,441 


-1 

_2 

+  1 


^H 


,25, 
21  , 

,  7. 
32  . 
46. 
3. 
44, 
20, 
29  . 

,15. 

.20. 
31  . 

,42, 

,35. 
35, 

,  14, 
14, 


2,5() 
43,97 
10,40 

0,39 
48,91 
14,41 
49,49 
55,00 

9,92 
57,56 

3,88 
15,03 
39,42 
28,01 
27,94 
,S6,87 
36,28 


179.25. 
179.  1. 
182.  7. 
179-32, 
336 .  53 . 
201  .  56 . 

217. 10, 
179-  19. 


175. 
228, 

35. 

35, 
143, 
143. 


2,38 

50,91 

8,22 

0,55 

52,07 
12,37 

24,04 
59,25 
56,41 
22,15 
2.9,23 
26,76 
36,57 
2 .  36,29 


17 
46 
47 
47 
2 


140.  14.  42,56 
140.  14.  42,65 
140.  14.  42,94 


309 
229 
312 
.■26 
335 
203 
176 
143 
143 
143 
179 


,46. 

3. 

7- 
42. 
34, 
15, 
16. 

2. 

2  . 

2. 
25. 


47,48 
17,15 
34,36 
23,43 

5,61 
57,34 
49,53 
33,.'J0 
33,66 
32,96 

1,61 


154, 
313, 
225  , 
217. 
1 79  ■ 
179. 
228. 
181  . 
163. 


44.  42,78 
20 .  52,78 
29.  10,12 

10. 22,96 

24 .  33,99 

19.  40,51 
54 .  37,54 
32.43,12 

20.  1,66 


IJarom. 


Inch. 


30,140 
.30,138 


Tliermom. 


Int. 


50,5 
49,0 


Kxt. 


42,0 
41,0 


,30,134  44,9  38,0 


30,134 


30,128 

30,124 
30,024 


29,950 


29,948 


30,028 


44,5 


44,0 


37,5 


36,5 


43,9  36,^ 
49,8  54,0 


50,8  48,5 


50,.5 


51,0 


48,0 


47,0 


30,030  50,5  46,5 
30,038  50,0  45,5 


30,060  i51,0 


29,968 
29,960 
29,950 

29,948 

30,070 
30,080 


30,094 
30,092 


47,0 


47,5  43,0 


47,2 
47,0 


42,5 
42,5 


46,9  42,5 


51,0  48,5 


50,8 


50,5 


47,0 


46,0: 


48,8  45,5 


Kefrac-  (Vom  tlie 

"<"'•  Observulion. 


4,11 

2,81 

0,15 

70,54 

27,58 
62,32 

26,57 

0,09 

1,16 

6.9,93 

47,14 


0,39 
2,76 
0,12 

24,23 


45,46 

0,09 

4,23 

68,38 

43,38 


47,87 

69,42 

63,99 

26,13 

3,24 
43,52 


26,93 
60,79 

45,53 
0,01 
0,09 

68,92 

2,19 
17,02 


41  .  43  . 
40 .  29  , 
37  .  54  , 
87.26. 
87  .  26  . 
13.  6. 
83  .  52  , 
83  .  52  , 
61 .38, 

37  42, 

38  .  53  , 
87.  5, 
-1.24, 
-1 .24, 
-1 .24, 
-1 .24, 


37.23 
40 .  29 
37.54 
60.  18 
60.  18 


53,49 

18,62 

.5,95 

32,-22 

30,36 

27,32 

17,91 

17,65 

29,54 

9,20 

21,60 

54,76 

4,56 

4,49 

4,86 

5,45 


56,14 

,  16,60 

6,29 

42,54 

42,22 


75, 
37. 
33. 
87. 

1. 

1  . 

1  . 

1  , 


33.  15,12 

42.    4,7s 

39 .  57,80 

9.36,15 

23 .  57,77 

24.  0,24 
23.58,81 
23 .  58,53 


-1  .  23  .  58,92 
-1  .23.58,83 
- 1  .  23  .  58,54 


87. 
87. 
85. 
85. 
61. 
61. 


34:38 
1  .23 
1  .  23 
1  .23 


26.31,55 
26 .  32,96 
3.9,24 
33,81 
.30,13 
29,86 
52,68 
.56,17 
56,53 
55,83 


13 
83 
83 
75 


6. 

,52, 

52, 

33, 


37  ■  46 
37.41 
87.  17 
39 .  54 


22,06 
17,80 
17,12 
14,70 
40,19 
46,63 
52,67 
51,52 


21.41.50,85 


One    Rkvolution  of  the  Micrometer  =20",880.      Reference  Micrometer  Reading 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co- latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


ir,000.     One  Interval   from  the 


(a)  Negative  corrcclion  for  runs.  (b)  Very  unsteady.  (c)  Very  diffused.  (d)  Times  by  Molyneux,  12''.  Ifim.  3.5»,  12''.  49"', 23%  12''..')3'".4I!% 

12''.  .'iS"'.  5IK     Slow   1"'.  18\     Not  very  steady— bri>k  wind  from  K.  (<?)  Faint— near  .Moon.  (/)  Times  by  Molyneux,  0''.  4(>"'.  47«,  O''.  4/'".  5/',  0''.  S,')'".  l(i», 

0"..W".  la-.     Slow  lni.27'.  (//)  Times  by  Molyneux,  12''. 47'". 32»,  1 2''. 4!'>"'. Wi»,  1  ;i".  10'". 0'.    Slow  ln'.41«.  {h)  Very  diffused— breeie  from  S.  (i)  Times 

by  Molyneux,  l''.On',  30>,  !>■.  «'n.6U»,  1''.  U"».  18».     Slow  1"'.  42».  (k)  Very  unsteady  and  bad  detinition. 
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Month 
and 
Day. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Readings. 


Nov.  7    (a)  Zenith  Point  ....  4.47,2  54,0   5  5,7 

j         .Cephei  R 3.    3,l|    8.i)      (),9 

(a)  .Cephei :3.21,8  «9,8    27,8 


Nov.  9  {a){h)  Zenith  Point . . 

16"  Pegasi  U.  ... 

ifi  Pegasi   

H.  C.  4.^17?.... 
(fl)  H.  C.  46^87  • . . . 

Arg.  ,52;  7 1  ..-. 

Arg.  .52",  80.... 

n.  C.  834 

Neptune 

(a)  H.  C.  2751 

H.  C.  3007 

Arg.  48°,  530  . . . 

H.  C.  3()41 

(c)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R.  .. 

Polaris  SP.  R. . . 


Nov.  13 


Nov.  17 


Nov.19 


I 


tr  Cephei  R 

IT  (Cephei 

H.  C.  45769 

H.  C.  45793 

(a)  n  Andromedae  R. 

fi  Andromedae  . . . 

H.  C.  1768 

H.  C.  2155 

(a)  H.  C.  3175 


,45,3 

,  1(),1 

22,S 

14,2 

43,1 

3,2 

52,4 

17,8 
4f),9 
0,9 
8,0 
15,1 
54,9 


0  .  52,5 


(/?)(</)  Zenith  Point  .  .'4  , 
(e)  I  Cephei  R 2. 

(a)(e)i  Cephei ,2. 

(/)  Polaris 2  . 

Polaris I 

Polaris  R 1  , 

Polaris  R 


(a)  H.  C.  45793 

y  Peg.isi   

(«)  Arg.  52",  80 

(a)  IX  Andromedae  R. 
(a)  n  Andromedae  . . . 

H.  C.  I9f<5 

(a)  H.  C.  2232 

H.  C.  2751 

H.  C.  2943 

(g)  Arg.  48',  530  .... 
(A)  Polaris  S P.  R. ... 

Polaris  S P.  R. ... 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SI'.  R.  . . . 

Polaris  SP.  R.  ... 

Polaris  SP 

Polaris  SP 


0,5 
39, 1 
10,6 

27,9 
7,2 
6,5 
6,9 

38,0 

48,3 

8,9 

30,3 

11,9 

3,7 


30,2 
46,7 
44,9 
30,4 
6.5 
3,0, 
56,0i 
47,1 
46,7 
40,0 
35,8 


0.    5,9 


50,8 

21,9 
2,9,5 
19,9 
49,9 
8,3 

58,5 
23,1 
52,0 
7,2 
14,5 
21,6 
59,9 


59,8 


7,9 

46,9 
19,0 

32,9 
13,9 
13,2 
14,4 
44,9 

54,2 
14,7 
3.5,1 
18,1 

9,7 


38,4 
51,2 
52,0 
35,8 
12.7 
11,0 
62,5 
54,8 
54,4 
47,1 
42,0 


51,3 

21,2 
28,0 
21,0 
48,4 
8,9 

5,9,'0 
22,0 
51,5 
8,0 
14,5 
21,8 
58,9 


58,9 


6,2 

44,9 
17,8 

34,0 
1 3,0 

12,9 
14,0 
43,9 

55,0 
16,3 
37,9 
19,8 

10,0 


37,6 
49,3 

51,6 
3(j,3 
12,9 
12,3 
63,5 
55,6 
5,5,5 
47,5 
42,0 


E     I     F 


//  // 


51,1    55,3    49,3 

.5,6  j    .9,7      .3,4 

27,3    30,5    26,1 


11,8 


54.1  60,9 

16.2  22,4 


11,9 
59,9 
22,6 


49,0 
19,4 
26,0 
18,9 
48,1 
8,2 

55,3 
18,0 
50,1 
4,3 
12,5 
19,8 
55,8 


55,1 


3,0 

42,9 
15,2 

30,5 
10,9 
11,2 
10,7 
42,2 

51,4 
10,2 
33,7 
14,2 

4,1 


35,0 
46,9 
49,9 
32,1 

8,9 
7,0 
58,8 
50,7 
51,0 
42,6 
35,8 


52,0 
21,1 
29,5 
20,5 
50,2 
8,2 

58,3 
21,9 
52,1 
7,1 
12,9 
20,6 
58,0 


48,0 

17,8 
24,9 
18,1 
47,0 
6,2 

54,9 
20,1 
47,6 
4,5 
10,8 
17,1 
55,1 


58,2    55,0 


6,9 
54,6 
16,2 


7,2 
44,9 
16,8 

34,7 
13,8 
12  2 

12^9 
45,5 

55,0 

14,8 
37,5 
16,9 

7,6 


38,9 
50,8 
51,5 
37,3 
12,7 
10,0 
63,5 
53,9 
53,8 
46,5 
42,1 


10,5 
59,8 
21,2 


3,9 

42,0 
14,0 

29,5 

10,0 

8,5 

9,8 

40,2 

50,8 
10,7 
33,6 
14,1 

6,4 


33,5 
50,2 
49,8 
33,6 
9,9 
6,9 
59,5 
49,9 
50,0 
43,1 
38,0 


8,9 
56,6 
17,6 


+  6,2 

4-  5,1 

1-  3,2 

4-  6,1 

■I-  8,5 

4-  5,8 

+■  7,0 

*-  7,3 

+  5,7 

4-  5,6 

-h  8,3 

4-  7,3 

^  9,0 

1-  3,1 

-I-  7,8 

4-  5,9 


1-13,4 


+-  8,6 

4-11,2 

f 


10,518 
13,095 
13,095 

10,383 

9,153 

9,153 

14,982 

13,806 

88,340 

12,337 

16,280 

12,012 

14,6.95 

11,210 

7,591 

11,927 

5,640 

5,619 

5,619 

1.3,406 

13,480 


4,823 

4,823 

4,7  89,930 

19,778 

9,076 

9,076 

10,772 

12,172 

13,530 


5,9 
.0,0 
7,0 

7,4 
4,9 


8,0 
6,1 
4-  7,3 
4-  8,4 

••  9,2 


4-  7,4 

*■  7,1 

>-  9,1 

4-  6,6 

4-11,4 

4-  6,7 

<-  9,8 

-^  7,1 

4-  6,7 

4-  6,8 

-I-  6,4 

<■  9,4 

<-ll,9 

4-10,1 


10,516 
10,470 
10,470 
II, ,366 
10,781 
6,195 
6,101 

12,091 

15,187 

8,(J01 

6,225 

6,225 

9,0 16 

14,971 

1 5,004 

13,24i 

9,353 

1 .5,624 

1 5,509 

11,805 

11,830 

13,089 

13,\36 

11,951 

11,895 


+1 
+  1^ 


+  ^ 


Conrluded 
Circle  reading. 


179.25.  1,79 

12.42.22,24 

166.  7.43,31 


179. 
332. 
206. 
178. 
183. 
179. 
179. 
180. 
228. 
163, 
165. 
182. 
163. 
140, 
140. 
140. 

38. 

38. 


25 
30 
19 
38 
52 
24 
19 
31 
55 
22 
31 
52 
20 
14 
14 
14 
35 
35 


2,26 
57,96 

6,01 
,55,71 
48,91 
31,71 
39,70 

6,70 
5.9,72 
32,(;o 

1,28 
23,55 

0,0( 
48,96 
49,77 
49,9,9 
17,95 
17,83 


-n 
+1^ 


21 , 

1,56. 
158, 
158. 
344. 
193. 
173. 
!l71  • 


u  171 


-u 
-I 


-H 


-H 
-1 


179. 

12, 
166, 
143, 
143. 

35. 

35. 

158. 

217  . 

179. 

344. 

1.93. 

l64, 

153, 

163, 

179- 

182, 

38, 

38, 

140, 

140, 

38, 

38, 

140. 

140, 


52 
57 
26 
19 
59 
50 
15 
23 
37 

25 
42 

7 

2 

2 

47 

47 

19 
10 
19 
59 
50 
33 
18 
22 
42 
52 
35 
35 
14 
14 
35 
35 
14 
14 


11,60 
52,70 
7.06 
12,76 
11,21 
51,70 
16,12 
48,03 
50,01 

2,50 
23,37 
45,25 
32,82 
30,82 
34,90 
35,16 

13,85 
22,19 
39,69 
1.3,17 
50,04 
50,23 
38,13 
30,22 
6,12 
,  1,0,65 
11,91 
12,.50 
51,70 
51, .93 
1,5,05 
15,15 
51,81 
51,91 


Barom. 


Inch. 


29,970 


29,880 


29,920 
29,938 


29,938 

29,950 

29,950 
30,108 


29,568 


29,568 


29,568 
29,550 


53,5  52,0 


49,0  42,0 


46,5  41,0 
46,0  40,0 


rhermom, 


Int. 


Exl, 


46,0 
44,9 
44,9 


39,8 
39,0 
38,9 


42,0  33,5 


47,0 


47,0 


43,5 


44,5 


47,0  44,5 
47,0  44,5 


30,200  41,5 
30,180  37,5 


29,868 
29,868 


29,880 


31,5 
31,0 


3.9,2;32,5 
37,5  32,2 


37,0  32,5 


29,886  36,5  32,2 
30,038  36,0  32,0 


Refrac- 
tion, 


13,70 


29,95 

0,79 
4,62 
0,01 

0,09 

1,14 
69,52 
17,09 
14,74 

3,60 
17,18 
49,31 


24,07 

22,34 

22,47 
14,96 

6,28 

8,19 
7,95 


14,41 
44,93 


23,23 

46,62 

0,09 

15,49 

15,97 
29,51 
17,.32 
0,30 
3,64 
49,35 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


24.29.3.9,85 
24  .  29  .  35,82 


64 .  41  . 
64.41 . 
37.  1  . 
42. 14. 

37  .  46 . 
37.41 . 

38  .  53  . 
87.19- 
21 .44. 
23  .  52  , 
41  .  14', 
21.41. 
-1  .  23  . 
-1 .23. 


-1 
-1 


23 
23 


-1.23, 

15.  19. 
15.  19- 
16.47- 
16.40. 
52.  13, 
52  .  1 3  , 
31 .37, 
29 .  45  , 
29 .  59 , 


42,25 
41,68 
0,66 
5.9,27 
37,44 
45,35 
13,58 
14,98 
21,25 
52,28 
32,89 
48,62 
54,61 
5.3,80 
53,58 
57,00 
56,88 

3I-,83 
34,13 
50,22 
55,79 
14,25 
12,16 
15,-34 
45,34 
47,56 


24  .  29  ,  32,72 
24  ,  29  .  36,34 
1  .  23  .  5.3,.39 
1  .23.51,39 
1  .  23  .  50,67 
1  .  23  .  50,41 


16. 40. 
75 .  33  . 

37.41 . 
52.  13. 
52.  13. 
22  .  55  . 
1 1  .  40  . 
21 .44. 
38.  4. 
41 .  14. 
-1  .23. 
-1  .  23  . 
-1 .23. 
-1  . 23  . 
-1  . 23  . 
-1  . 23. 
-1.23. 
-1 .23. 


56,04 

14,23 
45,0'2 
12,90 
10,95 
39,68 
14,0-1 
18,32 
11,84 
28,71 
50,68 
51,2? 
52  2.' 
52,'o( 
53,8£ 
53,9i' 
52,  li 
52,0i 


One    Revolution   of  the    MicnoMBTER  =  20",880.      Refkrrnce    MicnoMKTEn  Reading  ^ 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6',6.     Assumed  Co-latitude  =37°.  47'.  8",00. 


ll'jOOO.      ^*»»B  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (h)  (Jreatly  disturbed  by  carriages.  (c)  Times  by  Bfolyneux,     1,1^>.7">,-19',  13''.  9™.  5«,  13''.  lO™.  30»,  13''.  2f>"'.  4-(«, 

13'.  27'".  41".     F.iM  >.     (ireat  mist — star  seen  only  lor  short  intervals.'  id)  Very  unsleady.  Ic)  Very  difl'used — sky  thick.  (/)  Times  by  .'Molyneu.x 

(.''.  41!'".  .'Ml',  (J''.  .Vi"'. -Ifi',  1''.  27"'.  SO".  li'.2!l"'.34'.    Slow  «■.     llindereil  by  clouds.  (ff)  Very  faint— thin  clouds  passing,  (A)  Times  by  JJloIyneux,  12''.  5/'".  34', 

12''.  Sy™.  2',  IS*",  e™.  62',  13''.  12".  40*,  13''.  14"'.4B»,  13''.  17'".  7',  ISl".  23"'.  68«,  13".  24''>.  4ti».     Slow  11'. 


H 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Nov.  19 
Nov.  20 


Nov.  21 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Arcturus  . 


(6)(c)  Zenith  Point . . . 

H.  C.  1721 

{d)  H.  C.  1970 

(6)  H.  C.  2232 

H.  C.  2751 

Argelander  1752 

Arg.  64",  217... 

(e)  H.  C.  3f)85 

(/)H.  C.  3784 

{g)  Argelander  2481 

Argelander  2478 


a  Lyroe  R.  . . 

a  Lyrae 

7  Piscium  R. 
(b)  y  Piscium  . . . 
(i)  K  Piscium  . . . 

I  Piscium  .. . 
(/()  H.  C.  3635.. 


Microscope  Readings. 


4.30,1 


Nov.  23 


Nov.  26 


Nov.  27 


Nov.  29 


(b)  H.  C.  2232.... 
Argelander  1 752 . 
Arg.  64",  213.. 

H.  C.3175 

H.  C.  3828.... 

H.  C.  3829 

H.  C.  3858 

Argelander  2506. 
H.  C.  4079 . . .  • 

H.  C.  4405 

H.  C.  4414 

(g)  H.  C.  4756.... 
H.  C.  4758.... 
H.  C.  5082.... 
Argelander  3l65 . 
Arg.  57",  669." 
H.  C.  5755 

(£)  Polaris  SP.  R... 
Polaris  S  P.  R... 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(6)(yt)  Zenith  Point.. 


Arcturus  R. . . 

Arcturus 

(6)(/)  Zenith  Point 
a  LyrjB  R.  . . . 
a  Lyrae 


(h)  H.  C.  46410.... 

a  Andromedae . . 

(m)H.  C.  660 


H.  C.  4.5797... 

H.  C.  46410... 

(i)(/)  a,  Piscium  R. 

u>  Piscium  .. . . 


37,2 


47,5  53,0 
43,4|  50,8 
4,7,  11,5 
44,8j  51,2 
32,11  39,4 
,  58,0|  65,9 


.  56,9 
,  15,1 

,  48,8 


34,5 
47,9 
50,9 
20,4 
13,5 
23,0 
18,1 


43,8 
24,0 

53,2 
37,2 


7,3 

"2,6 

13,7 

,33,1 

,  22,4 

2  2 

.  34,'2 

,    1,0 

■46,9 


62,5 
21,9 
56,3 


42,9 
55,9 
56,9 
26,9 
19,5 
29,9 
26,3 

52,9 
32,1 

6.'?,5 
45,9 


15,7 

12,2 

22.0 

40,7 

30,2 
11,0 
40,4 

6,3 

53,0 


32,3  39,9 
39,8[  47,2 
41,6  48,6 
47,5  54,1 
1,9  11,6 


44,9  53,6 
11,0  19,0 

0.    1,2     9,2 


0 .  55,1  64,3 
4.  I6,9j25,9 
3 .  50,4  54,8 
2.    6,911,9 


38,0 

55,3 
52,0 
12,1 
53,2 
41,8 
67,1 

63,9 
22,5 
57,5 


42,7 
55,5 
57,6 
25,9 
17,9 
30,5 
25,6 

52  9 
31,0 

62,5 
45,0 


15,0 

10,9 

20,8 

39,8 

29,9 

9,8 

40,4 

4,6 

54,1 

39,1 
44,8 
49,0 
54,0 
9,2 

5,3,1 

16,1 

8,0 

62,9 

2.5,4 

55,9 

9,9 


D 


31,5 

49,9 

45,6 
7,0 
47,2 
35,7 
60,5 

58,0 
17,1 
59,5 


36,5 
51,5 
51,4 
21,1 
14,0 
25,9 
21,2 

48,1 
28,4 

58,8 
41,5 


11,9 

7,1 

17,9 

36,9 

26,6 

7,1 

34,9 

1,8 

49,0 

35,1 
42,0 
44,4 
50,3 
6,4 

50,9 

16,1 

6,0 

5.9,9 

22,0 

50,7 

6,8 


37,7 

54,0 
50,8 

9,9 
52,1 
.38,1 
65,1 

61,5 
20,4 
54,2 


43,9 
55,8 
55,8 
25,2 
18,7 
31,0 
25,4 

r>3,9 
32,9 

62,1 
46,9 


16,0 
11,0 
22,0 
42,0 

32,0 

10,9 

42,4 

5,5 

54,4 

40,4 
49,1 
50,1 
55,4 
9,9 

55,0 

18,0 

9,9 

64,1 

27,0 

55,2 
11,1 


32,2 

49,9 
45,4 
7,9 
47,4 
36,2 
61,2 

60,2 
18,0 

52,5 


39,1 
53,1 
53,8 
25,1 
17,1 
27,2 
22,9 

49,0 
30,8 

58,8 
42,8 


12,6 

7,9 
18,2 
38,2 

26,4 

6,9 
36,8 

3,2 

50,0 

36,9 
42,0 
45,0 
50,8 
5,4 

49,8 

14,2 

5,8 

59,1 

22  2 

53,4 

8,4 


■^  — 


E.s 
S  * 


9,411,217 


■t-  9,0 

4-  7,7 
6,4 

+  9,6 
+  .9,2 
+  11,5 


6,8 
6,8 
+  13,4 


3,9 
5,9 
5,1 
5,9 
7,4 
6,1 
8,4 


+  6,4 

+  7,1 

+  6,6 

<-  8,3 


+  4,9 

+  7,6 

+  8,2 

+  6,7 

+  ,3,8 

+  6,8 

+  8,0 

+  9,1 

+  7,5 


10,472 
1.3,076 
16,991 

14,39.T 
11,4.59 
18,149 
5,810 
13,201 
13,124 
14,7.99 
13,903 

8,881 
8,881 
14,205 
14,205 
9,270 
11,280 
14,283 

11,781 
13,703 
10,000 
14,506 

6,305 
19,829 

8,061 
13,644 

6",9S9 
88.308 
15,218 
11,191 

8,488 
14,301 
10,921 

6,270 
11,898 
15,201 
15,124 
11,369 
11,356 
10,498 


Concluded 
Circle  reading. 


211  .  44.  3 1, ,"6 


7, 


179, 
l6.{ , 
183.55. 
153.  18. 
163. 22  . 
167.  9. 
167.  13. 
163.40. 
185.41 . 
164  .  34 . 
164.34. 


Harom. 


Inch. 


6,4  14,344 
8,3  14,344 
7,8  10,290 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+  9,6,11,961 

+  9,4]12,851 

+  6,914,476 

+  7,8|  5,227 

+  7,8,  5,227 


5,3 
5,2 

7,6 
8,6 


9,515 
9,515 

1.0,808 
.9,149 


■n 


_2 


M 


+2 

+  1 
-li 


345  .  52  .  23,92 
192.57.37,90 
309  .  46  .  47,95 
229  .  3  .  17,06 
231.  4.52,73 
iuG  .  42  .  22,57 
163.40.  15,10 


-2 


^i 


-2 


2,58 
5,38 
4,23 
.39,12 
29,96 
34,58 
52,22 
16,26 
35,51 
34,70 
54,84 


153. 
167. 
167. 
171  . 
175. 
175. 
175. 
173. 
173. 
173. 
173. 
169. 
169. 
174, 
174, 
174. 
178. 

38. 

38. 
140. 
140, 
179. 

327. 
211  , 
179. 
345. 
192, 


18. 

9- 

10. 

37. 
14. 

9- 
13. 

55. 
57- 
21. 
15. 
37. 
38. 

9- 
10. 
25. 
59. 
35, 
.35, 
14, 
14, 
,25, 

,    5. 

,44. 
25, 
52. 

,57, 


35,08 
33,54 
50, '10 
48,08 
22,91 
39,62 
45,40 
18,07 
37,09 
34,18 
42,06 
15,81 
12,46 
30,21 
40,25 

7,14 
50,04 
11,26 
13,09 
5 1 ,01) 
50,42 

1,68 

27,58 
34,54 
1,2.S 
22,87 
38,77 


179.48.  10,79 
203  .  15.  54,46 
162.34.46,76 


158.30.22,58 
179.  48  .  11,67 
313.20.53,60 
225.29.  10,27 


30,040 
30,050 

30,048 

30,038 

29,964 
30,024 

30,042 
29,558 

29,560 
29,560 


29,560 
29,800 


29,780 
29,850 


29,970 
29,978 


30,160 
30,160 


rhermom. 


Int. 


36,( 
34,5 

i4,J, 

34,5 

43,0 
40,5 

'i9,5 

44,2 

44,2 
44,0 


43,9 
11,8 


44,8 


45,5 


Ex  I. 


Kefruc 
tion. 


33,5 
30,5 

30,0 

30,5 

1-4,9 
37,9 

.J8,0 
15,4 

14,5 
1.3,4 


43,4 
38,7 


46,7 


48,4 


44,9  42,7 


44,7 


42,8 


42,936,5 
42,035,5 


38,22 


17,79 
4,79 
29,80 
17,49 
13,«3 
13,15 
17,17 
6,70 
16,11 
16,11 

14,18 

70,30 

75,54 
64,74 
16,88 

28,42 

12,61 

12,58 

7,93 

4,25 

4,33 

4,26 

5,59 

5,55 

6,18 

6,29 

10,06 

10,04 

5,36 

5,34 

5,10 

0,43 

48,27 


S6,86 


14,02 


0,40 
26,14 
17,90 

23,03 
.  0,41 
62,62 


Appnrent  \,P.D. 

from  the 

Observation. 


70.    7.15,00 


21  , 

42. 
11  , 

21  , 

25, 
25. 
22. 
44, 
22. 
22. 

51  . 
51  , 

87. 
87. 
89. 
85. 
2" 


53,01 
14,44 
14,74 
17,89 
26,77 
44,49 
4,51 
47,63 
56,24,01 
56.44,15 


20.  0,84 
19.57,50 
26 .  32,93 
26 .  32,78 
28.  13,69 
5  .  32,73 
2.    3,64 


1 1  .  40  . 
25. 31 . 
25  .  32  . 
29  .  59  . 
■33  .  .36 . 
33  .  31  . 
33.35. 
32.17  . 
32.  ig. 
31  .  43  . 

31  .37. 
27  .  59 . 
28.  0. 
32.31 . 

32  .  32  . 
32  .  47  . 
37.21  . 
- 1  .  23 . 
-1 .23. 
-1 .23. 
-1 .23. 


12,98 
27,25 
44, 1 4 
46,47 
24,98 
41,61 
47,46 
18,80 
37,86 
34,,3'^ 
42,09 
12,07 

8,74 
31,17 
41,23 

8,36 
55,93 
49,85 
51,68 
50,S6 
51,53 


70.    7.  18,51 
70.    7.18,17 

51.20.    0,38 
51.19.59,56 


38 
61 
20 


10. 17,96 

38  .  27,37 
56 .  35,63 


16.52.  5,47 
38.  10.  18,00 
83.52.  19,10 
83.52.  18,81 


One   Revolution  of  the  Miciiometeu  =20",880.     Reference  Mickometer  Reading  =  ir,000. 
middle   wire    for    an    Equatorial    Star    =  16%6.       Assumed  Co-latitudk  =  37°.  47'.  S",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Bad  definition. 

[g)  Coarse  double.  ^..^ 

and  unsteady.  (/)  Tremulous. 


(A)  Negative  correction  for  runs.  (c)  O.scillating  greatly,  (d)  Very  faint — clouds.  (e)  Diffused.  (/)  Faint. 

(A)  Bad  illumination.  (t)  Times  by  Molyneux,  13"',  13"',45«,  IS".  14"",  2y%  la^'.ai"".  14»,  13''. 22™.  10".    Slow  16'.  (fc)  Very  laint 

"ntprriiT^rinnR   finni    rloiiils. 


(m)  Frequent  interruptions  fiom  clouds. 
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Month 
and 
Day. 


Nov.  29 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  H.  C.  1685 

(J))  H.  C.  l.QOfi. 

B.A.C.  335. 

H.  C.  2232. 

H 

H.  C.  298 1... 
H.  C.  3214... 
H.  C.  3802 . . . 
H.  C.  3829... 
(6)(c)  Zenith  Point 
{d)  Arcturus  R... 
Arcturus 


Microscope  Readings. 


(6) 


1 

3, 

0, 

C.  2938 0 . 

3. 
3. 
2, 
4. 
4. 
1  . 
1  . 


Nov.  30'{h)(e)  Zenith  Point  . . 

K  Piscium  R.  ... 
(6)  K  Piscium  ...... 

7  Cephei 

{b)  a  Piscium  R.  . . . 

(d  Piscium 

(6)  a  Andromedae  . . 

H.  C.  2048 

(6)  tf  Ceii 

(/■)H.  C.  2938 

H.  C.  3007 

50  Cassiopeiae  R. 

50  Cassiopeia;  . . 

H.  C.  3829 

H.  C.  3828 

{I)   H.  C.  4173 

{£)  H.  C.  4b"49 


Dec.  7 


Dec.  8 


Dec.  10 


H.  C.  3960 

(6)(/0Argelander2481 

{!>)  H.  C.  .5273 

H.  C.  5582 

(6)(i)  Zenith  Point  . . . 

{k)  H.  C.  7036 

{k)  H.  C.  7527 

(6J  H.  C.  7506 


(h)  Zenith  Point 

I  Piscium  R 

I  Piscium 

Id  Piscium  R 

CO  Piscium 

K  Draconis  SP.  R. 

K  Draconis  SP. . . 

H.  C.  3802 

H.  C.  4079 

H.  C.  4511 

H.  C.  46.55 

H.  C.  5001 

(6)  H.  C,  5273 


(A) 


(/)  O  S.  L 

0  N.  L 

(h)  Zenith  Point 

«j  Piscium  R. 

ri  Piscium  .. . 


.48,8 
.53,9 

.  14,4 
.  2,9 
,22,2 
,22, 

9,5 

,48,8 

,45,0 

5W 

2,4 

44,9 
3.%1 
18,4 
44,7 
46,0 

3,2 
57,2 
33,9 
54,1 

9,9 
59,3 
40,5 
47,1 
22,2 

41,4 

54,2 

39,9 
8,2 
33,7 
54,9 
46,9 
19,9 
1,9 
37,2 

4,5,8 
32,1 
15,1 
20,1 
36,8 
49,7 
55,3 
34,1 
27,9 
27,7 
8,6 
24,0 
50,1 


32,4 
1 1,9 
4 .  43,2 
1  .  26,0 
1  .  29,1 


56,8 
60,2 

22,0 

8,4 

30,5 

27,9 
16,2 
53fi 
51,2 
58,9 
8,6 

51,3 
38,3 
24,1 
52,4 
51,1 
8,3 
6-',2 
40,1 
57,9 
15,9 
65,5 
47,1 
52,8 
27,3 

46,9 
60,0 

47,1 
1.5,5 
40,9 
61,4 
53,3 
27,9 
8,9 
43,4 

51,0 
36,3 
20,4 
25,2 
41,9 
55,1 
58,3 
37,7 
30,7 
31,1 
13,1 
28,4 
54,0 

38,9 
18,1 
51,1 
32,9 
35,6 


57,0 
59,9 

2.3,1 
9,4 
31,9 
28,8 
16,8 
54,5 
52,3 
59,4 
7,0 

52,2 
39,8 
23,4 
52,4 
51,5 
8,4 
61,8 
42,1 
57,2 
17,4 
66,9 
48,2 
54,3 
28,6 

48,9 
60,3 

47,7 
16,1 

41,1 

62,2 
53,9 
27,9 
9fi 
44,8 

53,5 
37,9 
21,8 
26,5 
42,2 
5^,9 
59,9 
41,3 
34,0 
34,2 
16,3 
30,0 
56,9 

40,6 
17,4 
52,3 
32,5 
35,5 


D 


52,0 

57,4 

18,9 
5,8 
26,5 
25,9 
l.'?,2 
51,5 
47,3 
54,9 
2,4 

47,2 
33,8 
19,8 
46,4 
46,9 
3,2 
58,1 
37,0 
54,0 
12,4 
60,4 
41,7 
47,6 
24,8 

43,1 
57,5 

41,0 

11,9 
37,0 
58,8 
49,4 
23,6 
5,3 
40,0 

47,6 
32,7 
1.5,2 
21,1 
36,1 

49,9 
54,5 
35,0 
28,5 
29,3 
-9,9 
24,8 
52,5 

34,6 
\3,0 
46,9 
29,0 
30,9 


57,1 
61,5 

22,2 
9,5 
30,5 
29,6 
16,1 
54,9 
52,4 
58,8 
9,0 

52,9 
38,1 
23,9 
52,1 

51,9 
8,0 
62,0 
41,6 
57,6 
14,8 
65,7 
47,4 
54,5 
27,4 

48,1 
60,0 

48,6 
15,4 
42,8 
62,2 
53,9 
27,9 
8,9 
45,9 

52,5 
36,1 

19,9 
25,0 
42,3 
55,1 
57,1 
38,4 
31,9 
31,9 
12,9 
27,9 
54,0 

38,9 
16,7 
52,6 
32,3 
36,5 


52,8 
57,5 

19,1 

7,7 
26,9 
26,1 
13,6 
52,3 
48,0 
56,5 

4,5 

47,7 
35,5 
21,4 
47,8 
49,0 
5,2 
59,5 
37,2 
57,4 
13,0 
63,7 
43,4 
49,9 
25,8 

44,6 
58,8 

42,9 
11,1 

37,4 
57,1 
49,5 
23,5 
5,1 
40,1 

47,9 
3.3,4 
17,1 
22  1 
37^7 
52,0 
55,7 
35,8 
30,1 
29,3 
10,1 
26,7 
51,4 

35,6 
14,0 

47,4 
30,0 
32,7 


t.3 
U 


+  6,4 
+  8,5 

+  7,7 
+  10,1 
+  10,7 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 


Cj    it 


.5,0 
5,9 
8,0 
8,6 
6,8 
+  10,1 


7,4 
6,1 
4,1 
9,2 
7,7 
4,7 
+  10,4 
+  11,2 
+  10,4 
+  8,4 
10,1 
+  10,6 
+  6,.s' 
+  8,5 


7,9 
9,1 

5,6 
3,9 
6,7 
4,1 
7,8 
5,7 
5,4 
4,3 


9,8 

4,7[ 
8,4 
8,6 
6,3 
6,2 
+  10,0 

6,4' 

9,9^ 
+  13,51 
7,-1 
9,0 
+11,9 


6,202 
8,258 
1.1,178 
15,974 
12,769 
11,379 
13,330 
12,809 
11,631 
10,389 
15,,331 
15,331 

10,400 

6,630 

6,630 

8,812 

5,076 

5,076 

8,438 

12,572 

15,570 

10,282 

11,355 

11,716 

11,716 

16,109 

2,590 

13,461 

14,871 

13,757 
10,417 
11, ■'^99 
12,418 
10,499 
13,5.90 
8,771 
9,141 

10,425 

7,991 

7,991 

9,575 

9,575 

6,405 

6,405 

13,903 

5,109 

12,8,32 

12,938 

15,165 

12,210 


a'i 


-2 

-u 


Concluded 
Circle  reading. 


166, 
168. 
168. 
153. 
182. 
163. 
181. 
183, 
175. 
179. 
327. 
211  . 


28  .  34,69 
9  .  55,38 
8  .  12,64 
18.36,18 
19.30,38 
13.21,42 
32 .  37,92 
36,91 
39,45 
2,08 
26,70 
35,59 


179 
307 
+  4  231, 
-l|  154 


7,913,895 
7,7113,895 
5,910,413 


6,2 
4,3 


8,182 


-U 

+ 


-2 


+1 


+2 


-1 


313 
'225 
203 
183 
240 
182 
165 
18 
159 
175 
175 
156 
184 


-If 
-2 


1,86 

8,42 

52,86 

37,62 

52,76 

10,07 

53,62 

7,21 

20,93 

30,10 

56,55 

29,28 

36,4 

9.39,81 

14.22,26 

6 .  53,54 

28  .  37,65 


25 
45 
4 
44 
20 

29 

15 

3 

28 

19 
30 
58 
51 


Tliermom. 


Barom. 


Inch. 


Int. 


165.31 

164  .  34 

170.39 

179.31 

179.25 

170.51 

178 

163 


47,48 

26,52 

26,31 

30,09 

1,58 

31,,'50 

37  .  53,77 

29 .  20,53 


179  .  25 
312.  7 
226 .  42 
313.20 
225  .  29 
56 .  ,39 
122.  10 
1183.  6 
+1^  173.57 
179.  9 
1 82  ,  42 
185.21 
170., 39 


-2 


-2 


.    1,67 

■  37,79 

,21,45 

,53,14 

,  10,03 

31,38 

,  32,41 

37,01 

34,23 

52,57 

32,12 

0,75 

27,85 


25  4.  46., 36,96 
2.i4.  14.  14,83 
179.25.  1,14 
321  .  ,52.29,45 


8,182  +  4  216.57.32,45 


30,158 

30,160 
30,148 
30,060 

29,916 

29,908 

29,886 
29,878 

29,864 

2.9,618 
29,646 

29,690 
29,698 

30,360 

30,360 
30,382 

30,388 
30,392 
29,950 

30,108 


Kxt. 


Refrac- 
tion. 


40,5  34,5 


40,0  34,5 


40,534,5 


41,5 

40,4 

39,6 

37,0 
37,0 

36,8 

47,5 
46,5 

46,1 
46,1 

43,2 

40,4 
37,8 

37,5 
37,0 
45,8 


35,0 

31,4 

31,4 

29,7 
29,4 

29,0 

43,0 
42,4 

42,4 
42,0 

34,9 

32,7 
29,9 

29,5 
29,3 


13,91 

12,04 

12,07 

29,66 

3,08 

17,58 

2,25 

3,91 

4,50 

38,13 


76,31 

27,76 
62,66 

•26,71 
3,85 

109,19 

3,08 

1,5,01 

21,53 

4,51 

4,43 

26,12 

5,37 

14,44 

15,48 

9,02 

0,11 

8,82 

0,80 

16,75 


65,88 

63,13 

94,82 

3,98 
5,88 
0,27 
3,55 
6,41 
9,50 


Apparent  N.l'.U 

from  the 

Observation. 


24, 
26. 
26. 
11  . 
40. 
21  . 

.39. 
41. 
33. 


50 .  26,70 
31.49,26 
6,49 
12,44 
39,38 
9,76 
46,09 
46,74 
40,87 


70.  7.21,51 
70.  7.19,64 


89 .  28  . 
89 .  28 . 
13.  6. 
83 .  52  . 
83. 52. 
61  .  38  . 

41  . 25  . 
98  .  52  . 
40.41 . 
23.52. 
18.  13. 
18.  13. 
33.31  . 
33  .  .36 . 
14.28. 

42  .  50 . 


17,75 

15,31 

16,00 

1,9,76 

18,87 

26,4 

17,20 

16,26 

39,32 

47,68 

19,05 

21,08 

41,44 

23,97 

33,56 

49,16 


23  .  53  .  39,46 
22  .  56  .  1 7,46 
29.  1.23,71 
37  .53.  36,62 


29.  13.29,10 
36 .  59  .  59,39 
51  .  10,20 


21 


85. 
85. 
83. 
83. 


5 

5 

52 

52 


19.28 
■19.28 
28 
19 


48)0,220,05 
212,12 


4,3,939,5}  45,93 


41  . 
32, 
37.31 
41  .  4 
43  .  43 
29.    1 


.  37,76 
,  33,66 

19,66 
1.9,49 

56,53 
56,08 
47,.32 
34,68 
58,63 
42,00 
13,49 
24,68 


113.  12.2.3,87 
112.39.53,81 

75  .  20 .  2.5,62 
75.20.25,24 


One   Revolution    of  the    MicnoMKTEK  =  20",8S0.     Refkrknce    Micrometeu   Reaping  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-l.\tituuk  =37°.  47'.  8",00. 


One    Interval  from  the 


(a)  Very  faint — sky  thick. 
(/)  Very  faint.  (!/)  Faint. 


(A)  Negative  correction  for  runs.  (c)  Images  faint.  (d)  Bad  definition.  (e)  Very  faint  and  tremulous. 

(A)  iiky  thick.  (i)  Oscillating  a  little.  {kj  Diti'used.     Oale  of  wind,  (l)  Bailing  motion. 


20 


78 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Dec.  10  (a)(6)  H.  C.  3214. 


Microscope  Readings. 


3.    5,4 


10,9 


O  N.r 3.48,1   52,9 

0  S.  L 1.  11,1    18,4 

(a)  Zenith  Point  ....  I*  .  43,5  50,8 
(c)  t]  Piscium 3  .  29,8|  35,8 


Dec.  13 


Dec.  14 


Dec.  15 


Dec.  18 


H.  C.  1698 

ri  Piscium  11 

t]  Piscium 

H.  C.  4580 

H.  C.  4S91 

Argelander  3023 
(a)  H.  C.  5156 

Arg.  61°,  513  ... 

H.  C.  5814 

(a)  H.  C.  6024 

H.  C.  6204 

(d!)  Arg.  19",  556.... 
(d)Arg.  19",  556.... 

Arg.  24",  950.... 
(a)  Zenith  Point  .... 

Uranus , 


(fl)(e)0S.  L 

{e)  0N.L 

(a)  Zenith  Point 

H.  C.  2941 

H.  C.  3033 

(a)  H.  C.  4891 

Argelander  3023. 

H.  C.  5156 

Arg.  61°,  513.... 

H.  C. 8394 

H.  C.  5802 

(«)(/■)  H.C.6O96.... 


14,4 
16,9 
21,0 
10,5 
24,0 

51,1 
38,2 
3,8 
36,8 
33,1 
40,7 

27,1 
44,1 
43,9 

57,1 
29,8 
43,7 
46,1 
37,0 
.  8,9 


2 .  48,5 
0 .  40,5 
4.  4,1 

1  .  6,4 

2  .  59,8 


H.  C.  5755 0. 

H.  C.  5992 2. 

H.  C.  6022 ! 

H.C.62I2 0. 

H.  C.  6:i55 3. 

(a)  H.  C.  6791 14. 

H.  C.  6793 

H.  C.  7097 2. 

(rt)H.  C.  7378 I4. 

H.  C.  7461 3. 


Dec.  19  (a)(?)  ©  S- L 

(^)0N.L 

{a){h)  Zenith  Point.. 

a  Lyrae 

H.  C. 1985 

(a)  e  Ceti 

H.  C.  2981 

H.  C.  4472 

H.G.  4511 

H.  C.  4756 


,  12,0 
,56,0 

22,8 
30,5 
10,1 

41,1 

4,8 
13,4 

,  15,8 
49,8 

,42,0 
31,2 

,55,1 

9,8 

22,9 


2.'?,8 
23,5 
26,9 
17,6 
31,9 

57,9 
45,9 
12,0 
43,3 
41,1 
47,0 

34,5 
50,8 
50,9 

62,1 
36,8 
50,9 
53,2 
44,8 
15,0 

55,5 
48,1 
13,9 

14,2 
68,5 

21,1 
66,1 

31,9 
41,9 
18,1 

51,5 

12,2 
22,9 

22,8 
57,4 
48,5 
40,9 
65,4 
14,3 
33,8 


16,8;  24,4 


11,6 

53,0 
16,9 
50,9 
34,7 

23,9 
23,1 
26,8 
17,0 
31,6 

58,0 
46,3 
11,9 
43,9 
41,4 
46,2 

33,0 
51,5 
50,4 

61,5 
35,9 
51,9 
53,8 
45,5 
15,8 

55,9 
48,4 
13,1 

13,2 
67,0 

19,0 
63,1 

31,1 
89,4 
15,4 

48,1 
10,9 
20,5 

21,4 
.56,1 
4.9,1 
38,2 
64,6 
14,0 
32,5 
24,6 


D 


8,9 

50,9 
13,9 
47,3 
31,2 

19,5 
18,9 
22,9 
14,0 

28,4 

55,3 
43,2 
7,1 
40,9 
37,6 
42,4 

29,0 
46,8 
45,9 

58,8 
32,9 
46,1 
49,8 
40,7 
12,9 

52,6 

45,0 

8,7 


3.  3,2  10,6  11,2 


17,9 
60,6 

29,0 
37,4 

14,5 

45,9 

8,9 

17,2 

18,5 
51,5 
45,1 
S6,8 
60,2 
10,9 
28,5 
21,0 

8,0 


11,3 

54,0 
16,8 
50,9 
35,7 

21,6 
23,0 
25,7 
17,0 
31,5 

58,5 
46,9 
11,1 
44,0 
41,0 
46,9 

32,5 
51,2 
49,9 

60,9 
35,7 
51,1 
53,0 
44,9 
15,6 

56,2 
48,1 
11,0 


10,5  11,8 
63,2  67,1 


19,1 

64,9 

30,6 
40,4 
16,4 

45,6 
11,0 
21,0 

20,2 
56,1 
49,9 
40,5 
63,9 
14,8 
30,9 
22,5 

10,8 


9,5 

51,8 

14,8 
47,1 
32,8 

17,4 
21,2 
23,9 
14,8 
28,3 

55,1 

42,8 
7,5 
40,9 
37,0 
44,1 

30,6 

47,5 
46,8 

60,8 
33,7 
47,2 
49,2 
40,4 
12,4 

51,6 

44,5 

8,5 

9,8 
63,6 

16,9 
60,7 

26,2 
35,3 
12,8 

44,2 

8,5 

16,2 

21,0 

52,8 
45,8 
35,9 
59,6 
14,2 
28,0 
21,6 

7,7 


OS5 


+7,8 

+8,1 
+1,8 
+7,9 
+6,6 

+5,6 
+5,2 
+4,5 
+6,4 
+5,2 

+5,9 
+9,1 
+5,0 
+6,5 
+6,8 
+8,5 

+3,1 
+9,2 
+4,2 

+6,0 
+7,4 
+5,7 
+4,1 
+6,7 
+7,4 

+4,4 
+8,3 
+5,0 

+4,9 
+4,1 

+6,5 
+5,9 

+6,5 
+3,8 
+3,5 

+.5,1 
+5,4 
+5,0 

+6,3 
+2,0 
+7,7 
+  1,4 
+7,0 
+9,1 
+7,6 
+9,0 

+5,2 


a* 
si 


12,544 

10,257 
10,257 
10,382 
13,810 

13,669 

7,750 

7,750 

.9,521 

12,395 

17,739 

15,718 

11,208 

10,632 

15,329 

13,488 

.9,271 

8,868 

22,525 

10,384 

12,891 

21,139 
21,139 
10,385 
12,464 
l.S,240 
14,512 
19,810 
15,711 
11,221 
13,829 

13,657 
15,805 

12,635 

18,910 

8,868 

7,095 

11,694 

16,940 

6,521 

»,699 

11,239 

9,149 

20,052 
20,052 
10,312 
10,700 
11,915 
10,578 
14,521 
13,390 
12,456 
18,842 


Concluded 
Circle  reading. 


181  .32.36,89 


Barom. 


Inch. 


30,108 


254  .  24  .    8,20  29,670 
254  .  56 .  30,92 
179.25.    1,28 
216  .  57  .  35,45 


-1 

+1 
+lf 

+2 

-2 


166. 
321. 
216. 
176. 
179. 
179. 
168. 
170. 
172. 
170. 
175. 
212. 


+1 
+  1 

+2|j212 
207 
179 
208 


-2 


+2 

-2 

-1 


+2 
+  1 
+1 
+li 

+2 


-2 


7  .  25,00 
52  .  29,15 
32,65 
46,74 
0,60 
9,78 
17,06 
40,86 
17,28 
10,96 
47,64 
16.20,93 
16.29,62 
27 .  30,64 
25.  1,47 
2.    8,89 


57 
45 
32 
30 
46 
25 
34 
7 
57 


255 
254 
179 
179 
183 
179 
179 
168 
170 
163 


4. 
,32. 
25, 
52, 
11  , 
31  . 
30, 
46. 
25, 
38. 


27,9 
2,56 

1,29 
20,68 
56,04 
59,67 

9,82 
16,35 
42,45 
11,60 


179.  J5.  15,89 
166.51  .24,30 


178, 
185. 
185. 
178, 
163, 
185, 
186, 
172, 
169. 
153, 

255. 

254. 

179. 

192, 

164, 

240, 

163, 

179 

179 


59 .  43,64|  30,058 
10.  17,97 

47,18 

50,45 

24,31 

11,02 

49,18 

3, 
4,23 

57,89 


13 
46 
18 
57 
0 
23 
54 
53 


16, 

43. 
25. 
57. 
33. 
28. 
13. 

9. 

9. 
169.37. 


10,58 
45,07 

1,05 
43,63 
43,32 
21,26 
1 8,57 
32,02 
51,52 

9,79 


29,708 

29,300 
29,300 

29,318 


29,328 


29,328 


29,348 
29,308 

29,400 
29,398 


29,420 
29,346 


Tliermom. 


Int. 


Ext 


43,9  39,5 


45,9 


46,8 

45,2 
44,5 

44,5 


44,0 


43,8 


43,5 
45,0 


45,1 
43,9 


51,7  210,85 
218,82 


30,050 


30,230 


46,5 

41,4 
41,5 

42,5 


Refrac- 
tion. 


2,22 


41,5 


40,8 


38, 


44,5 


42,5 
41,5 


44,67 

1.V0 
44,52 

2,68 
0,12 
0,09 

10,88 
9,18 
6,96 
9,50 
3,50 

37,51 

30,94 
31,87 

221,48 
213,32 

0,46 
3,84 
0,12 
0,09 

10,93 
9,20 

16,45 

0,16 
12,85 

0,43 
5,92 
5,99 
0,65 

16,98 
6,75 
6,81 
7,26 
9,87 

28,11 


47,0  46,7  230,54 
221,97 


43,941,5 

45,8  44,8 


47,047,0 


47,0 


46,0 


.30,230  47,0; 46,7 
.30,412  |45,5'38,5 
30,408  44,9J38,5 

• 

30,406  43,0  38,0 


14,25 

16,06 
109,04. 

17,58 
0,27 
0,27 

10,46 


Apparent  N.P.D, 

from  the 

Observation. 


39 .  54 .  45,97 

112.49.45,77 
113.22.  16,46 

75  .  20 .  26,84 


24.29. 
75  .  20  , 
75 . 20 . 
35.  7. 
37.54. 
37  .  52  , 
27.  8, 
28  .  47  . 
30.56. 
28  .  29  . 
34.19. 
70 .  39  . 
70  .  39 . 
65  .  50 . 


17,83 
24,84 
23,70 
50,59 

7,25 
16,40 
12,71 
38,21 
16,85 

7,99 
50,67 

4,97 
13,66 

8,11 


66 .  24  .  47,29 


113. 
112. 

38. 
41  , 
37. 
37. 
27. 
28. 
22. 


30.  16,11 
57  .  42,59 


14 
34 

54 
52 

8 
47 

0 


,  27,85 

6,59 

6,50 

16,62 

12,13 

39,96 

1,86 


37  .  37  .  22,44 
25.  13.  18,16 


37.21 

43.  32 
43.36 
37.  8 
21 .  40 

44.  19 
44.23 
30 .  45 
28.  16 
12.  15 


.50,16 
30,8  + 

0,12 
.■56,7.5 
14,28 
24,72 

2,94 
34,95 

1,31 
36,73 


113, 
113, 

51  , 
22  , 
98, 
21  , 
37. 
37. 
27. 


42.    8,07 
9  •  33,99 

20.  4,83 
55.34,21 
52.  17,25 
35.  7,94 
31  .  .38,70 
31  .  58,20 
59.    6,28 


Onk  Revolution  of  the  Micrcmetkr 
middle  wire  for  an   Equatorial   Star   =16",6. 


■  20",880.     Refehence    Micrometer  Reading  =  ll'jOOO. 
Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.8",00. 


On£  Interval  from  the 


(n)  Negative  correction  for  runs. 
(e)  Bad  definition,  and  gieai  motion. 


(b)  Clouds  all  the  evening. 
(/)  Clear  for  short  intervals. 


(c)  Diffused  and  unsteady— clouded  over  suddenly. 
{g)  Boiling  motion,  (A)  Very  unsteady. 


(d)  Coarse  double— reddish. 


North  Polar  Distances  observed  wits  tae  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 
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Month 
an4 
Day. 


Dec.  19 


Dec.  20 


Dec.  21 


Dec.  26 


Dec.  27 
Dec.  28 


Dec.  29 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  4758 

(a)  H.  C.  5082 

Argelander  31 6.5. 

H.  C.  5407 

H.  C.  5755 

H.  C.  5992 

H.  C.  6022 

(a)  H.  C.  6212 

H.  C.  8005 

(a)  H.  C.  8.S27 

(rt)  4  Camelopardi  R 

4  Camelopardi  . . 

H.  C.  9113 

(a)  H.  C.  9583 

H.  C.  9611 

/i  Tauri 

Arg.  20MO7O... 
(6)  Arg.  20°,  1083... 

Uranus 


Microscope  Readings. 


3,2 
46,5 


10,6 
53,4 


11,2 
54,4 


24,1  31,9  I  31,1 


(a)©N.L 

0  S.  L 

(aXc)  Zenith  Point 
H.  C.  10184.. 
Uranus 


38,6  45,9 
39,8  47,9 


43,3 
15,0 
19,8 
44,1 
35,6 
5,1 
20,6 
32,1 
54,0 
18,4 


I  .  23,8 


9,0 

34,5 
44,3 
18,5 
45,9 

53,9 
31, -i 
43,9 
2,9 
31,7 


(rf)  0  S.  L 2  . 

(rf)  0  N.  L 0  . 

(a)(c)  Zenith  Point  . .  4 

H.  C.  832 2 

(e)  Polaris  R 1 

Polaris  R.... 
(ff)  Polaris  R 

Polaris  R.  ... 

Polaris  R.  . . . 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(/)H.  C.  2941 4 

H.  C.  3007 '2 

H.  C.  3266 1 

(/)  Arg.  48°,  530 

(a)  H.  C.  6601 4  .  30,0 


4.51,9 


40,1 
14,9 


6,9 
13,1 
11,0 


49,1 
22,9 
27,1 
49,4 
42,8 
11,9 
26,4 

39,2 
61,3 

24,1 


29,1 

13,8 
40,9 
50,2 
26,,'5 
53,9 

60,2 
37,0 
49,9 
9,1 
38,7 

58,4 


47,8 
21,5 


12,3 
20,9 
17,4 

37,3 


46,1 
47,0 

50,2 
23,0 
27,6 
51,1 
42,9 
12,1 
27,0 
39,6 
60,2 
25,3 


8,0 
50,8 


©  S.  L 3  .  38,1  46,2 

0  N.L   1.  13,9  20,5 

(a)  Zenith  Point  . . . .  I4 .  43,5  50,2 


(g)  Uranus 0.  18,9 

(A)0N.L 2.    0,9 

(A)  O  S.  L 2  .    4,5 

0S   L 1.57,4 

(a)  0  N.L 14.29,1 

(i)  H.  C.  7837 [1.46,8 

(a)  Zenith  Point ....  ,4 .  46,8 
(ifc)  H.  C.  9242 3.21,1 


26,8 

7,3 
12,2 

67,0 
36,9 
56,1 
54,0 
28,1 


29,8 

14,9 

40,4 
51,5 
27,3 
53,0 

60,0 
37,1 
52,3 
10,8 
40,1 

59,0 


47,4 
22,5 


15,0 

22,4 
18,4 

28,0 


28,9 
43,0 
43,6 

47,0 
20,7 
26,2 
46,1 
38,9 
9,0 
23,8 
36,0 
56,2 
20,8 


26,3 

11,8 
37,0 
46,8 
24,0 
49,0 

55,3 
32,6 
46,2 
6,8 
31,0 

52,9 


42,4 
16,4 


10,1 
16,8 
1.3,0 

35,0 


44,5  39,9 
20,0  !  16,4 
51,0    46,2 


26,3 

6,6 
11,8 

64,8 
36,1 
53,0 
53,8 
28,9 


23,0 

4,7 
6,9 

62,1 
32,8 
51,8 
49,8 
24,9 


10,8 
54,1 


7,7 
52,4 


31,1 
46,4 

48,7 

49,9 
20,5 
28,8 
49,8 
43,9 
10,9 
25,2 
39,9 
60,1 
23,1 


28,8 

12,1 
40,1 
49,9 
25,2 
52,1 

57,9 
36,0 
50,9 
7,7 
38,1 

57,8 


46,7 
20,1 


11,9 

19,5 

15,6 

26,9 

45,4 
1.9,3 
51,4 

26,4 

6,1 
11,9 

64,6 
36,9 
55,2 
54,6 

28,7 


28,9 
43,1 

44,2 

47,1 
20,0 
26,7 
48,0 

39,9 
9,6 
24,8 
36,0 
56,4 
22,5 


27,9 

13,1 

38,5 
47,3 
22,9 
50,5 

56,5 
34,8 
47,0 
6,6 
33,4 

54,0 


42,9 
19,1 


11,6 
17,2 
15,0 

34,0 

41,3 
16,5 
46,1 

22,4 

3,2 

7,7 

62,8 
34,0 
50,4 
49,1 
24,2 


"as 


c  S 


+  7,8 
6,5 


5,211,129 

+  7,0j  12,331 
9,029 
+10,0  11,830 

13,866; 

20,899' 

11,019; 
16,641 

14,505 
11,418| 
13,059; 
13,0591 
13,9891 
14,250j 
11,481 
10,884 
15,149 
14,367 
11,601 

21,279 
21,279 
10,388 
13,106 
10,154 

12,298 

12,298 

10,384 

12,244 

6,169 

6,518 

2,061 

2,201 

2,289 

12,478 

8,115 

8,142 

8,265 

16,324 

15,176 

8,765 

8,229 

11,020 


6,7 
6,1 
6,5 
Q,9 
5,9 
6,1 
6,7 
+  11,0 
+  6,4 
+  9,8 

+  5,7 

+  5,7 
+  8,2 
+  7,8 
+  6,1 
+11,5 

+  7,5 
9,5 
+  8,1 
+  6,8 
+  5,9 

+  11,0 


+  7,9; 
+  5,7^ 


+  9,1 

+  6,5 
+  6,4 

+  7,4 


+li 


+li 


-1| 


+  4,2  12,945 

+  6,4  12,945 

+  5,9,10,388 

+  8,1  11,628 

+  4,3  15,505 

+  6,7  8,742 


+  3,2;  17,699  -2 

+  4,017,699 

+  6,616,113 

+  7,5  10,524 

+  6,2  14,827  +4f 


-1^ 


+2 


+1 
+1 


-2 
+2i 


254 
255 
179 
176 
208 


Concluded 
Circle  reading. 


169. 

174. 
174. 
174. 
178. 
185, 
185. 
178, 
169. 
179. 
3. 
175. 
179. 
179. 
168. 
203. 
210. 
210, 
208. 


38, 

9. 

10. 

30. 

59. 
10. 
13. 
46. 
55. 
37. 
43. 

6. 
45. 

2. 
40. 

8. 
58, 
59. 

1  . 


7,07 
24,11 
3.3,05 
12,17 
44,21 
19,69 
45,62 
4.9,71 

7,45 
16,75 

4,13 
58,21 

7,61 
16,62 
27,31 

1,10 
55,87 
12,20 
15,35 


44 .  37,35 

17.    4,12 

25.     1,06 

,36.41,45 

1.    8,75 


255. 
254. 
179. 
176. 

35. 

35. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
179. 
165. 
182. 
182. 
184. 


17 

45 

25 

16 

47 

47 

47 

47 

47 

2 

2 

2 

2 

52 

30 

52 

52 

29 


30,76 
7,87 
1,20 
41,84 
44,78 
43,66 
45,8." 
44,57 
44,12 
20,43 
20, 1, S 
20,17 
20,S6 
21,42 
51,62 
2,19 
13,17 
31,33 


255.  13.  2,16 
254 .  40  .  37,44 
179.25.    0,81 

208.    0.10,95 

254 .  35  .  30,70 
255  .  7  .  56,50 


255 
254 
185 
179 
174 


,  4. 
,  32  , 
,50, 
,25, 
.42, 


Barom. 


Inch. 


30,406 
30,400 


30,400 
30,400 


30,400 

30,400 

30,400 
30,400 


30,300 
30,280 

,30,218 


30,200 
30,200 


30,200 
30,222 
29,900 


Thermom 


Int. 


43,0 
43,2 


43,0 
42,0 


41,0 

40,5 

39,5 
42,0 


39,9 
37,8 

40,8 


38,9 


Ext. 


58,0 
38,7 


36,5 
35,5 


34,0 


33,4 


32,5 


35,5 


30,5 
30,5 


Refrac- 
tion. 


10,45 
5,58 
5,56 
5,20 
.0,44 
6,10 
6,16 
0,68 

10,19 
0,22 
4,58 

0,36 
0,40 
11,59 
26,87 
37,56 
37,57 
33,41 

228,81 
237,66 

3,00 
33,41 


36,0  236,11 
227,34 


38,7 
32,7 


38,5  33,5 
38,0  33,0 


3,30 
44,80 


0,48 
15,06 
3,66 
3,6Q 
5,40 


44,9  46,5  227,28 
218,86 


29,780  46,0  47,7 


29,848 


43,10  29,578 
14,37 

5,87  29,318 

1,26 
12,00  29,328 


31,68 


46,5  49,5  215,85 
J224,10 


47,2 
47,1 


47,0^44,9 


44,222.3,72 
215,49 
45,7      6,47 

4,75 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


28.  0. 
32.31. 
32  .  32  . 
32  .  52  . 
37.21 . 
43  .  32  . 
43  .  35  . 


37. 
2.^, 


8. 
17- 


37 .  59 . 
33 .  29 . 
33  .  29 . 

38.  7. 
37.24. 
27.  2. 
61  .  30 . 
6g.21 . 
69  .  21  . 
66 .  23  . 


3,57 
25,48 
34,44 
13,92 
50,72 
32,74 
58,73 
55,98 

4,2  ij 
23,92 

0,34 

0,58 
14,92 
2.3,17 
22,67 
34,92 
40,38 
56,72 
55,71 


113.  10.3.3,10 
113.43.    8,72 

34 .  58  .  45,39 
66.23.49,10 


113, 
113, 

34, 
1  . 
1  . 
1  , 
1 

1  . 

1  , 

1  . 

1, 

1  . 

38, 

23, 

41  , 

41  , 

42, 


,  43 .  33,67 
,11.    2,01 


38, 
23, 
23, 
23. 
23, 
^3. 
23. 
23. 
23, 
23, 
14, 
52. 
14, 
14. 
51. 


4.5,34 
39,62 
40,74 
38,57 
39,83 
40,28 
42,43 
42,13| 
42,171 
42,86' 
28,70i 
4.3,36 
12,65 
2.3,63 
43,53 


113.38.56,63 
113.    6.23,49 


66 .  22  .  49,82 

113.    1.13,74 
113.  33.47,79 


113 
112 

44 


,30, 

.57, 
.  12 


3,3,56 
56,60 
19,08 


33 .    4 .  13,99 


One   Revolution  of  the   Micromkter  =20",880.      Refkrence  Micrometeh  Reading 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.      Assumed  Co-latitude  =37°.  47'.  8 ',00. 


:  11 ',000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correcilon  for  runii.  (A)  Red.  (c)  Oscillating.  (rf)  Boiling  motion.  (e)  Times  by  Molyncux,  C''.44"'.20»,  Oii.  4(i".58',  0''.  51"'.3Ii«, 

C. 52"'. 35»,  U''.  ,',3'". 2(j»,  Oi>.  Sli".  5!l',  li'.6".44",  IMS™.  9»,  I"".  19"".  41l«.    Slow  48".  (/)  Very  faint— thin  clouds.     Alicromeier  reading  decreased  1'.  {</)  Faint 

—through  slight  break  in  clouds.  (A)  Tangent-screw  had  worked  out.  (i)  Very  faint.  (i)  Edge  of  field — not  very  good. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 


Month 
and 
Day. 


Dec.  29 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Readings. 


(a)  H.  C.  9471 2.56,1  65,5 


(a)  H.  C.  10484 2.27,2 

(6)  H.  C.  10944 4.  0,1 

(a)  H.  C.  11206 ;4.22,8 

Uranus 0 .  30,1 


35,4 

8,4 

30,0 

37,2 


64,2 
34,7 
6,7 
30,1 
36,7 


61,8 
32,7 
4,0 
27,1 
33,8 


65,2 
36,8 
8,0 
29,9 
37,8 


60,2 
31,8 
4,3 
25,2 
34,3 


6,0 
5,7 
7,3 
6,4 
8,9 


11,771 

13,569 
13,861 
11,381 
12,872 


is 


-li 


Concluded 
Circle  reading. 


164.     7.46,49 

176.36.38,99 
186.43.    6,52 

163.59.  19,47 
207.59.56,09 


Barom. 


Inch. 


29,328 
29,328 


rhennom. 


Int. 


47,0 
46,0 


29,330  45,8 
29,320  145,0 


Ext, 


Refrac- 
tion. 


44,9 
43,0 

42,5 
42,0 


15,75 

2,83 

7,41 

15,98 

31,56 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


22 
34 
45 
22 
66 


.  29 .  37,48  T, 
58 .  42,90 
5.20,67 

,21  .  10,23 
22  .  34,39 


One  Revolution  of  the  Michometeb  =  20",880.    Reference  Micrometer  Reading  =  11',000. 
middle  wire  for   an   Equatorial   Star  =l6',6.     Assumed  Co-latitude  =  37°  •  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs. 


(i)  Doubtful  whether  the  circle  was  clamped. 


MEAN  RIGHT  ASCENSIONS,    January  1,  1866, 


OF  THE 


FUNDAMENTAL    STARS 


OBSERVED   IN   THE  YEAH   1866, 


AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION. 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1866. 


Day  of 
Observa- 
tion, 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


a  Andromedse. 


Jan. 

4 

-0,37 

5 

-0,36 

Feb. 

IS 

■h0,12 

Mar. 

23 

+  0,18 

Sept 

19 

-4,02 

Oct 

8 

-4,07 

30 

-3,96 

31 

-3,96 

Nov. 

9 

-3,88 

13 

-3,84 

14 

-3,83 

17 

-3,80 

19 

-3,78 

20 

-3,76 

21 

-3,75 

27 

-3,68 

29 

-3,65 

30 

-3,64 

Dec. 

8 

-3,53 

10 

-3,50 

12 

-3,47 

13 

-3,45 

17 

-  3,39 

19 

-3,36 

7  Pegasi. 


Jan. 

4 

-0,26 

5 

-  0,24 

Feb. 

13 

+  0,16 

Sept 

19 

-3,72 

Oct. 

8 

-3,77 

30 

-3,70 

31 

-3,69 

Nov. 

6 

-3,65 

9 

-3,62 

17 

-3,56 

19 

-3,54 

20 

-3,53 

21 

-3,53 

27 

-3,46 

29 

-3,44 

30 

-  3,42 

Dec. 

8 

-3,33 

10 

-3,31 

12 

-3,28 

13 

-3,28 

17 

-3,22 

19 

-3,19 

12  Ceti. 


1 .  27,75 
27,96 
28,03 
27,99 
27,96 
27,86 
27,83 
27,90 
27,86 
27,93 
27,86 
27,81 
27,85 
27,81 
27,81 
27,93 
27,81 
27,85 
27,85 
27,88 
27,85 
27,98 
27,87 
27,87 


.  20,23 
20,16 
20,40 
20,27 
20,36 
20,28 
20,27 
20,26 
20,33 
20,19 
20,28 
20,33 
20,27 
20,26 
20,32 
20,29 
20,21 
20,27 
20,20 
20,23 
20,24 
20,24 


12  Ceti  continued. 


Dec.  10 

12 
13 
20 
21 


-3,16 
-3,13 
-3,12 
-3,03 
-3,02 


0.23 


11,91 
11,99 
11,94 
12,00 
11,83 


a  Cassiopeia 


Jan. 

4 

-1,12 

Feb. 

13 

-0,03 

17 

+  0,05 

Mar. 

14 

+  0,36 

24 

+  0,39 

Apr. 

9 

+  0,24 

Dec. 

21 

-4,53 

0.32 


,  55,24 
55,13 
55,09 
55,20 
55,14 
55,25 
55,17 


/3  Ceti. 


Jan, 

1 

-0,10 

0.36.51,60 

6 

-0,04 

51,63 

Oct. 

22 

-3,44 

51,63 

31 

-3,41 

51,64 

Nov. 

3 

-3,39 

51,77 

6 

-3,38 

51,70 

9 

-3,36 

51,70 

17 

-3,30 

51,60 

19 

-3,28 

51,56 

21 

-3,26 

51,66 

27 

-3,20 

51,66 

29 

-S,18 

51,63 

SO 

-3,17 

51,54 

Dec. 

7 

-3,09 

51,73 

8 

-3,08 

51,58 

10 

-3,05 

51,69 

12 

-3,03 

51,50 

19 

-2,93 

51,63 

21 

-2,91 

51,51 

Piscium. 


Jan. 

3 

Oct. 

SI 

Nov. 

S 

6 

9 

Dec. 

20 

21 

-0,49 
-3,77 
-3,76 
-3,75 
-3,74 
-3,41 
-3,40 


0.55. 


59,54 
59,30 
59,36 
59,37 
59,36 
59,50 
59,37 


Jan. 

4 

-0,15 

Oct. 

22 

-3,53 

31 

-3,50 

Nov, 

3 

-3,48 

13 

-3,42 

14 

-3,42 

19 

-3,37 

27 

-3,29 

29 

-3,27 

80 

-3,26 

Dec. 

7 

-3,19 

8 

-3,18 

Polaris. 


0.23. 


12,04 
12,03 

11,99 
11,95 
12,19 
12,02 
12,04 
11,93 
11,95 
12,01 
12,02 
11,92 


Jan.  1 
3 
4 
6 

29 
Feb.   13 

17 
21 
23 
24 
28 


-  33,81 
-31,95 

-  30,98 

-  29,08 

-  9,45 
2,49 
5,74 
8,19 
9,27 
9,85 

+  12,48 


9  •  55,60 
58,95 
58,36 
57,17 
58,57 
56,34 
56,63 
55,77 
56,69 
55,80 
57,35 


Polaris  continued. 


Apr. 


Mar.  2 
3 
5 
7 
8 
12 
14 
16 
22 
27 
28 
31 
6 
9 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
30 
May  2 
3 
3 
4 
4 
6 
7 
7 
14 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
25 
25 
26 
27 
28 
28 

29 
30 


+  13,73 
+  14,29 
+  15,24 
+  16,01 
+  16,37 
+  17,93 
+  18,87 
+  19,76 
+  21,02 
+  22,13 
+  22,36 

+  22,79 
+  22,49 
+  22,40 
+  22,41 
+  22,40 
+  22,34 
+  22,28 
+  22,21 
+  22,11 
+  21,55 
+  21,39 
+  21,22 
+  21,05 
+  20,89 
+  20,75 
+  20,49 
+  20,27 
+  20,16 
+  19,87 
+  19,77 
+  19,66 
+  19,55 
+  19,43 
+  19,29 
+  19,14 
+  18,98 
+  17,23 
+  16,20 
+  15,69 
+  15,45 
+  15,22 
+  14,99 
+  14,13 
13,93 
13,73 
10,08 
8,67 
8,35 
8,04 
7,75 
7,17 
6,89 
6,07 
5,78 
5,49 
5,19 
4,87 
4,54 
3,12 
2,74 
2,34 
1,11 
0,70 
0,29 
0,55 
0,95 


.  57,39 
56,25 
56,42 

56,99 
56,95 
57,56 
56,03 
55,38 
57,42 
55,54 
56,19 
53,09 
56,61 
58,58 
60, 18 
57,22 
56,86 
54,26 
57,03 
56,35 
58,19 
56,09 
58,84 
58,32 
59,24 
57,83 
56,81 
56,66 
58,32 
56,37 
56,55 
56,76 
55,92 
57,66 
55,99 
55,19 
57,86 
57,49 
60,04 
58,65 
57,13 
55,90 
55,80 
57,22 
57,69 
56,84 
57,48 
57,02 
57,39 
54,49 
57,24 
57,26 
59,63 
56,52 
56,15 
57,19 
56,83 
56,00 
56,70 
55,60 
56,92 
57,58 
58,15 
58,54 
56,74 
58,89 
56,68 


Polaris  continued. 


July 


Aiiff. 


June    2 

6 

7 

8 

10 

14 

15 

22 

23 

25 

27 

28 

30 

1 

2 

5 

6 

7 

9 

11 

12 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

1 

27 

30 

31 

Sept.     1 

3 

5 

7 

10 

14 

15 

17 

19 

19 

21 

24 

24 

25 

28 

Oct,     6 

8 

9 

10 

14 

15 

15 

16 

16 

22 

30 

31 

Nov.     3 

6 

6 

9 

9 

13 

14 

16 

17 


■  3,22 

■  6,01 

■  7,18 

-  8,05 

•  9,92 

•  13,05 

•  13,87 

■  20,07 

-  20,55 

-  22,99 

-  24,41 

-  25,30 
-26,97 
■28,15 

■  28,55 
■31,09 

■  32,03 

■  33,03 

■  35,04 

■  36,91 

■  37,76 

■  38,55 

■  39,32 
-41,73 

■  42,61 

•  43,52 

-  44,46 

■  54,45 

■  73,26 
■75,10 

■  75,79 

■  76,48 

■  77,75 

■  78,77 

•  79,59 

■  80,83 
-82,8;) 

83,37 

■  84,30 

■  85,04 
■85,19 

•  85,57 

•  86,28 

•  86,42 

■  86,57 

-  87,65 

-  89,04 

■  8.9,25 
89.40 

■89,57 

■  90,24 

•  .90,26 
90,25 

•  90,24 
90,21 
89,57 

•  88,69 

•  88,54 

■  87,64 

■  86,95 

•  86,85 

•  86..30 
•86,16 

■  84,90 

■  84,42 
■83,12 

■  82,87 


9 .  55,65 
57,09 
58,72 
55,25 
56,18 
56,85 
57,74 
56,66 
59,59 
57,73 
57,96 
57,59 
57,79 
56,23 
56,50 
58,26 
54,39 
57,29 
56,56 
58,24 
55,80 
57,03 
57,31 
59,44 
56,79 
56,72 
57,54 

55,99 
57,13 
57,50 
56,62 
56,08 
55,39 
5.5,21 
57,28 
59,29 
58,01 
57,64 
5.5,59 
56,82 
53,30 
58,86 
57,92 
56,23 
56,35 
55,31 
57,45 
58,79 
57,76 
57,56 
57,08 
56,72 
57,13 
57,16 
56,99 
57,62 
57,06 
58,16 
57,53 
56,52 
56,55 
57,60 
57,55 
56,97 
57,96 
55,92 
56,93 


Mean  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars  observed  in  the  Y^ar  1866. 
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I 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Polaris  continued. 


Nov.  18 

-82,18 

19 

-81,97 

19 

-81,77 

20 

-81,58 

9n 

—  Rl  40 

21 

-  81,22 

23 

-80,21 

26 

-  78,46 

27 

-78,12 

27 

-  77,77 

29 

-  76,77 

29 

-  76,44 

SO 

-76,13 

Dec.  6 

-  72,39 

7 

-  72,09 

7 

-71,78 

8 

-71,45 

9 

-  70,30 

10 

-  70,01 

10 

-69,62 

11 

-  69,22 

12 

-  68,41 

13 

-  67,58 

17 

-  64,49 

19 

-63,15 

20 

-  62,48 

21 

-61,77 

26 

-  57,33 

56,36 
57,20 

54,99 
55,94 
56,41 
57,12 
57,60 
57,11 
58,06 
57,25 
57,16 
56,25 
57,00 
58,67 
58,70 
56,92 
56,90 
56,60 
56,71 
57,61 
57,56 
57,77 
53, 1 4 
57,62 
57,69 
56,35 
57,82 
59,35 


6'  Ceti. 


Nov.  6 

-  3,56 

9 

-3,55 

19 

-3,51 

20 

-3,50 

21 

-3,50 

27 

-3,46 

29 

-.S,45 

30 

-3,44 

Dec.  7 

-3,38 

8 

-3,37 

10 

-3,35 

12 

-3,33 

13 

-3,32 

19 

-3,26 

1.17. 


tl  Pisciura. 


Jan. 

1 

-0,78 

1  .24.  18,98 

3 

-0,75 

18,79 

Oct 

31 

-4,01 

18,96 

Nov. 

3 

-4,01 

18,87 

17 

-3,99 

19,01 

20 

-3,98 

18,85 

29 

-3,93 

19,00 

30 

-3,92 

18,.93 

Dec. 

7 

-3,87 

18,78 

8 

-3,86 

1.9,02 

11 

-3,84 

19,01 

12 

-3,83 

18,89 

19 

-3,76 

18,91 

21 

-3,74 

18,98 

19,50 
19,55 
19,57 
19,54 
19,50 
19,46 
19,43 
19,43 
19,60 
19,52 
19,57 
19,47 
19,56 
19,48 


Day  of 
Observa- 
tion, 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1866. 


V  Piscium. 


Jan. 

1 

-0,71 

3 

-0,69 

6 

-0,65 

29 

-0,34 

Oct. 

31 

-3,82 

Nov. 

3 

-3,82 

17 

-3,81 

Dec. 

10 

~3M 

13 

-3,66 

19 

-  3,60 

21 

-3,58 

1.34 


27,54 
27,47 
27,52 
27,56 
27,63 
27,59 
27,53 
27,52 
27,46 
27,60 
27,64 


/3  Arietis. 


29 

Jan. 

-  0,58 

Nov. 

30 

-4,18 

Dec. 

7 

-4,15 

10 

-4,13 

13 

-4,11 

15 

-4,09 

1  .47 


14,50 
14,58 
14,45 
14,51 
14,49 
14,53 


67  Ceti. 


Jan.      6 


0,73 


2.10.  18,03 


f  *  Ceti. 


Jan.      6 


-0,96 


2.21.    2,20 


Ceti. 


Jan.      1 

6 

Nov.  23 

30 

7 

13 

14 

15 


Dec. 


-1,03 

2.36.21,44 

-0,98 

21,56 

-3,94 

21,58 

-3,94 

'  21,53 

-3,93 

21,47 

-  3,91 

21,54 

-3,90 

21,49 

-3,89 

21,47 

a  Ceti. 


29 

-0,79 

23 

-4,01 

30 

-4,03 

7 

-4,03 

15 

-4,01 

Jan. 

Nov. 

Dec.     7     - 


2  .  55  .  16,65 
16,62 
16,56 
16,52 
16,54 


S  Arietis. 


Jan. 

1 

-1,37 

Nov. 

23 

-  4,48 

Dec. 

15 

-  4,50 

3.58,11 
.?S,20 
58,19 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

H.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


a  Persei. 


Jan.  1 
Nov.  23 
Dec.   14 


■  2,25 

6,17 

■6,20 


3.14.45,99 
46,07 
46,20 


tl  Tauri. 


Jan. 

1 

-1,60 

Dec. 

15 

-4,80 

18 

-4,80 

39.31,32 
31,36 
31,38 


7*  Eridani. 


Jan.      1 
Dec.  18 


1,26 
3,79 


3  .  51  .  46,78 
46,66 


o'  Eridani. 


Dec.   14 

18 


3,97 
■3,97 


4.    5. 


19,37 
19,53 


Tauri. 


Dec.  14 

18 
19 


■4,73 

■4,75 
■4,76 


,  20 .  47,67 
47,61 

47,57 


Aldebaran. 


Jan. 

6 

-1,63 

Feb. 

23 

-  1,02 

Apr. 

14 

-0,21 

June 

29 

-0,74 

July 

6 

-0,90 

8 

-  0,95 

Dec. 

13 

-  4,65 

14 

-4,66 

18 

-4,67 

4.28. 


14,00 
14,12 
14,13 

14,05 
13,99 
13,91 
14,07 
13,99 
14,00 


Capella. 


Jan.      4 

Feb.  23 

28 

June  29 

July     5 

6 

8 


•2,43 

■1,69 
1,55 

■0,76 
0,92 
0,94 

■  1,00 


,  47,82 
47,51 
47,58 
47,65 
47,65 
47,61 
47,58 


Rigel. 


Jan.  6 

-1,56 

Feb.  7 

-1,27 

8 

-  1,26 

12 

-  1,20 

17 

-1,12 

24 

-  1,00 

,6,88 
5,92 
5,94 
5,87 
.5,82 
5,99 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

U.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,1866. 


Rigel  continued. 


Mar.  2 

-0,89 

Dec.  13 

-4,04 

19 

-4,08 

20 

-4,09 

28 

-4,11 

5.    8. 


5,87 
5,94 
5,98 
5,94 
5,83 


(i  Tauri. 


Jan. 

31 

-1,78 

Feb. 

7 

-  1,68 

8 

-1,67 

12 

-1,61 

13 

-  1,59 

17 

-1,53 

23 

-1,41 

Mar. 

2 

-1,28 

Dec. 

13 

-5,15 

19 

-5,21 

20 

-5,22 

27 

-5,27 

28 

-5,27 

29 

-5,28 

17.49,40 
49,35 
49,43 
49,30 
49,48 
49,39 
49,38 
49,29 
49,54 
49,32 
49,26 
49,43 
49,40 
49,46 


S  Orioni?. 


Jan. 

31 

-1,49 

Feb. 

7 

-1,41 

10 

-1,37 

12 

-1,34 

17 

-1,27 

Dec. 

13 

-4,22 

19 

-4,28 

20 

-4,28 

27 

-4,32 

28 

-4,32 

5.25. 


9,67 
9fi9 
9,73 
9,75 
.9,76 
9,71 
9,81 
9,55 
9,63 
9,77 


6  Orionis. 


Jan.    31 

Feb.     7 

10 

22 

Dec.  29 


■  1,51 

■  1,43 

■1,39 

■  1,20 
4,32 


5.29. 


24,82 
24,89 
24,98 
24,89 
24,77 


o  Or 


Jan.    31 

Feb.     2 

7 

8 

10 

12 

17 

19 

21 

22 

23 

24 

26 

28 


1,64 
1,62 
■1,57 
1,.55 
1,53 
1,50 
1,43 
1,40 
1,37 
1,36 
1,34 
1,33 
1,29 
1,25 


5  .  47 . 


55,07 
55,25 
54,99 
55,03 
54,99 
55,07 
55,11 
55,06 
55,15 
55,08 
5.1,14 
55,00 
55,04 
55,06 
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Day  of 

Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

It.  A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Orionis  conlinned. 


Dec.   19 

27 

.     28 

29 


■4,48 

■  4,55 

4,56 

•4,56 


5.47 


.55,14 
54,97 
55,03 
54,93 


V  Orionis. 


Mar.     2 

-1,35 

8 

-1,24 

Dec.  19 

-4,67 

20 

-4,69 

27 

-4,76 

28 

-4,77 

29 

-4,77 

5  .  59  .  55,24 
5.5,22 
55,30 
55,32 
5.'i,24. 
5.5,21 
55,21 


fi  Geminorum. 


Feb. 


Mar. 


Dec. 


10 

-1,78 

6.  14.51,14 

13 

-1,74 

51,15 

17 

-1,69 

51,21 

5!2 

-1,62 

51,18 

2 

-1,48 

51,27 

8 

-1,37 

51,25 

12 

-1,30 

51,20 

14 

-1,26 

51,17 

29 

-5,04 

51,18 

7  Geminorimi. 


Feb. 

6 

-1,80 

^9 

-  1,65 

27 

-  1,53 

AToi- 

1    ±ii 

12 

-1,31 

14 

-1,27 

Apr. 

5 

-0,86 

6 .  29 . 


58,28 
58,28 
58,32 
58,29 
58.18 
58,18 
58,30 


51  Cephei. 


Mar.  2 
12 
14 


■18,72 

14,72 

■13,90 


6.36. 


42,87 
41,77 
42,09 


Sirius. 


Ian. 

29 

-1,77 

31 

-  1,76 

Feb. 

2 

-1,75 

13 

-1,63 

19 

-  1,55 

21 

-  1,52 

22 

-  1,51 

23 

-  1,50 

27 

-  1,43 

Mar. 

14 

-1,15 

Apr. 

5 

-0,71 

6.S9. 


14,41 

14,47 
14,69 
14,46 
14,47 
14,58 
14,61 
14,51 
14,28 
14,53 
14,44 


Canis  Majoris. 


Pollux  continued. 


Feb. 

13 

23 

Mar. 

12 

1,76 
1,61 
1,26 


Q.5i 


21,65 
21,69 
21,52 


Apr.  2 
5 
6 


-1,28 
-1,22 
-  1,20 


7.37. 


7  Canis  Majoris. 


Feb. 

13 

-1,72 

22 

-1,60 

23 

-1,59 

27 

-1,53 

Mar. 

8 

-  1,38 

12 

-1,31 

14 

-1,27 

6.57. 


41,67 
41,84 
41,83 
41,72 
41,69 
41,68 
41,75 


S  Geminorum. 


Jan. 
Feb. 


Mar. 


Apr. 


29 

2 

21 

27 

28 

12 

14 

21 

22 

29 

2 

6 


1,97 

1,96 

1,83 

•1,75 

•1,74 

■1,54 

•1,50 

■1,38 

1,36 

■1,23 

1,15 

■1,07 


7.  12. 


7,12 
7,12 
7,09 
7,11 
7,07 
7,12 
7,03 
6,97 
7,07 
7,08 
7,12 
7,08 


Castor, 


Mar.  22 

-1,50 

29 

-1,35 

Apr.     2 

-1,27 

6 

-1,19 

7.26. 


2,87 
2,78 
2,69 
2,66 


Procyon. 


Mar.     6 

14 

21 

22 

29 

Apr.     2 

5 

6 


1,61 
1,49 
1,38 
1,36 
1,24 
1,16 
1,11 

1,09 


7.32 


17,16 
17,10 
17,20 
17,05 
17,15 
17,16 
17,24 
17,21 


I'ollux. 


6  Cancri. 


Feb. 

2 

-2,06 

Mar. 

6 

-  1,84 

12 

-1,75 

13 
14 

-1,73 

-1,72 

21 

-1,60 

22 

-  1,53 

Apr. 

6 

-  1,30 

7.55 


1 5  Argns. 


•Tan.    29 

-2,05 

Feb.  21 

-1,95 

23 

-1,93 

28 

-1^ 

Mar.     6 

-1,78 

12 

-1,68 

13 

-1,66 

14 

-1,64 

21 

-1,52 

22 

-1,50 

7.37. 


6,63 
6,75 
6,71 
6,75 
6,77 
6,74 
6,71 
6,75 
6,73 
6,83 


Feb. 
Mar. 


Apr. 


21 
6 

-1,96 
-  1,80 

13 
14 
21 

-1,69 
-1,6s 
-1,55 

22 
6 

-1,53 
-1,24 

8.    1 


t]  Cancri. 


Mar.     6 

12 
13 
14 

19 

22 

27 

Apr.     2 

6 


-1,86 

-1,79 
-1,78 
-1,76 
- 1,69 
-  1,65 
-1,57 
-1,46 
-1,40 


8.24, 


e  Hydrae. 


aiar. 

6 

-  1,85 

12 

-1,79 

13 

-  1,78 

14 

-1,77 

19 

-1,71 

22 

-1,67 

Apr. 

2 

-1,50 

6 

-  1,44 

8.39 


I  UrssE  Majoris. 


Mar. 

6 

12 

13 

14 

Apr. 

2 

6 

2,30 

■2,21 
■2,19 
■2,17 
•1,78 
■1,68 


6,70 
6,81 
6,75 


16,89 
16,99 
17,10 
17,06 
17,12 
17,11 
17,12 
17,05 


50,45 
50,20 
50,09 
50,16 
50,28 
50,23 
50,29 


57,38 
57,41 
57,44 
57,44 
57,36 
57,34 
57,45 
57,43 
57,41 


40,6l 
40,68 
40,60 
40,75 
40,68 
40,70 
40,65 
40,66 


8.50. 


1,10 
1,25 
1,14 
1,28 
1,07 
1,00 


83  Cancri. 


Mar.  21 

27 

Apr.     6 

14 


1,81 

■1,74 
1,60 
1,47 


9.11 


29,88 
29,93 
29,98 
29,95 


o  Hydrae. 


Apr.  14     -1^ 


9.21.    0,15 


6  Ursae  Majoris. 


Mar. 

21 

-2,19 

27 

-2,07 

Apr. 

6 

-1,84 

14 

-1,63 

23 

-1,38 

26 

-1,30 

9  .  23 .  52,70 
52,65 
52,61 
52,67 
52,78 
52,64 


e  Leonis. 


Mar.  21 
27 

Apr.  6 
14 
16 
18 
23 
26 

May     2 


■1,90 
1,83 
1,70 

■1,59 
1,56 
1,53 
1,45 
1,40 
1,29 


9.38.14,35 
14,40 
14,37 
14,30 
14,32 
14,31 
14,28 
14,41 
14,43 


■K  Leonis. 


Mar.  21 
27 

Apr.  6 
11 
14 
16 
18 
23 

May  2 
3 


1,93 
1,87 
1,76 
1,70 
1,66 
1,&4 
1,61 
1,54 
1,42 
1,40 


9.53. 


7,73 
7,78 
7,87 
7,84 
7,90 
7,70 
7,84 
7,77 
7,84 
7,88 


Hegulua. 


Mar.  27 

Apr.     6 

11 

13 

14 

16 

18 

21 

23 

May     2 

3 

9 

S6 


■1,88 
1,78 

■1,72 
1,70 
1,68 
1,66 
1,63 
1,59 
1,56 
1,44 

■1,42 

■  1,33 
1,11 


10, 


13,88 
13,94 
14,05 
14,01 
14,08 
14,04 
13,92 
14,01 
13,95 
13,85 
13,97 
13,97 
14,04 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mfaa 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Reffiilus  continued. 


S  Leonis. 


e  Corvi. 


12  Canis  Ven. 


July     5 

7 
Sept.  20 


-0,74 
-  0,73 
-1,12 


10.     1 


13,97 
14,05 
13,94 


y'   Leonis. 


Apr.  11 

-1,75 

13 

-1,73 

14 

-1,71 

16 

-1,69 

May  2 

-1,47 

S 

-  1,4.'-, 

17 

-1,26 

26 

-1,13 

10.12. 


34,85 
34,89 
34,79 
34,91 
34,91 
34,88 
34,96 
34,82 


p  Leonis. 


Apr. 

11 
13 

14 

May 

17 
2 
3 

17 
26 

1,83 

10.25.45,17 

1,81 

4.5,23 

1,80 

4.5,19 

1,77 

45,14 

1,58 

45,22 

1,56 

45,07 

1,38 

4.5,19 

1,27 

45,16 

I  Leonis. 


Apr. 

11 

-1,88 

13 

-1,94 

14 

-1,85 

17 

-1,82 

20 

-1,78 

25 

-  1,73 

May 

2 

-1,65 

3 

-1,63 

10.42 


12,69 
12,61 
12,62 
12,68 
12,68 
12,74 
12,57 
12,60 


a  Ursm  Majoris. 


Apr. 


May 


-2,28 
-2,23 
-2,20 
-  2,12 
-1,66 
-1,62 
-1,14 
-1,06 


10.55, 


25,94 
25,75 
25,92 
2.5,78 
26,19 
26,04 
26,08 
26,06 


■X^  Leonis. 


Apr. 


May 


4 

-1,98 

11 

-1,93 

13 

-1,92 

14 

-1,90 

20 

-1,86 

25 

-1,81 

26 

-1,79 

30 

-1,74 

2 

-  1,72 

3 

-  1,71 

10  .  58  , 


6,23 
6,21 
6,15 
6,18 
6,21 
6,24 
6,27 
6,09 
6,21 
6,15 


Apr. 

25 

26 

30 

May 

17 

19 

26 

June 

2 

13 

1,79 
1,78 
1,73 
1,51 
1,49 
1,40 
1,30 
1,17 


11.    6. 


58,63 
58,68 
58,6g 
58,75 
58,67 
58,69 
58,68 
58,69 


Apr.  25 

.    26 

30 

IMay     2 

4 

7 

June     2 

13 


2,45 
■2,44 
■2,41 
■  2,39 
■2,38 
■2,35 
•2,10 
■1,97 


12.    3. 


14,19 
14,24 
14,15 
14,18 

14,19 
14,21 
14,25 
14,25 


Apr.  23 
24 
23 
26 
30 
4 
7 
16 


May 


-2,04 
■2,04 
■2,03 
■2,03 
•2,01 
1,98 
•1,95 
•1,85 


12.49.45,21 
45,24 
45,19 
45,26 
45,43 
45,30 
45,30 
45,34 


8  Crateris. 


Apr. 

4 

-2,24  ! 

n 

-  2,20 

17 

-2,15 

20 

-2,13 

21 

-2,12 

24 

-  2,09 

25 

-2,08 

26 

-2,07 

May 

2 

-2,01 

3 

-2,00 

7 

-1,95 

9 

-1,93 

19 

-  1,81 

11.  12. 


38,51 
38,57 
38,59 
38,52 
38,46 
38,50 
38,55 
38,63 
38,52 
38,53 
38,56 
38,61 
38,62 


V  Leonis. 


Apr.  11 

-2,10 

16 

-2,07 

17 

-2,06 

20 

-2,05 

21 

-2,04 

24 

-2,02 

30 

-1,96 

May   7 

-1,90 

9 

-1,88 

19 

-1,77 

11 .30. 


5,26 
5,24 
5,34 
5,22 
5,27 
5,18 
5,18 
5,20 
5,24 
5,22 


/3  Leonis. 


Apr. 


May 


16 
17 

24 

30 

4 

7 

9 

28 


-1,98 
-1,97 
-1,93 
-1,88 
-1,84 

-  1,81 
-1,79 

-  1,58 


1 1  .  42  . 


1 .3,28 
1 3,35 
13,34 
13,24 
13,27 
13,33 
13,22 
1.3,42 


7  Ursae  Majoris. 


Apr.  11 

-2,18 

16 

-2,12 

17 

-2,10 

20 

-2,06 

SO 

-1,88 

May  4 

-1,80 

7 

-1,73 

9 

-1,68 

11. 46. 


46,24 
46,05 
46,17 
46,10 
46,18 
46,18 
46,12 
46,21 


Apr.  13 

14 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
30 
2 

3 
4 

7 
16 


May 


Apr.  16 
17 
18 
20 
•  23 
24 
26 
30 
3 
4 

7 
16 

17 
22 


May 


tt  Virginia. 


-2,20 

-  2,19 

-2,18 
-2,19 
-2,18 
-2,18 
-2,17 
-2,17 
-2,17 
-2,16 
-2,15 
-2,13 
-2,11 
-2,11 
-2,11 

-  2,09 
-2,02 


12.  13. 


3,11 
2,95 
3,09 
3,03 
2,97 
3,06 
2,99 
3,02 
2,99 
3,05 
2,95 
3,04 
3,04 
3,06 
2,91 
2,93 
3,05 


/3  Corvi. 


A] 

3T. 

13 

16 
17 
18 
23 
24 
30 

M 

ay 

3 

4 

7 

■2,59 
•2,59 
■2,59 
■  2,58 
-2,57 
■2,57 
■2,54 
■2,53 
■2,51 
■2,51 


12.27. 


21,18 
21,13 
21,20 
21,18 
21,01 
21,17 
21,20 
21,20 
21,10 
21,16 


7'  Virginis. 


-2,23 

-2,24 
-2,22 
-2,23 
-2,22 

-  2,22 
-2,21 
-2,19 
-2,18 

-  2,19 
-2,17 

-  2,12 
-2,10 
-2,06 


1?.34. 


52,22 
52,23 
52,21 
52,24 
52,12 
52,15 
52,27 
52,27 
.52,17 
52,14 
.52,21 
.52,15 
52,12 
52,13 


0  Virginis. 


Mav 


Apr.  23 

24 
25 
26 
3 
4 
7 
14 
17 
22 
23 
25 


-2,35 
-2,35 
-2,35 
-2,35 
-2,35 
-2,34 
-2,34 
-2,31 
-2,30 
-2,27 
-2,27 
-2,26 


13.    3. 


0,83 
0,80 
0,89 
0,84 
0,77 
0,82 
0,75 
0,80 
0,75 
0,83 
0,80 
0,75 


^  Virginis. 


Apr. 

25 

26 

30 

May 

7 

14 

16 

29 

30 

■2,33 
■2,33 
■2,34 
■2,33 
■2,32 
■2,32 
•2,26 
■2,26 


13.27. 


52,00 
51,93 
51,91 
51,96 
51,98 
51,91 
51,96 
52,02 


ri  UrsEB  Majoris. 


Apr.  23 

-2,16 

25 

-2,16 

26 

-2,16 

30 

-2,15 

May  16 

-2,04 

22 

-1,97 

23 

-1,95 

28 

-1,88 

30 

-  1,85 

June  1 

-  1,82 

2 

-1,81 

13  .  42  . 


15,49 
15,31 
15,26 
15,41 
15,47 
15,44 
15,45 
1.5,30 
15,47 
15,30 
15,36 


ti  Bcotis. 


May    14 

19 
22 
23 
26 
28 
29 
30 
June  1 
2 


•2,19 

2,17 

2,16 

•2,15 

■2,14 

2,13 

■2,12 

•2,12 

2,10 

2,10 


13.48. 


18,27 
18,28 
18,23 
18,26 
18,24 
18,09 
18,18 
18,20 
18,27 
18,25 


22 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  E.A. 
Jan.  1,  1866. 


T  Virginis. 


May   19 

22 
23 
25 
28 

29 

June     1 

2 


-2,.S7 
-2,37 
-2,37 
-2,36 
-2,35 
-2,36 
-2,35 
-2,33 


13.54 


Arcturus. 


May 

14 

19 

25 

29 

30 

June 

1 

2 

14 

27 

28 

July 

2 

7 

Q 

11 

12 

14 

Au^. 

1 

Sept. 

10 

, 

14 

21 

24 

25 

29 

Oct. 

6 

8 

9 

16 

17 

30 

Nov. 

5 

6 

8 

9 

13 

18 

19 

20 

23 

26 

27 

29 

Dec. 

7 

9 

10 

18 

-2,20 
-2,19 
-2,18 
-2<16 
-2,15 
-2,14 
-2,14 
-2,06 
-1,93 
-1,92 
-1,88 

-  1,81 
-1,78 
-1,76 
-1,74 
-1,71 
-1,46 
-0,87 
-0,82 
-0,75 
-0,72 
-0,72 
-0,68 
-0,64 
-0,63 
-0,63 
-0,62 
-0,62 
-0,67 
-0,72 
-0,73 
-0,75 
-0,76 
-0,81 
-0,89 
-0,90 

-  0,92 
-0,98 
-1,03 
-1,05 

-  1,09 
-1,28 

-  1,,33 
-1,36 
-1,58 


14. 


p  Bootis. 


•  49,72 
49,72 
49,71 
49,68 
49,69 
49,71 
49,67 
49,72 


9 .  32,97 
33,04 
32,91 
32,93 
32,98 
32,98 
32.98 
S2,.94 
33,10 
32,96 
32,96 
33,07 
33,05 
33,04 
3.S,03 
32,97 
32,93 
32,94 
33,00 
33,00 
32,97 
32,96 
32,99 
32,89 
32,96 
32,96 
33,04 
33,01 
32,89 
32,94 
3.9,06 
32,91 
.92,96 
32,93 
32,92 
32,97 
32,94 
32,96 
33,05 
32,98 
.92,94 
33,09 
32,83 
32,96 
32,91 


May   19 

22 

23 

-  24 


2,19 
•2,19 
■2,18 

2,18 


14.26. 


3,19 
.9,33 
3,23 
3,31 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


p  Bootis  conlinued. 


May   28 

29 

June     1 

o 


2,16 
■2,16 
■2,14 
■2,14 


14.26, 


Bootis. 


May 

19 

22 

23 

24 

29 

June 

1 

2 

6 

Dec. 

18 

■  2  24 
•2^24 
•2,23 
■2,23 
•2,22 
■2,21 
■2,20 
2,18 
•1,19 


14.39. 


a?  Libra?. 


May  18 

-2,81 

22 

-2,82 

23 

-2,82 

24 

-2,83 

June  1 

-  2.83 

6 

-  2,83 

13 

-2,81 

14.43. 


(3  Ursae  Minoris. 


May 


July 


23 

-2,92 

24 

-  2,89 

25 

-2,86 

26 

-2,82 

29 

-2,72 

1 

-2,61 

2 

-2,57 

6 

-2,40 

9 

-0,13 

14.51, 


\lf  Bootis. 


May  1 9 
21 
22 
23 
24 
29 

June  1 
2 

6 

7 

8 

13 


■2,28 

■  2,98 
•2,28 
•2,28 

2,28 
■2,28 
■2,28 
■2,27 
•  2,26 
■2,25 
■2,25 

■  2  22 


14.58 


.9,22 
3,11 
3,19 


8,01 
8,03 
8,08 
8,11 
7,97 
7,99 
8,05 
8,07 
8,03 


28,17 
28,02 
28,03 
28,12 
28,19 
28,13 
28,16 


7,70 
7,65 
7,fi9 
7,78 
7,61 
7,59 
7,83 
7,51 
7,89 


.  42,23 
42,22 
42,27 
42,25 
42,18 
42,14 
42,19 
42,20 
42,14 
42,20 
42,21 
42,20 


/3  Libra. 


May    18 

21 
22 
23 


-2,71 
-  2,73 
-2,73 

-2,74 


15.    9. 


47,91 

47,88 
47,85 
47,95 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


/3  Librae  continued. 


May   24 

29 

June     I 

6 

7 

8 

16 

19  j 

22 
23! 

25 
27 


•2,74 
2,76 
•2,77 
■2,77 
•2,78 
2,78 
•2,78 
•2,77 
•2,76 
■2,75 
•2,75 
•2,74 
•2,73 


15.    9 


.  47,91 

47,87 
47,92 
47,93 
47,95 
47,97 
47,85 
47,88 
47,.00 
47,78 
47,96 
47,89 
47,89 


a  Coronas. 


May  17 

-2,33 

18 

-2,33 

21 

-2,35 

C)C) 

-2,35 

23 

-  2,36 

23 

-2,36 

28 

-  2,.96 

29 

-2,37 

June  1 

-  2,37 

2 

-2,37 

6 

-2,36 

7 

-  2,36 

8 

-2,36 

12 

-  2,.95 

14 

-  2,35 

16 

-  2,34 

19 

-2,33 

22 

-2,31 

23 

-2,30 

25 

-2,29 

26 

-2,28 

27 

-2,27 

28 

-2,27 

Dec.  19 

-0,99 

25 

-1,13 

26 

-1,16 

15.29. 


0,92 

0,85 
0,91 
0,87 
0,92 
0,96 
0,93 
0,75 
0,83 
0,84 
0,82 
0.84 
0.93 
0,85 
0,85 
0,84 
0,85 
0,86 
0,76 
0,82 
0,84 
0,79 
0,80 
0,83 
0,86 
0,90 


a  Serpentis. 


May  17 
18 
21 
22 
25 
28 
29 
1 


June 


2 
6 
7 
8 
12 

19 
22 
23 
25 
96 
27 


-2,51 
•2,51 
■2,54 
2,55 
■2,56 

•  2,58 

•  2.. 58 

•  2,59 
■2,60 

2,61 
■2,61 
■2,61 
•2,61 
•2,60 
•2,59 
■2,59 
•2,58 
■2,58 
■2,57 


15  .  37 


40,05 
39,97 
40,09 
40,14 
40,03 
40,15 
40,04 
40,12 
40,09 
40,03 
40,03 
40,03 
40,04 
40,00 
40,11 
40,06 
40,05 
40,02 
40,03 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


a  Serpentis  conlinued. 


June  28 
Dec.   ig 

25 
26 


•2,57 
1,63 

■1,77 
1,80 


15.37. 


40,03 
40,01 
40,02 
40,09 


^  UrsEB  Minoris. 


May  22 
23 
24 
25 
28 
29 
1 
2 
6 


June 


■  3,89 
■3,88 
-3,87 
-  .9,85 
■3,78 
■3,76 
3,67 
•3,64 
■3,19 


15.48, 


54,82 
54,18 
54,22 
54,50 
54,23 
54,44 
54,31 
54,44 
54,30 


/3'  Scorpii. 


May  17 

-  2,96 

18 

-  2,97 

23 

-3,02 

24 

-3,03 

28 

-  3,07 

29 

-3,07 

June  8 

-3,13 

19 

-3,16 

15.57.38,95 
38,82 
38,84 
38,85 
38.96 
38,92 
38,89 


6  Ophiuchi. 


May  17 
18 
21 

23 


June 


July 


7 
8 
19 
23 
25 
26 
27 
28 
7 
9 
11 
12 
14 
16 
IS 
19 
21 


2,64 
■2,65 

2,68 
-2,70 
•2,75 
■2,81 
-2,82 
-2,82 
■2,85 
-2,85 
-2,85 
-2,85 

2,85 

•  2,85 
■2.81 

2,80 
•2,78 

2,78 
•2,76 

•  2,75 
■2,74 
•2,73 
•2,71 


16.    7. 


19,42 
19,48 
1.9,44 
19,44 
1.9,41 
19,52 
19,46 
19,50 
1.9,53 
19,52 
1.9,46 
19,49 
19,34 
19,43 
1.9,45 
19,36 
19,40 
19,51 
19,41 
19,44 
19,49 
19,56 
19.53 


Antares. 


June  19      -  3,41    Il6.21  .  11,65 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


tl  Draconis. 


June 


July 


Nov. 
Dec. 


-2,69 
-2,52 
-2,46 
-2,41 
-2,29 

-  i',20 
-2,16 
-2,12 

-  2,10 
-2,06 
-2,01 
-1,96 
-1,8  J 
-1,85 
-1,79 
+  2,62 
+  2,6 1 
+  2,57 


16 .  22 , 


^  Herculis. 


June  19 
2.S 
26 
28 

July  4 
7 

10 
12 
17 
18 
19 
21 


2,53 
■  2,5.=i 
-  2  52 
■2'51 
■2,48 
■2,46 
■2,43 
■2,41 

2,36 
•2,34 
•  2,fi3 
■2,31 


16.36. 


K  Ophiuchi. 


July 


-  2,77 

-  2,76 

-  2,75 
-2,75 
-2,70 
-2,70 

-  2,69 
-2,68 
-2,60 


16.51 


6  Ursae  Minoris. 


June  25 

-  4,95 

26 

-4,88 

28 

-  4,73 

July     4 

-4,20 

17 

-2,80 

20 

-2,1-2 

21 

-2,29 

30 

-1,06 

■16.59. 


10,78 
10,73 
11,03 
10,99 
11,19 
10,84 
10,95 
11,01 
10,84 
11,06 
10,81 
10,64 
10,84 
10,88 
10,89 
10,79 
10,8() 
10,70 


13,97 
14,04 
14,05 
14,09 
14,13 
14,08 
14,20 
14,16 
14,04 
13,99 
14,08 
13,93 


19,50 
19,56 
19,57 
1.9,54 
19,44 
19,48 
19,53 
1  ',57 
19,58 


48,13 
48,21 
48,38 
48,, 53 
47,74 
48,36 
48,47 
48,48 


a  Herculis. 


June  25 
26 
28 


-2,76 
-2,76 
-2,77 


17.    8. 


32,22 
.32,24 
32,29 


Day  of 

Qbserva- 

tion. 


Correction 

to  Mean 

ll.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


a  Herculis  continued. 


July 


-2,77 

-  2,76 
-2,75 
-2,75 
-2,74 
-2,73 

■  -  2,72 
-2,70 

-  2,69 


17. 


.  32,29 
3-2,20 
32,26 
32,1 6 
32,13 
32,19 
32,2f) 
.32,28 
32,.S0 


6  Ophiuchi. 


July 


7 

-  3,50 

10 

-3,50 

11 

-  .^SO 

12 

-  3,50 

17 

-3,48 

19 

-3,47 

20 

-3,47 

21 

-3,46 

30 

-3,40 

17.  13 


.  46,84 
46,85 
46,83 
46,81 
46,86 
46,81 
46,85 
46,89 
46,92 


/3  Draconis. 


July    10 

-2,67 

12 

-  2,64 

14 

-2,62 

17 

-  2,57 

19 

-  2,51. 

30 

-2,32 

Aug.     1 

-  2,27 

17. 


,  24,35 
24,47 
24,34 
24,26 
24,35 
24,34 
24,34 


fx  Herculis. 


June  22!    -2,73     17.4.1  .  12,89 


7  Draconis. 


J 

.ly 

10! 

-2,84 

17. 

1 

53 

2.9,73 

ju'  Sagitt 

aril. 

J 

ily 

25  ! 

-  .3,48 

1 
18. 

5 

44,90 

0 

Ursffi  M 

noris. 

Jan. 
Feb. 


1 

28 

31 

2 

5 

6 

7 

7 

8 

12 

13 

14 

17 


+  24,33 
+  21,82 
+  21,37 
+  20,91 
+  20,04 
+  19,90 
+  19,65 
+  19,53 
+  19,42 
+  18,49 
+  1 8,24 
+  17,84 
+  17,05 


18.  15. 


30,88 
33,24 
33,58 
33,85 
.32,35 
33,84 
33,39 
32,34 
32,43 
3.3,75 
33,61 
32,93 
32,89 


D.iy  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 

Jan.  1,  lam. 


S  Urstc  Slinoris  coiUinucd. 


Feb.  18 

19 
19 
21 

22 
22 
23 
23 
26 
28 


Mar. 


July 


An  jr. 

Sept. 

Nov. 


Drc. 


1 

2 

2 

4 

6 

8 

12 

14 

22 

7 

9 

10 
14 
25 

27 
5 

10 

15 

2 

13 
14 
17 
19 
20 
21 
26 
27 
28 

29 
30 

7 
10 
12 
13 

10 

19 
20 
20 
21 
25 
27 
28 


16,55 
16,39 
16,23 
15,76 
15,47 
1 5,33 

14,99 

+  14,82 
+  14,32 
+  1,3,65 
+  I.-?,  48 
+  1 3, 1 1 
+  12,93 
4  12,74 
+  12,00 
+  11,28 
+  10,71 
+  9,4'i 
+  8,76 
+  5,72 
+  12,25 

-  11,91 
-11,72 

-  10,98 

-  8,70 
+  1,66 
+  5,20 
+  7,14 
+  9,14 
+  28,87 
+  32,67 
+  33,01 
+  33,90 
+  34,41 
+  34,67 
+  34,95 
+  .36,44 
+  36,71 
+  3f>,94 
+  37,16 
+  37,37 
+  38,78 
+  39,41 
+  39,76 
+  39,96 
+  40,52 
+  40,58 
+  40,64 
+  40,71 
+  40,78 
+  41,23 
+  41,27 
+  41,27 


18.  15, 


a  I.yrre. 


Jan. 


Feb. 


1 

2 

28 

31 

4 

5 

7 

12 

13 

14 


+  1,43 
+  1,42 
+  1,02 
+  0,95 
+  0,86 
+  0,83 

+  o,n 

+  0,66 
+  0,f)3 
+  0,60 


3S,93 

32,74 
.34,13 
33,54 
33,32 
3,3,73 
33,94 
33,45 
3,'3,51 
32,8'i 
34,33 
33,57 
32,82 
33,80 
33,60 
32,96 
3.-{,34 
33,84 
33,15 
32,94 
34,00 
34,1.'{ 
3,9,81 
54,01 
33,94 
3.3,70 
34,83 
32,82 
34,10 
34,27 
34,15 
34,65 
33,48 
33,61 
34,06 
3.'?,77 
34,15 
33,53 
34,17 
34,05 
34,73 
36,19 
32,63 
34,5<) 
32,70 
32,8<) 
32,88 
32,88 
32,28 
34,10 
3.S,9I 
34,88 
34,95 


18.32. 


24,03 
24,15 
24,09 
24,26 
23,95 
2 1-,04 
23,95 
24,12 
24,03 
24,04 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

II.  A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


a  Lyrse  continued. 


Feb. 


Mar, 


Sept. 
Nov. 


Dec. 


18 

+  0,49 

18  .  32  .  24,1 1 

19 

+  0,46 

24,08 

23 

+  0,34 

24,01 

28 

+  0,19 

24,11 

1 

+  0,16 

24,03 

2 

+  0,13 

23,96 

4 

+  0,07 

24,05 

5 

+  0,04 

24,12 

12 

-0,19 

24,22 

15 

-2,00 

24,02 

13 

-0,58 

24,03 

14 

-0,57 

24,03 

17 

-0,52 

24,05 

19 

-0,49 

24,07 

20 

-0,48 

24,02 

21 

-0,46 

24,11 

26 

-0,40 

24,03 

27 

-0,39 

23,98 

28 

-0,38 

24,02 

29 

-  0,37 

24,00 

30 

-0,37 

24,00 

7 

-0,32 

24,03 

8 

-0,32 

23,99 

10 

-0,31 

24,03 

12 

-0,30 

24,25 

14 

-0,29 

24,19 

19 

-0,29 

24,02 

20 

-0,29 

24,13 

21 

-0,29 

24,07 

26 

-0,31 

24,02 

/3  Lyrae. 


July     9 

-2,98 

11 

-2,97 

12 

-2,97 

13 

-  2,98 

18 

-2,98 

Aug.    4 

-2,89 

27 

-2,58 

Sept    5 

-2,41 

10 

-  2,31 

24 

-1,97 

Dec.   20 

-0,61 

21 

-0,60 

18.45. 


8,01 

7,98 
7,94 
7,89 
7,79 
7,84 
7,87 
7,92 
7,88 
7,95 
7,93 
7,96 


^  Aquilae. 


July  13 
18 
30 

Aug.    3 

4 

27 

Sept.  15 


■  3,05 
3,07 
■3,07 
•  3,06 
■3,05 
-  2,84 
•2,55 


18.  59.  15,00 
15,01 
15,00 
15,03 
1 5,00 
1 ,5,03 
15,10 


Aquila 


July 


9 

io| 
11 

12! 

13 


•  3,04 
•3,05 

•  .3,06 

•  3,06 
•3,07 


19.  11 


31,54 
31,.'?9 
31,58 
31,52 
31,58 


88 


Mean  Right  Ascensions  of  the  Fundamentai,  Stahs  observed  in  the  Yeah  1866. 


Day  of 

Ob  trva- 

tioQ. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  I86G. 


Id  Aquiloe  continued. 


July  17 
18 
25 
30 

Aug.    3 

4 

27 

31 

Sept  1 
15 
24 
27 


-3,09 
-3,09 
-3,11 
-3,12 
-3,11 

-a,ii 

-2,92 
-2,87 
-2,86 
-2,64 
-2,48 
-2,43 


19.11 


,  31,46 
31,48 
31,60 
31,42 
31,49 
31,56 
31,53 
31,55 
31,43 
31,47 
31,52 
31,56 


S  Aquilae. 


July 

9 

11 

12 

13 

17 

18 

20 

25 

30 

AufT. 

3 

4 

27 

31 

Sept. 

1 

15 

24 

27 

-3,11 
-3,13 
-3,13 
-3,15 
-3,17 
-3,18 
-3,19 
-3,20 
-3,21 
-3,21 
-3,21 
-3,06 
-3,01 
-3,00 
-2,81 
-2,66 
-2,61 


19.  18. 


44,48 
44,51 
44,35 
44,4'i 
44,40 
44,48 
44,39 
44,38 
44,34 
44,37 
44,40 
44,42 
44,44 
44,37 
44,42 
44,47 
44,50 


V  Sagittarii. 


July  9 
12 
17 
18 
20 

Aug.  3 

4 

31 

Sept.  1 
5 


-3,48 
-3,51 
-  3,56 
-3,58 
-3,59 
-3,64 
-3,64 
-3,49 
-3,47 
-3,41 


19.28, 


32,91 
32,87 
32,96 
32,99 
32,89 
32,95 
32,90 
32,93 
32,98 
32,83 


7  Aquilae. 


July    11 

-3,08 

12 

-3,09 

13 

-3,10 

17 

-3,13 

18 

-3,14 

20 

-3,15 

25 

-3,17 

Aug.    3 

-3,19 

4 

-3,19 

Sept  15 

-  2,83 

17 

-2,80 

24 

-2,68 

29 

-  2,59 

Oct     6 

-2,47 

15 

-2,30 

19. 


39 .  53,28 
53,18 
53,20 
53,'Z9 
53,27 
53,32 
53,24 
53,24 
53,17 
5.S,21 
53,24 
53,15 
53,30 
53,33 
53,34 


llay  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  18tJ6. 


a  Aquilje. 


Jan. 

1 

+  0,96 

3 

+  0,05 

July 

11 

-3,09 

12 

-3,10 

13 

-.3,12 

18 

-3,17 

20 

-3,18 

25 

-  .3,21 

30 

-3,22 

Aug. 

3 

-  3,23 

4 

-3,22 

30 

-3,10 

Sept 

5 

-3,03 

10 

-2,96 

15 

-2,90 

17 

-2,86 

24 

-  2,75 

29 

-2,65 

Oct 

6 

-  9,54 

Dec. 

19 

-1,62 

20 

-  1,62 

21 

-  1,63 

26 

-1,62 

27 

-  1,62 

19  .  44  . 


(3  Aquilw. 


July  9 
11 
12 
IS 

Aug.  27 
30 

Sept.  5 
10 
15 
17 
24 
6 


Oct 


15 


-3,07 
-3,09 
-.3,10 
-3,11 
-3,14 
-3,11 
-  3,05 
-2,98 
-2,92 
-2,88 
-2,77 
-2,57 
-2,40 


19-48, 


A  Ursa?  Minoris. 


Mar.  29 

+  25,58 

Apr.     2 

+  20,87 

6 

+  16,53 

July     9 

-  52,55 

11 

-  52,34 

12 

-52,11 

13 

-51,95 

17 

-51,64 

18 

-51,59 

20 

-51,42 

25 

-  50,01 

30 

-  48,01 

Aug.    3 

-  46,77 

4 

-  46,39 

30 

-  28,40 

31 

-  27,58 

Sept     1 

-  26,69 

10 

-17,58 

17 

-  10,31 

27 

+    1,08 

Oct.     6 

+  12,,56 

1 

14,70 
14,67 
14,46 
14,46 
14,60 
14,61 
14,  ,56 
14,58 
14,66 
14,50 
14,65 
14,.59 
14,,56 
14,66 
14,54 
14,56 
14,61 
14,57 
14,60 
14,65 
14,71 
14,71 
14,67 
14,69 


43,73 
43,69 
43,78 
43,69 
4,S,fi5 
43,81 
43,77 
43,72 
43,73 
43,75 
43,80 
43,76 
4.3,81 


19.58, 


13,07 
10,01 
11,36 
10,48 
12,71 
10,78 
11,02 
10,39 
13,64 
11,79 
12,93 
1 1,89 
10,93 
11,37 
11,95 
10,82 
10,21 
9,57 
13,12 
10,57 
11,90 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1B66.' 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


o*  Capricomi, 


Sept.     5 

6 

14 

29 


3,32 
•  .S,31 
■3,22 
■3,00 


20.  10 


36,98 
36,96 
37,00 
36,9s 


p  Capricomi. 


Sept 

1 

14 

17 

19 

Oct 

15 

31 

■  3,44 
3,31 

•3,27 

3,25 

■2,82 

■2,54 


20,21 


12,67 
12,77 
12,74 
12,70 
12,85 
12,87 


a  Cygni. 


Jan.    28 

29 

Feb.     4 


6 
7 
12 
14 
16 
IS 
19 
20 
23 
1 


Mar. 


4 
7 
13 
14 
15 
21 
22 
26 

Sept  14 ! 
19 

Dec.   21 
29 


+  1,08 
+  1,07 
+  1,02 
+  1,01 
+  1,00 

+  0,99 
+  0,92 
+  0,90 
+  0,88 

+  0,84 
+  0,83 
+  0,81 
+  0,75 
+  0,63 
+  0,61 
+  0,56 
+  0,49 
+  0,33 
+  0,31 
+  0,28 
+  0,11 
+  0,08 
-0,04 
-3,17 
-  3,07 
-0,89 
-0,80 


20 


36.51,80 
51,79 
51,87 
51,73 
51,80 
51,72 
51,80 
51,77 
51,83 
51,87 
51,74 
51,59 
51.76 
51,77 
51,86 
51,82 
51,90 
51,86 
51,84 
51,80 
51,86 
51,79 
51,86 
51,75 
51,72 
51,85 
51,95 


32  Vulpeculae. 


Sept  14 
17 
19 
15 
31 

Nov.  21 
27 


Oct. 


■3,17 
■3,12 
•3,10 

2,65 
•  2,.33 

1,93 
■1,84 


20  .  48 


50,93 
50,97 
50,89 
50,82 
50,88 
50,96 
50,85 


61'  Cygni. 


Oct 


Nov. 


15 
17 
31 
21 

27 


■2,99 

-  2,95 

-  2,65 
■2,20 
■2,08 


21.    0 


5,3,48 
53,40 
53,54 
53,48 
53,44 


C  Cygni. 


Oct    15 

-2,80 

17 

-2,76 

31 

-2,48 

Nov.  27 

-1,98 

21 


7.13,91 

13,87 
13,93 
13,98 


Cephei. 


Mar. 


13 

+  0,99 

14 

+  0,96 

15 

+  0,92 

26 

+  0,53 

21 . 15, 


22,84 
22,76 
22,75 
22,56 


/3  Aquarii. 


Sept  19 

29 

Oct    17 

22 

31 

Nov.    9 

27 


■3,31 
.3,2 1 
■2,97 
•2,90 
■2,75 
■2,62 
■2,37 


21 .24, 


30,05 
30,08 
30,00 
30,10 
30,07 
30,16 
30,12 


/3  Cephei. 


Feb. 

12 

+  2,29 

Mar. 

4 

+  1,96 

13 

+  1,66 

14 

+  1,63 

Aug. 

31 

-5,42 

Oct 

15 

-3,63 

21 .26. 


55,15 
55,12 
55,20 
55,14 
55,23 
55,17 


Pegasi. 


Aug.  31 
Sept  14 
Oct    1 5 

22  ■ 
Nov.    9 


-  3,41 
-3,37 
-3,03 
-2,93 
-2,65 


i21 .  37 


36,15 
36,18 
36,21 
36,30 
36,29 


16  Pegasi. 


Aug.  31 

Sept  14 

Oct    15 

Nov.    9 

13 


3,54 

•  3,48 
3,12 
2,69 

■2,62 


21.46.574)1 
57,94 
57,85 
57,93 
57,85 


a  Aquarii. 


Sept  14 

-3,40 

Oct    22 

-3,04 

Nov.    9 

-2,78 

13 

-2,73 

21  .58, 


53,92 
53,89 
53,92 
54,14 


6  Aquarii. 


Oct    22 
Nov,    9 


-3,11     22. 
-2,85    i 


9 .  45,56 
45,61 


Mean  Right  Ascensions  of  the  FirNDAMENTAL  Stars  observed  in  the  Year  1866.       89 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


IMean  R.A. 
Jan.  1,  1666. 


If  Aquarii. 


Oct.    30 

Nov.    9 

13 


3,09 
2,95 
2,91 


22.  28.  28,12 
28,13 
27,98 


^  Pegasi. 


Oct.  30 

-3,15 

Nov.  9 

-3,02 

13 

-2,97 

22.34 


,  46,70 
46,79 
46,83 


Fomalhaut 


Nov.     9;    -3,01    '22.50.  14,48 


Pegasi. 


Oct 

16 

30 

Nov. 

13 

■3,48 
■3,34 
■3,16 


22 .  58  . 


5,29 
5,18 
5,15 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


y  Piscium. 


Sept 


Oct 
Nov. 


-  3,55 

-  3,55 
■3,55 
-3,46 
-3,25 
-3,23 
■3,18 
■3,17 
•3,13 
•S.ll 
■3,09 
•3,08 


23.  10. 


Sept  24 

27 
28 
16 
22 

9 
14 
17 
19 


Oct 

Nov. 


«c  Piscium. 


3,52 
•3,52 

3,52 

3,44 
•  3,40 
■  3,23 
■3,17 
•3,14 

3,11 


23  .  20 . 


13,13 
13,16 
13,17 
13,02 
13,00 
13,14 
13,17 
13,26 
13,10 
13,12 
13,15 
13,11 


3,75 
3,78 
3,76 
3,74 
3,81 
3,84 
3,79 
3,76 
3,73 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1866. 


K  Piscium  continued. 


Nov.  20 

21 

Dec.   11 


■3,10 
■3,09 
•2,89 


23  .  20  . 


3,73 
3,76 
3,76 


Piscium. 


Sept  19 

-3,57 

24 

-3,59 

27 

-3,59 

28 

-3,59 

Oct   8 

-3,57 

15 

-3,55 

Nov.  9 

-3,35 

13 

-3,31 

14 

-3,29 

21 

-  3,22 

Dec,  7 

-  3,03 

11 

-2,98 

Jan.      5 

Oct    16 

22 


23 .  33 . 


7  Cephei. 


•0,88 

9,15 

■8,89 


23 ,  33  . 


3,58 
3,48 
3,45 
3,53 
.3,54 
3,41 
3,40 
3,28 
3,50 
3,47 
3,41 
3,45 


52,31 
52,61 
52,61 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1863. 


y  Cephei  continued. 


Nov.  19 
20 

27 


7,13 

■7,06 

6,51 


23  .  33  . 


52,31 
52,40 
52,31 


c  Sculptoris. 


Nov.    9 


-3,14 


23  .  41  .  56,39 


4)  Piscium. 


Sept  19 

-  3,59 

27 

-  3,62 

28 

-3,62 

Oct   8 

-  3,62 

16 

-3,61 

Nov.  9 

-3,45 

13 

-3,42 

14 

-3,41 

17 

-3,38 

19 

-3,36 

21 

-3,34 

Dec.  12 

-3,09 

13 

-3,08 

19 

-3,01 

23. 


52  .  25,88 
25,82 
25,84 
25,77 
25,84 
25,78 
25,82 
25,82 
25,93 
25,80 
25,86 
25,89 
25,91 
25,77 


23 


MEAN    RIGHT    ASCENSIONS,   Jan.  i,  1866, 
OF    STARS 

OBSERVED    IN    THE    YEAR    1866, 
AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION; 

AXD 

A    CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED  MEAN  RICnT  ASCENSIONS, 

January  1,  18G6 ; 
WITH    THE   ANNUAL    VARIATIONS. 
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Mean  Right  Ascensions  op  Staks  observed  in  the  Year  1866, 


-  6 


9 
10 

11 


12 


13 


14 
15 


16 


17 


18 

19 
20 


21 

22 

23 
24 


25 
26 
27 

28 
29 


SO 
31 


Name  of  Star. 


a  Andromedae . 

7  Pegasi 

H.  C. 580 


H.  C.  603. 


12  Ceti  ... 
H.  C.  660 . 


H.  C.  667 . 


13  Ceti 


a  Cassiopeiae 

/3  Ceti 

H.  C.  1193  .. 


ri  Cassiopeiae 


H.  C.  1388 


7  Cassiopeiae 
H.  C.  1685  .. 


H.  C.  1698 


H.  C.  1721 


e  Piscium 

*  N.P.D.  24''.51', 
H.  C.  1970 


H.  C. 1985 


H.  C.  1996 


/3  Andromedae 
H.  C.  2048  ... 


H.  C.  2033 
I'olaris  . . .  . 
H.  C.  2232 


6'  Ceti 

H.  C. '-630. 


ri  Piscium  . 
H.  C.  2751. 


Day  of 

ObservatioD. 


Nov. 
Nov. 


Jan. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 


Dec 

Jan. 
Sept. 

Nov. 


24 

19 

16 

3 

6 

9 

27 

7 


Jan. 
Nov. 

Dec. 

Nov. 

Dec. 
Jan. 
Nov. 
Dec. 

Nov. 

Dec. 

Nov. 
Jan. 
Nov. 
Dec. 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

Oct. 
Dec. 

Jan. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 

Nov. 

Jan, 

Jan. 
Oct. 
Oct. 


4 
19 
24 
17 
19 
20 
21 

4 
27 
29 
21 
21 
30 

7 

4 
27 

8 
12 
19 
29 
10 
13 

30 
6 

27 
10 
20 
16 
29 
12 
21 
22 
7 
19 

t» 

21 
19 
8 
13 
30 


7i 
6^ 

7 


8 

8 

8 

8i 

8 
9 
9 

8 
8 


3 

6 

7 
7 
7 
7 

7i 
8 


3 

8 

6 

U 

3 

9 

6 

9 

16 

H 

16 

6* 

22 

7 

Correction 

to  Mean 

B.A. 


5,06 
5,02 
5,06 
5,02 

1,51 
7,56 
5,52 
5,61 
3,50 
3,48 
3,47 
3,32 
3,23 


-  2,96 
■11,41 
■11,54 

■  5,54 
5,50 

■  5,48 
•   5,46 

■  1,65 

■  6,35 

■  6,29 

■  5,08 
6,68 
6,44 
6,22 
1,80 
6,59 
6,25 
6,11 
7,41 
7,11 
6fi9 
6,56 

6,5ry 
1,12 

4,97 
4,76 
4,57 
7,63 

6,99 
6,55 

6,19 
6,92 
6,18 
5,79 
0,91 
4,43 
5,14 
4,87 
4,78 
6,:i9 

4,11 

3,8;; 

1,47 
I, .39 
5,56 

8,16 
8,20 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


37,11 
37,16 
17,04 
17,14 

17,19 

17,32 
21,08 
20,95 
21,08 
21,04 
21,04 
21,12 
21,05 


11,87 

12,39 

11,96 

0,79 

0,84 

0,79 

0,87 

21,40 

21,33 

21,21 

51,16 

51,09 

51,22 

12,54 

12,60 

12,41 

12,69 

2,91 

2,98 

2,78 

2,79 

16,33 
47,66 
47,60 
47,67 
47,74 
50,42 
50,36 
50,49 
50,47 
55,51 
55,60 
55,62 
14,07 
14,20 
44,62 
44,57 
44,78 


16,11 
16,24 

30,84 
31,04 
31,02 

56,34 
56,31 


Approximate 

N.P.D. 
.Ian.  1,  186C. 


61,39 
75.34 

37.47 

37.47 
94.42 
20.57 

33.40 


94.20 


34  .  1 1 

108.43 

12.16 


32.53 

24.50 
30.  1 
24.51 

24.  30 

21  .29 

82  .  50 
24.51 

42.  18 

22.56 

26.32 
55.    5 

41.26 

26.31 
1  .24 

11  .41 

98.53 

38.49 

75.21 
21  .45 


.0  J 

12 


24 
22 


17 

2 


7 
19 


Concluded 
Mean  H.A. 
Jan.  1,  1866. 


0.1.  27,88 
0.  6.20,27 

0.20.37,14 

0.21,17,09 
0.23.  11,98 
0.23.  17,26 

0.23.21,02 


0.28,21,07 


0.32.55,17 
0.36.51,63 

0.39.  12,07 


0  .  41  .  0,82 

0.  44.21,31 
0.48.38,66 
0.52,51,16 


Annual 
Variation. 


0.54.    2,87 

0  .  55  .  59,40 
0.58.  16,33 

1.0. 47,67 


1  .     1  .  50,44 

1.1.  55,58 
1.    2.14,14 

1.2.  44,66 


3 

2 

3 

1  1.2.  47,71 
173  j  1.    9.57,04 

2  I  1  .  10.  16,18 
14  1.17.19,51 

1  .  20 .  30,97 

14  1.24.18,93 

4  1.24.56,31 


+  3,086 
3,081 

3,226 

3,231 
3,059 
3,425 

3,275 


3,058 


.3,360 
3,012 

4,117 


3,439 

3,626 
3,558 
3,731 


0.53.12,56        3,716 


3,865 

3,111 

3,797 

3,456 


3,913 

3,786 
3,321 

3,480 

3,796 
19,636 

5,022 

2,996 

3,643 

3,198 

+  4,285 


Notes. 


N.  P.  D.   very   rough.      R.A.    1" 
greater  than  Arg.  tid  ,  128. 


AND    COXCLUDED    MeaN   RiGHT    AsCENSIONS   WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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6^ 


Name  of  Star. 


Day  of 
Observaiion. 


>  si    I  Correction 
SiS        to  Mean 
R.A. 


33 
34- 

35 

36 

37 

38 
S9 

40 
41 

42 


43 
44. 
45 


46 


47 
48 

49 


50 
51 
52 


54 
55 
56 
57 

58 
59 

60 


H.  C.  2751  

51  Androniedffi  .. . . 

H.  C.  2938  

H.  C.  2941  

H.  C.2943 

H.  C.  'J933 

Arg.  64",  213 

Arg.  64°,  217 

H.  C.  2981  

H.  C.  3007 

H.  C.  3030 

H.  C.  3033 

H.  C.  3050  

1/  Fisciiim 

H.  C.  3175 

H.  C.  3214 

Arg.  48°,  530 

Argelander  2020  . . 

H.C.  3266 

H.  C.  3641  

H.  C.  3685  

H.  C.  3784  

H.  C.  3802 

II.  C.  3828 

H.  C.  3829  

H.  C.  3858  

H.C.  3868  

Argelander  2449  •  • 

H.C.  3972  

Nov. 

Jan. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 

Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 

Nov. 
Dec. 

Oct. 

Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 

Nov. 

Oct. 
Nov. 


6 

6 

9 

7 

3 

13 

29 

8 

19 

8 

29 

8 

19 

8 

21 

8 

10 

8 

21 

21 

9 

10 

9 

21 

22 

9 

19 

.9 

30 

20 

7 

7 

7 

9 

8 

6 

7 

8 

8 

12 

9 

8 

Nov. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 

Dec. 


Jan. 
Nov. 


Jan. 
Nov. 

Dec. 

Dec. 

Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 


Nov. 
Dec. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 
Nov. 


22 
19 
21 
23 
29 
30 

7 
10 
15 
20 

8 
19 

8 
19 
20 

29 
6 

9 
21 
29 
29 
19 
30 

7 
10 

8 
15 
23 

19 

23 

19 

6 

9 
29 
9 
7 
10 
21 
23 
10 
15 
29 
21 


Seronds  of 

R  A. 
.Ian.  1,1866, 

!is  observed. 


7 

7i 

7i 

8i 

8^ 

9 

9 

9 
9 

81 
8^ 
8 

9 

M 
H 

8 
8 
8 
8 


8 

8 
8 
9 

M 
9 

8^ 
81 
9 

7 


-8,17 
-8,14 
-1,43 
-5,18 

-  5,56 
-5,23 
-.5,57 

-  5,25 
-7,23 
-6,82 
-6,47 
-7,24 
-6,82 
-6,48 
-7,.'i9 
-7,28 
-7,92 
-7,21 
-7,23 
-5,48 
-5,48 
-5,23 
-.-5,17 
-5,49 

-6,68 
-6,65 
-6,63 
-6,60 
-5,53 
■5,52 
-5,43 
-5,39 
-5,31 
-5,14 

-  5,34 
-.5.17 
-5,34 
-5,17 
-5,15 

•1,69 
-8,.'50 
-8,50 
-8,40 
-8,27 
-1,01 
-5,45 
-5,39 
-5,33 
-5,29 
-5,43 
-5,4> 
-6,39 
-6,03 
-6,40 

-  6,04 
-6,44 
-6,44 
-6,35 
-6,44 
-6,26 
-6,21 
-6,47 
-6,46 
-6,28 
•6,19 
-1,32 
-6,48 


.';6,14 
56,44 


1 3,45 
13,48 
16,04 
15,96 
18,13 
1 8,05 
18,29 
34,99 
34,99 
3,'5,18 
22,57 
27,40 
1,00 
1,03 


44,62 
44,69 

44,82 


48,93 

48,68 

48,72 

48,97 

2,25 

2,41 

2,21 

2,15 

2,41 

51,75 
5.1,68 
59,35 
59,52 
59,36 


45,86 
45,76 
45,73 
45,76 
35,35 
34,()0 
34,94 
34,93 
34,95 
35,61 
35,72 
38,77 
39,02 
41,75 
41,89 
49,24 
49,36 
49,30 
12,90 
12,99 
12,78 
31,05 
31,22 
31,01 
31,21 
34,38 
34,05 


Approximate  )  ^_5 
iN'.lMJ.  EO 

Jan.  1,1866.     .^"5 


21.45 

42.    3 

40.  42 

38  .  15 
38.    5 

25.32 

25.32 

25.36 

21.36 

23  .  53 
41  .  24 

41.35 

41  .22 
85.  11 

30.    0 


39.55 

41  .  14 
41.20 

41.  14 

69.51 
21  .42 

22.    3 


44.    4 

41  .29 
33.37 
33.32 

33.36 
33.38 

33.24 


ConrludeJ 

Rlu.m  ll.A. 

.Ian.  1,  18!.«. 


Annnal 

\'ariation. 


Notes. 


1 
11 


1  .  29  .  46,87 
1.30.    3,99 


1  .30.  13,47 
1  .  30  .  16,00 

1  .30.  18,16 

1  .  30 .  35,05 

1  .  31  .  24,99 

1.32.    1,02 

1  .32.28,15 
1  .  32  .  39,55 

1  .32.44,71 

1  .  33  .  28,87 
1  .  34 .  27,55 

1  .  37  .  48,83 


1.39.    2,29 

1  .  39  .  56,33 
1  .40.51,72 

1  .  40 .  59,41 

1.47.  14,51 
1.53.    6,53 

1  .  54  .  45,78 


1  .56.35,01 

I  .  57  .  35,67 
1  .  58  .  38,90 
1  .  58.41,82 

1  .  59  .  49,30 
2.0.  12,89 


1.24.56,31      +4,285 

3,637 
3,666 


3,721 
3,726 

4,145 

4,149 

4,158 

4,390 

4,256 
3,667 

3,664 

3,673 
3,114. 

4,029 


3,740 

3,715 
3,719 

3,721 

3,296 
4,663 

4,656 


3,744 

3,813 
4,066 
4,070 

4,076 

4,077 


2.    3.31,12     +4,112 


24 


04 


Mean  Right  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  186G, 


Name  of  Star. 


61 

62 
63 
64 

65 

67 
68 

Cy9 
70 


71 

72 

73 
74 

75 


76 

77 
78 
79 


80 
81 

82 

83 
84 
85 

86 


87 
88 


89 
90 


Ai-gelander  3l63 


H.  C.  5101.  .. 


Drv  of 
Observation, 


H.  C.  3972 


H.  C.  3960 

H.  C.  4002 

6  Persei  

H.  C.  3.987  

H.  C.  4079  

H.  C.  4090 

67  Ceti 

H.  C.  4173 

Argelander  2737  • 
H.  C.  4414 

H.  C.  4472  

H.C.4511  

f '  Ceti 

H.  C.  4580  

H.  C.  4655 

H.  C.  4891  

Argelander  3023  . 

7  Ceti 

H.  C.  508-2  


H.  C.  5156 


H.  C.  5273  .. 
47  Cephei  . . 
Arg.  57°,  669 

H.  C.  5407  .• 

H.  C.  5490  .. 

a  Ceti 

H.  C.  5582  . 

/3  Persei  .... 
H.  C.  5755  . 


Nov.  23 
Dec.  10 
15 
Xov.  19 
Dec.  8 
Nov.  20 
Jan.  6 
Nov.  6 
Dec.  19 
Nov.  9 
Dec.  7 
Nov.  9 
Dec.  7 

Nov.  19 

23 

30 

Nov.  19 

23 

Jan.   6 

Nov.  6 

23 

Dec.  19 

Dec.  8 

19 

Nov.  19 
Dec.  IS 
Nov.  23 
Dec.  8 
10 

19 
Jan.  1 
Nov.  23 
Nov.  23 

Dec.  8 

19 

21 

Dec.  19 

21 

Jan.   6 

Dec.  8 

13 

15 

Jan.   1 

Nov.  23 

Dec.  14 

15 

19 

Jan.   6 

Jan.   1 

Jan.   6 

Nov.  23 

Nov.  23 

Dec.  8 

13 

14 

15 

8 

13 

14 


.33 

o 


Dec. 


Jan.  6 
Dec.  19 

21 
Jan.  1 
Jan.  6 
Dec.  15 

19 


7^ 


7 
7 
8 
7 
9 
8 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


H 


8^ 

M 

7 

6 

8 
8 
8 

7  i 


7 
8 
8 
9 
9 

9 
9 

7 

7 
7 

6 


8 

7 
6 

8 

7 


6,46 
6,28 

6,19 
8,09 

■  7,80 

•  6,60 

•  1,73 

■  8,37 

•  7,73 

•  &,m 

■  6,49 

■  6,67 

•  6,50 

-11,88 

•11.81 

-11,64 

6,86 

■  6,82 

-  2,25 

■  6,82 

-  6,84 
5,92 

-  6,07 

■  5,93 

-  6,44 

•  6,28 

-  5,87 

-  5,80 

-  5,78 

-  5,68 

-  2,13 

-  6,21 

-  6,2> 

-  6.83 

-  6,69 

-  6,65 

-  6,68 

-  6,65 

-  2,37 

-  6,81 

•  6,76 

■  6,73 

■  2,96 

•  7,80 

■  7,62 

-  7,60 

-  7,53 

-  2,68 

-  6,94 

-  2,44 

-  6.94 

•  G.9^ 

-  6,89 

-  6.84 

-  6,83 
-.  6,82 

-  7,54 

-  7,49 

-  7,47 

-  2,19 

-  6,27 

-  6,24 

-  1,82 

-  2,27 

-  6,41 

-  6,37 


Seconds  of 

K.A. 

Jan.l,  1866, 

as  observed. 


Approximate 
Jan.  ),18C6. 


34,17 
34,16 
34,19 
43,98 
43,84 
15,58 

47.58 
47,84 
31,82 
31,69 
45,55 
45,56 

16,93 
17,07 
17,24 
5,07 
5,12 
44,86 
44,77 
45,05 

33,76 
33,72 

43,89 
44,05 
.50,13 
49,97 
50,04 
49,99 
8,98 
9,25 


2,04 
2,14 
2,14 
11,00 
11,10 
34,43 
34,41 
34,44 
34,43 
32,03 
32,20 
32,33 
32, 1 6 
32,23 


3,45 

3,37 
43,55 
43,59 
43,80 
43,62 
43,()2 
12,84 
13.08 
13,03 

27,39 
27,47 
27,<)0 

16,72 
16,68 
16,73 


33.25 


23.54 

31  .  53 
39.33 


22 

57 

32 

20 

32 

13 

97 

0 

14.29 
31.29 

31  .38 

37.32 
.37  .  32 
82.  9 
35.    8 

41  .    5 

37.54 

37  -  a^ 

87.  20 
32.32 

32.32 
32.  4J 


27.    9 


29.    2 

11.    7 

32.47 


32.53 

28.  48 
86.26 
37.54 
49.34 
37.22 


IS 
BO 


ConcUided 

Mean  K.A. 

Jan.  1,  )8()6. 


Annual 
\'ariatioQ. 


Notes, 


2.    3.34,19 


2  .    3  .  43,91 


4.  15,58 
4.42,53 


2.    4.47,71 

2.    6.31,76 

2.6.  45,56 
2.  10.  18,03 

2.11.17,08 
2.17.    5,09 

2.17.44,89 

2.19.17,93 
2  .  20  .  33,74 
2  .  21  .  2,20 
2  .  22  .  43,97 

2  .  24  .  50,03 

2.32.    9,12 


-I- 4,111 

4,622 

4,180 
3,909 

4,706 
4,179 

4,185 
2,986 

5,876 
4,300 

4,298 

4,067 
4,073 
3,180 
4,179 

3,977 

4,129 


2.32.  5.9,02  '  4.135 

2., 36.  21,51   I  3,101 

i 

2.39.    2,11   :  4,411 

1 

2.39.11,05  4,412 


2  .  39  .  34,43 


2.41  .32,19 


2.49.  3,41 
2  .  49  .  43,64 

2  .  53  .  12,98 
2  .  55  .  16,58 
2  .  55  ,  27,49 
2  .  59  .  27,47 
3.1.  16,71 


4,407 


4,760 


2.  45.21,30  ^     4,660 
2  .  48  .  24,56  ;     7,6.'}3 


4,467 
4,466 

4,735 

3,127 

4,261 

3,874 

+  4,316 


Ob-erved    wiih    .Aliiral   Circle   on 
Jan.  I). 


AXD    CONCLUDED    MeaN    RlGHT    AsCEXSIONS    WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 


95 


r  3 


91 


92 
9S 

95 


96 

97 
98 
.<)9 
100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 


122 
123 


124 


Name  of  Star. 


H. 

C. 

5S02 

H. 

C. 

5814 

?  ' 

Vri< 
C. 

>tis 

H. 

5917  

H. 

C. 

5992  

H. 

C. 

6022 

H.  C.  6024 
H.  C.  6103 
H.  C.  6006 
H.  C.  6110 
(I  Persei  . . . 
H.  C.  6212 
H.  C.  ii-2Qi 
H.  C.  6218 


H.  C.  6336  

<7  Persei  < 

II.  C.  6343  

H.  C.  6355 

;^<N.P.D.  70°. 38', 

H.  C.  6601  

Gr.  716   

H.  C.  6751  


Day  of  eg- 

Observation.    £^ 


Correction 
to  Mean 
I       K.A. 


Jan. 
Dec. 

Dec. 


Dec. 

Jan. 

Nov. 

Dec. 


Jan, 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 

Dec. 
Jan. 
Dec. 

Dec. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 


H.  C.  6791   

II.  c.  6793 

H.  0.  6930 

Arg.  46",  801   '  Jan. 

7]  Tauri 

H.  C.  6.9.37  Dec. 

H.  C.  7036  Dec. 


7'  Eridani  . 
H.  C.  7378 


H.  C.  7506 


125  I  H.  C.  7461 

126  o'  Eridani  . 
127 


H.  C.  7837  Jan. 

Feb. 


128   H.  C.  8005 


129 

130 

131 


H.  C.  8177 


H.  C.  8248 
H.  C.  8327 


Dec. 

.Fan. 
Feb. 


Feb, 
Dec. 

Feb, 

Feb. 
Dec. 


9  Camelopardi  . .  . . ;  Jan. 

H.  C.  7188  '  Jan. 

Dec. 


Jan. 
Feb. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 

Feb. 


Seconds  of  j  Approximate 
K  A.        I       i\  P.D. 
.fan.  I,  1866,:  Jan.  1.  1866. 
as  observed. 1 


6 

S 

-2,26 

8 

8 

-6,44 

21 

8 

^6,3* 

7 

7 

-7,29 

13 

7 

-7,25 

19 

8 

-5,87 

21 

8 

-5,85 

6 

8 

-2,02 

23 

8 

-5,90 

13 

8 

-5,91 

19 

7 

-  5,88 

21 

8 

-  5,86 

« 

8 

-2,03 

15 

8 

-5,90 

8 

8 

-7,76 

13 

7^ 

-6,45 

19 

7^ 

-8,33 

21 

9 

-7,.^8 

18 

7 

-6,53 

6 

8 

-  2,53 

8 

8 

-9,35 

21 

8 

-9,18 

18 

6 

-5,97 

1 

-2,20 

6 

7^ 

-3,40 

8 

9 

-  9,.52 

18 

8 

-  4,59 

6 

8 

-2,16 

1 

-3,32 

6 

8 

-2,84 

18 

8 

-7,.39 

IS 

6 

-6,01 

13 

8 

-6,00 

6 

8 

-2,18 

6 

8 

-2,18 

13 

7^ 

-6,09 

13 

8 

-7,87 

18 

8 

-7,85 

1 

-3,19 

6 

8 

-2,48 

13 

8^ 

-6,63 

18 

8 

-6,63 

6 

7 

-  3,25 

8 

6Ji 

-2,25 

13 

6 

-8,12 

6 

6 

-4,12 

18 

() 

-9,74 

19 

('n 

-9,73 

8 

6, 

-  4,56 

6 

8 

-2,27 

8 

8 

-1,69 

1« 

8 

-1,.59 

19 

8^ 

-6,16 

<)• 

7 

-  3,33 

8 

7 

-2,40 

12 

7 

-2,25 

17 

8 

-2,05 

23 

6^ 

-1,81 

17 

8^ 

-1,53 

19 

9 

-6,20 

20 

-6,20 

12 

7 

-1,68 

23 

7 

-1,40 

17 

Si 

-1,72 

20 

-6,80 

57,32 
57,65 
57,34 
32,11 
32,33 

37,69 
37,76 
25,77 
25,65 
25,83 
25,82 
25,94 
22,89 
2-',93 


32,43 
32,93 


53,06 
53,08 


32,55 
32,52 

52,12 
52,12 
52^06 

25,68 
2-5,60 
25,62 
24,87 
24,74 
24,82 


31,07 
31,00 
31,05 
31,06 
15,-59 
1 5,43 
1.5,41 
1.5,48 
15,.S7 
9,44 
9,.'52 
9,53 
38,71 
38,81 
18,12 
18,09 


37.38 

30.57 
70.47 
43.21 

43.33 

43.36 

28.29 
37  .  52 
25.  14 

28 .  57 
40.  37 

37.  9 
34  .  20 

22,  2 

43.32 
42.28 
24.54 
21  .  41 
70.38 

42.  52 

27.  14 

31.34 

44.  19 
44.23 
43  .  44 
43.44 
66.19 

43.  37 

29.  14 
29.17 

38.  16 
103.54 

28.  16 

21  .51 

12.16 
97.11 

44.12 


28.  18 

44.    5 

43,26 
38.    0 


BO 


Concluded 
Mean  K.A. 
Jan.  1,  1866, 


3,    2,57)44 

3  ,  3  .  32,22 
3.  3.58,17 
3.    5.37,73 

3.    8,2o,80 

3.    9.22,91 

15,79 

6,57 

44,03 

13,26 

46,09 

.    0,29 

1,12 

32,68 

.  6,19 
8,21 
28,42 
22,79 
45,38 
47,44 
33,12 

5.%07 

17,73 
22,02 
17,53 
24,15 
31,35 
31,95 


10, 
12, 
12, 
13, 
14. 
16, 
16, 


3,  17 

3.20 
3.21 
3.  21 
3.22 
3.27 
3.  28 


30 
34 

35 

35 


3.39 
3.  39 


39 
39 


3  .  43  .  32,54 
3  .  45  .  44,01 

3.  47.52,10 
3  .  51  .  46,72 

3  .  54  .  2.5,63 

3.59.24,81 

4  .    0  .  48,55 

4.  5.  19,45 

4.    6.31,05 


4.  12.  15,46 

4,16,    9,43 

4.  17.38,76 
2       4.20.18,11 


Annual 
V'ariution. 


+  4,313 

4,671 

3,418 
4,097 

4,101 

4,103 

4,889 
4,349 
5,185 
4,876 
4,246 
4,403 
4,548 

5,579 

4,149 
4,194 
5,289 
5,542 
3,441 
4,209 
5,135 

4,825 

4,176 
4,173 
4,213 
4,213 
3,552 
4,219 

5,049 

5,057 

4,492 

2,794 

5,193 

5,945 

8,407 
2,921 

4,281 


5,284 

4,312 

4,345 
+  4,623 


Xotes. 


109.  A  star  marked  reddish  in 
Blarkree  Zone.  Double,  took  »./. 
Both  slightly  reddish. 


m 


Mean  Right  Ascensions  of  Staijs  observed  in  the  Year  1866, 


9  u 

OX) 

-S  B 


132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 


139 
140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 


14S 
149 


150 


151 
152 


153 


154 


155 
156" 
157 


158 
159 
160 


Name  of  Star. 


H.  C.  8304 

H.  C.  8353 

e  Tauri 

H.  C.  8252 

H.  C.  8394 

H.  C.  8403  

H.  C.  8445 


Aldebaran  . 
H.  C.  8615 

H.  C.  8u72 

H.  C.  8787 


H.  C. 8811 


H.  C.  8964 


4  Catnelopardi „„... 

H.  C.  8956 Jan. 


H.  C.  9113 

I  Aurijiae   . 
H.  C.  9242 

H.  C.  9302 

6  Auriga;  . 
H.  C.  9471 

II.  C.  9583 
H.  C.  9(ill 

Capella  . . . . 

Rigel 

H.  C.  9828 


ft  Tauri  . . ., 

S  Orionis  . . 
H.  C.  10398 


Day 

ot 

Observation. 

.Tan. 

6 

Feb. 

8 

Feb. 

23 

Feb. 

12 

Dec. 

18 

.Jan. 

6 

Feb. 

17 

Dec. 

20 

Feb. 

8 

17 

Feb. 

12 

Dec. 

20 

Jan. 

6 

Feb. 

17 

Dec. 

13 

'^0 

Dec. 

18 

19 

Jan. 

4 

Jan. 

4 

6 

Feb. 

7 

12 

17 

Jan. 

4 

6 

Feb. 

7 

12 

17 

Feb. 

7 

12 

17 

Dec. 

13 

19 

Feb. 

7 

12 

23 

Dec. 

19 

Feb. 

17 

Dec. 

13 

20 

Jan. 

4 

Feb. 

7 

8 

12 

23 

Feb. 

17 

28 

Dec. 

19 

Feb. 

7 

12 

Dec. 

13 

20 

Feb. 

7 

8 

12 

23 

28 

Feb. 

8 

23 

Mar. 

2 

a,  = 

O 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


H 

7 
6 

7^ 
8 

7 
8 
8 
8 
8 
8 


8 
8 
8 
8 

8 

7 
7 
7 
7 
7 

8 
8 

71 
8i 

8 

7h 
8 

7 

9 


7^ 
8 

7 
8 
9 
8 
9 
7 
7 
7 
6 


7 
8 
8 

7^ 

7 


9 

8i 


-3,72 
-1,78 

-4,00 
-2,85 
-9,93 

-  3,32 
-2,13 
-8,13 

-1,82 
-1,61 
-1,95 
-6,90 

-2,99 
-3,01 
-7,45 
-7,48 
-(i,90 
-6,91 
-2,98 
-3,41 

-  3,39 
-2,6.i 
-2,45 
-2,'.'7 
-3,42 
-3,40 
-2,63 
-2,46 
-2,27 
-2,16 
-2,02 

-1,«9 
-6,81 
-6,85 

-2,42 
-2,28 
-1,92 

-7,51 

-1,91 
-6,76 
-6,82 
-2,32 
■  3,34 
-3,29 
-.3,12 
-2,59 
-2,00 
-1,68 
-6,95 
-2,90 
-2,73 
-8,53 
-8,60 


-2,67 
-2,64 
■  2,52 
-2,15 
-1,97 


-2,11 

-1,78 
-1,60 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.),  1866, 
as  observed. 


27,46 

27,41 
27,66 

20,93 
20,85 
26,59 
26,78 
43,70 
43,76 
4.S,72 
43,88 
22,15 
22,04 

20,38 
20,44 
20,26 
20,38 
20,29 
35,83 
35,83 
35,74 
35,77 
35,83 
45,75 
45,84 
45,96 
45,90 
45,78 

29,23 
29,30 
2,9,31 
29,31 
48,22 
48,47 
48,47 

28,76 

28,88 

29,14 

28,78 

19,85 

19,97 

20,()6 

3,69 

3,71 

3,93 

3,79 


28,69 
28,91 
28,77 
28,78 
28,99 


30,73 
30,69 
30,63 


Approximate  i  "  i 
iN.P.I).  £o 

Jan.  1,  1866.     ■^'^ 


25.  18 
44.  9 
71.  7 
10.37 
22.  0 
21.  44 

28.55 

73.46 
44.  3 

37.27 


33.    3 

37.28 
33.29 

28.47 


28.45 

S8.  7 

57.  3 
33.    4 

38.32 
46.23 

22  .  .SO 
37.24 

27.  2 

44.  9 

98.22 

30.51 


61.31 
90 .  24  . 

44 .  25 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  \i,G6. 


Annual 
VariatiuQ. 


7 
11 


14 

10 


4  .  20  .  33,03 
4  .  20  .  46,72 
4  .  20  .  47,62 
4.  23.21,77 
4  .  23  .  39,20 
4  .  23  .  57,76 


4.24.27,51 

4  .  28  .  14,03 
4 .  28  ,  20,89 

4  .  29  .  26,69 


4.34.43,77 

4.35.22,10 
4.36.51,26 

4.41  .20,35 


4  .  41  .  35,80 

4  .  45  .  45,85 

4.4.S.l6,18 
4  .  50  .  29,29 

4.51.48,39 
4.52.21,55 

4  .  58  .  28,89 

5.    0.19,96 

5.    2.    3,78 
5.    6.47,63 


5.10.  28,83 


5.17.49,39 
5.25.    9,71 

5  .  26 .  30,68 


+  5,637 
4,321 
3,492 
9,578 
6,092 
6,135 

5,284 

3,435 
4,344 

4,682 


4,985 

4,698 
4,960 

5,362 


5,367 

4,686 

3,894 
5,031 

4,676 

6,183 

4,761 

5,608 
4,421 


Notes. 


5.    8.    5,91        2,880 


5,257 


3,787 
3,064 

+  4,421 


AND   CONCLUDED    MeaN   EiGHT    AsCENSIONS    WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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Mi 


Name  of  Star. 


I6l 


162 
163 


164 


165 

166 
167 


168 
169 

170 


171 
172 


173 


174 
175 

176 


177 


178 
179 


180 
181 
182 


183 


184 

185 
186 


187 


H.  C.  10442 


£  Orionis 

H.  C.  10484 


H.  C.  10722 


Markree  Zones 
Markree  Zones 
H.  C.  IO8I9... 

y   Leporis 

H.  C.  10902  ... 

H.  C,  10944  . . . 


a  Orionis  . . .  . 
/3  Aurigae  . . . 

H.  C.  11206. 

1/  Orionis  .... 
/x  Geminorum 
H.  C.  12381  . 


Argelander  7030. 


7  Geminorum  . , 
H.  C.  12547  ... 

51  Cephei  .... 

Sirius 

H.  G.  1308-2  ... 

15  Lyncis 

H.  C.  13427... 

6  Canis  Majoris 
H.  C.  13633  ... 


7  Canis  Majoris 


Day  of 
Observation. 


Feb.  17 

Dec.  13 

19 

Feb.  8 
23 

Mar.  2 

Dec.  20 
28 

Feb.  7 

8 

12 

17 

Dec.  13 
19 

Feb.  22 
23 
28 

Mar.  2 

Feb.  7 
12 

Feb.  8 
10 
12 
17 
22 

Jan.  31 

Feb.  2 

23 

Mar.  2 

Feb.  7 

8 

10 

12 


Feb. 


Feb. 


2 
13 
17 
22 
23 

2 
13 
17 
22 
23 


Jan.  31 
Feb.  13 

22 
23 


Jan.  29 
31 

Feb.  13 
22 
23 

Mar.  2 
12 
14 

Jan.  29 
31 

Jan.  29 

31 

Feb.  2 


6i 


H 


8 
8 
8 

7i 
6i 
6i 


8 
7 
9 
8 
8 

9 
8^ 


81 
9 
8 
8 


8 

9 

8 

H 

8 

8^ 
7^ 
8 

7 
7 
7 
7 


7 
8 
7 
7i 


7 
8 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


-2,75 
-8,53 
-8,62 

-2,51 
-2,09 
-1,87 
-7,24 
-7,31 
-3,09 
-3,06 
-2,93 
.2,76 
-4,94 
-4,88 
-1,89 
-1,87 
-1,74 
-0,97 
-2,16 
-2,07 
-2,14 
-2,11 
-2,07 
-1,97 
-1,86 

■  2,29 
-2,27 
-1,87 
-1,70 
■3,70 
-3,66 
-3,59 
-3,52 


-6,57 
-5,97 
-5,70 
-5,33 
-5,25 
-6,54 
-5,98 
-5,70 
■  5,33 
-5,25 

-6,57 
-5,91 
-5,30 
-5,22 


■4,26 
-4,22 
-3,89 
-3,56 
-3,52 
■2,43 
-2,10 
-2,03 
-2,56 
-2,54 

-2,83 
-2,81 
-2,80 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1, 1866, 
as  observed. 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


2,50 
2,18 
2,40 

28,32 
28,35 
28,33 
28,44 
28,55 
26,14 
26,29 
26,02 
26,21 


48,41 

48,44 

48,33 

52,55 

15,48 

15,48 

7,87 

7,63 

7,60 

7,73 

7,66 

42,14 
42,10 
41,90 
42,06 
59,24 
59,26 
59,29 
59,03 


47,21 
47,09 
47,12 
46,87 
47,07 
21,85 
21,99 
21,85 
21,44 
21,60 

21,65 
21,78 
21,42 
21,23 


44,77 
45,03 
44,87 
44,89 
44,86 
40,10 
40,02 
39,99 
23,30 
23,38 

36,54 
36,65 
36,58 


26.46 
91.17 

34.59 

27.15 

65.58 
69.22 

43.    4 

112.30 
44.57 

45.    5 

82  .  37 
45.    4 

22.21 


75.  13 
67.25 


12.25 


12.30 


2.45 
106.32 


21  ,    5 

31.24 

41.25 
118.48 

35.40 

105.26 


-25 
SO 

25  = 


18 
4 


73  .  29  7 


12.38 


3 
11 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1866. 


It,      m,      s. 

5  .  29 .    2,36 
5  .  29 .  24,87 

5  .  29  .  28,40 

5.36.26,17 

5.37.  14,60 
5  .  37  .  40,37 

5  .  37  .  48,39 

5  .  38  .  52,55 
5.40.  15,48 

5  .  41  .    7,70 

5  .  47  .  55,06 
5  ,  49  .  42,05 

5.51  .59,21 

5  .  59  .  55,25 
6.  14.51,19 

6.27.47,07 

6.28.21,75 

6 .  29  .  58,26 

6.32.21,52 

6 .  36  .  42,24 
6.39.  14,50 

6  .  44  .  44,88 

6 .  45  .  40,04 

6.51.23,34 
6.53.21,62 

6  .  57  .  36,59 

6.57.41,74 


Annual 
Variation. 


■f  5,697 
3,041 

4,964 

5,653 

3,664 
3,572 

4,495 

2,520 
4,405 

4,399 

3,246 
4,403 

6,321 


3,426 
3,632 


9,098 

9,080 

3,466 
8,976 


30,331 
2,645 


6,473 

5,218 

4,548 
2,358 

4,875 

•f  2,716 


Notes. 
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Mean  Right  Ascensions  of  Stars  obseuved  in  the  Year  1866, 


Name  of  Star. 


188 


189 


190 

191 
192 


193 

194 
195 


196 


197 
198 


199 

200 
201 
202 
203 


204 
205 


206 

207 


208 
209 
210 


211 


212 
213 

214 
215 
216 
217 


H.  C.  13770  . 
63  Aurigse  . . 

S  Geminorum 
H.  C.  14290  . 
p  Geminorum 


o  Ursae  Majoris .. 


Day  of 
Observation, 


H.  C.  14602 

Castor 

H.  C.  14671 

H.  C.  14738 

H.  C.  14867 
H.  C.  14871 

Procyon  . . . . 

Pollux   

H.  C.  14999 
H.  C.  15005 
H.  C.  15223 

H.  C.  15255 
Gr.  1 374  . . . 


Ar^elander  8508 
H.  C.  15589  .... 

6  Cancri  

15  Argus  

H.  C.  16435  .... 


r]  Cancri    

Radcliffe2l66. 

Radcliffe  2171. 
Redhill  1258  .. 

£  Hydrae 

I  UrssD  Majoris 


Jan.  31 

Feb.  2 

7 

Jan.  29 

Mar.  8 

12 

14 

Jan.  29 
Jan.  29 
Feb.  2 

21 
Mar.  8 

12 

14 
Feb.  2 

21 

Feb.  2 

21 

23 

Jan.  29 

Feb.  28 

Mar.  12 

14 

21 

Feb.   2 

23 

Jan.  29 

Feb.  21 

28 

Mar.  12 

13 


Feb.  2 

Feb.  2 

Feb.  21 

23 

28 

Feb.  21 

23 

Mar.  6 

12 

13 

14 

Apr.  6 

Feb.  23 

Feb.  21 

23 

27 


Feb.  21 

Mar.  6 
12 
13 

Mar.  14 
21 
22 
27 

Apr.  6 

Mar.  14 

27 

Mar.  27 

27 


>  to 

^^ 

O 


8 

7^ 
8 


8 

9 
8 
8i 


8i 

9 

9 


8 

■7i 

8* 
8 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


8^ 

9 

8 


9 

7i 


-2,53 
-2,52 
•2,48 
-2,27 

■  1,78 
-1,70 
- 1,66 

■  2,57 
-2,11 
-2,11 
-1,96 
■1,74 

1,67 

■  1,63 
■2,71 
-2,50 

■2,71 

•  2,50 

2,47 
•2,52 

•  2,23 
■1,97 
■1,92 
■1,74 
•2,71 
■2,48 
■2,64 

•  2,45 
•2,32 

•  2,05 
•2,03 


•2,95 
2,95 
•2,04 
2,01 
■1,95 
•2,04 
•2,01 
4,15 
•3,80 
■3,74 
-3,67 
■2,08 
■2,39 
•2,42 
-2,39 
•2,33 


■2,48 
2,30 

•2,19 
2,16 
2,56 
2,34 

•  2,31 
2,13 

•1,77 

6,11 
■4,73 

4,75 
•4,92 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.l,  1866, 
as  observed. 


3,98 
4,00 
3,98 
26,07 
25,96 
26,14 
26,11 


29,33 
2,9,39 
29,24 
29,37 
29,33 
29,40 
7,56 
7,26 

52,46 

52,20 

52,33 

22,82 

22,84 

23,05 

22,93 

22,87 

0,85 

0,78 

1,4.9 

1,52 

1,53 

1,76 

1,68 


2,40 
2,27 
2,29 
1,05 

0,99 

5,54 

5,40 

5,77 
5,43 

52,21 
52,29 
52,19 


32,69 

32,78 

32,88 

32,77 

6,53 

6,45 

6,29 

6,51 

6,41 

19,86 
19,49 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 

0)  oi 

go 

0             / 

41.52 

3 

50.28 

4 

67.46 
41.    3 

12 

1 

57.57 

6 

37.30 

2 

57.49 

4 

37.30 

3 

41  .57 

5 

37.23 

2 

39.    7 

5 

84.26 
61  .39 
32.49 
32.54 

8 
13 

1 
1 

56.57 

3 

5& .  57 

2 

15.44 

5 

41.    2 

1 

41.    1 

3 

61  .50 
113. 55 

8 

7 

39.38 

4 

28.50 

5 

69.    6 

9 

9.    2 

2 

9.    3 

8.46 
83.    5 
41.23 

1 

1 
8 
6 

Concluded 
Mean  K.A. 
Jan.  1,  18tJ6. 


7.  1.  3,99 


7.2.  26,07 

7.12.  7,08 
7.  15.46,33 


7  .  20  .  29,34 


7  .  25  .  7,41 
7  .  26 .  2,75 

7  .  26  .  52,33 


7  .  28  .  22,90 


7.32.  0,82 


7.32.  1,60 


7.32.17,16 
7.37.  6,74 
7  .  37  .  48,23 
7  .  37  .  52,23 

7  .  43  .  2,32 
7.44.  1,02 


7-44.  5,56 

7  .  52  .  52,65 

7  .  53  .  52,23 

7.55.  17,06 

8  .  1  .  50,24 

8.17.  32,78 


8.  19.  6,44 


24. 

28. 

29. 
35. 
39. 
50. 


57,41 

19,68 

38,47 

20,17 

40,67 

1,14 


Annual 
\^ariation. 


+  4,510 


4,134 

3,592 
4,523 


3,857 

4,694 
3,842 

4,690 

4,449 
4,681 
4,584 


3,145 
3,682 
4,958 
4,952 

3,854 


3,853 

7,335 

4,424 

4,422 

3,695 
2,555 

4,403 


5,066 

3,479 

9,779 

9,751 

9,824 

3,184 

+  4,142 


Notes. 
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99 


■=s 


218 


219 
220 
221 
222 
223 


224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 


233 
234 


235 
236" 
237 
238 


242 
243 
244 


Name  of  Star. 


a'  Ursae  Majoris  . 


83  Cancri 

a  Hydras 

6  Ursae  Majoris 

e  Leonis 

Gr.  1586   


p  Leonis  . 
(p  Hydrae 


/  Leonis  / 

a  Ursas  Majoris  . 

^  Leonis 

\jy  Ursa;  Majoris 


239  H.C.  21379, 

240  H.  C.  21391  . 


241      H.  C.  21415 


6  Leonis  . . 

6  Crateris  , 

7  Crateris  , 


Day  of 
Observation. 


o 


Correction 

t»  Mean 

R.A. 


Jau    1,1866    j^^'^'l^-'/g-gg      2^ 
as  observed.  ' 


Argelander  10329 

7r  Leonis 

Arg.  69",  557 

H.  C.  19627 

Regulus  

H.  C.  19954 

H.C.  19970 

y'  Leonis 

31  Leo.  Minoris  . . 


Mar.  6 
12 
13 
14 

Apr.  2 
6 


Mar.  27 

Apr.     6 

16 

18 

23 

Mar.  21 

Mar.  21 
21 

Mar.  21 

27 

Apr.  11 
13 
14 
18 

May     2 

3 

17 

Apr.  11 
13 

14 

17 

May     2 


3 
Apr.  25 

26 

30 

May  2 

3 

9 

June  2 

Apr.  4 

9 

Apr.  11 

9 

17 

9 

20 

9 

23 

9 

May  3 

9 

Apr.  13 

8 

18 

8 

21 

8 

May  2 

8 

Apr.  4 

11 

17 

20 

May  2 

3 

7 

9 

19 

8 
9 


-3,14 
-3,18 
-.3,15 
-3,12 
-2,39 
-2,21 


-3,41 

-  2,91 
-2,33 
-2,20 
-1,89 
-3,84 

-3,13 
-3,13 

-3,58 

-  3,26 

-1,81 
-1,78 
-1,76 
-1,70 
-1,45 
- 1,43 
-1,18 

•2,04 
•2,02 
•2,01 

1,98 
■1,78 

1,77 


-1,26 
-1,73 
-1,66 
-1,62 
-1,60 
•  1,48 
•0,99 
-3,12 
-2,90 
■  2,66 
-2,52 

2,38 
•1,86 
•2,85 

2,63 
■2,50 
•1,93 


•2,30 
2,26 
2,21 

■2,19 

•2,07 
2,06 
2,02 

■1,99 
1,88 


33,72 
33,85 
33,60 
33,80 
33,76 
33,59 


19,84 
20,02 
1.9,90 
19,81 
i9,86 


7,53 
7,61 
7,39 
7,49 

7,44 
7,47 
7,65 

3,25 
3,32 
3,26 
3,22 
3,19 
3,19 


7,43 
7,21 
7,10 
7,16 
7,05 
7,14 
7,11 

20,87 

20,86 

21,02 

21,19 

20,99 

5,95 

5,83 

6,02 

6,11 


11,29 
11,39 
11,45 
11,42 
11,40 
11,44 
11,37 
II, .34 
11,40 


22.19 


71.44 
98.  5 
37.43 
65.37 


16.29 


15.29 
81  .  19 
20.55 
20.  54 
77.23 

17.  9 

18.  4 
69.29 


52.36 


80.    0 


106.  11 


78.45 
27.32 
81  .56 


44.47 

17.  ■te 

17.30 

17.  16 

68.44 
104.    3 

106.57 


Concluded 

Mean  K.A. 

Jan.  1,  1866. 


8 

8 

10 


8  .  58  .  33,72 


4 

9 

11 

29,94 

1 

9 

21 

0,15 

6 

9 

23 

5. ',68 

9 

9 

38 

14,35 

9.46.19,89 


9.46. 

9-53. 

9-57. 

9-58. 
10.  1. 
10.  11 . 
10. 12. 
10.  12. 


4,11 

7,82 
27,66 

2,63 
13,98 
54,76 

8,50 
34,88 


10.20.    7,51 


10.25.45,17 


10.32.    3,23 


10.42.  12,65 
10.55.25,97 
10.58.    6,19 


II.    2.    7,17 


11.    4.50,21 


11.    5  .  20,99 


11.    6 .    5,98 

11.6.  58,09 
11  .  12.38,55 


11.18.11,39 


Annual 
Variation. 


•^  5,388 


S,356 
2,949 
4,054 
3,420 


5,559 


5,716 
3,177 
4,853 
4,847 
3,203 
5,039 
4,929 
3,317 


3,502 


3,166 


2,926 


3,158 
3,769 
3,098 


3,408 


4,066 


4,072 


4,073 

3,203 
2,995 


+  2,997 


Notes. 
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Mean  Right  Ascensions  of  Staus  observed  in  the  Year  1866, 


•Si 


Name  of  Star. 


245 


246 

247 
248 
249 


250 
251 


252 
253 


254 
255 
256 

257 
258 


259 


260 
261 
262 


263 


264 


265 


266 


\  Draconis 


V  Leonis 

/?  Leonis 

7  Ursas  Majoris 
H.  C.  22800  . . . 

e  Corvi 

H.  C.  22845  . . . 

H.  C.  22904  . . . 
7  Corvi 


r]  Virginis... . 
/3  Corvi  .... 
H.  C.  23640 


7'  Virginis. . 
H.  C.  23876 


H.  C.  24063 


H.  C.  24797  . . . 


H.  C.  24935 


H.  C.  24966 


Day  of 
Observation. 


3«5 

o 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Apr. 


May 


Apr. 


Apr. 


Apr. 
Apr. 


May 


Apr. 


Apr. 


Apr. 


12  Can.  Ven 

0  Virginis 

H.  C.  24562 Apr. 


f  Virginis 


.'\pr. 


Apr. 

May 
Apr. 

May 


4 
11 
17 
18 
30 
7 
9 
19 


11 

14 
16 
20 
23 

13 
17 
18 
21 
24 
11 
13 
16 
17 
18 
30 
2 


13 
14 

17 
18 
20 
21 
17 
18 
20 
21 


17 
18 
21 
23 
24 
17 
18 
21 
23 
24 
17 
18 
23 
4 
17 
21 
24 
25 
14 
22 


7i 

7 

7 

7 
7 


7i 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,  1866, 
as  observed. 


■  2,93 

•2,75 

■  2,56 

-  2,52 

-  2,05 
-1,73 
■1,64 

1,14 


•  2,19 
2,16 

■2,14 

•  2,09 

■  2,05 

■2,55 
■2,48 

■  2,46 

-2,39 

-  2,31 

■  2,60 
■2,42 
■2,41 
■2,41 
■2,41 

-  2,35 

■  2,33 
2,32 

-2,30 


-2,10 
-2,10 

-2,18 
-2,17 
-^2,16 
-2,15 
-2,11 
-2,11 
-2,10 
-2,09 


-2,45 

-  2,45 

-  2,42 
-2,40 

-^,39 
-2,14 
-2,14 
-2,13 
-2,13 
-2,12 
-2,12 
-2,12 
-2,11 
-2,07 
-1,95 
-2,43 

-  2,41 
-2,40 
-2,11 
-1,91 


24,68 
24,78 
24,74 
24,87 
24,81 
24,98 
24,88 
24,89 


34,14 
34,05 
33,99 
33,91 
34,18 

52,64 
52,75 
52,78 
52,64 
53,07 

55,07 
55,04 
54,97 
55,14 
55,02 
55,11 
55,09 
54,9s 


10,77 
10,75 

14,76 
14,63 
14,74 
14,81 
19,51 
19,47 
19,53 
19,45 


18,08 
18,01 
17,95 
18,09 
18,23 
20,89 
20,76 
20,88 
20,74 
20,81 
39,45 
39,27 
39,44 
39,55 
39,50 
11,29 
11,54 
11,49 
11,45 
11,47 


Approximate 

N.l'.D. 
Jan.  1,  1866. 


19-56 


90.  5 
74.41 
35.33 


35.51 


1 1 1  .  52 


23  .  35 


23.23 


106.48 


89.55 
!     112.39 

j      44.    3 

j      90 .  43 

36.24 


42.30 

50.57 
94.49 

26.    8 


42  .    2 

44.36 

26.  18 
89.55 


a;  w 
SO 


10 

8 
8 


17 
10 

2 

14 


8 
12 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,1866. 


1 1  .  23  .  24,83 


1 1  .  30  .  5,24 
11  .  42.  13,31 
11  .  46.4f),l6 


12.    2.34,04 


12.    3.14,21 


12.    3.52,7! 


12.    6.    8,02 


12.    8.55,05 


12.13.    3,01 
12.  27.  21,15 

12.32.  10,76 

12.34.52,19 

12.41  .  14,74 


12.48.  19,49 

12  .  49  .  45,28 
13.    3.    0,80 

13.    6.  18,07 


13.  15.20,82 


13.21.39,44 


13.22.11,45 


13  .  27  .  51,96 


Annual 
Variation. 


■f  3,657 


3,069 
3,065 
3,191 


3,050 


3,075 


3,019 


2,988 


3,087 


3,065 
3,131 

2,917 

3,037 

2,746 


2,766 

2,817 
3,099 

2,294 


2,592 


2,598 


3,122 


•f  3,052 


Notes. 
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60  a> 


Name  of  Star. 


267 


268 
269 


270 
271 
272 


H.  C.  25124  , 


t;  Ursae  Majoris 
H.  C.  25526  . . . 

tl  Bootis 

T  Virginis  .... 
a  Draconis   


Day  of 
Observation. 


273 

274 


Arcturus 
6  Bootis  . 


id75 
276 
277 
278 
27.9 


280 
281 
282 
283 


p  Bootis  

e  Bootis   

a"  Libree 

fi  Ui-SK  Minoris  . . 
H.  C. 27357   

\//  Bootis  

(i  Libra; 

Argelander  15328 
7  Ur.sae  Minoris  . , 


284 
285 
28(5 
287 
288 


a  CoroiitB 

«  Serpetitis  . . .  . 
f  Ursa?  Minoris 
Arg.  26",  27()1  . 
Var.  Cor.  Bor.  . 


Apr.  17 

21 

23 

24 

May  4 

Apr.  24 

May  4 

17 

19 


May  19 
22 
23 
25 
28 
29 

June  1 
2 

May  19 
22 
23 
25 
28 
29 

June  1 
o 


May  19 
21 
09 


June  2 

May  17 

18 

21 

22 

23 

29 

Jtine  1 

2 

6 


June  7 

May  17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 

May  28 
29 

June  2 
6 
7 
8 

19 

22 
23 


n 

61 

7 
8 


7 
7 

7  -1 
8 


9 

8i 


9  k 


8 

9 

9 

9 

9h 
10 

10 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Seoonds  of 

R.A. 
Jan.  1, 1866, 
as  observed. 


2,13 
■2,13 
■2,13 
■2,13 
■2,09 

2,43 
2,36 
2,15 
2,11 


■  2,23 
•2,16 
■2,14 
■2,09 
■2,02 
•1,99 
1,91 
1,88 

■2,16 
•2,14 
■2,13 
■2,11 

2,07 
■2,06 
■2,02 

2,00 


•  2,29 

■2,28 
2,27 


•2,70 
■3,01 

■  3,00 
•2,97 
■2,96 
•  2,94 

■  2,83 
■2,76 
■2,73 
■2,62 


2,44 

■  2,34 

•  2,36 

•  2,37 
•2,38 

2,39 
•2,40 
-  2,-10 
■2,41 
•2,42 
■2,43 

■  2,44 
■2,45 
■2,45 
•2,45 
■2,43 
■2,42 
■2,42 


10,56 
10,45 
10,58 
10,55 
10,40 

32,26 
32,19 
32,37 
32,19 


45,83 
45,84 
45,74 
45,91 
45,75 
45,64 
45,81 
45,74 

38,16 
38,14 
38,15 
38,l6 
38,08 
37,90 
38,02 
38,06 


4.3,99 
44,21 
43,96 


57,99 
57,72 
57,88 
58,08 
57,73 
57,70 
57,65 
57,72 
57,69 


53,86 
53,74 
53,76 
53,76 

5.-5,79 
53,69 
5.3,74 
5.3,86 
53fi6 
53,77 
53,78 
53,70 
53,64 
53,85 
53,78 
53,88 
53,79 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1, 1866. 


43  .  43 

40.     1 

26.29 

70.56 
87  .  48 

24.59 

70.    7 

37.32 


59.    2 

62.22 

105 . 29 

15.  18 

35.49 

62.  32 
98.53 
17.41 


17.41 


62  .  50 
83.  9 
11  .48 
63.41 


63.42 


2;  = 


11 

4 

10 

8 


45 


12 

17 

1 


26 
23 

9 
1 


21 


Concluded 

iNIean  R.A. 

Jan.  1,  1860. 


h. 


Annual 
Variation. 


13.28.  10,51 

13.42.  15,39 

13.44.32,25 

13.48.  18,23 
13.54.49,70 

14.    0.45,78 

14.    9-32,97 

14.20.38,09 


14.26.  3,23 
14.39.  8,04 
14.43.28,12 
14.51.    7,69 

14  .  53  .  44,05 


14. 
15. 
15, 


58  .  42,20 

9 .  47,90 

17  .  13,03 


15.20.57,80 


15.29.  0,85 
15  .  37  .  40,05 
15.48.  54,38 
15.52.51,76 


15  .  53  .  53,77 


■e  2,546" 

2,373 
1,889 

2,858 
3,047 

1,628 

2,734 

2,069 


2,587 

2,619 

-H  3,305 

-  0,253 

1,797 

2,570 
3,218 
0,108 


•0,152 


■^  2,538 
+  2,949 
-  2,297 
■^  2,509 


+■  2,508 


Notes. 


■Hi 
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Mean  Eight  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  1866, 


|3 


289 
290 


291 
292 
293 


294. 

295 
296 


297 
298 
299 


300 


301 


302 
303 


304 


30.6 
306 


307 


308 
SO9 


Name  of  Star. 


Var.  Cor.  Bor. 


/3'  Scorpii 

H.  C.  29430  .... 

S  Ophiuchi 

H.  C.  29542  .... 
19  Ursas  Minoris 


H.  C.  29917 

H.  C.  29892 

H.  C.  29914. 

Antares  .... 
ti  Draconis  . 
H.  C.  30237 

A  Draconis  . 


H.  C.  30253 

f  Herculis  . 
Gr.  2377  ... 


H.  C.  30806 

K  Ophiuchi  . 
H.  C.  30966 

H.  C.  30981 


Arj^elander  16665. 
e  Ursa;  Minoris  .. . 


Day  of 

Observation, 


June  25 
26 
27 
28 


June 


6 

7 
23 
25 
26 


June  2 

July  11 

12 

16 

18 

T.9 

21 

June  8 

25 

26 

July  10 

June  19 

27 

July  7 

June  23 

28 

July  9 


June  19 
23 
25 
4 
7 
9 
10 
16 
18 

19 
21 
June  23 
26 
28 


July 


July 


June  19 

23 
25 
26 
28 
4 
7 
17 
18 
19 
June  19 
23 
25 

June  25 
July  12 

17 
June  19 

26 

28 
July  14 

17 
June  26 


o 


10 
10 
10 
10 

7 
7 
7 
7 
7 


8 
8 
8 
8 
8 
8 

H 

8 

7i 

7k 


81 


8^ 

9 

8 

7i 

7i 
8 

7 
7 

7^ 
6i 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


-2,41 
-2,40 
-2,40 
-2,.39 

2,66 
■2,65 
-2,35 
-2,30 

-2,27 

-2,4S 
-1,86 

-1,79 
-1,50 
-1,35 
-1,27 
-1,12 
■2,84 
-2,50 
-2,47 
-2,01 
-2,48 
-2,36 
-2,16 
-2,41 
■2,34 
-2,15 


-2,68 
-2,61 
-2,57 
-2,.39 
-2,28 
-2,20 
■2,16 
-1,91 
-1,82 
-1,77 
-1,68 
-2,61 
-2,55 
-2,50 

-2,63 
-2,59 
■2,57 
-2,56 
-2,53 
-2,44 
-2,39 
-2,17 
-2,15 
-2,12 
'2,58 
-2,56 
-2,55 

-2,87 
-2,40 
-2,22 
-2,99 
-2,87 
-2,82 
-2,34 
-2,22 
-2,86 


Seconds  of 

K.A. 

Jan.  1,  1866, 

as  observed. 


53,72 
53,72 
5.3,81 
53,82 

40,89 
40,79 
40,63 
40,78 
40,71 


40,92 
41,38 
40,67 
41,06 
41,0* 
41,02 
29,52 
29,69 
29,65 
29,73 
38,63 
38,60 
38,56 
47,17 
47,32 
47,22 


4,99 
4,82 
4,98 
15,69 
15,34 
15,48 
1.5,.50 
15,15 
15,41 
15,44 
15,.<;9 
23,28 
22,99 
23,23 

4.5,  .59 
45,39 
45,54 
45,33 
45,51 
45,75 
45,46 
45,61 
45,47 
45,40 
20,53 
20,55 
20,67 

42,25 
42,47 
42,20 
7,75 
7,57 
7,88 
7,67 
7,70 


Approximate 

N.l'.D. 
Jan.  1,1866. 

Number 
of  Obs. 

0        / 

109.26 

8 

24.41 

5 

93.21 

23 

37.19 

1 

13.47 

6 

22.26 

4 

32.    5 

3 

35.  18 

3 

116.    8 

1 

28.11 

18 

24 .  56 

3 

20.56 

8 

24.51 

3 

58.    9 

12 

32.59 

10 

41  .  32 

3 

80.25 

9 

22.    8 

3 

21.52 

5 

22.    0 

1 

7.45 

8 

Concluded 

Mean  K. A. 

Jan.  1,  1866. 


15.57.  38,90 


15.59.40,76 


16.    7.19,46 
16.    4.33,58 


16.  14.41,02 


16  .  16  .  29,66 


16.  16.38,60 


16.  17.47,24 

16.21.  11,65 

16.22.  10,88 

16.28.    4,93 


Annual 
Variation. 


+  3,477 


0,554 


3,136 
1,535 


1,813 


0,1.57 


1,152 


1,368 

3,666 
0,823 

•h  0,423 


16.28  .  15,43    -0,148 


16.28.23,17 
16.  S6.  14,06 


16.42.45,51 


16.48.20,58 

16.51.  19,53 
16.51  .42,31 

16.52.  7,71 


16.52.  14,92 
16  .  59  .  48,29 


+  0,412 
2,262 


1,111 


1,635 
+  2,834 
-0,071 

0,115 


0,094 
6,402 


Notes. 


AND    CONCLUDED    MeAN   KiGHT    ASCENSIONS    WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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3  a 


Name  of  Star, 


.310 
311 


312 
313 
314 
315 


316 


317 
318 

313 
320 

321 
322 

323 

324 


325 

326 

327 

328 
329 

330 

331 
332 

333 

S3i 

335 
336 


337 
338 
33.9 

340 


o  Herculis  . . . , 
H.  C.  31655  .. 

0  Ophiuchi  . . . 
H.  C.  31928  . . 
/3  Dracoiiis  . . . 
H.  C.  32409  . . 

H.  C.  32590  . . 

H.  C.  32630  . . 
H.  C.  32586  .. 

H.  C.  32541  . . 
H.  C.  32635  .. 

fi  Herculis  . . . . 
Arg.  60",  1 779 

H.  C.  32663  . . 

H.  C.  32676  . . 

H.  C.  32814.. 

H.  C.  32953  . . 

H.  C.  32926  . . 

H.  C.  33024  . . 
H.  C.  330i6  .. 

H.  C.  33277  •  • 

y  Draconis. . .  , 
H.  C,  33146  .. 

H.  C.  33311  .. 

H.  C.  33225  . . 

H.  C.  33248  . . 
H.  C.  33.593  . . 


H.  C.  33582 
fi'  Sagittarii 
H.  C.  33698 

H.  C.  33711 


Day  of 
Observation 


June 
July 
June 
July 


July 


July 


July 
July 


July 
July 
July 

July 

July 

July 

July 
July 

July 

July 
July 
July 

July 
July 


July 
July 
July 


25 

26 

4 

19 

10 
11 
12 
14 
17 
9 
10 
11 
12 
14 
17 
12 
11 
21 
10 
11 
21 

9 
12 

9 
12 

7 
14 
17 
14 
17 
11 
12 

7 

9 
17 
14 
17 

9 
12 
21 
10 

7 
11 

9 
17  ! 

7  I 

9 
11 
10 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
17 

12 
13 
9 
10 
11 
17 
20 


8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8| 


8 

7 

7 

8 

8 

8 

61 

7 

7 

7 

9 

8 

8 


8 

7  J- 

8 

9 

7 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 


H 


7 

6  I 

6 

5 

6 

6 

6i 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


-.3,17 
-3,15 
-2,97 

-3,76 

-3,64 

-  3,58 
-3,53 
-3,42 
-3,24 
-3,79 
-3,74 
-3,69 
-3,6i 
-3,53 
-3,.36 
-3,37 
-3,11 

-2,79 
-2,80 
-3,12 
-2,81 

-2,90 
-2,80 
-2,91 
-2,80 
-2,93 
-2,82 
-2,77 
-2,81 
-2,76 
-3,60 

-  3,57 
-3,34 
-3,34 
-3,26 
-2,97 
-2,91 
-4,80 
-4,62 
-3,61 
-2,84 
-3,61 
-3,50 
-4,38 
-3,96 
-3,02 
-.3,00 
-2,98 
-3,00 
-2,98 
-4,60 
-4,56 
-4,51 
-4,46 
-4,41 
-3,76 

-3,34 
-3,32 
-3,12 
-3,11 
-3,10 
-3,02 
-2,97 


Seconds  of  j  Approximate 
K  A.  iS.P.D. 

.I,in.  1,  1866,;  Jan.  1,1866. 
as  observed. 


23,96 
23,83 
24,15 


6,74 

6,53 

6,85 

6,56 

6,65 

24,98 

25,08 

24,89 

2.5,35 

24,73 

24,98 

52,91 
52,77 
13,94 
12,72 
12,76 

31,36 

31,30 

51,85 

52,25 

7,90 

7,92 

8,18 

16,00 

1 5,93 

0,14 

0,40 

25,64 

2.5,88 

25,43 
2.5,51 
47,05 
47,15 
47,51 

34,18 

34,50 

4,69 

4,08 

5.%62 

53,54 

5,3,38 

20,17 

20,26 

8,32 

8,49 

8,11 

8,66 

8,32 


6,15 

r>,i)3 

30,34 
30,37 
.30,31 
30,25 
30,36 


75.27 

20.  32 

114.52 
15  .  43 
37.36 

12.47 


12.  49 

15.55 
20.44 
.34.  19 
20.48 
62.  12 
29.22 

29 .  22 

29.38 

33.    8 

15.22 

20.  13 
17.19 
26.54 

9.41 

38.30 
17.29 

1 1  .  35 
30.50 
30.28 

11.19 


14.22 
111.    5 

22.37 


29.39 


'A  o 


12 
3 

9 
1 

7 


Concluded 
Mean  It. A. 
Jan.  1,  1866. 


Annual 
Variation. 


17.    8.32,24 

17.  13.23,98 

17.  13.46,85 
17.20.29,48 
17  .  27  .  24,35 


+  2,732 

-  0,425 

+  3,676 

-  1,609 
+  1,351 


17  .  32  .    6,67    -  2,778 


Notes. 


17.37.2.5,00 


17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 


39.41,74 
39  .  52,84 
40.  13,94 
41  .  12,74 
41  .  12,89 
42.31,33 


17.42.52,05 


17.43.    8,00 


17. 
17. 

17. 

17. 
17 


47.  15,97 

48.  0,27 

48  .  25,76 
50  .  14,47 
52  .  25,47 


17.  52.47,24 


17. 
17. 

17. 
17. 
17. 


53  .  29,73 
53  .  34,34 

.  55  .    4,39 

57  .  53,51 

,  58  .  20,22 


18.    2.    8,38 


18.    3.16,62 
18  .    5  .  44,90 

18.    8.    6,04 


18.    9.30,33 


2,777 

1,599 

-  0,448 
+  1,020 

-  0,437 
+  2,342 

0,702 

0,702 

0,727 

+  1,026 

-1,787 

0,555 

-  1,213 
T  0,437 

-  4,760 

+  1,392 
-1,172 

-  3,450 
+  0,831 
+  0,798 

-3,691 


-2,148 
+  3,585 

-0,136 


+  0,724 
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Mean  Eight  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  1866', 


i;« 


Name  of  Star 


341  H.  C.  34056 

342  S  UrsBS  Minoi-is 

343  H.  C.  34050 

344  H.  C.  34032 

345  H.  C.  34194 

346  H.  C.  34166 

347  H.  C.  34241 

348  H.  C.  34246 

349  H.  C.  34314 

350  H.  C.  34470 

351  H.  C.  34377 

352  H.  C.  34567 

353  a  LyrsE 

354  H.  C.  34802 

355  H.  C.  35017 
56  H.  C.  35082 

357  H.  C.  34954 

358  H.  C.  34973 

359  H.  C.  34827 

360  H.  C.  34829 

361  H.  C.  35041 

362  /3  Lyrffi 

363  H.  C.  35531 

364  II.  C.  357O8 


-u 

Day  of 

5- 

Observation. 

"S^ 

0 

July    12 

7i 

13 

8 

17 

8 

July     9 

7 

11 

64 

20 

7 

30 

7 

Sept.     5 

7 

July    10 

7 

17 

7 

25 

8 

Aug.     3 

July   12 

7 

13 

7 

17 

7 

July    10 

6 

11 

7 

Aug.     3 

7 

27 

6i 

July    17 

4 

20 

6 

July   20 

7* 

July     9 

7 

11 

8 

Aug.    3 

6^ 

Sept.  10 

7 

July    10 

7^ 

30 

8 

Sept.     5 

8i 

July    10 

6i 

12 

H 

13 

6 

Aug.  27 

July    11 

9 

17 

8 

July    11 

7 

12 

8 

13 

"7 

July     9 

7 

37 

6 

18 

«* 

Sept.     5 

7 

July    11 

li 

17 

7 

18 

74 

Sept.     5 

8  1 

July   12 

U 

Aug.    3 

8 

Sept.  10 

H 

July    13 

6-1 

Aug.     3 

6 

.Sept.  24 

6i 

July   30 

7i 

Sept.  15 

8 

July   30 

7^ 

Aug.  27 

8A 

July    11 

7 

13 

8 

Sept.  24 

84 

July   13 

8 

18 

7 

July     9 

7 

12 

7 

30 

7 

Aug.     4 

6  A 

Sept.  24 

Correction 

to  Mean 

R.A. 


-4,55 
-4,51 

-4,32 

-3,72 

-  3,68 
-3,44 

-  3,09 
-1,03 

-  3,44 
-3,31 
-3,11 
-2,82 
-3,63 
-3,61 
-3,52 

-  3,33 
-3,32 
-2,82 
-1,90 
-3,10 
-3,05 
-3,06 
-3,73 
-3,69 
-3,00 
-0,91 
-5,19 
-4,01 
-0,20 
-3,41 
-3,39 
-3,37 
-1,97 
-5,08 
-4,82 

-4,14 
-4,12 
-4,10 

-  .5,58 
-5,25 
-5,20 
-0,75 
-5,60 
-5,34 
-5,29 
-0,79 
-4,10 

-  3,40 
-1,10 
-4,06 
'3,39 
-0,08 
-2,91 
-1,89 
-2,91 
-2,40 
-4,11 
-4,08 
-0,12 

-3,19 
-3,17 
-4,27 
•4,24 
-3,82 
-3,65 
-0,62 


Seconds  of  1  Approximate 

It. A.  \  P  D 

Jan   1,18C6,    ;»„. 'i  'legG. 

as  observed.  !  ' 


27,90 

27,58 
27,88 

55,97 

55,65 

55,77 

5.5,78 

55,82 

9,94 

9,38 

10,00 

9,88 

10,17 

9,82 

9,79 

36,43 

36,34 

36,45 

36,33 

56.98 

57,10 

7,46 

7,35 

7,48 

7,38 

12,40 

12,54 

12,52 

37,00 

87,02 

36,91 

36,94 

12,80 

13,18 

50,38 
50,66 
50,33 
22,59 
22,04 
22,33 
22,58 
57,54 
56,71 
57,37 
57,82 
16,42 
16,16 
16,23 
33,98 
34,21 
34,34 
42,70 
42,83 
48,57 
48,73 
16,65 
17,03 
16,70 

47,74 
47,73 
55,82 
55,55 
55,51 
55,65 
55,59 


12.    4 
3.23 

19.12 

23.    0 
20.    3 


31  .  16 
31.  15 

20.    0 
10.38 

25.  15 

11.    6 

51  .20 

17.    2 
10.28 

10.19 

17.35 

17.51 

44.  19 
44.  13 

17.52 

56.47 
38.40 

18.23 


=2 

Z  o 


3 
66 


2 

40 


Concliuled 
JNIean  R.A. 
Jan.  1,  18G6. 


Annual 
Variation. 


12 
2 


18.  13.27,79 
18.  15.  33,60 

18.  15.55,80 
18.  16.    9,80 


-3,172 
19,382 

0,759 
0,071 


18.  19.    9,93    -0,579 


18.  19-36,39    +0,060 


18.21  .57,04 
18.22.    1,29 

18.22.    7,42 
18.22.  12,49 


18.24.36,97    +0,253 


18.25.12,99 
18.32.24,06 


18., 


50,46 


18.35.22,39 

18.36.57,36 

18.37.  16,27 

18.37.34,18 

18.37.42,77 
18.37.48,65 

18.  39.  16,79 

18.45.    7,91 
18.53.47,74 

18.54.55,62 


-  .9,702 
+  2,030 

-  1,245 


4,080 

4,178 

1,092 

-  1,025 

+  1,720 
+  1,716 

-1,016 

+  2,212 
+  1,446 

-0,837 


0,879 
+  0,878 

-  0,584 
-4,016 


Notes. 


AND   CONCLUDED    MeAN   RiGHT    AsCENSIONS    WITH    THE    AnNUAL    VARIATIONS. 
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-la 


Name  of  Star. 


Day  of 

Observation. 


365 


366 
367 
368 


369 
370 
371 
372 


373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 


380 
381 


382 
383 


384 
385 
386 


387 
388 
389 
390 
391 

392 
393 
39i 

395 
396 

397 

398 
399 
400 
401 
402 


32  Vulpeculse 
61'  Cjgni  ... 
6l'Cygni   ... 


CCygni  

«  Cephci  . . .  . 
/3  Aquarii. . . 
/i  Cephei  . . . 
7  Capricorni 


f  Peftasi 

B.A.C.  7596  . . . 
B.A.C.  7606  . . . 


1 6  Pegasi  . . . 
B.A.C.  7629 


a  Aquarii . 
6  Aquarii  . 
y  Aquarii  . 
3t  Pegasi  , 
f  Atjuarii . 
rj  Aquarii  . 


H.  C.  S5869 

H.  C.  35S35 
^  Aquilue  . . 

II.  c.  35905 

(0  AquiliE  . . 
S  AquiliE  . . 
h'  Sagittaiii 
e  Cygni   ... 


7  Aquilae 

H.  C.  37818  ... 

a  AquilsB 

/3  Aquilae 

,\  Ursse  Minoris 
a^  Capricorni . . 
K  Cephei 


p  Capricorni 
6  Cepiiei  . . . 

a  Cygni  . . . . 
\  Cygni  — 


July 

Aug. 
Sept 
July 

July 


July 

Aug. 
July 

Aug. 
Sept. 

Oct. 
Sept. 
Oct 
Sept. 

Oct 
Nov. 

Oct. 
Nov. 


Sept 
Nov. 

Nov. 
Nov. 


Nov. 


Nov. 
Nov. 
Oct. 


11 
20 

3 
10 

9 

9 
11 
12 


9 
11 
18 
20 
30 

3 


30 
1 

14 
17 
2+ 
15 

1 
14. 
15 

14 
17 
19 
24 
15 
31 
21 
27 


15 
17 
31 
21 
27 


9 

9 

30 


o 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


6 

6i 
6 
6 

H 

6 
6 
6 


■6,04 
-5,71 
-4,87 
-0,99 
-4,07 

-4,07 
-4,06 
-4,05 


-3,31 
-3,33 
-3,35 
-3,36 
-  3,33 
-3,30 

-4,14 


-5,01 
-4,88 
-3.90 
-.3,64 
■.%01 
-0,93 

-3,76 
-3,35 
-2,08 

-3,15 

-.%n 
-3,07 

-2,98 
-2,.54 
-2,18 
-1,72 
-1,61 


■3,00 
■  ^,96 
2,65 
■2,21 
■2,08 


-3,44 
-2,71 

-2,70 
■2,70 
-2,70 

-2,74 
-2,74 


-2,89 
-2,91 
•3,05 


3,09 
2,79 
2,90 
2,83 


42,53 
42,36 
42,21 


50,77 
50,84 
50,74 
50,67 
50,76 
50,61 


20,67 
20,84 
20,90 
20,99 
20,89 
20,60 

]9,86' 

19,87 

19,81 

11,42 
11,33 
11,27 
11,28 
11,28 
11,29 
11,.S3 

11,39 


54,90 
54,94 
54,99 
54,93 
54,95 


39,70 
39,66 


46,16 
46,18 

16,30 
16,18 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


10.  13 

20.35 
76.20 

20.40 

78.40 

87.  9 

115.  11 


40.  5 


79  •  43 
23.47 
81  .29 
83.56 
1.  6 

102.57 


12.42 

108.  15 
27.28 
45.  12 

54.  0 


62.27 
51  .54 


51  .54 


60.  19 
27.59 
96. 10 
20.  2 

107.  16 

80.44 
96.    1 

73.20 

61. .  42 

83.46 

90  .  58 
98  .  26 
92.  3 
86.  18 
90  .  42 
90.48 


a;   en 

go 


Concluded 
Mean  R. A. 
Jan.  1,  1866. 


h,      m. 


17 
17 
10 


15 
1 
24 
13 
21 
4 


6 
3 

27 


18.55.  2,90 

18.58.  16,86 

18.  59.  15,02 

18.59-42,37 

19.  U  .31,51 
19.  18.44,42 
19  .  28  .  32,92 


19.32.50,74 


19.39.5.^,25 
19.42.55.77 
19.44.  14,61 
19.48.43,74 
19.. 58.  11,52 
20  .  10  .  36,98 


20.  13.20,82 

20.21.12,76 
20.27.  19,85 
20.36.51,80 

20.42.  11,32 


20.  48.50,90 

21.  0.53,47 


21.  0.54,94 


21 
21 
21 
21 


■  7.1 3,.92 
.  15.22,73 
.  24. .  30,08 
.26.55,17 


21  .32.39,68 

,  37  .  36,23 
,  42  .  0,50 

.  43  .  46,17 

.  46 .  57,90 

.47.  16,24 

.  58  .  53,97 
.  9.4>5,59 
.  14.44,00 
.  19.48,10 
.21  .5.5,88 
.  28  .  28,08 


21 
21 

21 

21 

21 

21 

22 
22 
22 
22 
22 


Annual 
Variation. 


-4,134 

-  0,374 
+  2,752 

-  0,354 

+  2,814 
3,024 
3,656 


1,611 


2,852 

0,338 

2,927 

+  2,946 

-58,115 

+  3,333 


-  1,886 

+  3,426 
1,013 
2,043 

2,333 


2,554 
2,674 


2,674 


2,548 
1,436 
3,163 
0,801 

3,320 

2,948 
3,151 

2,847 

2,726 

2,991 

.3,083 
3,170 
3,092 
S,0,'f4 
3,078 
■I-  3,082 


Notei. 
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403 

404. 
405 

406 
407 
408 

409 
410 

411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 


Name  of  Star. 


B.A.C.  7884 

f  Pegasi  . . . . 
B.A.C.  7920 

B.A.C.  7945 
A  Aquarii  . . 
B.A.C.  7985 

Fotnalhaut  . 
B.A.C.  8005 

a  Pegasi  . . . . 
B.A.C.  8079 
7  Piscium. . 
B.A.C.  8146 
K  Piscium . . 
B.A.C.  8198 
B.A.C.  8218 

1  Piscium  . . 
7  Cephei  . . . 

2  Sculptoris 
(0  Piscium  . , 
30  Piscium  , 


Day  of 
Observation. 


Nov. 


Nov. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 


Nov. 

Nov. 
Nov. 

Nov. 

Nov. 


Nov.    9 


£  " 


O 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


-2,98 
-2,98 

-3,00 
-3,00 
-3,13 
-3,01 
-3,08 
-3,08 

-3,10 
-3,10 

-3,38 

-3,38 

-3,23 
-3,28 


-3,32 


Seconds  of 

K.A. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


48,98 
48,81 

12,62 
12,65 


8,17 
8,17 

35,47 
35,41 


Approximate 

N.P.D. 
.Ian.  1,  18G6. 


94.55 

79.52 

97.55 

67.  8 
98.  17 

89.39 

120.20 

89.45 

75.31 
63.52 
87.27 
69.54 
89.29 

91.4.9 

88.38 
85.  6 
13.  7 
118.52 
83.  53 
96.45 


EO 

3_ 


3 
1 

12 
1 

12 
1 
1 

12 
6 
1 

14 
1 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.l,  1866. 


22  . 

22. 

22. 

22. 
22, 

22. 

22. 

22. 

22. 
23, 
23. 
23. 
23. 
23. 
23, 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 


30  .  48,90 

34 .  46,78 

36.  12,64 

40.    4,67 
45  .  37,36 

48.    8,17 

50  .  14,48 

52  .  35,44 

58.  5,21 
5.19,15 
10.  13,13 
16.  0,23 
20.  3,77 
25.  4,79 
29 .  32,97 
33.  3,46 
33  .  52,43 
41  .  56,39 
52  .  25,84 
55.    5,17 


Annual 

Variation. 


+  3,115 

2,987 

3,137 

2,878 
3,133 

3,068 

3,330 

3,069 

2,983 
2,916 
3,106 
2,978 
3,075 
3,077 
3,067 
3,084 
2,399 
3,133 
3,077 
+  3,074 


Notes. 


MEAN   NORTH   POLAR  DISTANCES,   Jan.  i.  1866, 

OF    STARS 

OBSERVED    IN    THE    TEAR    1866, 

AS   DEDUCED  FROM   EACH   DAY'S   OBSERVATION; 

AND 

A   CATALOGUE 

OP 

CONCLUDED    MEAN   NORTH   POLAR    DISTANCES, 

Januauy  1,  1866; 
WITH  THE  ANNUAL  VARIATIONS. 
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Noma  of  Si»r. 

Dny  of 

()l»orvitUan. 

Corrt>rlioi> 
to  Moiiii 
N.l'.U. 

SpcomI«  of 
N.IM). 

.)M.  1,  IBtit), 

u  obaarved. 

Anpitiximato' 

ItA. 
Jan.  1,1866. 

BO 

Concludod 
Minn  N.IM). 
Jim.  I,  UUit). 

Aiinunl 
Variation. 

•     NotM. 

1 

II 

ft 

k.   M.     (. 

* 

ft 

a  AndromedK 

Sept  87 

+  88,78 

57,68 

Oct    16 

■(-85,88 

55,48 

.SI 

+  27,68 

57,54 

0.    1.88 

5 

61 .  38  .  56,60 

-  19,90 

Nov.  27 

+  25),88 

56,65 

SO 
Oct.   81 

+  29,28 
+87,68 

55,75 
57,81 

«  Aiulromeda>  R. . . 

1 

61.38.57,81 

s 

7  PeffAsi 

Oct   S8 

+  24,91 

40,03 

f           B              «»«•••••• 

Nov.    6 

+  2.5,S9 

40,09 

0.    6.20 

S 

75  .  33 .  S.9,94 

20,03 

19 

+25,47 

39,70 

.s 

1  Sciilptoris 

Sept  87 

+  8 1, .SO 

20,88 

0.14.47 

1 

119.48.80,88 

80,01 

4 

Arj?.  Si.-,?!  

Nov.    6 
9 

8 

+  29,50 
+  S9h97 

9,69 
7,41 

0 .  20 .  87 

8 

37.47.    8,55 

19,97 

5 

H.  C.  603 

Oct    16 
28 

84 

+  84,.S9 
+  854)S 

33,59 
80,71 

0.88.18 

8 

S7  .  48  .  88,15 

19,96 

6 

Arg.  53»,80  

Nov.    6 

8i 

+  2.0,.S7 

16,00 

9 

+  29,97 

1.1,38 

0.88.81 

S 

37.48,16,03 

1!),96 

19 

M 

+  .SI,72 

16,74 

7 

H.  C.  (it'O  

Sept  87 
Nov.  27 
Sept  28 
Oct    22 
Oct    31 

1)|>P      o  1 

fi 

+  16,69 
+  .SKiO 
+  18,68 
+  25,76 
+  27,58 
+  34,6l 
+ 17,58 

9,65 
10,03 
23,97 
23,56 
20,26 
19,96 
45,32 

0 .  S3 .  16 

s 

20.57.    9,84 

19,95 

8 

H.  C.667  

o 

O.SS.I7 

8 

Sa  .  40 .  83,77 

19,95 

9 

H.  C.  »Hi  

9 

7i 

0 .  27 .  47 

2 

34.39.20,11 

19,91 

10 

H.  C.  «34 

Sept  24 

Oct    16 
Nov.    9 
Sept  19 

8 

4.04  00 

45,42 
42,93 
51,12 

0.87.51 

S 

38  .  53 .  44,56 

19,91 

+  29,35 
+ 14,55 

11 

a  CassiopeiK 

0.32.55 

1 

34.11.51,12 

19,81 

19 

jH  Androriiedic 

Nov.  IS 

19 

Nov.  IS 

+  26,63 
+  87,S3 
+  86,6s 

38,79 
38  28 

0.49.19 

8 

58 .  IS .  38,54 

19,59 

t*  AndromedR?  K. . . 

40,88 

0 

52.13.40,56 

19 

+  S7,SS 

40,23 

A 

IS 

H.  C.  1()«5 

Nov.  29 

+  31,66 

58,,S6 

0  .  .W  .  51 

1 

84..'>0..')8„S6 

19,52 

U 

H.  C.  l(?c)8 

Dec   IS 

+  33,81 

51,64 

0  .  53 .  14 

1 

84.29.51,61. 

19.52 

15 

H.  C.  17!Jl  

Nov.  20 

+  29.78 

22,79 

0.54.    2 

I 

21  .  2<) .  22,7.9 

19,50 

1(> 

H.  C.  1768 

Nov.  IS 

a 

+  27,<)8 

43,02 

O.S.I.  14 

1   j  31  ..S7.  43,02 

1.9,47 

17 

H.  C.  1970 

Nov.  SO 

+  27,59 

42,03 

1  .    0  .  48 

1 

42.  17.42,03 

19,35 

18 

H.  C  1985 

Jan.     * 

+  17,82 

8,J)2 

Nov.  19 
Dec.  19 

Nov.  29 

74 
7 

+  28,61 
+  33,89 
+  30,57 

S,29 
6,10 

1  .    1 .  49 

3 

82.56.    8,44 

1.9,33 

1.0 

H.  C.  19<K) 

19,83 

1.    l.,56 

1 

26.32.19,83 

19,33 

- 

20 

H.  C,  204^s  

Nov.  SO 

+  88,;)2 

46,12 

I  .    2  .  45 

1   L41  .25.46,12 
1      2() .  30  .  31.,<> i 

19,31 

SI 

B.A.C.  33.'>  

Nov.  29 

8 

+  .S0,+5 

34,94 

1.    8.48 

19,31 

ii 

H.  c.ei.w 

Nov.  IS 

8 

+  26,45 

11,79 

1.    6.17 

1  !  29.46. 11,79 

19,22 

as 

Polftris 

Mar.    8 
S 

+  13,71 
+  13,41 

15,22 
14,71 

5 

+  12,91 

16,38 

87 
Apr.  IS 

+   6,41 
+   0,61 

14,64 
I.'S.IS 

17 

18 

-  0,39 

-  0,79 

16,43 
lf),70 

88 

-   1,99 

17,43 

8S 

-  2,a9 

16,12 

84 

85 

May    3 

-  8,4.«/ 

-  2,79 

-  5,09 

15,89 
16,62 
16,2!) 

1.    9-58 

80 

1.84.16,81 

-  19,13 

4 

-   5,S<) 

16,46 

6 

-   5,89 

15,,S9 

7 

18 

Oct    82 

SI 

-  6,09 

-  8,59 
+  17,11 
+  20,61 

16,59 
15,44 
15,78 
16,79 

Nov.  17 

+  26,51 

18,90 

Dec  81 

+  34,91 

17,31 

Polaris  R 

Mar.    S 

+  13,41 

15,12 

5 

87 

Apr.    9 

13 

+  12,91 
+   6,41 

+    1,91 
+  0,61 

15,87 
l.V>9 
15,12 
17,85 

' 

17 

-  0,59 

16,13 

AND   CONCLUDED   MeaN    NorTII    PoLAR   DISTANCES   WITH   THE   ANNUAL   VARIATIONS. 
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I' 


Name  of  Star. 


Polaris  II. 


Pol.-.ri.s  SP. 


Polaris  SP  R. 


24 


25 
2G 


27 

28 
2.9 


Arj^elander  1752 


H.  C. 2938 


Day  of 
Obaervution. 


H.  C.  2232  . 

6'  Celi  

t]  Piscium  . . 

r]  I'i«ciuin  R 
H.  C.  2751  . 


Oct. 


Apr.  18 
22 
S3 

24 

25 

May     3 

4 

6" 

Oct.    22 

Nov.  17 

Dec.  21 

Apr.  S3 

y5 

26 

May     2 

7 

1.9 

Aug.  27 

31 

Sept.  10 

19 

24 

25 

2.9 

8 

9 

14 

15 

Iff 

.SO 

Nov.     9 

19 

23 

Apr.   i>5 

2« 

May    19 

Aug.  27 

31 

Sept  10 

25 

28 

29 

8 

9 

14 

15 

16 

9 

19 

23 

.Jan.      4 

Nov.  19 

20 

23 

29 

Nov.  .30 

Dec.   19 

Dec.  10 

12 

13 

Dec.   10 

13 

Jan.      3 

Nov.    9 

19 

20 

Nov.  20 

23 

Nov.  29 

30 


Oct. 


Nov. 


1, 


7i 
8 


Correction 
to  Mean 
N.l'.U. 


-  0,79 

-  1,99 

-  2,a9 

-  a,49 

-  2,79 

-  5,09 

-  5,.S9 

-  5,89 
+  17,11 
+  26,.51 
+  34,91 

-  2,14 

-  2,65 

-  2,94 

-  4,74 

-  5,99 

-  ii,69 

-  2,64 

-  1,.'54 
+  1,71 
+  4,81 
+  6,()1 
+  7,01 
+  8,51 
+  11,81 
+  12,16 
+  14,31 
+  14,71 
+  15,11 
+  20,41 
+  24,06 
+  27,31 
+  28,.')6 

-  2,64 

-  2,94 

-  8,69 

-  2,64 

-  1,54 
+  1,71 
+  7,01 
+  8,11 
+  8,51 
+  11,81 
+  12,16 
+  14,31 
+  14,71 
+  1.0,11 
+  24,06 
+  27,31 
+  28,56 
+  18,99 
+  27,55 
+  27,84 
+  28,67 
+  30,23 
+  14,21 
+  11,95 
+  1.9,6y 
+  19,61 
+  19,.17 
+  19,69 
+ 19,57 
+  16,83 
+  22,98 
+  25,75 
+  26,04 
+  25,30 
+  25,88 
+  25,94 
+  26,08 


Soconds  of 

N.l'.l). 
Jan.  1,  IHWi, 
UK  observed 


15,44 
17,22 
15,73 
15,33 
16,04 
16,40 
l.'5,79 
16,31 
16,12 
17,05 
14,72 
18,14 

]7,.';h 

19,85 
18,72 
21,07 
18,71 
1.9,02 
20,48 
19,78 
20,87 
20,42 

J  9,99 
20,44 
20,88 
19,63 
20,25 
19,84 
20,27 
1.9,17 
18,06 
1.9,40 
19,76 
(25,84) 
ii3,50 
18,22 
19,64 
19,33 
19,52 
19,82 
19,45 
18,80 

19,.'i9 
19,60 
1.0,56 
18,78 
19,64 
21,00 
19,73 
19,33 
41,91 
41, .'59 
42,58 
41,65 
42,67 
30,47 
29,20 
44,93 
46,45 
43,27 
4.5,31 
44,41 
44,41 
44,23 
44,51 
43,93 
52,07 
53, 1 3 
5,32 
5,40 


Approximuto 

K.A. 
Jan.  1,  18(j6. 


It.    m. 


12 


17 


22 


Concluded 
Mean  N.IM). 
Jttu.  1,  imi. 


1  .24.  15,87 


-1  .  24  .  19,65 


1 . 10.  16 

1  . 17.20 
1.24.  19 

1.24.57 

1 . 29  .  57 
1  .  30  .    4 


16 


-1  .24.19,71 


Anininl 
Variation. 


1 1  .  40  .  42,08 

98  .  52  .  29,84 
75  .  20 .  44,88 
75  .  20 .  44,43 

21  .44.44,27 

25.31  ..'52,60 


■  19,12 

18,70 
18,71 

18,69 
18,53 


Notci. 


OlMfrrntioii   on   Apr.  2S  uniattl- 
facKxy — too  much  wind. 


40,42,    S,86\-  18,.'52 


L'^< 
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^e 


Name  of  Star. 


30 

31 

32 
33 
84 

35 


36 
37 
38 

39 


40 

41 
42 
43 
44 


45 
4() 


47 
48 


49 
50 
51 

52 

53 
54 


55 
56 

57 
58 
59 

60 

61 

62 

63 
64 
65 

66 


H.  C.  2941  .. 


Day  of 
Observation. 


H.  C.  2943  .. 

Arg.  64°,  213, 
Arg.  64°,  217. 
H.  C.  2981  .. 


H.  C.  3007 


H.  C.  3033  . . 
H.  C.  3050  .. 
H.  C.  3175  .. 


H.  C.  3214 


Arg.  48",  530  . 


H.  C.  32G6 


50  Cassiopeia;  . . . 
50  Cassiopeiae  R. 
H.  C.  3641 


H. 

C. 

3685 

H. 
H. 

C. 
C. 

3784 
3802 

H. 

C. 

3828 

H. 

C. 

3829 

H.  C.  3858  

H.  C.  3960 

Argelander  2478 
Argelander  2481 

Argelander  2506 
Argelander  4079 


H.  C.  4090 
H.  C.  4173 
H.  C.  4405 
H.  C.  4416 
H.  C.  4414 


Dec. 

Jan. 
Nov. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 

Dec. 
Dec. 

Jan. 
Nov. 

Jan. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 

Jan. 
Nov. 

Dec. 
Jan. 
Dec. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 

Jan. 


14 

21 

6 

19 

23 

20 

29 

19 

9 

30 

21 

14 

3 

13 

23 

1 

6 

29 

10 

6 

9 

19 

21 

6 

21 

30 

30 

6 

9 

1 


H. 

C. 

4472 

II. 

C. 

4511 

II. 

C. 

4580 

II.  C.  4649 
H.  C.  4655 
H.  C.  4756 

H.  C.  4758 


Nov.  20 

21 

Nov.  20 

Jan.   1 

Nov.  29 

Dec.  8 

Nov.  23 

30 

Nov.  23 

29 

30 

Nov.  23 

Dec.  7 

Nov.  20 

Nov.  20 

Dec.  7 

. '  Nov.  23 

.  .Inn.   1 

Nov.  23 

i  Dec.   8 

.'  Jan.   1 

.  Nov.  30 

.1  Nov.  23 

.  Jan.   5 

.  Jan.   5 

Nov.  23 

.  Jan.   4 

Deo.  19 

.  Dec.  8 

19 

, .  Jan.   4 

I  Dec.  13 

. .  Nov.  30 

..i  Dec.  8 

Nov.  23 

Dec.  19 

Nov.  23 

Dec.  19 


81 


81 


7.8 


H 


H 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


8.9 
8 


81 


8 

8 
8 
8^ 

7^ 


8  1 


4  28,22 
+  28,83 
+  13,25 
+  24,43 
+  25,94 
+  24,99 
+  27,34 
+  31,10 
+  22,02 
+  27,39 
+  31,04 
+  27,34 
+  12,24 
+  22,43 
+  24,84 
+  12,25 
+  20,53 
+  24,97 
+  26,.52 
+  11,94 
+  20,91 
+  22,90 
+  27,07 
+  11,94 
+  27,13 
+  25,23 
+  25,23 
+  18,14 
+  19,03 
+  14,82 
+  1.5,23 
+  21,98 
+  22,27 
+  20,91 
+  10,74 
+  22,53 
+  23,85 
+  21,89 
+  2,3,34 
+  21,88 
+  23,14 
+  23,34: 
+  21,74 
+  24,86 
+  20,56 
+  20,,'i6 
+  24,80 
+  20,96 
+  12,20 
+  20,87 
+  23,43 
+  12,21 
+  22,40 
+  19,39 
+  11,93 
+  11,90 
+  1.9,28 
+  10,44 
+  23,21 
+  21,48 
+  23,09 
+  10,75 
h  22,32 
+  19,07 
+  20,48 
+  17,83 
+  23,45 
+  17,79 
+  2.3,41 


Seconds  of 

N.l'.D. 
.Ian.  1,  1866, 
as  observed. 


56,07 
57,53 
34,65 
36,27 
10,08 

9,48 
37,10 
39,04 
14,30 
15,07 
14,40 
33,93 
25,59 

9,99 
11,31 
12,44 
12,05 
11,06 
12,49 
51,31 
53,80 
51,61 
50,70 
29,62 
39,78 
46,31 
44,2s 

8,.99 

7,65 

26,38 

27,43 

26,49 

25,91 

8,54 

9,64 

9,27 

11,17 

46,87 

47,31 

3,49 

4,01 

4,78 

9,20 

4,32 

4,71 

44,57 

42,26 

39,76 

59,83 

58,73 

58,61 

3,54 

55,96 

53,71 

49,80 

2,92 

1,37 

2,86 

1,91 

20,11 

21,29 

14,32 

12,91 

8,23 

2,48 

29,90 

2,9,73 

26,53 

26,98 


Approximate 

H.A. 
Jan.  1,  1866. 


h.    m.      s. 


1 .30.  10 

I.SO.I6 

1  .  SO . 35 
1.31.27 

1  . 32  .    0 

1  . 32  .  26 

1  . 32  .  38 
1  .  33  .  29 

1  . 37  .  49 


1  .39. 


1  . 39  .  57 

1  .  41  .  1 
1  . 52  .    4 

1  .  53  .    6 

1  .  54  .  45 

1 .56.35 
1  . 57  .  36 

1  . 58  .  39 

1  . 58  .  42 

1  .  59  .  50 

2  .  3  .  44 
2.    4.59 

2.    5.  10 

2.    5.47 

2.    6.32 

2.  6.46 
2.11 .  6 
2.  17.  4 
2. 17.39 

2.  17.44 
2.  19.  15 
2 . 20  .  33 

2 . 22  .  44 

2.24. 23 
2 . 24  .  49 

2. 28.  36 
2  .  28  .  39 


eo 


Concluded 
Mean  N.l'.D. 
Jan.  I,  1866. 


Annual 
Variation. 


38.  14.56,80 

38  .    4  .  35,46 

25.  33.  10,08 
25  .  36  .    9,48 

21  .35.38,07 

23  .  53  .  14,59 

41  .  34  .  33,93 
41  .  22  .  25,59 

30.    0.  10,65 


39.  55.12,01 

41  .  14.  51,86 

41  .  14.  34,70 

18.  13.46,31 
18.  13.44,28 

21.42.    8,32 
22  .    2  .  26,55 


41 
41 


33 
93 


32, 

32. 
14. 
31  , 
31  , 

31  . 
37. 


35 

42 
41 

27 


Notes. 


,    4 .     8,54 
,  29  .  10,03 

33  .  36 .  47,09 

33.32.    4,09 


36.    9,20 

54 .    4,32  [ 
57.    4,71  \ 

56  .  43,42  I 

17  .  39,76  ' 

.     19    •    59,06    ; 

13.  3,54 
,  28  .  55,96 
,  43.5,?,71 
,  29  .  49,80 

,38.  2,15 
,  32  .  9,39 
.  32  .  20,70 

,    8.13,62 

.  51  .  8,23 
,    5.    2,48 

.  59  .  29,82 
.    0.26,76 


18,52 


18,.52 

18,51 
18,48 

18,46 


18,44 

18,44 
18,41 

18,25 
18,21 


18,17 


18,14 


17,66 

17,59 

17,51 

17,47 

17,43 

17,42 

17,37 
17,20 
17,14 

17,14 

17,11 

17,07 

17,06 
16,86 
16,57 
16,54 

16,54 
16,46 
16,40 

16,29 

16,21 
16,I8 

15,98 
15,98 


N".  40.   Observed  with  Transit  In- 
stiument  18tili,  Dec.  20. 


N".  41.     Dec.  21.     There  appears 
to  be  a  contusion   between  the  two 
1-  r-n         stars  observed,  .^rg. 411",."iS0  and  II. C. 
!'>'"     ;     32(i(i. 


AND    CONCLUDED    MeaN   NoRTH   PoLAU    DISTANCES    WITH    THE    AnxUAL    VARIATIONS. 


Ill 


2  e 

U2; 


Name  of  Star. 


67   Argelander  3023 


C8   H.  C.  4891  .. 


69   H.  C.  5001 


70  '  H.  C.  508-2 


72  '  H.  C.  5156 


73  '  H.  C. 5273 


75 
76 

77 

78 
79 


80 
81 
82 


83 


84 

85 
86 
87 
88 
89 

90 

91 
92 
93 
9* 
95 
96 
97 

98 

99 

100 

101 

10-2 

103 

104 

105 
106 


107 


Arjr.  57",  G69 
H.  C.  5407  •• 
Aig.  61°,  513. 


H.  C.  5582 


Argelander  3488 
H.  C. 5755  


H.  C.  5S02 
H.  C.  5814 
H.  C.  5992 


H.  C.  6022 


H.  C.  6024 


H.  C.  6101 
H.  C.  6103 
H.  C.  6096 
H.  C.  6204 
H.  C.  6212 


Day  of 
Ubservatioa. 

>  to 

£.2 

r 

71  I  Argelander  3 1 65  . 


H.  C.  6218 Jan. 

H.C.  6336 Feb. 

H.  C.  6343  Jan. 

H.  C.  6355  .  Dec. 

Arg.  UjO,  556' Dec. 

Arg.  19',  556' Dec. 

H.C.  6601  Dec. 

Gr.  716  Jan. 

Or.  716  R Jan. 

H.  C.  6751  Feb. 


Dec. 

Dec. 

Jan. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 

Jan. 

Dec. 

Nov. 
Dec. 
Dec. 

Jan. 
Dec. 
Jan. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 

Dec. 

Jan. 

Dec. 

Feb. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


H. 

n. 


6791 
6793 


H. 

C.  6930 

H. 

c.  6937 

H. 

c.  7036 

H.  C.  7097 
H.  C.  7188 
H.  C.  7378 


H.  C.  7527 


Dec. 
Feb. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 

Dec. 
Dec. 


13 

14 

13 

14 

4 

8 

23 

19 

23 

19 

13 

14 

4 

6 


23 

19 

13 

14 

4 

7 

6 

23 

18 

19 

15 

18 

4 

6 

18 

19 

4 

6 

18 

19 

8 

13 

31 

31 

15 

13 

18 

19 

6 

8 

5 

18 

13 

13 

21 

6 

6 

10 

18 

8 

18 

6 

2 

6 

2 

8 

7 

18. 

10 

1 

8 

18 

7 


M 

8 

81 


7.8 
8 

H 
8.9 


7 
7.8 


7 
7^ 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


8 

7i 
8 


7 
8 

7 


+20,68 

+  20,83 
+  20,68 
+  20,83 
+  7,83 
+  18,69 
+  16,19 
+  21,42 
+  16,16 
+  21,38 
+  20,60 
+  20,80 
+  10,38 
+  10,59 
+  18,61 
+  18,82 
+  14,66 
+  19,91 
+  1 8,89 
+  19,08 
+  7,85 
+  16,40 
+  7,72 
+  12,78 
+  17,50 
+  17,65 
+  16,74 
+  17,01 
+  5,65 
+  5,81 
+  15,58 
+  15,72 
+  5,58 
+  5,73 
+  15,44 
+  15,57 
+  10,56 
+  16,19 
+  8,08 
+  8,04 
+  16,52 
+  1 4,80 
+  15,39 
+  15,56 
+  9,28 
+  5,84 
+  8,37 
+  15,97 
+  8,41 
+  8,41 
+  13,20 
+  7,50 
+  7,50 
+  8,67 
+  11,5!) 
+  4,90 
+  11,62 
3,54 

4,9* 
3,55 
4,97 
8,89 
9,51 
+  11,61 
+  6,17 
+  8,28 
+  8,59 
+  10,33 
+  6,87 


37,08 
37,45 
27,93 
27,33 
29,56 
32,18 
47,26 
46,90 
57,39 
55,82 
33,31 
32,93 
44,05 
44,46 
42,32 
43,50 
23,02 
33,83 
57,10 
59,04 
52,70 
53,02 
51,56 

8,71 

7,66 

8,37 
39,18 
33,86 
47,83 
48,51 
46,42 
48,46 
16,71 
16,65 
15,56 
14,30 
24,19 
24,18 
18,76 
44,75 
34,68 

5,47 
12,14 
1 1  ,,54 

6,41 
41,13 
31,57 
30,25 
13,38 
22,07 
56,73 
21, ,39 
11, .TO 

0,65 
36,31 
11,70 
14,56 
57,28 
56,37 
43,86 
44,68 
36,31 
38,61 
46,56 
49,15 
13,18 
12,63 
1 1,64 

6,26 


Approximate     j^ 

K.A.         eo 

Jan.  1,1866.     ^"Z 


2.32.  0 
2  .  32  .  9 
2  .  35  .  39 
2.39.  2 
2  .  39 .  11 
2.  41  .31 

2.  45.  21 

2  .  49 .    2 

2  .  49  .  44 

2.  53. 12 

2.55. 28 

3.  0.38 

3.     1  .17 

3.  2.58 
3 .    3  .  32 

3.    8.26 

3.    9-23 

3.  10.16 

3. 11.58 
3.  12.  6 
3. 12. 34 
3.16.     1 

3.16.     1 

3.  17.32 

3  .  20  .  6 
3.  21  .28 
3  _  22  .  22 
3.27.  13 
3. 27. 13 
3 . 28  .  48 
3  .  .30  .  33 

3.34. 52 
3.35.  18 

3.  35.21 
3.39.  18 
3  .  39  .  32 

3.43.31 

3  .  45  .  9 
3  .  47  .  53 

3  .  54 .  25 

3.58.  18 


Concluded 

Jletn  N'.KD. 

Jan.  I,  1866. 


Annual 
Variation. 


37. 
37. 
25. 
34. 


22. 
43, 
24. 
21  . 
70. 
70. 
42  . 
27. 
27. 
31  . 
44. 


37.52.37,27  1-15,80 
37.54.27,63'  15,79 
43.43.30,87       15,60 


32.31  .  47,08 
32  .  32  .  56,61 
27.    8.33,12 

29  .    1  .  43,58 


32  .  47 . 
32  .  52 . 


23,02 
33,83 


28  .  47  .  58,07 


37.53 
37.  35 


52,86 
51,56 


37.22.    8,25 


37  .  37  . 
30  .  56 . 


39,18 
33,S6 


43  .  32  .  47,81 


43.36.  1.5,81 


28.29.24,19 


45 
51 
13 
20 


18,76 

44,75 

,  34,68 

5,47 


37.    9-  11,84 


2 
31 
54 
40 
39 
39 
51 
13 
13 
34 
19 


.  6,41 
41,13 
31,57 
30,25 
13,38 
22,07 
56,73 
21,39 
11,50 
0,65 
36,31 


44.23.  13,18 
43  .  43  .  56,83 
43  .  36  .  44,27 

29.  13.37,46 

30  .  45  .  46,56 
37.45.  49,15 

28.16.  12,48 

37.   0.   6,26 


15,42 
15,41 
15,28 

15,06 

14,84 
14,80 

14,59 

14,46 
14,14 

14,10 

14,00 
13,96 

13,65 
13,59 


13,53 

13,42 
13,41 
13,38 
13,16 

13,16 

13,05 
12,88 
12,79 
12,73 
12,40 
12,40 
12,29 
12,17 
12,17 
11,87 
11,84 

11,83 
11,55 
11,54 

11,25 

11,13 
10,93 

10,45 

10,16 


Notes. 


N".  74.     Observed    with   Transit, 
18G«,  Jan.  (i. 


N"'.  'M,  SI.')  close  double,  the  pre- 
ceding star  was  red.  Noted  "  Red- 
dish "  in  iUarlcree  Cat.  Vol.  i.  p,  70. 


112 


Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1866, 


da 


108 
109 
110 

111 

112 


113 
114 


115 
116 

117 
118 


119 

120 
121 


122 

123 
124 
125 

126 

127 

128 
129 

130 
131 

132 

133 
134 


Name  of  Star. 


H.  C.  7506 
H.  C.  7461 
H.  C.  7837 


H.  C.  8005 


H.  C.  8177 

H.  C.  8248 
H.  C.  8327 

H.  C.  8353 
H.  C.  8252 
II.  C.  8394 
H.  C.  8615 

H.  C.  8672 

H.  C.  8787 
H.  C.  8811 


4  Camelopardi  . . 
4  Camelopardi  R. 


H.  C.  8956 


H.  C.  8964 


H.  C.  9113 


H.C.  9242 

H.  C.  9471  

H.  C.  9583 

H.  C.96II   

Capella 

Capella  R 

H.  C.  9828  

II.  C.  9884 

/3Tauri 

H.  C.  10398 , 


Day  of 
Observation. 


Feb. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 

Dec. 
Jan. 
Feb. 

Dec. 
Feb. 


Feb. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 

Jan. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 

Feb. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 

Jan. 

Feb. 
Jan. 

Feb. 
Feb. 


Dec. 

Jan. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 
Feb. 

Den. 
Feb. 

Dec. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 

Dec. 
Feb. 


o 


10 

7 

2 
18 
31 

2 

8 
29 
31 

1 
10 

19 

1 

2 

8 
13 

31 
2 

19 

8 
10 
14 

4 

2 

8 
31 
23 

8 
31 

7 
17 
13 

19 
13 
19 

4 
31 
10 

4 
31 
10 

7 
12 
17 
23 
19 

4 

29 

4 
28 
29 
12 
17 
19 
12 
17 
19 
23 
23 

7 
12 
28 
17 
23 
19 

2  i 

7 

8 


7.8 


7  A 


8^ 


8| 
81 


7^ 


81 


'  5 
7^ 
8  1 

7 
7 
8 


81 


7  1 
'  2 


7^ 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  9,95 
+  7,00 
+  11,23 
+  10,07 
+  3,27 
3,33 
3,46 
8,51 
7,10 
7,19 
7,73 
7,64 
2,79 
2,83 
3,02 
3,21 
4.17 
4,30 
5,60 
.  2,75 
+  10,90 
+   4,76 

-  0,47 
2,13 
2,38 
3,74 
4,54 
5,14 
3,36 
3,85 
4,24 
5,24 
3,46 
5,24 
3,46 
0,71 
5,06 
6,00 
0,69 
5,05 
5,99 
3,06 
3,35 
3,55 
3,67 

+    1,53 

-  0,64 
+    3,08 

-  0,16 
+  7,55 
+  2,64 
+  2,75 
+    3,03 

-  0,77 
+  5,37 
+   5,76 

-  0,66 
0,81 
0,81 
3,41 
3,92 
4,85 
8,29 
8,87 
4,59 
1,54 
1,09 
1,01 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.l,  1866, 
as  observed. 


16,76 
17,20 
48,01 
46,80 
28,64 
28,35 
29,08 
27,59 
13,05 
12,89 
13,25 
11,85 
37,76 
41,15 
39,50 

38,19 
29,52 
29,90 
29,52 
42,68 
58,30 
6,62 
27,12 
26,75 
27,61 
2,79 
3,86 
29,81 
28,43 
28,38 
29,35 
6,97 
4,04 
1,41 
3,80 
32,48 
31,33 
30,94 
53,30 
52,47 
52,79 
17,29 
18,53 
17,20 
17,29 
16,45 
16,36 
17,07 
39,34 
39,65 
40,12 
24,70 
23,08 
22,40 
23,94 
21,81 
22,01 
28.90 
30,93 
9,72 
11,77 
8,68 
15,85 
15,,50 
30,33 
18,92 
14,54 
18,02 


Approximate 

11.  A. 
Jan.  1,1866. 


h,    m.  5. 


3 . 59  .  24 
4.  0.49 

4.  6.31 

4.  12.  15 

4.  16.  9 
4. 17.39 
4.20.18 

4 . 20  .  46 

4 .  23  .  22 
4 . 23  .  39 

4.  28.20 

4  .  29  .  27 
4  .  34  .  43 

4.35.21 
4.36.51 

4 .  41 .  20 
4.41.35 

4  .  45  .  44 

4 . 50  .  29 
4.58.25 

5.  0.20 

5.  2.  3 
5.  6.48 

5. 10.28 

5.  16.49 
5 . 17  .  49 

5  .  26  .  30 


V  at 

2:  = 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


0        /        // 


21  .  51  .  16,98 
12.  15.47,40 

44.  12.28,42 


27. 


Annual 
Variation. 


Notes. 


44.    4. 

43 .  26  . 
37  .  59  . 

44.  8. 
10.36. 
22.    0, 


39,47 

38,19 

29,65 

42,68 

58,30 

6,()2 


44.    2.27,16 


37  .  27  . 
33.    3. 

37  .  28  . 

33  .  29 . 
33  .  29 . 


3,33 
2.9,81 

28,72 

5,50 
2,61 


28.46.31,58 


28  .  44  .  52,85 


38.    7-17,35 


33.    4.16,72         5,99 


22  .  29  .  39,70 


37  •  24  .  23,39 


22,59 


44  .    8  .  28,90 
44  .    8  .  30,93 

30.51  .  10,06 


11  .44.  15,68 
61.30.30,33 

44.25.  17,16 


10,07 
9,96 

9,53 


28.17.12,76        9,09 


8,78 

8,66 

8,45 

8,41 
8,21 
8,19 

7,81 

7,72 
7,29 

7,24 
7,12 


6,75 


6,73 


6,39 


5,32 

5,16 

5,02 
4,61. 

4,30 

3,75 
3,47 

2,92 
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Name  of  Star. 


135 

136 
137 

138 

139 
140 
141 

142 

143 
144 
145 


146 
147 

148 
149 
150 

151 
152 

153 

154 

155 

156 


157 
158 
159 


160 
16I 

162 


163 
164 


H.  C.  10442 

e  Orionis 

e  Orionis  R 

H.  C.  10484 

H.  C.  10722 

Arg.  20°,  1070.... 

Arg.  24°,  950 

Arg.  20°,  1083.... 
H.  C.  10819 

H.  C.  10944 

31  Camelopardi . . . 
31  Camelopardi  R. 
/3  Aurigae 

/3  Aurigae  R 

H.  C.  11206 

1/  Orionis 

V  Orionis  R. 

H.  C.  12381 

H.  C.  12547 

Argelander  7263  . 

H.  C.  13082 

H.  C.  13427 

H.  C.  13633 

H.  C.  13770 

H.  C.  14290 

p  Geminorum  . . . . 


p  Geminorum  R. 


H.  C.  14602 
H.  C.  14671 
H.  C.  14738 

H.  C.  14871 
Procyon  . . . . 
Procyon  R. . 
H.  C.  14999 

H.  C.  15223 
H.  C.  15255 


Day  of 
Observation. 


Jan. 
Feb. 


Feb.  10 

17 

23 
Feb.  12 
Feb.  12 
Feb.  7 

17 
Mar.  2 
Dec.  20 

29 
Feb.  7 

28 
Mar.  2 
Dec.  19 
Dec.  13 
Dec.  19 
Feb.  10 

17 
Feb.  23 
Dec.  29 
Feb.  22 
Feb.  22 
Jan.  31 
Feb.  2 
7 
8 

12 

31 
2 
7 
8 

12 
Dec.  29 
Mar.  2 
Mar.  2 
Feb.  6 
Feb.  6 
Mar.  12 

14 
Mar.  14 
Mar.  12 

14. 
Mar.  8 

12 
Mar.  14 

22 
Mar.  12 

17 
Feb.  21 
Mar.  8 

22 
Feb.  21 
Mar.  8 

22 
Mar.  12 

14 
Mar.  12 

14 
Mar.  14 

17 

22 
Mar.  12 
Mar.  27 
Mar.  27 
Mar.  5 

14 

22 
Feb.  23 
Feb.  23 
Mar.  12 


t  te 

O 


7i 

7 


7-8 


Correction 
to  ftleao 
N.P.U. 


8.9 

7.8 

7^ 
8 
7.8 
8^ 
H 


7.8 


H 

8.9 
8.9 


+  3,52 
+  4,33 
+  4,84 
-15,11 
-15,11 


+  1,17 

+  2,17 

+  2,93 

-  5,19 

-  3,43 
+  2,50 
+  4,69 
+  4,81 

-  7,11 

-  7,22 

-  7,23 

-  1,14 

-  0,58 

-  0,99 

-  5,95 
+  3,22 
+  3,22 

-  3,31 

-  3,10 

-  2,59 

-  2,49 

-  2,14 

-  3,31 

-  3,10 

-  2,59 

-  2,49 

-  2,14 

-  6,48 
-11,51 
-11,51 

1,19 
0,81 
6,14 
6,34 
4,32 

-  1,79 

-  1,65 

-  0,70 

-  0,31 

-  2,14 

-  1,62 

-  2,63 

-  2,17 

-  9,35 

-  8,26 

-  7,45 

-  9,35 

-  8,26 

-  7,45 

-  1,98 

-  1,76 

-  2,05 

-  1,51 

-  3,19 

-  2,89 

-  2,46 

-  2,73 
-16,73 
- 16,73 

-  2,26 

-  0,96 

-  0,05 

-  9,89 

-  9,89 

-  8,46 


Seconds  of 
N.l'.D. 

.Ian.  1,  1866, 
as  observed. 


Approximate 

K.A. 
Jan.  1, 1866. 


32,45 

32,39 

32,37 

23,21 

23,21 

40,58 

39,90 

40,73 

40,20 

39,47 

51,70 

49,80 

49,99 

33,27 

0,89 

49,49 

5,37 

7,93 

13,54 

14,72 

48,48 

47,27 

10,46 

10,66 

10,18 

9,33 

11,34 

11,88 

10,45 

11,58 

10,26 

9,28 

3,75 

.5,53 

5,91 

55,24 

12,52 

52,73 

53,23 

46,84 

23,20 

22,40 

52,27 

49,86 

12,22 

11,12 

7,32 

7,08 

5,26 

5,83 

5,89 

5,81 

6,52 

7,03 

23,71 

19,79 

5,56 

5,09 

57,24 

57,19 
56,16 
33,45 
2,44 
3,68 
2.3,14 
24,13 

22,99 
15,51 
38,15 
3.%36 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


Annual 
Variation. 


5.29.  2 
5  .  29 . 25 

5  .  29 . 26 

5  .  36 . 26 

S.SG.IS 
5 . 37  .  46 
5 . 33  .  44 

5 . 37  .  49 

5.41.  8 
5 . 42  .  58 

5  .  49  .  42 


5.51.57 
5 . 59  .  55 

6 . 27  .  48 
6 . 32  .  22 

6.42.    9 

6 . 44  .  45 

6.51.22 

6.57 .36 

7.1.2 

7.  15.45 

7  .  20 . 29 


7.25.    2 
7.26.51 

7 . 28  .  23 

7.32.    2 
7.32.17 

7 . 37  .  48 

7.43.  2 

7.44.  1 


26  .  46  .  32,40 

91  .  17  .  23,21 
91.  17.23,21 


34.58.40,18 


27.  14.50,50 

69.21.33,27 
65.50.  0,89 
69.21.49,49 

43.    4.    6,65 

45.    5.14,13 

30.  8.48,48 
30.    8.47,27 


45  .    4  .  10,39 


45  .    4  .  10,69 


22.21 . 
75.13. 
75.  13. 
12.25. 
12  .  38  . 

12  .  35  . 

21.    4. 

41 .25. 

35  .  39 . 

41 . 52. 
41.    3. 


3,75 

5,53 

5,91 

55,24 

12,52 

52,98 

46,84 

22,80 

51,07 

11,67 

7,20 


57.57.    5,66 


57.57.    6,45 


37.30 
37.30 


21,75 
5,33 

41  .56.56,86 


39.  7. 
84.26. 
84.26. 


33,45 
2,44 
3,68 


32  .  48  .  23,42 


56 .  58  . 
56 .  57  . 


15,51 
36,76 


-    2,70 
2,65 

2,67 

2,06 

2,03 
1,94 

2,29 

1,94 

1,65 
1,49 

0,90 


Notes. 


0,70 
0,01 

2,43 
2,82 

3,67 

3,89 

4,46 

4,99 

5,28 

6,51 

6,90 


7,27 
7,42 

7,54 

7,84 
8,89 

8,30 

8,72 
+    8,79 


N°.  141.    Red,  but  not  very  red,  as 
noted  in  Markree  Zone  observations. 
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Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1866, 


O  J3 

■<3  a 


165 

166 

167 

168 

169 

170 
171 

172 
173 

174 


175 
176 


177 
178 


179 
180 


181 


182 


183 


184 


185 

186 

187 
188 


189 


Name  of  Star. 


Gr.  1374 

H.  C.  15616 

H.  C.  15812 

H.  C.  16201  

H.  C.  16427 

H.  C.  16396 

H.  C.  16435 

T)  Cancri  

Redhill  1238 

Redhill  1243  . . . . 

Redhill  1258 

£  Hydrae 

e  Hydrse  R 

H.  C.  17350 

1  Ursae  Majoris  . . 

I  Ursffi  Majoris  R. 

Arffelander  956 1 . 
cr"  UrstB  Majoris . 


Day  of 
Observation. 


<t'  Ursa?  Majoris  R. 


H.  C.  18122 


H.  C. 18115 


83  Cancri , 


83  Cancri  R. 
H.  C.  18554 


H.  C.  18722 


t  Leonis 

Gr.  1586 

V  Ursse  Majoris  .. 


V  Ursae  Majoris  R. 


Regulus 


Feb. 
Mar. 
Mar. 


Mar. 

Mar. 

Apr. 

Mar. 
Mar. 

Mar. 
Mar. 

Mar. 


Bfar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 

Apr. 

Mar. 
]\Iar. 


Apr. 

Mar. 
Apr. 

Mar. 


Apr. 
Mar. 


Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 

Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 


22 
27 
5 
6 
22 
27 
19 
22 

19 

27 

2 

6 

6 

19 

27 

6 

17 

19 

27 

17 

19 

27 

19 

14 

6 

6 

17 

2 

5 

2 

5 

12 

12 

14 

6 
13 
19 

6 
13 
12 
14 
19 

6 
12 
14 

19 
6 

17 
2 

17 
2 

14 

19 
6 
19 
18 
14 
13 
27 
18 
27 
18 
27 
13 
14 
18 
23 


Is 

o 


H 

7 
6.7 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


-  1,03 
+   4,66 

-  5,34 

-  5,19 

-  3,20 

-  2,71 

-  4,34 

-  4,02 

-  1,64 

-  0,59 

-  2,22 

-  1,86 

-  3,16 

-  3,76 

-  2,75 
-13,24 

2,58 
2,99 
4,38 
2,54 
2,94 
4,35 
2,70 
-16,63 
-16,33 
-16,33 

-  3,72 

-  3,52 

-  3,19 

-  3,52 

-  3,19 

-  2,63 

-  2,60 

-  2,15 

-  1,06 
+  2,09 
+   2,94 

-  1,06 
+  2,09 
+    2,94 

-  6,13 

-  5,74 

-  4,80 

-  1,91 

-  6,13 

-  5,74 

-  4,80 

-  1,91 
-U,06 
-13,10 
-14,06 
-13,10 

-  7,88 

-  7,01 

-  4,21 

-  0,95 

-  2,49 
-10,33 
+   3,14 

-  3,00 
+  0,77 

-  3,00 
+  0,77 
-14,92 
-13,95 
-13,89 
-13,65 
-13,33 


Seconds  of 

xV.P.D. 
Jan. 1,1866, 
as  observed. 


47,53 
46,46 
44,79 
43,50 
43,89 
43,50 
40,96 
39,56 
33,79 
33,14 
57,86 
57,45 
12,30 
28,53 
28,98 
20,00 
59,03 
59,35 
5.9,17 
17,60 
16,22 
16,02 
56,94 
28,49 
28,03 
30,81 
54,36 
2,96 
2,99 
2,84 
2,93 
24,33 
29,41 
29,03 
29,49 
29,09 
30,16 
26,76 
26,42 
26,95 
17,95 
18,98 
18,96 
20,06 
30,79 
31,81 
30,40 
31,80 
41,26 
41,14 
42,65 
40,17 
2,00 
1,54 
2,16 
18,45 
18,77 
35,68 
8,84 
56,18 
59,03 
56,42 
56,44 
43,88 
43,73 
43,22 
44,78 
43,79 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1, 1866. 


7.44.   6 

7  .  54 .  32 

7 .  59  .  49 

8.11.39 

8.17.15 
8. 17.26 
8 . 17  .  33 

8  .  24 .  57 

8  .  28 . 20 

8  .  29  .  40 

8  .  35 . 16 
8.39.41 

8.43.  4 
8.50.    2 

8  .  57 . 35 
8 . 58  .  33 


9.    5.19 


9.    5.27 


9 .  1 1  ■  30 


9.19.  1 

9.25.31 

9.38. 14 
9  .  46  .  20 

9.41.27 
9.41  .27 

10.     1.14 


12 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1, 1866. 


15  .  43  .  47,00 

41  .  40  .  43,92 

43  .  50  .  40,26 

32  .  44  .  33,47 

39.59.  57,66 
28  .  37  .  12,30 
39  .  38  .  28,75 
69.    6.20,00 

9.  1.59,19 

9.3.  16,61 

8  .  45  .  56,94 

83.  5.28,26 

83.  5.30,81 
34  .  32  .  54,36 

41  .  26  .  2,98 

41  .  26  .  2,89 
22  .  18  .  24,33 

22  19.29,43 

22.  19.26,71 
36  .  44  .  18,99 

36.44.31,20 

71  .43.41,20 
71  .  43.41,41 

43.40.  1,90 

42.30.  18,6l 

65  .  36  .  35,68 
16.29.  8,84 

30.  19.57,61 
30.  19-  56,43 

77  .  22  .  43,78 


Annual 
Variation. 


+    8,80 

9,61 

10,01 

10,90 

11,30 
11,32 
11,33 
11,91 

12,09 

12,18 

12,57 
12,91 

13,09 
13,83 

14,03 
14,09 


14,51 


14,51 


15,04 


15,31 

15,67 

16,36 
16,74 

16,50 


+  17,41 


Notes. 


N".  181.    Large  propermotion. 


N".  182.     Large  proper  motion. 
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si 


190 


Name  of  Star. 


Regulus  R. 


H.  C.  19954 


191  I  37  Ursae  Majoris... 

i  37  Ursae  Majoris  R. 

192  I  42  Leonis  Min 

42  Leonis  Min.  R... 

193  ft)  Ursae  Majoris 


194 


195 
196 


ft)  Ursae  Majoris  R. . 
a  Ursae  Majoris 


a  Ursae  Majoris  R. 


H.  C.  21340 
H.  C.  21379 


197  1  H.  C.  21355 


198 
199 

200 
201 


202 


203 


204 

205 
206 

207 
208 

209 

210 

211 


212 


H.  C.  21391 
S  Leonis  . . .. 
S  Leonis  R.  . 
S  Crater!  s  . . . 
A  Draconis . . 


\  Draconis  R 

V  Leonis 

1/  Leonis  R 

/3  Leonis 

fi  Leonis  R 

H.  C.  22738 

H.  C.  22845  

H.  C.  22904 

8  Ursae  Majoris  . . 
ri  Virginis 

8'  Corvi   

2'  Corvi  

K  Draconis 

K  Draconis  R.  . . . 

K  Draconis  SP.  .. 
K  Draconis  SP.  R. 
H.  C.  23G40 


Day  of 

Observation. 


Mar.  27 

Apr.  13 

14 

18 

Apr.  6 

11 

13 

Apr.  11 

Apr.  11 

Apr.  6 

Apr.  6 

Apr.  20 

May  2 

Apr.  20 

May  2 

Apr.  5 

11 

Apr.  5 

11 

Apr.  18 

Apr.  II 

17 

Apr.  18 

Apr.  20 

jMay  3 

May  3 

Apr.  14 

Apr.  14 

17 

18 

23 

Apr.  24 

25 

26 

Apr.  17 

18 

24 

26 

Apr.  25 

May  3 

May  3 

Apr.  17 

23 

25 

Apr.  17 

23 

Apr.  23 

May  2 

May  2 

Apr.  20 

May  7 

May  4 

Apr.  23 

25 

Apr.  25 

May  2 

Apr.  25 

May  2 

4 

Apr.  26 

May  19 

Apr.  26 

May  19 

Dec.  8 

Dec.  8 

Apr.  23 

25 

May  2 

4 


t  M 

o 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


8.9 


H 


7 

7i 


-14,92 
-13,95 
-13,89 
-13,65 
+  0,89 
+  1,94 
+    2,34 

-  1,78 

-  1,78 
-13,50 
-13,50 

-  4,03 

-  2,20 

-  4,03 

-  2,20 

-  2,95 

-  1,51 

-  2,95 

-  1,51 
+  1,90 
+  0,17 
+  1,61 
+  1,88 
+   2,32 

-  8,92 

-  8,92 

-  18,33 

0,00 
0,73 
0,97 
2,14 
2,36 
2,58 
2,79 
0,73 
0,97 
2,36 
2,79 
-14,87 
-14,59 
-14,59 
-11,58 
-10,98 
-10,78 
-11,58 
- 10,98 

-  3,09 

-  1,15 
+   2,65 

-  0,34 
+  3,76 
+  1,31 
-13,30 
- 13,21 
-15,43 
-15,70 
-15,43 
-15,70 
-15,75 
+  1,42 
+  6,68 
+  1,42 
+   6,68 

-  34,64 

-  34,64 

-  4,01 

-  3,54 

-  1,93 

-  1,48 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


44,46 
44,17 
43,56 
43,27 
23,94 
22,77 
24,44 
41,31 
41,56 
41,01 
42,02 
48,83 
46,01 
51,46 
50,36 
33,36 
33,76 
29,19 
32,17 
48,10 
13,37 
14,60 
33,68 
50,12 
31,28 
34,26 
10,53 
45,93 
45,34 
46,91 
46,57 
47,44 
46,19 
47,12 
41,65 
43,44 
43,10 
43,56 
1,50 
1,96 
59,99 
43,68 
44,81 
43,42 
47,85 
43,15 

41,79 
42,51 
26,11 
10,50 
7,76 
20,63 
17.04 
17,56 
26,60 
27,28 
6,04 
5,87 
6,66 
21,76 
21,61 
18,90 
19,89 
21,44 
21,89 
37,69 
37,95 
36,97 
37,97 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1866. 


10.  11.55 
10.26.31 
10.38.24 

10.46. 15 
10.46. 15 
10.55.26 

10  .  55  .  26 

11.  2.  8 
11.    4.51 

11  .  4.53 
11.  5.  18 
11.    6.59 

11.12.39 
11.23.25 


11.30. 


11 .42. 13 


12.  0.  7 
12.  3.54 
12.  6.  8 
12.  8.47 
12.13.    3 

12.22.55 
12  .  22  .  56 
12.27.45 


12  .  32 . 1 1 


gO 

2;  o 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


77  .  23  .  43,87 


17.  9-23,72 

32.  13.41,31 
32.  13.41,56 
58.36.41,01 
58.36.42,02 

46 


46. 


5  .  47,42 
5 .  50,91 


27  .  31  .  33,56 


27.31 
17.40 
17.46 


17. 
17. 


30,68 
48,10 

13,99 
33,68 


39 

29 
68.44 

68  .  44  .  34,26 
104.    3.10,53 


50,12 
,31,28 


19  •  55  .  46,50 


4      19  .  55  .  42,94 


90.  5.  1,73 
90.    4.59,99 

74  .  40  .  43,97 

74 .  40  .  45,50 

41  .22.42,15 
23.35.26,11 
23.23.  9,13 
32.  13.20,63 
89.55.  17,30 

105  .  46  .  26,94 
105.46.    6,19 

19.28.21,68 

19.28.19,40 

19.28.21,44 
19.28.21,89 

44  .    2  .  37,65 


Annual 
Variation. 


+  17,86 
18,41 
18,80 

19,02 


19,26 

19,42 

19,48 

19,48 
19,48 
19,67 

19,45 


19,80 


19,86 
20,10 


20,05 
20,05 
20,05 
20,04 
20,06 

19,95 
19,95 
19,91 


+  19,86 


Notes. 
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1^ 


Name  of  Star. 


u' 


213 

214 
215 
216 

217 


218 
219 


220 
221 


222 
223 
224 

225 

226 


227 
228 

229 


230 

231 
232 

233 
234 


235 
236 
237 


238 
239 

240 


H.  C.  23876 

H.C.  24063 

€  Virginis 

H.C.  24562 

H.  C.  24797  

H.  C.  24935 

H.C.  24966 

H.  C.  25124 

(J  Ursae  Majoris . . . 

rj  Ursas  Majoris  R, 
H.  C.  25526 

Radcliffe  3117 

Radcliffe  3126.... 

a  Draconis 

a  Draconis  R 

Arcturus , 


Day  of 
Observation, 


>  to 

o 


Arcturus  R 

Arg.  +  80",  437  •  • .  • 

7  Bootis 

7  Bootis  R 

H.  C.  26891 

e  Bootis   

e  Bootis  R 

a'  Librae 

H.C.  27111 

/3  UrssB  Minoris  . . . 
H.  C.  27332 

H.  C.  27357 

■\|/-  Bootis 

/3  Librae 

ftUhrse  R 

7  Ursa;  Minoris  . . . 

f3  Coronse 

/8  Coronse  R 

H.  C. 28358  


Apr, 
May 
May 
May 
May 

May 


23 
4 
4 
3 
3 
4 
3 


May 
May 


2 
4 

25 
3 
4 

22 
May  22 
May  25 
Aug.  31 
May  25 
May     3 

22 
May     3 

22 
May     3 

19 

22 
May  29 
Aug.  .31 
May  29 
May   19 

22 
Sept  10 
Nov.  19 

26 

29 
May  22 
Nov.  26 

29 

May   19  . 

June    6 

6 

May  22 


29 
6 

2 

2 

4 

1 

6 

4 

2 

6 

7 

1 

4 

1 

2 

7 

4 

1 

2 

7 

July     4 

May   18 

May   18 

May   19 

21 

29 

June     1 

6 


June 
June 
June 
July 
June 

July 
June 


June 
July 
June 


July 
June 


81 


6.7 

7 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


7.8 


7i 


7.8 


6.7 
6.7 


2,70 
0,08 
1,23 
8,84 
1,33 
1,61 
1,58 
1,33 
3,51 
1,83 
3,00 
0,99 
1,27 
5,91 
2,60 
4,03 
6,91 
4,03 
0,49 
5,72 
2,47 
7,74 
2,32 
6,88 
7,65 
7,55 
9,24 
7,55 
3,49 
2,99 
3,15 

-10,29 
-12,18 
-12,99 

-  2,99 
-12,18 
-12,99 

6,36 
4,96 
4,96 
3,58 
5,48 
7,51 
2,13 
2,13 
5,21 
6,97 
8,26 
+  15,56 
+  6,71 
+  7,75 
+  8,00 
+  6,48 
+    8,23 

-  3,06 

-  3,00 

-  2,70 

-  1,28 

-  3,06 

-  3,00 

-  2,70 
+  16,00 

-  0,19 

-  0,19 
+  2,68 
+  3,30 
+  5,74 
+  6,64 
+    8,09 


21,22 

20,29 

39,06 

11,33 

26,30 

26,08 

35,65 

,  34,61 

.36,11 

57,94 

56,10 

39,90 

41,90 

41,75 

45,73 

38,50 

58,81 

58,19 

5,26 

4,49 

35,39 

33,53 

12,31 

11,69 

10,68 

59,59 

57,46 

56,81 

4,68 

5,43 

6,57 

4,71 

5,99 

6,65 

5,43 

6,33 

8,52 

58,62 

11,92 

14,14 

59,61 

59,22 

60,71 

30,93 

33,03 

55,78 

44,62 

44,36 

48,67 

3,58 

3,35 

3,95 

1,99 

39,45 

9,31 

.9,62 

9,65 

7,64 

10,24 

10,47 

3,87 

22,07 

48,12 

47,70 

61,11 

58,66 

57,75 

58,72 

58,18 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1866. 


12.41. 15 

12.48.20 
12.55.30 

13.    6.18 


13. 15.21 
13.21 .40 

13.22. 11 

13.28. 11 
13.42. 15 

13.44.32 
13.50.47 

13.55.23 

14.    0.46 

14.    9.33 


14.22.46 
14.26.41 


14.39.    1 

14.39.    8 

14.43.28 
14.45.21 
14.51.    8 

14.52.52 

14.53.46 
14  .  58  .  42 

15.    9.48 


1 5  .  20  .  58 
15.22.22 


15.25.47 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1866. 


36.24 

42.29 
78.19 

26.    8 


20,76 

39,06 
11,33 

26,19 
42  .  1  .  35,46 
44  .  35  .  57,02 
26.  17.41,18 


43  .  42  . 
40.  0. 
40.  0, 
26  .  29  . 


45,73 

58,66 

58,19 

4,87 


Annual 
Variation. 


Notes. 


10  .  20  .  34,46 
10.22.  11,56 


24 .  58  . 
24 .  58  . 


58,53 
56,81 


70.    7.    5,67 


70.    7.    6,76 

9  .  48  .  58,62 
51.  6.11,92 
51.    6.14,14 

37  .  30  .  59,85 

62  .  21  .  30,93 

62.21  .  33,03 

105  .  28  .  55,78 

32  .  32  .  44,49 

15.17.48,67 


36. 


3,63 


35.49-    1,99 
62  .  31  .  39,45 

98  .  53  .    9,06 


98.53.    8,19 

17  .  41  .  22,07 
60.25.48,12 
60  .  25  .  47,70 


32  .    5  .  58,76 


+  19,73 

19,61 

19,47 

19,22 


18,98 
18,79 

18,78 

18,59 
18,11 

18,00 
17,76 

17,57 


18,91 


16,29 
16,08 


15,42 

15,41 

15,22 
15,06 
14,76 

14,61 

14,56 
14,26 

13,58 


12,83 
12,73 


+  12,50 


N".  227.    This  star   was  used   in 
comparison  with  Comet  II.  18fi3. 


N".  237.  The  reflection  observa- 
tion on  June  7  was  considered  bad  by 
observer. 


AND    CONCLUDED    MeAN   NouTH   PoEAU    DISTANCES   WITH    THE    ANNUAL    VaUIATIONS. 
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Name  of  Star. 


■5  3 


241 

242 
243 


244 
245 


246 
247 
248 


249 

250 
251 
252 

253 


254 

255 

256 

257 
258 

259 

260 
261 

262 


6  LibrEe  

Var.  Cor.  Bor. 


Day  of 
Observation. 


H.  C.  28358 

a  Coronte  . . 

a  Coronse  R. 
II.  C.  28559 

H.  C.  28602 


H.  C.  29369  . 
d  Draconis  . . . 
H.  C.  29430  . 

H.  C.  29542  . 

B.A.C.  5461  , 
H.  C.  29917  . 
H.  C.  29873  . 

t]  Draconis  . . . 


ti  Draconis  R. 

H.  C.  30237  . 

H.  C.  30253  . . 

^  Herculis  . . .  . 
f  Herculis  R.  . 
B.A.C.  5643  . . 
H.  C.  30699  . . 

H.  C.  30806  . . 

H.  C.  30895  . . 
K  Ophiuchi  . .. 
K  Opliiiichi  R. 
H.  C.  .30931  .. 


June 

June 
July 
June 
May 
June 
May 


June 

June 
May 


June 


June 
May 
June 


7 
19 
25 

4 
25 
28 

1 
18 

19 
21 
29 
6 
7 
8 
25 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
28 

29 

2 

6 

7 

8 

19 

22 

23 

25 

28 

7 

29 

6 

7 


.Tune 
June 
June 

July 


June  25 
26 
25 
26 

8 
25 

7 

9 
II 
14 
17 
21 

7 
14 
17 
25 
26 
25 
26 

7 

7 
28 
25 
26 

7 
26 
10 
25 
II 
II 
25 
21 


July 

June 

June 

Jjily 
July 
June 
June 

July 
June 
July 
June 
July 
July 
June 

J»ly 


J<5 

o 


Correction 
to  Wean 
N.P.D. 


4.5 

5 
4.5 

6 

7 
7 

71 

7k 
8 

8i 
9 

9h 
94 


7 

6k 

7i 
7 
7 
9 


8.9 
9 
H 


7i 

H 


7.8 


+    8,38 
+  11,55 


7,84 
9,43 
7,84 
4,59 
5,76 
1,58 
1,89 
2,50 
4,88 
7,19 
7,47 
7,75 
0,71 
0,23 
0,00 
0,24 
0,72 
0,95 
1,17 
1,41 
2,34 
2,57 
3,50 
4,42 
4,65 
4,87 
7,28 
7,88 
8,09 
8,49 
9,08 
8,58 
5,28 
8,27 
8,58 
8,88 
+  12,51 
+  12,77 
+  12,16 
+  13,95 
+  7,36 
+  12,17 
+  16,36 
+  16,84 
+  17,28 
+  17,88 
+  18,48 
+ 19,26 
+  16,36 
+  17,88 
+  18,48 
+  13,39 
+  13,68 
+  13,39 
+  13,68 
+  13,27 
+  13,27 
+  13,58 
+  13,33 
+  13,62 
+ 16,63 
+  12,32 
+  16,01 
+  1.3,18 
+ 10,.'38 
+  10,.38 
+  1.3,14 
+  19,.90 


Seconds  of 

N.I'.D. 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


57,78 
59,13 
54,65 
54,65 
56,83 
50,43 
49,67 
9,86 
9,93 
.9,19 
6,83 
8,52 
8,96 
.9,01 
56,60 
50,25 
50,82 
51,95 
51,94 
52,01 
51,50 
51,24 
50,97 
40,13 
51,05 
50,13 
51,21 
52,88 
50,06 
48,73 
48,97 
49,82 
52,31 
14,28 
32,67 
37,95 
38,75 
37,40 
53,49 
55,39 
20,85 
19,74 
46,68 
45,39 
53,23 
5.3,21 
51,73 
53,03 
53,40 
51,93 
52,08 
52,43 
51,30 
38,06 
37,96 
14,41 
15,22 
6,83 
8,72 
38,17 
0,62 
0,39 
1,84 
29,87 
30,65 
37,26  ■ 
49,97 
52,47 
0,58 
0,89 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1, 1866. 

3° 

h.    m.      t. 

15.29.     1 

2 

I 

15.32.26 

2 

15.33.58 

7 

15.46.12 

1 

15.53.54 

18 

15.58. 14 

1 

15. 59.24 

1 

15. 59. 38 

3 

16.    4.33 

2 

16.  15.27 

1 

16. 16.32 

1 

16.16.34 

2 

16.22. 12 

6 

3 

16.28.    6 

2 

16.28.23 

2 

16.36. 14 

1 

1 

16.42.45 

1 

16.42.58 

3 

16.48.21 

0 

16.49.32 

1 

16.51 .20 

1 

1 

16. 52. 41 

2 

Concluded 
]Me:in  N.P.D. 

Jan.  1,  mm. 


Annual 

Variation. 


62  .  49  .  54,65 
62  .  49 .  56,83 
39  .  27  .  50,05 


39  .  28  .    8,80 


106.  19.56,60 


63  .  41  .  50,83 


24  .  43  .  50,06 
31.    4.32,67 

24  .  40  .  38,03 

37.  18.54,44 

40  .  38  .  20,85 
22.26.  19,74 

40 .  37  .  46,04 


28  .  10  .  52,76 

28.  10.51,94 
2      24.55.38,01 


24.51 

58.  9 
58.  9 
32.58 


14,82 

,    6,83 

8,72 

38,17 


21.40.    0,95 


2      41  .  31 

22.  10 
80 .  24 
80.24 


30,26 

37,26 
49,97 
52,47 


21.52.    0,74 


+  12,35 
12,04 

11,93 
11,05 


10,49 


10,16 
10,07 

10,05 

9,68 

8,83 
8,75 

8,75 


8,22 


7,83 

7,80 
6,72 

6,63 

6,61 

6,17 

6,07 
5,90 

.5,81 


Notes. 
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6^ 


263 
264 

266 


267 
268 
269 


270 

271 


272 
273 


274 
275 

276 

277 

278 
279 
280 

281 

282 
283 
284 
285 
286 

287 
2S8 


289 

290 
291 
292 


293 
294 
295 


Name  of  Star. 


S  UrssB  Min.  R. 


S  Ursa:  Min.  SP. 


Day  of 

Observation. 


H.C.  30966 

H.  C.  31132 

£  Ursse  Jlinoris  .. . 
H.  C.  31460 

ArjT.  !«■,  993  . .  . . 

H.  C.  316.55 

H.  C.  31928 

ft  Draconis 

H.  C.  32409 

H.  C.  .S2590 

H.  C.  32512  

H.C.  32630 

H.C.  32586 

H.  C.  32541 

H.  C.  32635 

Arg.  60M779  ... 

H.C.  32663 

H.  C.  32676 

H.  C.  32814 

H.  C.  32953 

H.C.  32926 

H.  C.  33024 

H.  C.  33046 

H.  C.  3331 1  

H.  C.  33225 

H.C.  33248 

H.  C.  33598 

Arg.  78",  622 

H.  C.  .S3582 

H.C.  33698 

H.  C.  33711 

H.  0.34036 

S  Ursse  Min , 


June 

July 
June 


July 
June 


July 
June 
July 


July 
July 


July 
July 


July 
July 

July 
July 

July 
July 
July 

July 
July 
July 
July 
July 
July 

July 

July 

Aug. 
July 

July 
July 
July 

Aug. 
July 

Sept. 
July 


July 

Sept. 
July 

Sept. 
Feb. 


25 
28 
10 
19 
23 
26 
11 
12 
23 
25 
26 
12 
25 
10 
11 
12 
14 
10 
11 
17 
10 
14 
20 
21 
12 
10 
11 
18 
10 
11 
14 
14 
13 
17 

7 
18 
11 
17 
12 
10 
18 
11 
12 
17 

3 
19 
SO 
18 
10 
11 
17 

3 
10 
14 

5 
12 
18 
30 

7 

9 
10 

7 

9 
10 

2 

8 
17 
21 
22 


o 


8^ 


8 
8.9 


8.9 

8 
9 


rorrection      S^comls  of 

to  Mean      ,  '^i  ■''•„ 

N.l'.D.      Jfan- 1. '866, 

as  observed. 


Approximate 
R.A. 

Jan.  l,18eG. 


8.9 


H 


84 


H 


+  1.3,14 
+  14,03 
+  17,32 
+  10,13 
+  11,30 
+  12,18 
+  17,60 
+  17,81 
+  11,75 
+  12,  .98 
+  12,69 
+  17,67 
+  12,68 
+  17,04 
+  17.32 
+ 17,59 
+  17,38 
+  16,78 
+  17,07 
+  18,70 
+  16,65 
+  17,51 
+  19,15 
+  19,41 
+  17,21 
+  16,63 
+  I6..92 
+  18,59 
+  16,59 
+ 16,89 
+  17,62 
+  17,61 
+  17,01 
+  18,45 
+  15,35 
+  18,73 
+  16,73 
+  18,43 
+  16,90 
+  16,13 
+  18,48 
+  16,42 
+ 16,72 
+  1 8,22 
+  22,73 
+  18,29 
+  21,52 
+  18,28 
+  15.93 
+  16,20 
+  18,06 
+  22,77 
+  15,85 
+  17,10 
+  28,64 
+  16,16 
+  17,99 
+  21,36 
+  14,27 
+ 14,87 
+  28,27 
+ 14,27 
+  14,87 
+  28,27 

-  3,08 

-  4,58 

-  6,63 

-  7,43 

-  7,63 


43,.S4 
4.$,78 
42.57 
30,22 
29,70 
30,97 
48,98 
49,79 
30,79 
30,,S3 
30.31 
32,52 
14,86 
13,43 
14,26 
14,84 
52,10 
6,29 
9,84 
4,89 
54,24 
14,26 
15,25 

13,19 
7,83 
15,13 
14,86 
39,84 
29,07 
27,93 
49,86 
17,68 
18,34 
17,07 
5,08 
17,42 
41,23 
5,90 
23,99 
10,33 
13,67 
33,62 
19,85 
17,93 
17,75 
.55,93 
53,32 
57,33 
46,75 
34,75 
35,70 
35,87 
24,96 
25.92 
26,20 
12,42 
13,57 
15,50 
44.69 
40,21 
43,33 
40,58 
40,98 
42,02 
44,26 
44,17 
43,07 
42,96 
46,37 


v   a: 


Co*iclu{le«l 
Mean  N.l'.D. 
Jan.  1,  18W>. 


16.52.42 


16.58.50 
16.59.49 

17.    9.44 

17.  12.34 
17. 13.24 

17.20.31 

17-27.24 

17. 32.    7 

17.37.25 

17. 59- 30 

17. 39- 41 

17  .  39  .  52 

17-40. 13 

17.41.14 

17  .  42  .  31 
17.42.58 

17.43.    8 

17.47. 14 
17  .  48  .  0 
17  .  48  .  25 
17.50.  15 
17.52.26 

17.55.    5 

17.57.55 

17-58.20 

18.  2.    8 

18.  2.18 
18.    3. 17 

18.    8.    7 


18.  9.26 
18.  13.27 
18.15.34 


Annaal 
Variation. 


Notes. 


22  .    7  -  43,23 


42  .  45  .  30,30 


7  .  44  .  49,39 


20. 

20. 


30, 
.32, 


30,48 

.32,52 
.  14,86 


15.43.14,18 
52,10 
7,01 
54,24 

33.52.14,23 


37 
12 
12 


3S.i 

47. 
48. 


15, 

20, 

34. 

20. 

29. 
29. 


.55 
.44 
,  18 

■47 

.24 
.22 


.    7,83 

.15,00 

,  39,84 

.28,50 

.  49,86 
17,68 


29.38.17,71 


S3. 
15. 

20. 
17. 
26. 

U- 

.30, 


8. 
22  . 
12. 
19. 
54. 

35. 

49. 


5,08 
17,42 
41,23 

5,90 
23,99 

12,00 

33,62 


3      30.28.18,51 


11.18.54,63 

11.16.57,33 
14.21  .461,75 

22  .  36  .  35,4* 


29.37.  25,69 


12.    4.13,83 


3  .  23  .  42,74 


3.23.41,19 


3  .  23  .  44,21 


+    5,80 

5,-29 
5,21 

4,36 

4,12 
4,05 

3,44 

2,8-4 

2,43 

1,97 

1,81 

1,78 

1,76 

1,73 

1,64 

1,,53 
1,49 

1,47 

1,12 

1,05 
1,01 
0,85 
0,66 

0,43 

0,18 

+    0,15 

-  0,19 

0,20 
0,29 

0,71 
0,83 
1,1» 

-  1,37 


No.  278.    Obstrred   with  Tran.sit 
Instriinieut  1886,  July  9. 
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S   3 


Name  of  Star. 


296 
297 
298 

299 

300 
301 


302 


303 
304. 
305 
306 


307 

308 
309 


310 
311 

312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 

319 


320 
321 

322 

323 
324 

325 
326 
327 


328 


Dav  of      1*2? 
ObservauoD.  i    «^ 

I   O 


Correction 
to  Mean 
IV.  IM). 


Seconds  of 
N.I'.D. 


Approximate 


a  Ursffi  Mill.  SP....    Feb. 


S  UrsEB  Mill.  SP.  R..    Feb. 


H.  C.  340.-,0 
H.  C.  34032  . 
H.  C.  34194 


H.  C.  34166 


Argelander  18256. 
Argelander  18247- 


H.  C.  34246 

H.  C. 34314 

H.  C.  34470 

H.  0.34377 

H.  C.  3450"7 

H.  C.  34806 , 

Argelander  18467 
a  Lyrse 

a  Lyrse  R 

Argelander  18476 
H.  C.  34802 

H.  C.  34972 

H.  C.  33017 

H.  C.  34744 

H.  C.  35082  

H. C.  35041  

H.  C.  34913 

H.  C.  35323 

ft  Lyrae 

ft  Lyra;  R 

H.  C.  35357 

Argelander  18782 

*  .  . 

H.  C.  35466 

H.  C.  35531 

II.  C.  35708 

Argelander  18887 
Argelander  1889? 
^  Aquilae 

&Aquil!E  R , 
.  C.  36273 , 


July 
Aug. 
July 
Sept 
July 

July 
July 


July 


July 
July 
July 
July 
Aug. 
Sept 
July 


23 
28 

2 

8 
17 
22 
23 
11 

3 
12 

5 
14 
18 

la 

10 
11 
30 
10 
II 
30 
12 
17 
17 
14 


5 
11 
13 
July   11 

Nov.  21 
26 
Dec. 
Nov. 


19 
21 
26 
U 
14 
5 
20 
18 
17 
31 
20 
13 
14 
5 
12 
18 
30 
10 
12 
18 
30 
10 
17 
13 
20 
13 
20 
Aug.  3 
Sept  14 
15 
July  20 
Aug. 
July 
Sept  10 
July  18 
July  13 
Aug.    3 


July 
July 
Se])t 
July 
July 
July 
Aug. 
July 
July 
July 
Sept 
July 


Sept 
July 


Sept 
July 
July 

July 


4 
18 


7.8 


*7 
8 


8.9 


8 

7i 


9 

M 

M 

8i 


-  7,83 

-  8,68 

-  3,08 

-  4,58 

-  6,63 

-  7,63 

-  7,83 
+  ^5,92 
+  22,69 
+  16,15 
+  29,00 
+  16,85 
+  18,10 
+ 16,05 
+  15,51 
+  15,84 
+  21,52 
+  1.5,51 
+  1.'5,84 
+  21,52 
+  16,04 
+  17,35 
+  17,64 
+  16,33 
+  22,15 
+  28,72 
+  15,14 
+  15,78 
+  15,11 
+  22,95 
+  21,76 
+  15,33 
+  22,95 
+  21,76 
+  15,08 
+  16,21 
+  29,27 
+  17,90 
+  17.19 
+  17,32 
+  28,13 
+  17,97 
+ 16,05 
+  1.5,64 
+  29,19 
+  15,53 
+  17,15 
+  20,19 

+  27,45  ! 

+  15,53  I 

+  17,15  • 
+  20,19 

+  27,45  i 

+  16,65  ' 

+  15,77  i 
+  17,92 

+  15,77  ' 

+17,92 : 

+22,06 
+  30,97 
+  31,13 
+  16,97 
+  21,60 
+  16,56 
+  23,78  I 
+  16,56. 
+  14,49 
+  21,36 
+  21,66 


lo 


.Ian    1,1866,   ,,an.Vl866.     J^ 
as  observcil.  '  <  ° 


Concluderl 
iMean  N.I'.D. 
Jan.  1,  1866. 


I     Annual 
i  \'ariation. 


45,92 
42,74 
46,31 
4.5,86 
46, 1  1 
44,8,T 
43,92 
51,10 
12,53 
5,3,27 
52,96 
57,04 
.57,21 
13,,'53 
32,79 
32,95 
32,64 

8,91 

,9,4  2 

10,33 

47,17 

40,21 

5,34 

2,60 

1,79 

.3,17 

3,40 

2.5,17 

20,45 

21, .32 

20,16 

23,79 

22,14 

17,.<)2 

29,83 

29,40 

23,95 

22,66 

1,40 

41,13 

iJ8,21 

13,93 

42,94 

43,31 

25,f)4 

26,()0 

26,00 

24,39 

27,09 

25,56 

26,;!6 
27,84 
39,58 
4.3,25 
43,-6 
12,52 
1 2,44 
26,34 
1.3,21 
1 4,.-.2 
1,5,01 
33,09 
59,03 
57,79 
58,37 
47,05 
47,52 
47,04 


18. 15. 52 
18.  16.  10 

18.  19-  10 

18. 19- 36 
18.21  .47 

18.21.58 


18.22.    2 

18.22.  7 
18.22. 13 
18. 24. 36 

18.25. 13 

18.31 . 12 
18.32.21 

18.32.24 


18.32.47 

18.33.50 

18.35.40 
18. 35.22 
1 8  .  35  .  46 
18  .  36  .  56 
18.39.  17 
18  .  39  .  24 

1 8  .  43  .  53 


18.45.    8 


1 8  .  45  .  42 

18. 52.26 

18. 52.27 
18.53.45 
18.54.59 

18.57.38 

18.58.  6 

18. 59.  15 
18. 59.  15 

19.    6.11 


Notes. 


3  .  23  .  45,41 


19.  12.51,10    -    1,39 
23.    0.12,53'        1,41 

20.  2.53,11  I        1,68 


23.51  .57,13 
20.    0.13,33 

31  .  16.32,79 
31.15.    9,59 


10.55.  3,29 
10.  55.25,17 

51  .20.20,64 

51  .20.22,97 

10.52.  17,92 

17.    1.29,62 

12.50.23.,95 
10.  28.  22,66 
43  .  53  .  1,40 
10.  18.  41,13 
17.51  .28,21 
40  .  41  .  13,93 

12.26.  43,13 
56  .  47  .  25,73 


56.47.26,71 

1 4  .  50  .  39,58 
44  .  39  .  43,50 

44.  40.  12,48 

38  .  40  .  26,34 

18.23.  13,87 

11  .20.  15,01 
11  .  12.33,09 

76.  19-58,41 

79-  19-58,37 


1,71 
1,90 

1,92 

1,93 


19-59-47,17  1,.93 

10.38.  5,55  1,9* 

25.14.40,21  2,15 

11.  6 .  3,24 


2,20 

2,72 
2,82 

3,12 


2,85 

2,95 

3,11 
3,08 
3,12 
3,22 
3,42 
3,43 

3,82 


3,90 


3,96 
4,55 

4,55 
4,66 

4,77 

4,99 
5,03 

5,06 

5,13 


5  ;  16.49.46,93  -  5,71 


N".  3'2.').    This  observation  agrees 
best  with  Argelander's  place. 
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Mean  North  Poi,au  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1860, 


si 


329 

330 

331 

332 

333 
334 

335 
336 


337 
338 

339 
340 
341 


342 
343 


344 
345 
346' 

347 
348 
349 
350 
351 


352 


353 


Name  of  Star. 


H.  C.  36273  . . . 

w  Aquilae 

H.  C.  36519  . . . 

H.  C.  36851  ... 

3  Aquilse 

S  Aquilse  R.  . . . 
H.  C.  37063  . . . 
H.  C.  36988  . . . 

h  Sagittarii  . , . . 

eCygni   

0  Cygni  R 

H.  C.  37703  . . . 
H.  C.  37818  ... 

H.  C.  S7777  ... 
H.  C.  37827  . . . 
A  UrssB  Minoris 


\  UrssB  Minoris  R. 


\  Ursae  Minoris  SP, 


X  Ursa;  Min.  SP.  R 

32  Cygni  

32  Cygni  R 

K  Cephei 

K  Cephei  R 

H.  C.  39363 

H.  C.  39455 

H.  C.  39396 

• 

H.  C.  39535 

p  Capricorni 

Arg.  52",  2709  . .  . . 

H.  C.  39503 

6  Cephei 

d  Cephei  R 

a  Cygni 


a  Cygni  R. 


Day  of 
Observation. 


Sept.    1 

15 
July  9 
Aug.  31 
July  13 
Aug.  3 
July  17 
Sept.  I 
July  18 
July  18 
Aug.  31 
July  30 
Sept.  24 
July  20 

30 
Sept.  1 
July  9 
Aug.  3 
4 
July     9 

13 
Aug.  3 
4 
July  13 
July  30 
Sept.  27 
July  20 
Sept.  21 
July   17 

18 
Sept.  24 
Oct.  15 
July  18 
Sept.  24 
Oct.  15 
Feb.  23 

28 
Mar.  29 
Feb.  23 

28 
Oct.  6 
Oct.  6 
Sept.  17 

21 

27 
Sept  21 

27 
Sept.  1 
Oct.  6 
Sept  27 
Oct  16 
Oct  6 
Oct  15 
Oct.  17 
Sept  1 
Aug.  29 
Sept  17 
Aug.  29 
Sept  17 
Feb.  12 

14 

23 

Mar.     1 

2 

4 

Oct    15 

Feb.  12 

14 

23 


o 


Correction 
to  Mean 
N.l'.U. 


8.9 
8 
8 
8 


+  28,87 
+  31,30 
+  1.5,08 
+  23,05 
+  14,30 
+  21,22 
+  15,15 
+  28,,59 
+  16,79 
+  16,79 
+  28,34 
+  19,83 
+  33,01 
+  16,31 
+  16,11 
+  14,69 
+  1.8,10 
+  21,22 
+  21,54 
+  13,10 
+  14,49 
+  21,22 
+  21,54 
+  12,70 
+  18,96' 
+  33,75 
+  16,43 
+  16,06 
+  12,23 
+  12,57 
+  31,69 
+  34,48 
+  12,.57 
+  31,69 
+  34,48 

-  0,67 

-  2,05 

-  7,39 

-  0,67 

-  2,05 
+  34,24 
+  34,24 
+  31,42 
+  32,30 
+  33,48 
+  32,30 
+  33,48 
+  27,38 
+  35,11 
+  33,34 
+  3,5,29 
+  85,13 
+  17,60 
+  35,88 
+  28,07 
+  26,86 
+  31,86 
+  26,86 
+  31,86 
+  2,02 
+    1,48 

-  0,86 

-  2,30 

-  2,54 

-  2,94 
+  35,02 
+  2,02 
+    1,48 

-  0,S6 


Seconds  of 

N.P.U. 
Jan.  1,  1866, 
as  observed. 


46,17 
46,88 
37,15 
36,39 
58,90 
59,05 
8,91 
8,94 
56,84 
58,42 
12,57 
47,05 
48,23 
31,17 
28,71 
31,03 
14,10 
12,75 
15,27 
14,77 
21,48 
15,32 
18,28 
38,78 
44,76 
45,26 
3,26 
5,78 
34,26 
33,76  , 
32,84 
32,01 
31,52 
33,08 
33,93 
35,19 
34,91 
35,48 
35,39 
37,25 
44,34 
43,76 
35,67 
36,04 
35,85 
32,75 
36,25 
36,49 
50,68 
28,89 
28,78 
55,66 
10,48 
32,02 
34,91 
19,32 
19,68 
1 8,64 
19,68 
48,56 
49,28 
48,66 
48,16 
48,41 
47,04 
47,86 
48,43 
47,71 
48,89 


Approximate 

li.A. 
Jan.  1,  1866. 


19.11.31 

19. II .48 

19.17.27 
19. 18.44 

19.22.35 
19.23.21 

19.28.33 
19.32.51 


19  .  36  .  24 

19  .  42  .  45 

19.42.51 
19  .  44  .  22 

19. 58.  12 


19-58. 12 
20  .  1 1  .  20 

20. 13.21 


20.16.29 
20.  18.54 

20  .  20  .  27 

20  .  20  .  54 
20.21. 13 
20  . 22  .  2 
20  . 23  .    4 


20  .  27  .  20 


20  .  36  .  52 


eo 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1, 1866. 


78  .  38  .  36,77 
17.58.58,98 

13  .  22  .  ^,93 

87  .  8  .  56,84 
87  .  8  .  58,42 
13  .  38  .  12,57 

24  .  39  .  47,64 
115.  10.30,30 

40.    5.14,04 


40. 


17,46 


11.52.38,78 

23.46.45,01 

40.19.    3,26 
38  .  26 .    5,78 

1.5.  33,22 


5  .  32,84 


-1.5.  35,19 


-1.    5.36,32 

42  .  41  .  44,34 
42  .  41  .  43,76 

12.41.35,85 


12.41  .34,50 

15.    0.36,49 
14.36.50,68 

41.44.28,84 

14.39.55,66 

108.  15.  10,48 

37  .  24  .  32,02 

37  .  38  .  34,91 

27.27.  19,50 
27.27.  19,16 


45.  11.48,57 


Annual 
Variation. 


6,18 
6,18 

6,65 
6,86 

7,07 
7,13 

7,58 
7,90 


8,19 

8,69 

8,70 
8,82 

9,86 


10,87 
11,02 


11,25 
11,42 

11,53 

11,57 
11, .59 
11,65 
11,72 

12,02 


12,68 


Notes. 


N".  336.  The  reflection  observation 
on  July  13  was  unsatisfactory,  the 
star  a  mere  blur. 


AND    CONCLUDED    MeAN    NoilTH    PoLAR    DISTANCES    WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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354. 


355 


556 


357 
358 


35,9 

350 


361 
362 


363 
364 
365 
366 


367 
368 

369 
370 
371 


372 
373 


374 
375 


376 
377 

378 


Name  of  Slar. 


Day  of 

Observation. 


a  Cygni  R. 


H.  C.  40302 


II.  C.  40378 


32  Vulpeculae  . 


32  Vulpeculas  R. 
H.  C.  40:s68  .... 
61'  Cygni   


61'  Cygni  R. 
61^  Cygni  ,. 
CCyg'ii  


C Cygni  R.  . 

H.  C.  41441. 
a  Cephci  . .  .  . 


a  Cepliei  R. 


a  Cepiiei  .SP. 


a  Cephei  SP.  R. 
H.  C.  42236  ..., 
Arg.  48°,  3456  . 
Arp.  48",  3457  . 
1 6  Pegasi 


Ifi  Pegasi  R. 
H.  C.  43223 
H.  C.  43177 


H.  C.  43244 
3  Lacertae . . . 
tj  Aquarii  . . . 


rj  Aquarii  R. 
^  Pegasi  . . . 
I  Pegasi  R.  . 
1  Cephei  ,. .. 


(  Cephei  R. 


IT  Cephei  . . 
TT  Cephei  R. 
7  Piscium. . 


7  Piscium  R. 


H.  C.  45769 
H.  C.  457.93 


H.  C.  45797 


Mar.  1 
2 
4 
Oct.  15 
Aug.  31 
Oct.    16 

17 
Aug.  31 
Oct.    16 

17 
Aug.  29 
Oct  15 
Aug.  29 
Aug.  29 
Aug.  31 
Sept.  19 
Sept.  19 
Aug.  31 
Oct.    15 

17 
Oct.    15 

17 
Aug.  31 
Feb.  12 
Mar.  1 
4 
Feb.  12 
aiar.  1 
4 
Apr.   13 

18 
Apr.  18 
Sept.  14 
Sept.  24 
Sept.  24 
Sept.  19 
Nov.  9 
Nov.  9 
Sept.  27 
Sept.  14 
Nov.  () 
Sept.  27 
Sept.  19 
Sept.  19 

24 
Sept.  24 
Sept.  27 
Sept.  27 
Sept.  24 

27 
Nov.    7 

17 
Sept.  24 
Nov.     7 

17 
Nov.  13 
Nov.  13 
Sept.  27 
Oct    16 

31 
Nov.  21 
Sept  27 
Oct    16 

31 
Nov.  21 
Nov.  13 
Nov.  13 

19 
Nov.  29 


O 


9i 

8 


"  2 
8i 


8 
8 

H 
8 


Correction 
to  JMeau 
N.P.U. 


Seconds  of 

.\.1M). 
Jan.  1,1866, 
as  observed. 


-  2,30 

-  2,54 

-  2,94 
+  35,02 
+  27,13 
+  35,81 
+  36,00 
+  27,02 
+  36,09 
+  36,17 
+  25,98 
+  3 -',10 
+  25,98 
+  25,93 
+  28,69 
+  32,97 
+  3i,97 
+  28,69 
+  32,62 
+  32,76 
+  32,62 
+  32,76 
+  25,82 
+    5,21 

-  0,05 

-  0,77 
+   5,21 

-  0,05 

-  0,77 

-  8,18 

-  8,37 

-  8,37 
+  27,68 
+  31,28 
+  31,28 
+  28,52 
+  32,43 
+  32,43 
+  29,99 
+  27,26 
+  37,93 
+  29,.96 
+  27,70 
+  25,00 
+  25,15 
+  25,15 
+  26,63 
+  26,63 
+  26,40 
+  27,36 
+  37,50 
+  38,83 
+  26,40 
+  37,50 
+  38,83 
+  37,76 
+  37,76 
+  24,97 
+  25,21 
+  24,92 
+  23,97 
+  24,97 
+  2.5,21 
+  24,92 
+  23,97 
+  37,08 
+  37,08 
+  38,08 
+  39,33 


48,61 
49,57 
50,21 
48,75 
53,82 
54,43 
52,60 
42,82 
42,04 
42,46 
0,17 
0,92 
0,43 
7,39 
26,48 
26,69 
27,60 
33,82 
14,35 
14,98 
14,96 
15,. 30 
.9,26 
54,17 
53,16 
54,75 
52,25 
49,80 
51,46 
5  l.,36 
53,29 
52,71 
5.9,70 
46,38 
4,30 
12,71 
14,11 
14,68 
2,9,74 
40,27 
38„59 
55,05 
28,33 
23,70 
24,81 
24,81 
5,9,49 
2,35 
12,91 
14,06 
13,32 
15,17 
12,00 
11,35 
11,55 
11,89 
12,59 
56,97 
5.5,57 
57,88 
56,75 
57,53 
57,43 
56,47 
56,90 
27,30 
32,87 
34,12 
44,80 


Approximate 

K.A. 
Jan.  1,  1866. 


20  .  43  .  59 


20  .  46  .  45 


20.48.51 

20.48. 51 
20.58.  16 

21  .    0.  51 


21 .    7.  14 

21  . 12.30 
21 . 15.23 

21 . 15. 23 
21. 15.23 


21 
21 
21 


22  . 

22  . 

22 
22  . 


30, 
35. 
35. 


0. 

1  . 

1  . 
18. 


21 .46.58 


53 

4 

17 
18 


22  .  28  .  28 
22  .  34  .  47 

22  .  44  .  55 

22  .  44  .  55 
23 .    3.39 

23.  10.  13 


23. 14.41 
23. 15.28 
23. 15.36 


iS  « 


Concluded 
Mean  N.P.U. 
Jan.  1,  1866. 


Annual 
Variation. 


45.  11  .48,88 


40.29-53,62  -13,16 

37.54.42,44  13,34 

62.27.    0,55  13,48 

62.27.    0,43  13,47 

37.57.    7,39  14,07 

51.54.26,58  17,48 

51  .54.27,60 
51  .  54.33,82 

60.19.14,66  14,55 

60.  19.  15,13 

37.23.    9,26  14,93 

27.58.54,03  15,11 


27.58.51,17 


•27  .  58  .  53,83 


-27. 
14. 
41. 
41  . 

64. 

64. 
16. 

37. 

16. 

38. 

90. 

.90. 
79- 
79- 


58, 
16. 
27. 
28. 


52,71 

59,70 

46,38 

4,30 


42  .  13,41 

42.  14,68 
49 .  29,74 

1  .  39,43 

47  .  55,05 
26 .  28,33 

48  .  24,26 

48.24,81 
5 1  .  59,49 
52.    2,35 


24.30.  13,87 


24.30.  11,63 

15.  20.  11,89 
15.20.  12,59 

87  .  26  .  56,79 


87  .  26  .  57,08 

16.48.27,30 
16.41  .33,50 


15,94 
16,17 
16,18 

16,76 


17,41 

17,41 

17,42 
18,11 

18,42 
18,69 

18,99 


19,45 
19,57 


19,66 
19,68 


16.  52.44,80!-  19,68 


Notes, 


Ul 
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Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1866. 


379 


380 
381 


382 

383 
384 


Name  of  Star. 


K  Piscium  . . 

K  Piscium  R. 
H.  C.  46287 
I  Piscium  . . . 

1  Piscium  R. 
7  Cephei  . . . 

H.  C.  46410 
a  Piscium  . . 

w  Piscium  R 


Day  of 
Observation. 


Nov. 


21 
30 
30 

9 
31 
21 

8 
31 

8 
16 

6 
30 
Nov.  27 


Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Dec. 
Oct 
Nov. 


Oct. 
Nov. 


16 

6 

29 

30 

Dec.  8 

Oct  16 

Nov.  6 

29 
30 
8 


Dec. 


».3 
O 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  23,07 
+  22,46 
+  22,46 
+  33,72 
+  24,42 
+  23,68 
+  22,60 
+  24,42 
+  22,60 
+  28,22 
+  34,28 
+  38,81 
+  3.5,99 
+  36,12 
+  24,26 
+  24,12 
+  23,18 
+  23,12 
+  22,63 
+  24,26 
+  24,12 
+  23,18 
+  23,12 
+  22,63 


Seconds  of 

Jan.l,  18fi6, 
as  observed. 


36,76 
37,77 
40,21 
32,99 
58,23 
56,41 
56,26 
3,66 
0,36 
55,54 
56,34 
54,81 
53,95 
54,12 
41,91 
41,24 
41,99 
41,99 
42,12 
42,17 
41,92 
42,28 
42,88 
42,29 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1863. 

u 

h,    m.     <. 

23.20.     3 

2 

1 

23  .  30  .  48 

I 

23.33.    4 

3 

2 

23  .  33  .  52 

3 

23.34.17 

2 

23  .  52  .  26 

5 

5 

Concluded 
Meaa  N.P.D. 
Jan.  1,  I8tJ6. 


89  .  28  .  37,27 

89.28.40,21 
42.15.32,99 

85.  5.56,97 
85.  6.  2,01 
13.  6.55,56 
38  .  10  .  54,04 

83.52.41,85 
83  .  52  .  42,31 


Annual 
Variation. 


- 19,63 

19,89 
19,47 


20,08 
19,93 

-  19,92 


Notes. 


HORIZONTAL  AND  VERTICAL  MEASURES 

OF 

THE    DIAMETERS    OF    THE    SUN 

AND 

JUPITER, 

COMPARED  WITH  TABULAR  DIAMETERS: 

AND 

RIGHT   ASCENSIONS    AND    NORTH   POLAR    DISTANCES 

OF    THE    SUN, 

AND   THE   PLANETS   JUPITER,   URANUS,  AND   NEPTUNE, 

CONCLUDED   FR031 
OBSERVATIOxNS     WITH     THE      TRANSIT     AND     MURAL     CIRCLE, 

AND   COMPARED  WITH 

THE   VALUES   IN    THE   NAUTICAL    ALMANAC. 

1866. 
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Apparent  Diameters  op  the  Sun, 


Sidereal  Intervals  occupied  hy  Transits  of  the  Sun's  Diameter,  and  Vertical  Diameters 
of  the  Sun  corrected  for  Refraction  and  Parallax;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac. 


Day  of 
Obser- 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Day  of 
Obser- 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

..  of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 
Tabular 

Excess 

of 
Tabulai 

vation. 

vation. 

Interval.'  Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diam'. 

vation. 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diam'. 

1866. 

m.       s. 

s. 

s. 

, 

" 

" 

1866. 

m.       s. 

s. 

5. 

, 

" 

" 

Jan.     1 

2.21,98 

22,00 

+  0,02 

32  .  36,47 

34,53 

- 1,.04 

July    2 

2.  17,45 

17,35 

-0,10 

31  .  32,85 

30,19 

-  2,66 

2 

21,81 

21,88 

+  0,07 

35,88 

34,53 

-1,35 

3 

17,30 

17,25 

-0,05 

32,25 

30,19 

-2,06 

3 

21,67 

21,80 

+  0,13 

32,06 

34,53 

+  2,47 

4 

17,16 

17,17 

+  0,01 

Mar.  14 

9,36 

9,24 

-0,12 

1 3,25 

11,75 

-  1,50 

5 

17,17 

17,09 

-0,08 

33,52 

30,19 

-3,33 

1,5 

8,99 

9,16 

+  0,17 

11,01 

11,15 

+  0,14 

Sept.  10 

8,03 

8,10 

+  0,07 

16 

9,25 

9,10 

-0,15 

13,44 

10,55 

-2,89 

11 

8,03 

8,06 

+  0,03 

48,57 

49,97 

+  1,40 

21 

8,76 

8,86 

+  0,10 

3,75 

8,95 

+  5,20 

13 

8,10 

8,02 

-0,08 

51,87 

50,97 

-0,90 

22 

8,76 

8,82 

+  0,06 

8,22 

6,36 

-1,86 

14 

8,09 

8,00 

-0,09 

23 

8,84 

8,80 

-0,04 

9,47 

7,36 

-2,11 

17 

7,85 

7,98 

+  0,13 

52,61 

53,17 

+  0,5,3 

24 

8,84 

8,78 

-0,06 

19 

7,97 

7,98 

+  0,01 

54,96 

54,37 

-  0,59 

27 

8,86 

8,76 

-0,10 

7,19 

4,56 

-2,63 

20 

7,83 

8,00 

+  0,17 

55,07 

54,97 

-0,10 

29 

8,74- 

8.80 

-0,06 

2,07 

2,.56 

+  0,49 

21 

8,09 

8,04 

-  0,05 

56,90 

55,37 

-  1,53 

31 

8,77 

8,84 

-0,07 

2,23 

2,36 

+  0,13 

24 

8,05 

8,14 

+  0,09 

56,29 

.57,17 

+  0,88 

June    7 

17,18 

17,25 

-0,07 

25 

8,18 

8,18 

0,00 

58,98 

57,57 

-1,41 

8 

31  .  32,28 

32,79 

+  0,51 

29 

8,42 

8,42 

0,00 

5.9,67 

59,76 

+  0,09 

9 

16,25 

17,29 

+  1,04 

31,98 

32,,59 

+  0,61 

Oct.     6 

9,00 

9,08 

+  0,08 

32.    2,35 

3,56 

+  1,21 

11 

17,42 

17,53 

+  0,1.1 

34,27 

32,19 

-2,08 

8 

•      .9,24 

9,32 

+  0,08 

4,50 

4,76 

+  0,26 

19 

17,71 

17,79 

+  0,08 

32,86 

30,79 

-2,07 

Dec.  10 

21,70 

21,74 

+  0,04 

30,04 

32,13 

+  2,09 

20 

17,73 

17,81 

+  0,08 

30,03 

30,79 

+  0,76 

12 

21,97 

21,94 

-0,03 

30,67 

32,53 

+  1.86 

21 

17,91 

17,81 

-0,10 

34,80 

30,59 

-4,21 

14 

22,20 

22,12 

-0,08 

33,50 

32,93 

-0,57 

23 

17,72 

17,77 

+  0,05 

31,71 

30,.39 

-  1,32 

19 

22,48 

22,40 

-0,08 

34,05 

33,.93 

-0,12 

26 

17,79 

17,69 

-0,10 

31,95 

30,19 

-1,76 

20 

22,43 

22,42 

-0,01 

35,60 

33,93 

-  1,67 

27 

17,95 

17,65 

-  0,30 

,93,85 

30,19 

-  2,66 

21 

22,56 

22,44 

-0,12 

31,64 

,34,13 

+  2,49 

28 

17,58 

17,61 

+  0,03 

34,07 

30,19 

-3,88 

26 

22,21 

22,38 

+  0,17 

33,11 

34,33 

+  1,22 

30 

2  .  17,44 

17,49 

+  0,05 

31  .  .93,58 

30,19 

-S,3Q 

28 

22,23 

22,30 

+  0,07 

34,03 

34,53 

+  0,50 

29 

2.22,21 

22,24 

+  0,03 

32  .  36,94 

34,53 

-2,41 

Mar. 

21.     Obser 

vation  not  considered  go 

od  by  Ci 

rcle  observer. 

June 

21.     Unfa 

v-ourable  circumstances  f( 

)r  N.P.D. 

observation. 
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Greenwich 

^  t 

Reduclion 

R.A.  of  Centre 

Seoonds 

Excess  of 

•s"^ 

Assumed 

Geocentric 

1 

Seconds  of 

Kxcess  of 

Mean  Solar  Time 

.5  £ 

to  Transit 

from  Observation. 

of  Tabular 

Tabular 

•§^ 

Parallax . 

Seniidiameter. 

N.P.D.  of  Centre 

Tabular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

-1.3 
O 

of  Centre. 

K.A. 

R.A. 

—■J 

0 

from  Observation. 

N.F.U. 

N.P.O. 

d,       h.     m.         s. 

m.       s. 

h,      m.         s. 

s. 

s. 

// 

/         // 

0         ,           „ 

" 

1 
1 

Jan.       1  .    0  .    3  .  2.0,4 

18  .  47  .  30,99 

31,24 

+  0,25 

8,41 

113.    0.1.5,65 

16,48 

+  0,83 

2.    0.    3.57,5 

18.51  .55,78 

55,96 

+  0,18 

•8,41 

112.54.59,59 

62,09 

+  2,50 

3.    0.    4.25,4 

18.56.20,25 

20,32 

+  0,07 

8,41 

112.49.  19,20 

20,29 

+  1,09 

Mar.   1-i.    0.    9.    0,3 

23.36.  54,-6 

54,92 

+  0,16 

7,01 

92.29.  51,74 

52,27 

+  0,53 

15.    0.    8.43,5 

23  .  40  .  34,46 

34,46 

0,00 

6,97 

92.    6.  10,98 

12,07 

+  1,09 

16.    0.    8.26,4 

23.44.  13,85 

12,77 

-  1,08 

6,94 

91  .42.2.9,70 

30,77 

+  1,07 

21  .    0.    6.  57,6 

0  .    2  .  27,62 

27,50 

-0,12 

6,75 

8.).  44.     1,07 

0,17 

-0,90 

22  .    0  .    6.  39,3 

0.    6.    5,74 

5,81 

+  0,07 

6,71 

89.20.18,89 

19,97 

+  1,08 

23  .    0  .    6 .  20,9 

0  .    9  .  43,89 

44,00 

+  0,11 

6,67 

88.  56.39,14 

41,27 

+  2,13 

24.    0.    6.    2,6 

0.  13.  22,06 

22,09 

+  0,03 

N. 

6,60 

16.    3,08 

88.33.    3,75 

4,37 

+  0,62 

26.    0.    5.25,4 

II. 

I.    4,38 

0.20.37,87 

38,10 

+  0,23 

27.    0.    5.    6,9 

0.24.  15,97 

16,05 

+  0,08 

6,51 

87  .  22  .  26,02 

28,47 

+  2,45 

29.    0.    4.30,0 

0.  31  .  32,01 

31,97 

-0,04 

6,43 

86.35.  40,22 

40,27 

+  0,05 

31.    0.    3.53,1 

0  .  38  .  48,03 

47,06 

-0,97 

6,35 

85.49.    7,14 

7,77 

+  0,63 

June    6  .  23  .  58  .    6,7 

5  .    1  .    6,45 

6,29 

-0,16 

7.23.58.  17,8 

11. 

1.    8,66 

5.    5.14,10 

14,08 

-0,02 

4,11 

67.    8.34,11 

35,19 

+  1,08 

8  .  23  .  58  .  28,2 

5.    9.21,11 

22,16 

+  1,05 

4,09 

67.    3.23,05 

23,08 

+  0,03 

10.  23.  58.  52,8 

5.  17.  38,88 

39,14 

+  0,26 

4,07 

66.  54.  11,07 

11,47 

+  0,40 

15.23.59.55,8 

II. 

1.    8,87 

5  .  38  .  24,85 

24,94 

+  0,09 

S. 

4,08 

15.45,60 

66.38.  19,19 

20,13 

+  0,94 

19.    0.    0.34.7 

5  .  50  .  53,5-2 

53,57 

+  0,05 

4,04 

66.33.  4.3,01 

45,21 

+  2,20 

20  .    0 .    0  .  47,8 

5.55.    3,15 

3,16 

+  0,01 

4,03 

66.33.    1,94 

3,21 

+  1,27 

21  .    0.     1  .    0,8 

5.59.12,74 

12,73 

-0,01 

4,03 

66 .  32  .  43,67 

46,00 

+  2,33 

23  .    0  .    1  .  26,6 

6.    7.31,74 

31,75 

+  0,01 

4,03 

66.  33.24,10 

26,09 

+  1,99 

26.    0.    2.    4,4 

6  .  19  .  59,44 

59,59 

+  0,15 

4,04 

66.37.31,24 

31,87 

+  0,63 

27  .    0  .    2  .  16,9 

6.24.    8,44 

8,61 

+  0,17 

4,05 

66  .  39  .  42,46 

43,16 

+  0,70 

28.    0.    2.29,1 

6.28.  17,19 

17,47 

+  0,28 

4,05 

66.42.  18,54 

18,96 

+  0,42 

29.    0.    2.41,7 

I. 

1  .    8,80 

6  .  32  .  26,42 

26,13 

-  0,29 

s. 

4,09 

15.45,10 

66.  45.  17,68 

19,35 

+  1,67. 

30.    0.    2.5.'5,3 

6.SG.  34,58 

34,59 

+  0,01 

4,07 

66.48.  43,18 

44,24 

+  1,06 

July     2.    0.    3.16,2 

6 .  44  .  50,72 

50,84 

+  0,12 

4,08 

66.56.46,15 

47,03 

+  0,88 

3  .    0  .    3  .  27,6 

6 .  48  .  58,64 

58,58 

-  0,06 

4,09 

67  .    1  .  24,30 

24,72 

+  0,42 

4.    0.    3.3<),1 

6.53.    6,80 

6,05 

-0,75 

s. 

4,13 

15.45,10 

67.    6.24,59 

26,52 

+  1.93 

5  .    0  .    3  .  48,9 

6.57.  13,19 

13,22 

+  0,03 

4,11 

67  .  1 1  .  52,32 

52,31 

-0,01 

Sept.    9-23.56.31,7 

11.14.    3,92 

3,97 

+  0,05 

s.. 

6,^6 

15.54,79 

85.    3.45,10 

48,04 

+  2,94 

10.23.56.  11,1 

11.  17.39,82 

39,77 

-  0,05 

6,27 

85.26.37,12 

36,94 

-0,18 

12.23.55.29,4 

11.24.51,11 

51,05 

-  0,06 

6,35 

86.  12.27,47 

28,64 

+  1,17 

13.23.55.    8,3 

1 1 .  28  .  26,49 

26,55 

+  0,06 

s. 

6,42 

15.55,79 

86  .  35  .  30,02 

30,64 

+  0,62 

16.23.  54.    4,9 

11  .39.  12,58 

12,70 

+  0,12 

6,51 

87.44.55,85 

57,53 

+  1,68 

18.23.53.22,6 

1 1  .  46  .  23,23 

23,37 

+  0,14 

6,59 

88  .  31  .  27,60 

2.9,33 

+  1,73 

19.23.53.    1,5 

1 1  .  49  .  5ii,()3 

58,73 

+  0,10 

6,63 

88  .  54  .  46,85 

48,43 

+  1,58 

20  .  23  .  52  .  40,4 

1 1 .  53  .  33,97 

34,15 

+  0,18 

6,67 

89.18.    7,63 

.9,13 

+  1,50 

23.23.51  .37,6 

12.    4 .  20,68 

20,91 

+  0,23 

6,78 

90.28.  17,27 

18,03 

+  0,76 

24.23.51  .  17,0 

12.    7.56,60 

56,75 

+  0,15 

6,82 

90.51  .40,85 

42,23 

+  1,38 

28  .  23  .  49  .  56,5 

12.  22.  22,10 

22,12 

+  0,02 

6,96 

92.25.  14,71 

16,23 

+  1,52 

Oct.      5  .  23  .  47  .  46,4 

12.47.47,46 

47,59 

+  0,13 

7,20 

95.    7.56,08 

57,94 

+  1,86 

7  .  23  .  47  .  12,6 

12.55.    6,72 

6,76 

+  0,04 

7,27 

95.53.56,70 

58,04 

+  1,34 

Dec.     9  •  23  .  52  .  37,2 

17.    8.55,10 

55,27 

+  0,17 

8,40 

1 12  .  56  .    0,44 

3,52 

+  3,08 

1 1  .  23  .  53  .  33,0 

17.  17.44,20 

44,27 

+  0,07 

8,41 

113.    5.. 52,71 

53,53 

+  0,82 

13.23.51.30,0 

17.26.34,48 

34,60 

+  0,12 

8,41 

113.  13.. 50.94 

53,14 

+  2,20 

18.23.56.56,6 

17.48.44,26 

44,43 

+  0,17 

8,43 

113.25.42,60 

43,68 

+  1,08 

19.23.57.26,5 

17.53.  10,74 

10,83 

+  0,09 

8,43 

1 1 3  .  26 .  42,48 

41,19 

-  1,29 

20.23.57.56,1 

17  .  57  .  37,07 

37,31 

+  0,24 

8,43 

' 

113.27.    9,41 

10,50 

+  1,09 

26.    0.    0.25,5 

18.  19.49,62 

49,81 

+  0,19 

8,43 

113.22.31,63 

32,33 

+  0,70 

28  .    0  .    1  .  24,8 

18.28.42,21 

42,27 

+  0,06 

8,42 

113.  17.22,35 

23,45 

+  1,10 

29  .    0  .     1  .  54,2 

18.33.    8,18 

8,26 

+  0,08 

8,42 

113.  14.    6,66 

6,76 

+  0,10 

32 
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Sidereal  Intervals  occujned  hy  Transits  of  Jupiter's  Diameter  and  Vertical  Diameters 
of  Jupiter  ;  corrected  for  Refraction  and  Parallax  ;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac, 


Day  of 
Obser- 
vation. 


1866. 


July 


Interval 

by 
Obser- 
vation. 


Tabular 
Interval. 


Excess 

of 
Tabular 
Interval. 


Vertical 
Diameter 
by 
Obser- 
vation. 


3,6i 

3,4.4. 

-0,20 

SM 

3,45 

+  0,04 

3,50 

3,46 

-0,04 

3,4:6 

3,46 

0,00 

3,58 

3,46 

-0,12 

3,29 

3,46 

+  0,17 

3,54 

3,46 

-0,08 

48,66 
48,19 

46,19 
49,28 
48,57 
48,52 


Tabular 
Diameter. 


44,60 
44,70 

44,80 
44,80 
44,80 
44,80 


Excess 

of 
Tabular 
Diameter. 


4,06 
3,49 

1,39 

•4,48 

3,77 

3,72 


Day  of 
Obser- 
vation. 


1866. 


Interval 

by 
Obser- 
vation. 


Tabular 
Interval. 


July  25 

3,56 

30 

3,55 

Aug.    3 

3,49 

4 

3,47 

27 

3,23 

Sept.    1 

3,34 

10 

3,16 

3,46 
3,46 
3,4.6 
3,46 
3,32 
3,30 
3,20 


Excess 

of 
Tabular 
Interval. 


-0,10 
-0,09 
-0,03 
-0,01 
+  0,09 
-0,04 
+  0,04 


Vertical 
Diameter 
by 
Obser- 
vation. 


46,25 
50,70 
48,81 
48,35 

43,99 
44,08 
43,83 


Tabular 
Diameter. 


44,80 
44,80 
44,60 
44,60 
42,80 
42,30 
41,40 


Excess 

of 
Tabular 
Diameter 


-1,45 
-5,90 

-4,21 
-3,75 
-1,1.9 
-1,78 
-  2,43 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planet  Jupiter  observed 

in  the  Year  1866. 


Greenwich 

R  A    of  Centre 

Seconds 

Excess  of 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of 

Mean  Solar  'lime 

of  Tabular 

Tabular 

Parallax. 

N.P.D.  of  Centre 

Tat)ular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

k.a. 

U.A. 

from  Observation. 

>;.p.D. 

ISJ.P.D. 

d.      h.      m.        5. 

li.     m.         s. 

s. 

s. 

// 

0         /          // 

// 

It 

■ 
.July     9.12.52.18,5 

20.    3.35,19 

34,61 

-0,58 

1,98 

110.54.57,20 

67,77 

+  10,57 

11  .  12.44.24,2 

20  .    3  .  32,74 

32,08 

-0,66 

1,98 

110.58.  19,87 

29,27 

+   9,40 

12.  12.38.56,9 

20.    2.     1,08 

0,48 

-0,60 

13.  12.33.29,5 

20  .    0  .  29,39 

28,70 

-0,69 

1,99 

111.    1.3.9,94 

51,17 

+  11,23 

17.  12.  16.37,6 

19.59.20,96 

20,18 

-0,78 

1,99 

111.    8.23,63 

33,77 

+  10,14 

18.12.12.    9,6 

19  .  58  .  48,73 

47,82 

-0,91 

1,99 

111.10.  4,07 

13,77 

+   9,70 

20.  12.    3.  13,0 

19.57.43,78 

42,99 

-0,79 

1,99 

111.  13.20,20 

32,37 

+  12,17 

25.  11.40.52,3 

19.55.    2,15 

1,34 

-0,81 

1,99 

111  .21  .28,75 

37,97 

+   9,22 

30.  11  .18.34,5 

19.52.23,49 

22,55 

-0,94 

1,99 

111  .29.  10,83 

22,18 

+  11,35 

Aug.    3.10.  56  .  52,1 

19  .  50  .  20,27 

19,43 

-0,84 

1,98 

1 1 1  .  35  .    2,02 

13,78 

+  11,76 

4.  10.56.  22,1 

19.49.50,23 

49,37 

-0,86 

1,98 

1 1 1  .  36 .  27,67 

38,48 

+  10,81 

27.    9-16.38,6 

19.  40.31,05 

30,10 

-0,95 

1,91 

112.    1.26,37 

35M 

+    8,72 

Sept.     1.    8.55.41,9 

19.39.13,66 

12,71 

-0,95 

1,89 

112.    4.4.3,35 

52,19 

+    8,84 

10.    8.18.48,0 

19.37.42,65 

41,69 

-0,96 

1,84 

112.    8.33,71 

41,59 

+   7,88 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Uranus  and  Neptune. 
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Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planets  Uranus  and  Neptune 

•  observed  in  the  Year  1866. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  op  Uranus. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Neptune. 


Greenwich 

Mean  Solar  Time 

of  Transit  of  Centre. 

R.A.  of  Centre 
from  Observation. 

Seconds 

of 'J'abular 

R.A. 

Excess  of 

Tabular 

R.A. 

Parallax. 

Geocentric 
N.P.D.  of  Centre 
from  Observation. 

Seconds  of 
Tabular 
N.P.U. 

Excess  of 
Tabular 
N.P.D. 

d.      h.    m,         8. 

h.      m.        J. 

s. 

>. 

It 

0             /              // 

II 

// 

Dec.    13.13.    0.    4,4 

19.  12.35.23,5 

20.  12.31  .  16,5 
27.12.    2.26,8 
29.11.54.12,5 

6.30.21,38 
6.29.15,73 
6.29.    4,59 
6.27.46,13 
6  .  27  .  23,53 

37,28 
31,71 
20,60 
62,07 
39,53 

+  16,90 
+ 1 5,98 
+ 16,01 
+  15,94 
+ 16,00 

0,23 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 

66  .  24  .  47,06 
66  .  23  .  55,48 
66  .  23  .  48,87 
66  .  22  .  49,59 
66.22.34,16 

50,30 
58,70 
50,20 
51,80 
35,70 

+  3,24 
+  3,22 
+  1,33 
+  2,21 
+  1,54 

Sept. 


Oct. 
Nov. 


19.12. 
24.  12, 

27.  12. 

28.  12. 
16.11, 
22. 10, 


.50.51,2 
30 .  42,2 
1 8  .  36,4 
14.34,4 
1  .  58,6 
37 


3. 

6. 

9. 

13. 


9. '^9 
9.37 
9.25 
9.  9 


48,0 
31,5 
28,8 
26,9 
,25,3 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 


45 
45 
45 
45 
43 
42 
41 
41 
41 
40 


59,56 
,  30,04 
,  11,87 
.  5,79 
.  1.5,93 
,  40,67 
,  34,88 

■  19,87 

■  5,67 
.  47,67 


62,00 

+  2,44 

0,22 

32,31 

+  2,27 

0,22 

14,19 

+  2,,S2 

0,22 

8,11 

+  2,32 

18,17 

+  2,24 

0,22 

42,85 

+  2,18 

0,22 

37,17 

+  2,29 

22,13 

+  2,26 

0,22 

1,11 

+  2,10 

0,22 

'^9,16 

+  2,09 

86  .  48  .  23,35 
86.51.  36,59 
86 .  53  .  34,79 


87. 

87. 


5  .  54,54 
9 .  S5,93 


87.  17.52,45 
87.  19.  14,76 


11,29 
25,19 
22,89 

43,39 
24,39 

39,29 
5,39 


-12,06 
-11,40 
-11,90 

-11,15 
- 10,54 

-13,16 
-   9,37 
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Determination  of  the  Position  of  the  Ecliptic,  &c. 


Determination  of  the  Position  of  the  Ecliptic,  and  of  the  Mean  Error  of  the 
Assumed  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars,  from  the  Transit  and  Circle 
Orservations  of  the  Sun  in  the  Year  1866. 

All  the  Observations  of  the  Sun  in  1866  were  made  near  the  Equinoxes  and  Solstices.  The  Circle 
Observations,  49  in  number,  including  6  observations  of  single  Limbs,  were  consequently  divided  into  four  groups 
containing  respectively  9i. '15^,  11^,  and  9  observations,  one  of  a  single  Limb  being  considered  half  an  observa- 
tion. The  subjoined  Table  contains  the  limiting  days  and  the  mean  day  of  each  group,  the  mean  value  (a)  of  the 
Tabular  Errors  in  North  Polar  Distance,  derived  from  page  125,  (half  weight  being  given  to  errors  from  obser- 
vations of  single  Limbs,)  and  the  Sun's  Longitude  (A)  and  North  Polar  Distance  (A)  at  the  mean  noon  of  the 
mean   day. 


Limiting-  Days  of  Observation. 

Mean  Day. 

Mean  of 

the  'i  abular 

Errors  in 

N.P.D. 

Number 

of 
Obser- 
vations. 

Sun*s  Long-itude 

at  nieiih  jNoon  of 

mean  Day. 

Sun's  X.P.D. 

at  mi-an  Noon  of 

mean  Day. 

tl 

0          /         // 

0            1          II 

Mar.  14 Mar.  31 

June     8 July     5 

Sept.  10 Oct.      8 

Dec.   10 Dec.   29 

Mar.  22 
June  23 
Sept.  23 
Dec.   20 

+  0,888 
+  1,011 
+  1,274 
+  0,987 

9| 

114 

9 

1  .  39 . 24 

91  .  43  .  33 

180.12.39 

268.26.  16 

89.20. 27 

66.33.  26 

90.    5.    2 

113.26.41 

Formula  of  Calculation. 

a  +  m  cos  X  cosec  A  +  «  sin  \  cosec  A  +  p  =  0. 
The    following  equations   were   formed   according    to    this   formula   by    means    of   the   above    data. 

+  0",888  +  0,9997  m  +  0,0289  n  +  p  =  0. 
+  l",011  -  0,0328  m  +  1,0895  n  +  p  =  0. 
+  l",274  -  1,0000  m  -  0,0037  n  +  p  =  0. 
+  0",987  -  0,0297  m  -  1,0896  n  +  p  =  0. 
These    equations    give    the    following    by    adding    and    subtracting   as    here    indicated. 

+  4'',l60  -  0,0628  m  +  0,0251  n  +  4- p  =  0. 


-  0''',386  +  1,9997  m  +  0,0326  n  =  0. 

4-  0'',024  -  0,0031  ?»  +  2,1791  «  =  0. 


(1)  +  (2)  +  (3)  +  (4) 

(1)  -  (3) 

(2)  -  (4) 

The  solution  of  which  gives, 

7n  =  +  0",193,  w  =  -  o",011,  P  =  -  l",037. 

Let      S\  =  the    mean    excess    for    the    year    of    the    Tabular    Longitude  of    the    Sun    above    the    true 
Longitude. 
^R  =  the   mean   excess   for   the  year   of  the   Tabular   11. A.    above   the   true   R.A. 
^A  =  the  mean   excess  for   tiie   year   of  the   Tabular   N.P.D.   above    the   true   N.P.D. 
^/=  the  excess  of  the    Obliquity    (Z)   assumed   in  the  Tables   above   the   true   Obliquity. 
A  =  +  0%035,  which  is   the   mean  of  the  51  apparent  excesses  of  the  Tabular  ll.A.  in  page  125, 

an  observation   of  a  single  Limb  being  reckoned  of  half  weight. 
D  =  +  l",068,   which    is    the    mean    of   the    49  apparent    excesses  of    Tabular   N.P.D.,   used   in 
forming    the    above   equations,   an   observation  of   a   single  Limb   being  reckoned  of   half 
weight. 
q  =  the   mean   excess  of  the  assumed   R.A.   of  the  fundamental  stars   above   the  true  R.A. 
p  =  the    mean    excess    within    the   Tropics  of  the   N.P.D.,   determined   by   the   reduction  of  the 
Circle  Observations  of  1866,  above  the  true  N.P.D. 

Then,  5X  =  jw  cosec  /  =  +  o",193  cosec  23".  27',4  =  +  o",485. 

^/i  =  _  =  +  0^032. 
15 

5A  =  (Tabular  N.P.D.  -  Observed  N.P.D.)  +  (Observed  N.P.D.  -  True  N.P.D.) 

=  D  +  p  =  +  l",068  -  l",037  =  +  0",031. 
^7=  nsec/=  -  0",011  sec  23".  27',4  =  -  0",012. 
q  =  (Tabular  R.A,  -  True  R.A.)  -  (Tabular  R.A.  -  Observed  R.A.) 
=  SR  -  A  =  +  0%032  -  0',0S5  =  -  0",003. 

Hence  the  assumed  R.A.  of  the  Fundamental  Stars  are  too  small  by  the  mean  quantity  0',003. 


OCCULTATIONS 


OF 


FIXED     STARS    BY    THE     MOON, 


WITH 


THE  EQUATIONS  GIVEN  BY  THE  CALCULATION 
OF  THE  OCCULTATIONS. 


1866. 
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130 


Comparisons  of  Clocks  and  Chronometers. 


Comparisons  of  Chronometers  with  the  Transit  Clock  and  the  Clock  Graham, 
USED  in  the  Calculation  of  the  following  Occultations. 


« 


The  letter  H  is  an  abbreviation  for  Hardy,  the  Transit  Clock ;     G  for  Graham,  the  Clock  used  generally  with  the 
Five-feet  Equatorial;    X  and  U  are  Sidereal  Chronometers,  and  F  a  Solar  Chronometer,  beating  half-seconds. 


Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time.           Chron. 

Chronometer 
Time, 

1866. 

ft.      m.        8, 

h.      m.        s. 

1866. 

h.      m.        ». 

*.      m.        t. 

Feb.   23 

27 
27 

H. 
H. 
G. 

3  .  50  .  12,0 
6.20.    6,0 
6  .  23  ,  20,0 

X. 

F. 

F. 

3.55.  50,5 
7  .  58  .  29,5 
8 .    1  .    4,3 

Feb.  27 
Dec.  20 

H. 
H. 

6.26.  26,5 
23  .  10  .  20,0 

X. 
X. 

6.32.  20,0 
23  .  1 1  .  40,0 

Occultations  of  Fixed  Stars  by  the  Moon.    18G6. 


Day  of 

Observation 

1866. 

Phienomenon. 

Moon's 
Limb. 

°  a 
g  ° 
So 

Instrument. 

Time  by 

Chronometer, 

or  Clock. 

Sidereal  Time. 

Greenwich           > 

Mean  Solar           | 

Time.              1  g 

A.      w.        s. 

h.       vt.        s. 

ft.      m.         f. 

Feb.   23 
23 

27 

Mar.  19 
19 
19 

Dec.  20 

(a)  Disappearance  of  1 30  Tauri, 
Reappearance  of  130  Tauri. 

(i)  Disappearance  of  /*  Leonis. 

Disappearance  of  31  Arietis. 

Disappearance  of  H.  C.  4866. 
(c)  Reappearance  of  31  Arietis. 
(rf)  Disappearance  of  B.A.C.  1526. 

Dark 
Bright 

Dark 

Dark 
Dark 
Bright 
Dark 

X. 
X. 

iX. 

|g. 
u. 

u. 
u. 

X. 

Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
5-feet  Equatorial. 
Chapman  Telesc. 
Chapman  Telesc. 
Chapman  Telesc. 
Northumb.  Equat. 

3.4-9.  10,0 
4  .  44  .  30,5 
6.23.  17,5 
6.18.    2,9 
7.47.18,0 
7  .  52  .  16,5 
8.    3.24,0 
23  .    9  •  58,0 

3.44.29,14 
4  .  39  .  49,50 
6.  18.26,94 
6.  18.27,26 
7.45.27,18 
7  .  50  .  25,66 
8.    1.33,10 
23.    9.  11,70 

1 

5  .  30  .  36,37  G. 
6.25.47,66  G. 
7  .  48  .  25,31  G. 
7  .  48  .  25,64  T. 
7.56.33,18  G 
8.1.  30,85  G. 
8.12.36,47  G. 
5.12.35,64     G. 

(a)   There  is  an  uncertainty  of  about  1»,     I  glanced  at  the  Chronometer  and  the  star  disappeared  on  the  instant.     In 
the  calculation   the   daily  rate  of  Chronometer   was   assumed  —  3',74.                 (6)   Satisfactory  observation.                 (c)    The 
recorded  time  of  reappearance  may  be  1'  or  2'  late — I  did  not  expect  it  so  soon.      As  //  was  dismounted  the  correction 
of  U  was  ascertained  by  Transits  of  >;  Cancri  and  e  Hydra;.     See  Transit  Book.                 (d)   Very  satisfactory.     Could  not 
see  the  star  after  emersion.     Thin  clouds. 

Calculation  of  the  Occultations  observed  in  the  Year  1866. 
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Disappearance  of  130  Tauri,  Feb.  23,  5^  30™.  36^37  +  AT'  +  A^  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right   Ascension   of  Zenith  in   arc    56.    7 .  17^10  +  15,0411  AT 

Moon's   Geocentric   Right   Ascension  in   arc 84.23.31,20+    0,6028  (A7'+ AO  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +  18.24.35,10+    0,0065  (A7'+ AZ)  +  A^ 

Moon's   Horizontal   Parallax  at   the  Ohservatory  58  .  19,89  x  [9,999095]  .  (1  +  p) 

Moon's   Geocentric   Semidiameter 15  .  55,26  x  (l  +  s) 

Star's   Right   Ascension  in   arc      84  .  54  .  42,15  +  Aa 

Star's   Declination     +17.40.23,40  +  A^ 

Geocentric   Latitude  of  the  Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition : 

+  0",72  =  -  -7375  Aa  +  •  C29O  a5  +  -7295  ^a'  -  '6232  ^S'-^3 1 95  A  T-  -4405  M-  -0035  A(p' -2097,7  p  -  955,3s. 


Reappearance  of  130  Tauri,  Feb.  23,  6\  25".  47',66  +  AT  +  Al  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

0  /  //  // 

Right   Ascension  of  Zenith   in   arc    69  .  57  .  22,50  +  15,0411  AT 

Moon's   Geocentric   Right   Ascension   in  arc 84.56.46,62+    0,6025  (A  T  +  A/)  +  Aa 

Moon's   Geocentric  Declination +18.24.53,64+    0,0047  (A  T  +  AZ)  +  A^ 

Moon's   Horizontal    Parallax   at  the  Observatory  58 .  18,87  x  [9,999095]  .  (l +j)) 

Moon's   Geocentric   Semidiameter 15  .  54,98  x  (l  +  s) 

Star's  Right   Ascension  in   arc 84  .  54  .  42,15  +  Aa' 

Star's   Declination     +17.40.23,40  +  A^' 

Geocentric   Latitude  of  the   Observatory 52.    1  .42,20  +  A(f> 

Equation  of  Condition: 

+  0",19= +-6684  Aa  +  -7098AS--66l8Ao'--7002A^'  +  -30S2A2^+ -4060  Ai--0123A(^'-1023,9j9-955,0s, 


Disappearance  of  h  Leonis,  Feb.  27,  7''-  48™.  25',48  +  AT+  A^  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

0      /     </  '/ 

Right  Ascension   of  Zenith  in  arc    94  .  36  .  4G,oO  +  15,0411  AT 

Moon's   Geocentric   Right   Ascension   in   arc 140.32.18,00+    0,5305  (AT+ A/)  +  A« 

Moon's  Geocentric  Declination      +11.    3.54,82-    0,lS76  (AT  +  A^)  +  Ao 

Moon's   Horizontal   Parallax  at   tlie  Observatory  56.24,07  x  [9j999096]  .  (l  +  p) 

Moon's   Geocentric  Semidiameter 15  .  23,66  x  (l  +  s) 

Star's  RiglU  Ascension   in   arc 141.12.    7,20  +  Aa' 

Star's  Declination      +10.18.    1,20  +  A5' 

Geocentric   Latitude  of  tlie   Observatory  52.    1  .  42,20  +  Ai^' 

Equation  of  Condition : 

+  0"-79=-'8893Aa+-4229Ao  +  -8824Aa'--4210A^'--4273AT--5299A;  +  -0036A^'-2370,7p-923,7s. 


Disappearance  of  31  Arietis,  March  I9,  7^  56'".33',18  +  AT  + A^  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc     I16.  21 .  47,70  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 37  .  55  .  58,21  +    0,6l35  (AT  +  Al)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +12.20.25,64+    0,1454  (AT  +  AO  +  A^ 

Moon's  Horizontal   Parallax   at   the  Observatory  60.29,31  x  [9,99.9095] ,  (1  +  p) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter  l6.30,6l  x  (l  +  s) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 37  .  19  .  55,05  +  Aa' 

Star's  Declination     +  11  .  51  .  50,00  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition: 

-l",08  =  --0754Aa--9970A3+-073lAa'+-9923A^'--1562AT-'1912A;+-0101A(^'+2863,3p-990,6"«. 
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Calculation  of  the  Occultations  observed  in  the  Year  1866, 


Disappearance  of  11.  C.  4866,  March  19,  8\  1".  30\85  +  AT  +  ^l  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  117  .  36.  24,90  +  15,0411  AT 

Moon's   Geocentric   Right  Ascension  in   arc 37.59.    0,75+    0,6l35  (AT  +  A/)  +  Aa 

Moon's   Geocentric  Declination +12.21.    8,90+    0,1452  (AT  +  AO  +  A^ 

Moon's  Horizontal  Parallax   at   the  Observatory  60  .  29,24  x  [9,999095]  .  (l  +  p) 

Moon's  Geocentric   Semidiameter l6  .  30,59  x  (l  +  s) 

Star's   Right  Ascension  in   arc      37  .  37  .  37,05  +  Aa' 

Star's  Declination     +  11.41.    6,45  +  AS' 

Geocentric   Latitude  of  the   Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^ 

Equation  of  Condition : 

-0",70=--9269Aa--3155A^  +  -9245Aa'  +  -3153AS'--5775Ar--6l45A;--0094A^'+2942,Op-990,65. 


Reappearance  of  31  Arietis,  March  19,  8^  12'".36',47  +  AT  +  Al  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc    120  .  23  .  l6,50  +  15,0411  AT' 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 38.    5.49,25+    0,6l36(AT+ AO  +  Aa 

Moon's   Geocentric  Declination      +12.22.45,48+    0,1450  (AT  +  A/)  +  A^ 

Moon's   Horizontal  Parallax   at  the   Observatory  60  .  29,10  x  [9,999095]  .  (l  +  p) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6  .30,55  x  (1  +  s) 

Star's  Right  Ascension   in  arc 37  .  19  •  55,05  +  Act' 

Star's  Declination     +  11  .51.50,00  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1 .  42,20  +  A(^' 

Equation  of  Condition: 

-10",39=+-4644Aa--8798A^--4657Aa'+-8748AS'  +  -1771  A7'+-1574A^+-Ol62A0'+1348,6;j-99O,65. 


Disappearance  of  B.A.C  1526,  Dec.  20,  5'^.  12™.  35^64  +  AT  +  M  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc   347  .  17  •  55,50  +  15,0411  AT" 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 71.32.50,86+    0,6623  ( A  T' +  A/)  +  Aa 

Moon's   Geocentric  Declination     +17.30.53,23+    0,0653  {AT  +  Al)  +  AS 

Moon's  Horizontal  Parallax  at   the  Observatory  6l  .  19,44  x  [9,999095]  .  (l  +  J9) 

Moon's  Geocentric   Semidiameter 16. 44,28  x    (l  +  s) 

Star's   Right  Ascension  in   arc      72  .  25  .  42,60  +  Aa' 

Star's  Declination     +16  .  56.  26,30  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory  52.    1.42,20+  A^' 

Equation  of  Condition : 

+  o",67=--7323Aa--6405AS+-7338Aa'  +  -6338Ay--5467'^r--5270AZ+-0177A<^'-7,4/)-1004,Ss. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Uay. 


Jan.  13 
Jan.  14 


Jan.  15 


Jan.  17 
Jan.  18 


Jan.  19 


Jan.  24 


Jan.  25 


Jan.  28 


NAME  OF 
OBJECT. 


a  Lyrae 

a  Aquilae  

a  Andromedae  . 

y  Pegasi 

12  Ceti 

/JCeti , 

H.  C.  1996  .... 

H.  C.  2033 

Polaris 

Polaris  R , 

H.  C.  2933 

(6)  Arg. +64°,  213. 

•    a  Lyrae 

a  Aquilse 


(«) 


a  Andromedee. 

7  Pegasi 

12  Ceti 

(c)  /JCeti 

{d)  Polaris 


Lyra; . 


a  Lyrse . . 
(c)  a  AquiloB . 


a  Cygni 

a  Andromedee . 
(c)  y  Pegasi 

J3  Ceti 

(e)  Polaris 


(/)/3Ceti  .... 
(g)  H.  C.  2048 . 
(Jt)  Polaris  . . .  . 

Polaris  R.  . 

6' Ceti   ..... 

7?  Piscium   . 


a  AndromedoB . . 
7  Pegasi  


fi  Ceti 

(g)  H.  C.  1970. 
{g)  H.  C.  2048. 

Polaris  R.  . 

Polaris  . . .  . 

H.  C.  SOO7. 

H.  C.  5082. 

H.  C.  5104. 

a  Ceti   

(A)  H.  C.  5814. 


(0 


H. 
H. 
H. 
H. 
H. 


C.  5802.. 

c.  .5917.. 

C.  6024.. 
C.  6204.. 
C.  6343.. 


H.  C.  6601 , 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


12,6 

22,0 
18,4 
11,0 
48,5 
6,6 
58,8 
28,0 

27,0 

8,6 
11,2 

20,4 
16,8 


47,0 
25,5 

4,0 

2,1 
4,4 

24,5 
13,6 
10,3 
40,4 
10,0 

31,7 

7,4 
58,5 

V,4 

0,4 

2,5 
59,1 

9,1 

22,5 


57,3 
37,4 


6,0 

10,1 

3,9 


11 


26,2 
36,8 
32,2 
24,5 
2,5 
36,8 
28,7 

57,0 
58,2 
14,8 
25,8 
24,6 

35,6 

30,5 

22,8 

1,0 

38,0 

21,1 

19,3 
18,0 

43,7 
29,2 
24,2 
54,5 
27,0 

45,8 
27,9 

41,5 
14,9 
14,2 

18,0 
12,7 
43,3 
29,2 


12,5 
44,2 


10,6 
3,6 

29,2 

36,4 
29,8 
42,2 
23,7 


III 


44,4 

39,7 
52,3 
45,9 
37,9 
16,8 
6,2 
58,8 


29,0 
45,5 
42,5 
38,1 

50,7 
44,2 
36,2 
15,2 


38,0 

36,2 
31,4 

2,4 
44,1 
37,9 

9,0 


0,0 

47,8 


28,3 
27,9 

33,0 
26,5 
57,3 
48,8 


17,0 
0,0 

24,0 

29,5 

51,1 

4,2 
53,5 
13,5 
43,2 


IV 


1,8 

53,5 

7,8 

0,0 

51,5 

31,1 

37,1 

29,4 

9,5 

0,7 
17,0 

0,2 
52,1 

6,2 

58,2 
49,8 
29,5 


55,6 

53,8 
45,1 

21,5 
59,4 
51,9 
22,9 


14,0 
8,5 

6,5 

42,2 
42,0 

4S,4 

40,7 

19,0 

.9,2 

6,2 

36,5 
50,8 
25,2 

37,6 


1.3,4 
53,3 
32,7 
17,5 
46,0 
3,3 


19,0 

7,3 
23,0 

13,9 
5,0 

45,4 
7,1 

59,7 

40,0 
32,0 
48,5 
17,5 


21,4 

12,3 

3,2 

44,0 


13,0 

11,0 
58,6 

40^5 

14,7 

5,8 

37,3 


28,3 
28,8 
52,0 

55,8 
55,9 

4,0 
54,5 
26,0 
29,2 
26,5 

51,0 
24,0 
50,4 
22,6 
51,0 
22,2 

35,4 
13,0 

1,1 
41,3 
18,1 
23,0 


VI 


36,1 

20,8 
38,3 
27,7 
18,4 
59,4 
37,1 
29,5 


2,9 
19,2 
34,7 
19,1 

36,6 

25,8 
17,0 
58,1 


30,0 

28,0 
12,1 

59,4 
30,0 
19,7 
51,3 


42,5 
49,0 


.9,4 
9,7 

19,1 

8,4 
40,2 
49,0 
46,8 
28,0 

57,1 

47,2 

4,5 

48,2 

57,3 
S2,l 
29,2 
5,2 
49,8 
43,0 


VII 


53,3 

34,4 
53,5 
41,5 
32,1 
13,6 
7,2 
59,7 
49,5 

34,1 

52,0 
32,7 

52,0 
40,0 
30,5 
12,0 


47,2 

45,4 
25,5 

18,2 

45,3 

33,5 

5,5 


9,3 


22,9 
23,8 

34,3 

22,2 
54,3 

9,1 

7,0 

40,5 


12,3 
18,0 


51,9 

29,1 

21,8 

2,4 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


18.31.    1,70 


19.43 
0 
0 


0, 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
18 
19 

0 
0 

0 
0 

1 


53,49 
1.  7,67 

5  .  59,94 
22.51,49 
36.31,04 

1  .  36,87 

2  .  29,23 
10.  8,28 
10.23,06 
30.  0,56 
30.  17,00 
32.  0,19 
43.51,90 

1.    6,12 

5  .  58,26 

22  .  49,84 

36 .  29,54 

10.  4,57 


18  .  31  .  55,56 


18.31 
19.43 


53,69 
,45,01 


20. 
0 
0 
0. 
1. 

0. 
1  . 
1  . 
1  . 
1 
1  . 

0. 
0, 
0. 

1 , 
1. 
1 . 
1 , 
1. 

2. 
2. 
2. 
3. 


36.21,46 

0.59,47 

,    5.51,90 

36 .  22,99 
9.51,33 


36. 

2. 

9. 
10. 
16. 
23. 

0. 


14,14 
8,39 

37,64 
5,44 

42,13 

41,99 


48,47 
40,59 
11,77 
9,09 
6,10 
1,66 
35,68 
50,62 
25,22 
57,51 
54.37,57 
2  .  55,88 


36 

0 

2 

10 

9 

31 

38 

38 


.    2.1,3,27 

.    4.53,15 

.    9.32,72 

15.  17,49 

20 .  45,93 

28.    3,21 


Correction  of 


+•043 


rl33 


rl35 


+•101 


+•08; 


+•119 


+•115 


+•081 


+•077 


+•200 


+•150 


+•480 


+•330 


Seconds 

of 
Meridiai] 
Transit. 


2,01 

5.3,80 

7,94 

0,22 

51,74 

31,26 

37,31 

29,67 

15,40 

15,40 

1,00 

17,44 

0,48 

.52,17 

6,36 
58,50 
50,04 
29,70 
13,12 

56,28 

54,41 
45,70 

00  00 

*^, — 

0,14 

52,57 

23,57 

3,74 

14,72 
9,18 
50,05 
50,02 
42,73 
42,65 

49,12 
41,25 
12,36 
.9,84 
6,85 
46,76 
46,78 
51,58 
26,05 
58,34 
38,26 
56,73 

13,84 
53,69 
33,37 
1 8,0  s 
46,64 
3,75 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt. 

ed 
losing 
Rate. 


82,53 

22,56 
22,92 
22,87 
23,02 
22,93 


24,07 
24,19 


24,48 
24,58 
24,71 
24,47 


28,32 

30,21 
30,70 

30,28 
30765 
30,46 
30,55 


39,33 


39,55 
39,56 

41,59 
41,71 
41,68 


41,89 


1,62 


1,55 


1,74 


1,86 


2,17 


2,29 


2,31 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


18.32.24,54 


44. 

1  . 

6. 
23. 
36. 


16,41 
30,84 
23,13 
14,67 
54,20 
0,28 
2  .  52,64 
10.38,38 
38,38 
24,00 
40,44 
24,64 
19.44.  16,41 


10. 
30. 
30. 
32. 


1. 

6. 
23. 
36. 
10. 


30,87 
23,02 
14,58 
54,25 
37,71 


18.32.24,60 

18.32.24,63 
19.44.  16,01 

20  .  36  .  52,60 
0  .  1  .  30,78 
0.    6.2.3,22 

0  .  36 .  54,26 

1  .  10.34,47 


36. 
2. 
10. 
10. 
17. 


54,15 
48,65 
29.54 
29,51 
22,23 


1  .24.22,16 


0.  1. 
0.  6, 
0  .  36 . 


.    0 

,    2 

.  10 

.  10 

,32 

39 

39 

.55 

3 


30,75 
22,89 
54,05 
5 1, .57 
48,58 
28,.50 
28,52 
33,35 
7,93 
40,22 
20,17 
38,65 


3.  2,94 
5  .  42,80 
10  .  22,48 
16.  7,20 
21  .  35,77 
28  .  52,90 


Illumination   East.      Inteuvals  for    an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean   of  the  seven 
wires,    +  40",322,    +26",866,    +  1.3",603,    -0",050,    -13",526,    -  26', 890,    -40»,325. 
Jan.   13,  23",  Hardy  put  forward  1"", 


(<i)  Second  wire  bad,  the  star  was  a  mere  confused  mass.  (b)  Very  faint — bad  observation.  (e)  Very  unsteady.  (d)  Heavy  snow.showers 

afier  this.     Stars  very  unsteady.  (e)  Disappeared  coming  up  to  first  wire.    Clouded  after  second  wire.  (/)  Clouded  at  last  three  wires.  (g)  By 

daylight,  barely  visible.  (A)  Interrupted  by  clouds.  (i)  A  9th  mag.  s.f. 
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Month 
and 
IJay. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Jan.  28 


Jan.  30 


Jan.  31 


I 


H.  C.  6751 

H.  C.  C930 

Ar<j.  +4()°,  801. 

H.  C.  7097 

H.  C.  7188 

IJ.  C.  7378 

H.  C.  7527 

o'  Eridani 

H.C.  8177 

H.  C.  830.1. 

H.  C.  8394 

(n)  H.C.  8615 

H.  C.  8787 

U.  C.  9'24.2 

H.  C.  9583 

Rigel   

/3  Tauri 

H.  C.  10442.... 

a  Orionis    

(b)  V  Orionis 

8  Ursae  Min.  SP. 

Uranus 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


S  Ursas  Min. 
a  Lyrae  . . .  .  - 
a  Aquilae .. . 
a  Cygni  . . .  . 


Feb.   1 


Feb.  2  I 


/3Ceti  

(c)  H.  C.  1985 

Polaris 

Polaris  R 

■q  Piscium 

c  Piscium  

H.  C.  4580 

a  Ceti 

H.  C.  .5802 

H.C.  6022 

H.C.  6110 

H.  C.  6212 

H.C.  63,36 

H.C.  6601 

H.  C.  6791 

H.  C.  6793 

(d)  H.  C.  6.930 

H.C.  6937 

n.  C.  7036 

H.C.  7188 

H.  C.  7378.... 

(«)  H.C.  7527 

H.  C.  8248 

(/)  H.C.  8353 

6  Ursae  Min.  .. 

a  Lyrae 

a  Aquilae 

a  Cygni 


II        111 


Polaris  R. 


52,9 
3.5,1 

6,4 

17,8 

53,0 
27,5 


47,0 
32,9 
30,5 

18,8 
51,3 
29,2 
28,5 
47,0 
37,3 

35,0 

37,6 

40,2 

0,0 

15,5 

38,0 

44,3 
5.3,8 
42,5 
43,4 
0,1 
33,2 


16,5 

57,0 
29,2 

28,2 


56,3 
11,0 

4-9,5 


31,0 

32,8 

55,2 
53,5 


18,5 
54,4 

32,7 

46,3 

6,4 
47,1 
48,5 

58,4 
11,7 
57,2 
52,6 
53,0 
34,2 
21,2 
42,5 
42,3 
34,0 
52,0 

22,0 
55,0 
5.3,5 
18,9 

29,7 


13,0 
58,2 
7,4 
6,0 
57,0 
21,5 
52,9 


36,0 
17,1 
48,5 

47,5 
1,8 

18,1 
39,3 

'9,2 


17,5 
50,0 

14,0 


43,7 

20,4 
58,7 

14,2 

19,8 

6,1 

19,6 

17,6 
36,1 
21,7 
14,4 

6,4 
49,3 
50,7 
56,0 
56,0 
19,5 

6,4 

6,0 
11,9 

7,1 
37,7 

43,5 
23,4 


12,0 
20,7 
29;2 
10,1 
44,0 

55,2 
47,1 
5.5,0 
36,5 

11,7 

21,1 
14,9 

7,5 

28,2 


2,0 

7,0 

2,3 

32,5 


IV 


10,0 

40,1 
25,3 

43,0 
34,7 
33,5 
25,7 
51,3 
58,3 
37,0 

1,2 
46,8 
37,0 
20,3 

5,0 
20,9 

9,7 
10,1 

7,5 
21,4 

56,5 
29,2 
21,0 
57,0 

57,9 
21,0 

25,9 
34,6 
53,0 
23,9 

6,1 
32,0 
23,2 

9,8 
1.5,1 
56,5 

31,1 

41,1 

43,0 
1,3 

28,0 
48,3 
56,2 

52,0 
24,5 
16,0 
52,1 


V        VI 


35,8 

59,6 
5?,0 
30,3 
11,5 
57,1 
47,0 
44,9 
22,8 
34,2 
56,.5 
25,9 
11,6 
59,2 
33,8 
20,2 
50,9 
23,4 
24,1 
58,0 
36,0 

44,0 
46,5 
34,4 
15,7 

12,2 
33,1 

55,0 
40,0 

47,9 
1 6,2 
37,3 
28,4 
51,1 
51,3 
31,9 
34,6 
16,3 

.50,3 

0,2 
10,5 
23,2 

4,9 

7,8 


3.9,5 
41,8 
29,7 
11,0 


1,2 

12,2 

17,8 
51,8 
3.9,8 
19,2 
0,8 
4,2 
54,1 
10,1 
15,8 
50,2 
36,0 
21,2 
47,3 
35,3 
20,7 
37,0 
37,9 

50,9 

29,0 

3,8 

48,1 

34,6 

26,3 
7,3 


54,0 
1,3 
39,4 
50,8 
50,3 
10,6 


53,9 

36,1 

5,4 


20,0 

45,1 
32,7 

27,2 
34,4 

25,5 
59,0 
4.3,1 
30,0 


VII 


27,0 
31,7 

44,1 

13,7 

8,1 

41,7 
14,3 
23,4 

45,9 

K5,0 

0,7 

43,3 

0,8 

50,5 

50,5 

50,5 

52,0 

29,5 

5,5 

17,5 

21,0 

1,5 

53,7 

40,.5 

41,8 

0,0 

7,6 

15,0 

2,8 

4,0 

12,5 

30,2 


13,4 

55,8 
24,5 


Gfi 
1,3 

46,8 
54,1 

12,5 
16,0 
56,9 
48,9 

14,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


3.34. 
3.38. 


38, 
44 
47 
53 


3.57 
4.    4 


15 
19 


4.  22 
4.  27 


34. 
49 


4.59 
5.    7 


17 
28 
47 
59 
14 


6.21 


.9,87 
.33,34 
40,03 
25,28 

8,47 
42,96 
.34,62 
3.3,54 
25,56 
51,26 
58,21 
37,06 

1,01 
46,70 
36,89 
20,14 

4,76 
20,89 

.9,75 
10,13 

8,19 
21,36 


18.  13.55,71 
18.31  .29,29 

19.  43.20,83 

20 .  35  .  56,80 


0.35. 
I  .  0. 
1.  9- 
1  .    9 . 


I  .23, 
1  .  33  , 


21  . 

54. 
2 . 
8. 

12. 

15. 

19. 

27. 

34. 
3.3t. 
3  .  38  . 


38 
42 
47 
53 
57 
16 
19 


57,94 
58,30 
18,95 
38,52 
26,01 
34,39 
52,73 
23,79 

6,13 
31,71 
23,22 

9,61 
14,93 
5fi,47 
26,88 
31,04 
26,45 
40,84 
42,82 

1,44 
36,14 
27,92 
48,14 
56,02 


Correctijn  of 


+•101  +-077 


18.  13.51,43 
18.31  .24,44 
19.43.  16,02 
20.35.51,96 

1.9.  SSM 


+•330 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


+•093  t-074 


f360 


10,49 
33,88 
40,57 
25,91 
9,03 
43,61 
.35,19 
33,97 

26,09 
51,96 

58,97 
37,59 

1,61 
47,.30 
37,46 
20,57 

5,22 
2 1, .56 
10,25 
10,59 

4,70 
21,81 

59,52 
29,79 
21,33 
57,33 

.58,35 
59,04 
28,33 
28,31 
26,47 
34,89 
53,31 
24,28 

6,70 
32,25 
23,87 
10,18 
15,47 
57,01 
27,41 
3 1, .57 
26,99 
41,38 
43,47 

2,00 

36,79 
28,49 
48,68 
56,5(i 

5.5,08 
24,96 
16,54 
52,50 

21,64 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
It ate. 


49,21 


49,27 
49,28 

49,32 
49,48 


55,07 
55,22 
55,21 

55,62 


55,63 
55,73 

55,78 


2,31 


5.9,94 
60,03 
60,06 


2,35 


2,38 


Apparent  Il.A. 

from  the 

Observation. 


34 
39 

45 


3.47 
3.  54 


58 

5 

16 


4.  20 

4.23 

4.28 

4. 

4. 

5, 

5. 

5, 

5. 

5. 

5, 


34 

50 

0 

8 

17 

29 

47 

59 

18.  14 

6.22 


59,65 
23,04 
29,73 
15,08 
58,21 
32,80 
24,38 
23,17 
15,31 
41,19 
48,20 
26,83 
50,86 
36,57 
26,75 
9,87 
,  54,54 
10,90 
59,62 
59,98 
54,11 
11,23 


18.  14.54,52 
18.32.24,81 

19.  44.  16,47 
20  .  36  .  52,55 


0.36. 
1  .    1  . 

10. 
10. 
24. 
34. 
22  . 
,55. 
3. 


9 
13, 
16 
20 

28, 


3  .  35  , 
3.S5. 
3  .  39 
3.39 
3  .  43 
3.47 
54 
58 
17 
20 


53,97 
54,70 
24,01 
23,99 
22,17 
30,61 
49,10 
20,12 

2,56 
28,12 
19,74 

6,06 
11,36 
52,91 
23,32 
27,48 
22,91 
37,.30 

m,m 

57,93 
32,73 
24,44 
44,66 
52,55 


18.  14.  54,94 
18.32.  24,85 

19.  44.  16,55 
20  .  36  .  52,59 

1.  10.22,19 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  H,  III,  IV,  V,  VI,  VII,    to  the  mean  of  the   seven 
wires,  +40',322,    +  26*,866,   +  13»,603,   -0',050,   -  13',526,  -  26",890,  -  40«,325. 


(a)  Increased  last  wire  1>. 


(4)  Stars  unusually  brilliant.  (c)  By  daylight — could  not  see  it  at  iirst  two  wires. 

i^e)  Cloud?.  (/)  The  sky  hazy  and  generally  unfavourable. 


(d)  A  star  following. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
aad 
Day. 


Feb.  2 


Feb.  5 
Feb.  6 


Feb.  8 


NAME  OF 
OBJECT. 


Polaris 

ti'  Ceti    

H.C.S96O 

H.  C.  4079 

H.  C.  4511 

H.  C.  4649 

7  Ceti  

a  Ceti   

(a)  H.  C.  5814 

H.  C.  7097 

H.  C.7461 

H.  C.  7837 

H.  C.  8248 

Arjjelander  4844 

H.  C.  8252...  ... 

H.  C.  8672 

II.  C.  8811 

H.  C.  9302 

(h)  H.  C.  9611 

Riffel 

/f?  Tauri 

8  Orionis 

H.  C.  10442 

u  Orionis 

0  Ursce  Mill.  S.P. 
Uranus 


a  Cygni 


a  Andromedae. 
7  Pegasi 


(c)  Polaris 

{d)  Polaris  R.  . . 

(e)  0  Ursoe  Min. 

a  Lyrae 

a  Aquilae   . . 
(/)  o  Cygni 


is)  Polaris  . . . 
/3  Arietis  .. 
a  Arietis  .. 
H.  C.  6103 
H.  C.  6'218 
II.  C.  6355 
Arg.  +47°, 
H.  C.  6751 

(/j)  H.  C.  69SO 
H.  C.  6937 
H.  C.  7097 
H.  C.  7461 
o'  Eridani 
H.  C.  8248 

(i)  H.  C.  8353 
H.  C.  8403 
H.  C.  8615 

Rigel  

/3  Tauri  . . . 
2  Orionis  . 
f  Orionis   . 


859 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


40,4 
8,8 


43,3 
38,4 
18,7 
54,8 
49,1 

44,4 


25,2 
21,0 
48,5 
41,7 
27,7 
7,3 
32,1 
39,9 
16,9 
35,5 
43,3 

46,3 

34,9 
31,3 
26,5 

25,0 
21,8 
24,1 


20,1 
42,4 
51,2 
37,3 

32,7 

27,2 

23,7 
40,7 

27,4 


13,5 
13,5 
53,2 
18,2 
33,4 


II 


54,1 
41,9 


56,7 
51,8 
44,8 
20,9 
52,6 

4,0 


47,5 
43,1 
10,0 
11,2 
41,3 
22,4 
4,7,5 
9,7 
30,7 
23,5 
58,2 

5,1 

50,2 
45,2 
45,0 

12,5 
39,0 
37,9 


34,4 
57,0 
13,1 
1.3,2 
2,8 
52,5 
52,7 


6,9 

40,8 
49,9 
58,5 

32,5 
27,4 
8,5 
31,5 
46,8 


111 


5.3,5 

7,5 
14,9 


6,9 
10,0 

5,3 
10,3 
47,0 
55,4 
15,8 
2.3,3 
52,3 
20,7 

.9,2 

4,8 
31,3 
40,5 
54,5 
37,5 
58,9 
39,0 
44,5 

8,5 
12,5 

24,0 

5,3 
59,0 

5,5 

56,0 
51,4 
22,0 


48,8 
11,5 
35,0 
49,0 
39,3 
12,0 
18,4 
48,1 

2,6 
33,2 
42,0 
54,4 

9,4 
18,0 
14,7 
52,1 
40,7 
23,8 
4.%1 

0,3 


IV 


15,0 
21,3 
48,3 

37,7 
26,8 
23,7 
19,0 
37,0 
13,7 
5.9,7 
35,3 
43,1 

6,7 
34,7 
31,7 
27,3 
53,3 
10,2 

8,4 
53,0 
12,4 

9,4 
58,5 
56,5 
27,5 

42,9 

20,5 
13,0 

18,0 
45,0 
13,3 
5,0 
40,7 


3,0 
26,1 
57,0 
25,0 
15,5 
31,6 
44,0 


59,5 
4.5,5 
7,9 
29,1 
37,1 
51,2 
11,3 
54,5 
39,1 
58,5 
13,5 


28,5 
35,0 
21,8 

1,0 

0,0 
46,8 
37,2 
32,4 

3,2- 
40,0 

2,7 
54,7 

2,8 
20,7 
48,2 
54,1 
49,4 
14,8 
40,1 
22,0 

8,5 
26,0 
39,3 
12  2 
47,0 
42,1 

2,1 

36,1 
27,0 


36,0 
30,8 
18,8 


25,0 

17,7 
40,9 
19,1 
1,3 
52,4 
51,5 
10,-2 
27,5 

26,3 
49,9 
21,6 
49,0 
57,0 
28,0 
30,8 
8,0 
54,6 
12,1 
27,3 


VI 


48,4 

54,9 

26,0 

21,8 

6,5 

50,5 

.55,8 

29,1 

6,1 

5,9 

13,8 

22,0 


1.5,9 
11,7 
36,5 

9,7 
35,6 
23,7 
39,3 

8,9 
26,3 

56,9 

21,0 

51,0 

40,7 


20,5 
47,9 
32,1 


VI 1 


30,5 
31,8 
55,3 
40,8 
36,6 
28,5 
11,3 
3.-3,8 
46,5 

1,1 

52,0 

35,0 
8,2 


50,1 
21,5 
10,0 
2.5,4 
40,5 


2,1 

27,9 
51,0 
44,0 
26,2 

4,0 
59,2 
55,2 
32,3 

9,3 
33,0 
42,0 


37,7 
33,8 
57,9 
38,8 
49,1 
39,0 
52,8 
39,0 
40,2 
18,5 
11,5 

39,7 

6,5 

54,7 


7,5 

5,0 

45,8 


59,9    18,6   37,3 


4.5,5 
46,0 
10,0 
2,4 
12,5 

31,0 
1,2 

20,6 
18,5 

48,6 


9,5 
35,0 
25,1 
38,8 
54,1 


Concluded 

transit  over  tlie 

mean  of  the 

seven  wires. 


1.  9 

1  .  16 


5 

19 
23 
35 
54 

2 
44 
59 

5 


4.  16 
4.21 


22 
28 


4.34 


.50 
1 

■  7 
16 
24 
28 
58 


6.  13 
6.20 


12,69 
21,25 
48,36 
35,68 
37,73 
26,89 
23,63 
18,85 
36,90 
13,54 
5,9,24. 
3.5,25 
4,3,08 

6,6-y 

34,58 
31,61 
27,30 
53,19 
10,31 
8,37 
53,06 
12,43 
9,31 

,  58,47 
57,18 

,  27,43 


20.  36.  43,01 


0. 
0, 
1  . 
1  . 

18. 
18. 
19. 
20. 

I  . 
1  . 

1  , 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 


1 

6 

10 

10 

14 
32 
44 


,  20,64 
12,99 

■  8,76 
20,63 
46,37 
13,41 

.    5,01 


36 .  40,76 


10. 

47. 

59. 

11  . 

17. 

22  . 

27. 

34. 

39. 

39. 

44. 
4.  0. 
4.    5. 

4.  17. 
4.20. 
4.23. 
4.28. 

5.  7. 


17 
24 
29 


5,83 

3,11 

26,17 

56,94 

24,99 
1,5,70 
31,80 
44,21 

7,71 
22,17 
59,59 
45,76 

7,96 
29,12 
37,30 
51,28 
11,41 
54,37 
39,19 
58,51 
13,70 


Correction  of 


f093 


-•003 


I- -074+ -360 


Second 

of 
Meridian 
Transit 


21,65 
21,70 
49,09 
36,.30 
38,31 
27,45 
24,14 
19,36 
37,53 
14,17 

0,36 
35,80 
43,64 

7,88 
35,84 
32,19 
27,88 
53,76 
10,98 

8,82 
53,55 
12,92 
10,00 
58,96 
53,91 
27,90 


-•033+-340  43,33 


20,94 

13,27 

7,50 

7,53 

46,52 

13,71 

5,27 

41,08 


•093+ -330 


2,10 

3,38 
26,44 
57,17 
25,16 
15,87 
32,04 
44,42 

7,95 
22,41 
59,79 
45,81 

8,31 
29,36 
37,54 
51,45 
11,65 
54,72 
39,45 
58,81 
14,01 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


60,46 


60,73 
60,67 


60,97 
60,90 
60,98 

61,07 


9,26 

9,63 
9,57 


11,31 
11,38 
11,52 


14,45 
14,53 


14,71 


14,98 
14,92 
15,02 
14,95 


Adopt- 
ed 
losing 
Rale. 


2,38 


2,23 


2,33 


2,28 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


I  .  10. 
1.17. 


3 
6 

20 
24 
36 
55 
3 


3.45 
4.     1 


6 
17 

22 
23 


4.29 

4.  35 
4.51 

5.  2 


8 
17 
25 
29 
59 
18.  14 
6.21 


22,20 
22,26 
49,72 
36,94 
38,97 
28,12 
24,83 
20,08 
38,26 
14,97 

1,19 
36,64 
44,50 

8,74 
36,71 
33,07 
28,77 
54,67 
11,91 

9,76 
54,51 
13,89 
10,97 
59,98 
54,96 
28,96 


20  .  36  .  52,60 

0  .     1  .  30,53 

0.  6.22,87 

1 .  10. 17,20 

1  .  10.  17,23 
18.  14.  57,80 
18.32.25,01 
19.44.  16,69 

20  .  36  .  52,58 


10 
47 
59 
12 
17 
22 
27 
34 
39 
3.39 
3.45 


1 

5 

17 
20 
24 
28 
8 
17 


5.25 
5.29 


16,61 
17,95 
41,03 
11,87 
39,87 
30,59 
46,77 
59,16 
22,70 
37,16 
14,55 
0,59 
2.3,10 
44,17 
52,35 
6,27 
26,48 
9,61 

,  54,35 
13,72 

.  28,93 


Illumination  East.  From  Feb.  5,  West.  Intervals  for  an  Equatorial  stir  from  wires  I,  11,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the 
mean  of  the  seven  wires,  -1- 40',322,  +  26", 866,  -1- 13'/)03,  -0',050,  -13»,526,  -  26', 890,  -40',325.  From  Feb.  5,  +  40',325,  -f  26',890, 
-l-13',526,   -f  0',0.50,  -13',603,    -26',866,    -40',322. 

Feb.  4,   l*".  Hardy  put  forward   1'". 


(a)  Clouds.  (i)  Jumped  at  fourth  and  seventh  wires.  (c)  Got  only  first  contact  of  first  wire  at  24«,0.  (d)  Interrupted  by  clouds  and  disturbed  by 

wind.  (e)  Lost  third  wire  by  trying  to  get  a  reflection  observation.  (/)  Clouds— unsatisfactory.  (g)  Through  clouds.  (h)  A  star  close  following. 

(')  Decreased  1">. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Monlli  I 
and  ' 
Day.     ; 


NAME  OF 
011.1  EC  I'. 


Feb.    8 


S  Urste  Mill.  SP. 

Uranus 

0  UrsEB  Min,  .. . 

(fl)  a  Lyra? 

a  AqiiiljE 

a  Cygni 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


18,0 

44,3 
20.5 

I  17,1 

I  39,3 


Feb.    9 


Feb.  10 


Feb.  1 1 


Feb.  14 


(/))  Polaris I    ... 

Polaris  11 1    ... 

6  Ursae  Min !  16,5 

a  LyriE 12,4 

n  Aquila?   ;  14,9 

«  Cygiii j  34,4 

a  Orionis 56,5 

1/  Orionis i  55,9 

a  Ursae  Min.  SP..  12,0 
cUrsaeMin.SP.R. 
(c)  Uranus 


H. 
H. 
H. 
H. 
H. 


(6) 


C.  6751 

C.  6930 

c.  C937 

c.  7097 

c.  7506 

o'  Eridani 

H.  C.  8353 

H.  C.  8445 

H.  C.  8672 

Rigel  

ft  Taiiri 

5  Orionis 

6  Orionis 

a  Orionis  

aUrsicMin.SP.R. 
a  Ursa;  Min.  SP.. 

Uranus 

a  Ursaa  Min 


Feb.  K 


{I))  Polaris  . . . 
(6)  Polaris  R. 


13,1 

26,3 
15,1 
13,0 
25,9 

57,2 

■59,5 

'39,2 

4,2 

19,2 

49,4 

2,5 


9,0 

5,5 


11 


6,0 

59,0 
8,0 
34,3 
33,0 
58,2 


S,5 
29,5 
28,3 
53,4 

10,1 

9,7 
58,5 

31,9 

38,9 
14,7 

52,9 
51,2 
26,5 
44,3 

9,8 
19,3 
13,1 
54,4 
17,6 
32,6 

3,0 
50,0 


21,0 


111 


IV        V        VI 


13,6  I 

53,5 

51,5 

46,5 

17,0 

47,0 


49,5 

46,7 
42,0 
12,2 

23,5 
23,8 

41,5 
46,4 

4,3 

34,2 
48,4 
19,0 
27,0 
40,1 

3,7 
37,3 
41,2 
26,5 

.0,4 
31,0 
45,9 
16,5 

137,5 


40.0  128,0     ... 

28.1  I  43,2  I  57,5 

40.0  I  31,0:  15,5 
8,7  !  26,1  !  43,1 
0,3    14,1    27,3 

36.1  55,1     14,0 


Feb.  16    (rf)  .Mdebaran 2,2    l6,2    30,1 

(e)  4  Camelopardi ...    10,8  i  34,9    59,2 

:  ,  Auriga; .59,0    1.5,0    30,9 

Capella 21,3    40,8    59,9 

(/)  13  Tauri '  34,1    49,5  |    4,8 


Feb.  19    (g)  a  Aquilae 53,2 

(/;)  u  Cygni 13,0 


Feb.  20 


ft  Arietis  . 
a  Arietis  . 

a  Ceti 

H.  C.  7461 
o'  Eridani 
H.  C.  8304 


51,1 
13,4 


I 


9,0 

37,0 

4,0 

55,5 

31,3 

36,9 
37,8 

31,5 
1,1 

30,1 

8,1 
45,1 

3,3 
53,7 
23,1 

5,0 

3,3 
40,3 
24,8 
44,2 
59,3 
30,1 

28,0 
35,7 


48,0 

44,1 
23,5 
47,1 
19,1 
20,1 


22,0 


27,5 

21,4 

9,3 

50,5 

51,0 
51,9 

18,5 
16,0 

56,2 


12,0 
40,2 
7,5 
41,8 
3,3,2 
26,1 
53,9 
40,5 
57,9 
12,9 
43,7 

16,5 
50,3 


6,8    20,4  ;  34,0 
32,0  ;    . . .  i    9,7 


58,3 
48,3 
3,4 
.3«,7 
35,6 

47,5 


5,4'  19,7    34,1  i48,5 

28,0  '  42,4  ■  .57,1  !  11,9 

. . .  i  22,5  i  36,0  !  49,6 


9,0    11,7    15,5 
58,2    11,8    2.5,2    38,9 

ii.  v..  o,"/-. I  22,0  I  53,2    2t,6    56,2 

H.  C.  8615 44,1  I    3,5  ,  22,9  :  42,2 


1.9,5 

52,5 

28,2 

1,7 


11,5 

38,3 

22,8 

9,1 

4,3 
5,7 
7,0 

30,5 

21,4 
32,5 

37,9 

15,8 

20,8 

1,8 

1,0 

47,8 

7,5 

55,5 

11,2 

26,4 

57,2 

58,0 

5,0 
3,5 


12,3 
12,3 
19,1 
57,f) 
50,8 

1,1 

47,3 

2,7 
26,3 
58,0 
22,4 

6,1 
59,0 
21,1 


VII 


0,5 

12,4 

3,0 

0,4 

41,0 

32,9 


59,0 

55,7 

36,r, 

28,1 

17,8 
19,3 
53,5 


47,2 
52,0 
6,5 
4,2 
52,0 
34,4 
20,9 

9,9 
21,0 
11,1 
24,6 
40,0 
10,5 
44,0 

1,9,7 
50,0 

24,5 


26,2 
36,7 
35,0 
17,1 
6,1 

14,8 
6,5 

17,0 
40,9 
11,4 

19,5 
30,7 
40,2 


Concluded 

transit  over  the 

mean  oftlie 

seven  wires. 


6. 
6. 

18. 
18. 

19. 
20. 


14. 
20. 
14. 
32. 
44. 


39,37 

28,.30 

41,64 

8,74 

0,23 


36 .  36,09 


1.10.  2,92 

1  .  10.  11,05 

18.  14.37,79 
18.32.  4,00 
19.43.55,61 
20.36.31,29 

5.47.37,16 
5  .  59  .  37,73 
6.14.  32,64 
6.  14.30,65 
6.20.     1,18 


3  .  34 . 
3.38. 
3.39- 
3  .  44 . 

3 .  59 . 

4.  4. 


20 
24 
29 
7. 
17 
24 
28 
5  .  47 
6.14 
6.  14 
6.  19 
18.  14 


30,17 
5,%67 

8,08 
45,34 

3,51 
53,71 
22,97 

5,26 

3,54 
40,26 
24,98 
44,39 
59,47 
30,06 
23,52 
27,48 
35,63 
29,68 


9  .  45,48 
,    9  •  50,05 

,  27  .  44,20 
,  36 .  23,67 

47  .  47,07 
,    6.1,0,26 

17-20,14 


19.  43., 3,3,9? 
20.36.    9,72 


,  46 . 

.  58  . 
,  54. 
,  0, 
,  4. 
19. 
^27. 


34,07 
57,14 
36,03 
15,62 
38,89 
56,27 
42,24 


Correction  of 


■003 


-•093+-330 


-■151 


k290 


Seconds 

of 
Meridian 
I'runsit. 


42,15 
28,57 
40,77 
8,99 
0,47 
36,34 

59,19 

59,27 

36,92 

4,25 

55,85 

31,54 

37,40 
37,99 
35,42 
35,76 
1,45 

30,38 
53,91 

8,32 
45,.54 

3,68 
54,06 
23,21 

5,46 

3,77 
40,61 
25,24 
44,69 
59,78 
30,30 
28,63 
30,26 
35,90 
28,81 

41,75 
3S,27 

44,46 
23,88 
47,33 
1,9,50 
20,40 

34.16 
9,87 

34,27 
,57,, "5 
36,24 
1,5,36 
39,21 
56,30 
42,40 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate, 


16,08 
16,22 
16,28 


20,87 
20,87 
21,10 

22,03 
21,95 


28,86 


2,0,00 
29.04 
29,05 
29,09 
29,09 


33,77 

33,h 
33,92 
33,84 


42,73 
42,90 

4,3,39 
43,43 
43,49 

43,60 


2,28 


2,38 


2,40 


2,42 


2,44 


2,51 


Apparent  R.A. 

Irom  the 
Observatioa. 


18,  14.57,14 
6  .  20  .  4.3,57 

IS.  14.56,84 
18.32.2.5,09 

19.  44.  16,68 
20  .  36 .  52,63 


G. 


10.  15,.90 
10.15,98 


18.  14.57,74 
18.32.25,10 
19.44.  16,82 
20  .  36  .  52,59 


5. 

5. 
18, 
18. 

6. 


47 .  59,37 
59  •  59,98 

14.57,43 

14.57,77 
20 .  23,47 


3 .  34 . 
3,  39, 
3.39. 


45 

59 

5 


4.  20 

4.  24 

4, 

5. 

5, 

5, 

5, 

5, 
18, 
18. 

6, 
18. 


29 
8 
17 
25 
29 
47 
14 
14 
20 
14 


5,9,24 
22,78 
37,19 
1 4,42 
32,58 
22,97 
52,14 
34,40 
32,72 

9,62 
54,27 
13,73 
28,83 
59,38 
57,75 
5,9,38 

5,03 
59,13 


1  .  10,  12,79 
1.  10.    9,31 


28.  18,25 
,  3G .  57,69 

48.21,16 
,  6  .  5.3,,S6 
,  17.54,28 


19.44.  16,95 
20  .  36  .  52,75 


47. 
5.'). 
55. 

0. 

5. 
20. 


17,70 
40,80 
19,78 
59,02 
22,88 
39,99 
28.26,11 


Illumination  West.     Intervals  for  an    Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +  40',32,5,   +  26»,890,   -1- 13', 526,   -t- 0",050,  -  13',603,  -26',866,  -  40',322, 


(a)  Very  stormy — could  not  get  a  reflection  observation.  (b)  Clouled  at  the  other  wires. 

{(I)  Kaint— through  clouds.  {ej  Very  faint.  (/)  All  taken  through  thick  haze. 


(c)  Very  faint  at  second  wire— could  not  take  it  at  first. 
iff)  Very  unsteady.  (It)  Clouds. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G7. 


Month 
and 
Day. 


Feb.  20 


Feb.  21 


Feb.  23 


Feb.  26 


Feb.  27 


Feb.  28 


Mar.  1 


Mar.  2 


Mar.  4 


NAME  OF 
OBJECT. 


4  Camelopardi 
1  Aurigffi 


7  Canis  Majoris . 
S  Geminorum  .. 
p  Geminorum  . . 

Castor 

Procyon 

Pollux 

B.A.C.  259(5... . 
(a)  xUrsae  Min.  SP. 


W 


Polaris 

Polaris  R 

0  Arietis 

a  Ceti   

7*  Eridani 

H.  C.  74()I.... 

o'  Eridani 

H.  C.  8327 

H.  C.  8394.... 
H.  C.  8(572.... 
4  Camelopardi . 

1  Aurigae 

Capella 


(c)  S  Ursae  Min.  SP. 

(</)  Castor 

\d)  Procyon 

(rf)  Pollux 


Polaris  . . 
(e)  Polaris  R. 


Rigel   

/3  Tauri 

a  Leporis 

£  Orionis 

7^^  Leporis 

Castor 

Procyon  

Pollux 

(/)  \  Ursa;  Min.  SP. 


Sjconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


{g)  Castor 
Pollux 


(/i)  Polaris  . . 
Polaris  R. 
6  Cancri  . . 
1.5  Argus 
n  Cancri . . 
£  Hydrifi  . 


{i)  a  Cassiopeiae  .... 

(/ir)  Polaris 

((')  7  Canis  Majoris.. 

c  Geminorum  . . . 

Castor 


0,1 

48,7 

17,2 
41,f) 

0,3 
33,8 
54,5 
S9,5 

1,5 


40,0 

(5,0 
48,2 
17,0 
58,3 


8,0 
34,7 
53,0 
41,5 

4,1 


21,9 
42.5 


30,5 


14,8 
54,4 
5(5,1 
34,4 
58,2 
(5,4 
27,4 
12,0 


fi,0 
11,3 

15,5 

21,5 

55,3 

4,1 

49,8 

38,7 
18,0 
56;4 


II 


25,0 
5,0 

31,1 
56,3 
16,4 
49,5 
8,0 
54,5 
51,0 


55,0 

20,4 
1,6 

30,7 
1,4 

48,8 
43,9 
56,8 
17,3 
57,5 
23,2 

27,5 


42,9 


42,0 


28,3 

10,2 
47,8 
12,9 
22  4 
4o'7 
27,4 


22,0 
2(5,9 

29,0 

37,0 

10,0 

18,4 

3,5 


33,5 
10,2 
35,4 


III 


49,0 
20,8 

45,0 
10,8 
32,1 

5,3 
21,4 

9,8 
40,3 


9,0 
35,0 
1.5,1 
44,5 

4,5 

10,5 
19,.5 
18,9 
41,5 
13,5 
42,4 

11,5 
53,5 

58,1 


42,0 

24,8 
24,1 

1,3 
27,3 
38,1 
54,0 
42,5 

7,0 

37,7 
42,1 


52,0 
24,6 
33,0 
16,8 


50,1 
44,5 


IV 


13,3 
37,1 

5.9,0 
25,1 
48,0 
21  2 
35*0 
2.5,1 
30,1 
29,5 


21,0 

49,7 
28,5 
58,2 

8,1 
31,5 
32,4 
55,5 
40,8 

6,1 
29,5 

1,7 

1,5 

9,4 
23,1 


55,5 
40,2 
38,3 
14,5 
41,6 
54,1 

7,7 
58,1 

5,0 

53,4 
57,5 


56,0 
7,3 
39,3 
47,2 
30,4 

50,3 


4,6 
0,3 


38,2 
53,2 

13,1 
40,0 
4,0 
37,2 
48,6 
40,7 
20,2 


42,0 
4,5 
42,2 
12,3 
12,0 
45,0 
54,5 
31,8 
3,2 
30,9 
46,0 
21,3 


"5  5 
36,7 

28,7 


30,5 

9,3 

o5fi 
5i5,8 
28,1 
56,5 
10,2 
21,5 
13,4 


IS2,9 


14,5 
22,7 
54,3 
2,0 
44,2 

14,9 

52,3 
19,3 
1 6,5 


VI 


2,2 
8,9 

26,7 
54,5 
19,7 
53,1 

2,0 
55,8 

9,S 


44,0 

18,8 
55,6 
26,0' 
14,7 
58,4 
16,1 

7,3 
25,2 
54,9 

1,7 
40,5 


50,0 


35,5 

22,6 
10,7 
6,8 
41,5 
11,0 
26.0 
34,7 
28,3 


28,0 


20,5 
37,5 
8,7 
1(5,2 
57,5 

38,4 
25,0 

33,7 
32,3 


VII 


26,5 
25,0 

40,8 
9,0 
35,7 
.9,0 
1.5,4 
11,1 
59,1 


59,5 

33,4 
9,0 
40,0 
18,0 
12,2 

43,4 
47,2 
19,2 
17,7 
59,7 

22,0 
's^5 

47,5 


36,0 
2(5,0 
20,8 
55,1 
25,4 
41,7 
48,2 
43,8 


41,2 
43,3 

32,5 

53,0 
23,5 
30,3 
11,0 

2  2 
37^5 


48,2 


Concluiled 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


4.36.1,3,47 
4  .  47  .  36,96 

6 .  56 .  58,99 
7.11  .25,33 
7  .  19  .  48,02 

7.  25.  21, .30 
7.31.34,99 
7.36.2.5,21 
7.43.30,21 
7  .  55  .  26.89 


1.   9 

1.  9 

1.58 

2.  54 
3.50 


4. 
4. 
4. 


4.  22 
4.28 
4.. 36 


47 
6 


1.9,.90 
23,64 
49,68 
2S,()0 
5H,;i9 
8,14 
31,14 
32,1.6 
55,i)3 
40,1)7 
,    6,13 

,    1,81. 


6.  14.    0,98 
7-25.    <),49 

7.  31  .  2,3,05 
7.36.  1.3,.<?9 


9.    8.28 
9.  12,86 


5.  7.. 55,50 
5.  17-40,17 
5  .  26  .  38,44 
5.29.  14,(i7 


.38. 
25. 
32. 
,36. 
5(i. 


41,84 
54,13 

7,74 
57,.93 

2.02 


7  .  25  .  5.3,62 
7  .  36  .  57,43 


9.5.3,91 

9 .  57,02 

55.    7.29 

I  .  39,38 

24.47,31 

S9 .  30,46 


0  .  32  .  50,52 
1.9-  58,77 
6.57.38,17 
7.12.  4,62 
7.26.    0,48 


Correction  of 


•003 


Seconds 

of 
Mfcriili:tn 
l"ran>it 


-•151 


f290  1,3,55 
37,14 


5.(),33 
25,53 
48,21 
21,49 
3.->,  1 9 
25,40 
30,08 
37,04 

1.3,76 
1.3,82 
4i»,89 
28,81 
58,73 

7,88 
31,76 
3 -',58 
55,62 
41,08 

6,21 
29,81 

1,98 

4,6.9 

9,68 

23,25 

13,58 

2,14 
2,10 

55,82 
40,  .36 

38,79 
14,94 
42,20 
54,31 

7,94 
.58,12 

12,17 

.5.3,81 
57,62 

47,77 
47,20 
7,48 
39,75 
47,51 
30,65 

50,61 

52,63 

38,51 

4,83 

0,67 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


.Adopt- 
ed 
losintf 
Rate. 


43,94  \ 


2,51 


16,50  I  2,49 
46,58  i 

46,67 
46,46 
46,53 


.50,85 
51,04 
50,87 

51,00 


51,21 
51,27 


58,42 
58,35 
58,30 


13,55 
13,65 
13,79 
13,69 

13,76 
13,63 
13,73 


14,24 
14,21 


14,80 
1-1.,(53 

14,79 
14,75 

7,33 

7,15 
7,13 
7,34 


i,S\) 


2,32 


0,51 


0,50 


0,09 


Apparent  R.A. 

from  llie 

Observation. 


4  .  36 .  57,27  G. 
4  .  48  .  20,88 


6. 

7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
19. 

1 , 
1  , 
1  . 

2, 
3, 
4, 
4. 
4. 
4. 
4. 
4, 
4, 
5, 


1  . 
1  . 

5. 
5, 
5, 
5. 
5  . 
7 . 
7 . 
7. 
19. 


57 
12 
20 
26 
32 
37 
41 
56 


45,84 
12,06 
34,75 
8,04 
21,7.5 
II, .97 
16,66 
23,64 


10.    4,54 

10.    4,60 

59  ■  40,75 

55.  19,76 

51 .  49,77 

0  .  58,94 

5  .  22,83 

20 .  23,67 

23  .  46,72 

29-32,19 

36 .  57,33 

48  .  20,95 

6.53,15 


18.  15 
7.26 

7.32.21,61 
7.. 37 -11,95 


2,92 
8,03 


10. 
10. 


2,-20 
2,16 


S  .    9,48 


17 

2^5 
29 
38 
26 
r.9. 


54,02 
52,46 
28,61 
55,87 
8,02 
21,65 
37.  11,83 
56 .  25,89 


7.26.    8,04 
7.37.  11,85  1 


10 

10 

55 

1 

95 


2,36 

1,79 

22,21 

54,49 

2,26 


8  .  39  .  45,40 


9 
57 
12 
26 


57,84 
59,86 
45,71 
1,2,03 
7,87 


Illumination  West.     Intervals   for  an  Equatorial  star  from   wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
wires,    -(-40*,325,   -t  26',890,    -f  13',526,    -f  0-,0.50,    -  13-,(503,    -  26*,86(),  -  40',322. 


Feb.  27,  23'',  Hardy  was  stopped  and  the  pendulum  shortened  three  divisions. 
Mar.  3,   Hardy  had  stopped.     It  was  not  wound,  set  going  at  21''.  40'". 


(«)  Very  faint.  {!>)  Hurried  observation.  (c)  Clouded  at  the  other  wires.  (rf)  Interrupted  by  clouds.  (e)  Very  unsteady  and  faint. 

(/)  Clouded.  (g)  Very  iaint — often  invisible.    Bad  observation.  (A)  <iot  only  first  contact  of  second  wire  at  SB*,!),  and  last  contact  of  fourtli  wire  at  o'J',{). 

(i)  Clouds.     Bad  observation.  (k)  Got  only  first  contact  of  second  wire  at  31».     Too  windy  tor  reHection. 


lliGUT  Ascensions  obskrved  with  the  Transit  in  the  Year  18G7. 
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.Moiub 
and 
Day. 


Mar.   4 


Mar. 


Mar. 


NAMK   OF 

O  lij  Ecr. 


Procyon 
Pollux  .. 


G  Caiicri . . 
a  C'ygiii  . . 


Mar.    8    («)  a  Cygni 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


33,8 
18,8 

29,3 

49,7 


Mar.  15  i  (A)  0  1  L 50,9 

I  (6)02  L j    0,3 

(c)  «  Aquila;   !  31,6 

j         a  Cygni I  51,5 

i 
Mar.  16    (h)  0  1  1 30,6 

(6)  Q-i  L :39,7 

Castor j  1.5,2 

Procyon j  36,0 

Pollux '20,8 


Mar.  24 


(a)  a  Cygni ;  53,6 


Mar.26i  (<0  0  2  L |    4,4 


Mar.  27 


Mar.  28 


Mar.  29 


(«) 


Polaris I    ... 

Aldebarau 31,8 

S3  Caneri  ;  48,5 

a  HydruE '  19,9 

Rpgulus [  33,0 

II.  C.  21415 53,6 


(c)(/)0  1  L 

(c)(/)0  2  L.  ....... 

(c)  o  Ursae  Majoris 


(g)Qi  I 

(ir)02L 

(/i)  Polaris   

(/i)  Polaris  R 

Procv'on 

Pollux    

B.A.C.  2596 

6  Caneri 

15  Argus 

0  Ursae  Majoris  . 

»;  Caneri 

e  Il3'<]ra'  

1  Ursae  Jlajoris  . . 
a-'  Ursa;  IMajoris 

83  Caneri  

a  Hydra? 

\^  Ursae  Majoris 


fe)0lL... 

(g)0  2L... 
a  Hydra;  , 
f  I.eonis  . 
V  Leonis  , 
Reguliis  . 


34,0 

42,7 
45,(i 

11,7 
20,5 
19,0 

36,6 
21,5 

32,0 

5,5 

4.5,3 

14,8 

0,2 

1,4 

50,8 

48,0 

19,3 

10,8 

49,6 
58,3 
19,2 
30,5 
27,2 
32,9 


47,3 
33,7 

44,4 

9,0 


4,5 
13,5 
45,2 
10,4 

44,0 
53,3 
31,0 
49,5 
36,0 

12,5 


45,7 
2,4 
33,4 
47,4 
38,8 
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2.5,3 
33,6 


50,0 
36,6 

47,1 
20.2 
1.3,1 
29,1 
14,0 

21,9 
26,1 
2,0 
33,1 
29,9 

2,9 
11,7 
33,0 
45,2 
41,0 
46,6 


0,8 
49,0 

59,5 

27,5 

27,6 

18,0 
2f),9 
58,7 
29,1 

57,7 
6,6 

46,8 
2,8 

51,4 

31,4 


IV 


14,2 
4,4 

14,8 

46,5 


27,9 
19,9 

30,3 
5,8 
5,7 


41,5 
59,7 
16,6 
47,0 
0,9 
24,0 


31,6    45,0 
40,5  i  54,3 


48,0 

11,2 
20,3 

2,7 
16,4 

6,5 

50,3 


53,0 
13,7 
31,0 

0,4 
14,9 

9,3 


23,0 
41,0      9,1 


38,7 
47,3 

43,0 

3,4 

52,0 

21,0 

2  2 

35,0 

41,0 

43,4 

27,2 

42,2 

1,3 

16,1 

46,5 

49,1 

16,5 
25,3 
46,4 
59,9 
54,3 
0,2 


52,0 
0,8 


17,1 

7,2 
11,0 
17,4 
49,5 

8,7 
58,0 
40,8 

2,3 
36,9 
30,3 

0,1 

8,0 

29,8 
38,7 

0,0 
14,8 

7,9 
14,2 


7,5 

24,8 
33,7 
18,9 
30,1 
22,2 

9,7 


11,5 

27,9 
45,2 
14,3 
28,7 
55,1 


37,5 

.'5,7 
14,6 


30,6 
22,6 

1,2 
32,9 

4,5 
37,0 
12,3 
54,4 
23,0 
12,8 
44,7 
14,0 
27,3 

43,6 
52,5 
13,8 


VI       VII 


S.  J. 


41,3 
35,1 

45,5 

24,5 

24,5 

58,3 
7,5 

26,0 

38,0 
47,2 
34,4 
43,3 
37,2 

28,3 


41,7 
59,2 
27,8 
42,4 
40,0 


19,2 

27,8 

20,0 
44,0 
37,6 

48,0 
1.9,0 

4,6 
26,5 

8,0 
43,1 

47,9 
58,9 
27,3 
46,1 

56,9 
.5,8 

27,1 


30,0    44,3 


21,8 
28,0 


35,1 
41,8 


54,8 
50,2 

0,8 

43,4 

43,5 

11,5 
21,0 

45,1 

51,5 
0,5 
50,5 
57,0 
52,3 

47,2 


55,9 
1.3,5 
41,3 
56,1 
25,2 


32,8 

32,6 
41,5 


57,3 
53,0 

3,2 
33,8 
32,2 
41,0 
21,5 

3,4 
22,9 
l.S,l 
41,0 

5,2 

10,5 

40,8 

59,1 
48,8 
55,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


7.  .32.  14,,30 
7  .  37  .    4,44 

7  .  55  .  14,94 

20  .  36  .  46,64 

20 .  36  .  46,63 

23.38.31,40 
23  .  40  .  40,57 
19.44.  12,38 
20  .  36  .  48,23 

23.  42.  11,11 

23.44.20,19 

7.26.    2,79 

7  .  32  .  16,44 

7 .  37  .    6,63 

20.  36.  50,43 


0.20. 
1-  9. 
4.  28. 
9.11. 
9-21. 

10.  1. 

11.  6. 

0.22. 
0.24. 
8.19. 


0. 
0. 
1  . 
1  . 

7. 
7. 
7. 
7- 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
9- 
9. 
11 . 

0. 

0. 

9- 

9- 

9. 

10. 


28. 
9- 
9. 

33. 

37. 

44. 

55. 
1  . 

19. 

24. 

39 . 

50. 

58. 

11  . 

21  . 


29 
31 
21 
38 
53 
1 


44,86 
54,97 
13,77 
30,91 

0,59 
14,84 

9,43 

14,47 

2.3,11 

9,19 

53,17 

0,86 

55,19 

57,70 

17,00 

7,21 

11,04 

17,  .54 

49,64 

8,84 

57,87 

40,87 

2,47 

36,96 

30,44 

0,19 

8,05 

29,97 
38,80 

0,04 
1 4,83 

8,01 
14,18 


Correction  of 


•003  --151  +-290 


Seconds 
J       of 
Meridian 
I  Transit 


14,40 
4,63 

15,13 

,  46,79 

46,78 

31,69 
[  40,86 

;  48,38 

11,39 
20,47 

2,98 
16,64 

6,82 

50,58 

45,08 
48,83 
13,98 
31,12 

0,91 
15,04 

.9,31. 

14,68 

23,32 

9,^5 

52,38 

1,07 

49,05 

47,88 

17,20 

7,40 

10,91 

17,73 

50,01 

«,89 

58,07 

41,06 

2,60 

36,95 

30,65 

0,5 1 

8,20 

.30,18 
39,01 

0,36 
1 ,5,03 

8,20 
14,38 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


7,12 
7,16 


7,11 


6,32 
6,35 


48,6 
4,93 


4,81 
4,71 
4,78 


i,99 


3,57 
3,40 
3,62 
3,65 


3,94 
3,97 

4,13 
3,93 

3,89 
4,03 
4,01 

3,84 
3,99 


4,13 
4,20 
4,27 
4,28 


Adopt- 
ed 
losing' 
Uate. 


Apparent  H.A 

from  the 
Observation. 


-0,09 

-0,16 

-0,07 

0,00 

-0,21 


0,30 


0,31 


0,27 


0,23 


0,30 


7. 
7  ■ 

7. 

20, 

20. 

23, 
23, 
19. 
20, 

23. 

23. 

rr 

7  • 

7. 


,  32.  21,60 
.37.  11,83 

.  55  .  22,24 

,36.53,11 

,36.5,3,13 

38  .  36,74 
.  40.  45,91 
,44.  17,45 
,  36 .  -53,25 

42  .  16,23 
44.  25,31 
26.  7,75 
32.21,41 
37.11,59 


20  .  36  .  ,53,57 


0, 
1  , 
4. 
9. 
9. 
10, 
11. 


20 

9 

28 

11 

21 

1 

6 


48,53 
52,30 
17,49 
34,69 
4,18 
1 8,62 
12,.93 


0.22.  18,35 
0  .  24  .  26,99 
8.  19.  13,01 


0.25 
0.28 


9 
9 

33 
37 
44 
55 
1 


8.  19 
8.25 
8.39 
8.50 
8  .  58 
9.11 
9.21 
11  .    2 

0.29 
0.  31 
9-21. 
9.38 
9 
10 


56,27 

4,y6 
52,95 
.51,78 
21,16 
11,,S6 
14,87 
21,70 
53,98 
12,86 

2,04 
45,03 

6,57 
40,93 
34,63 

4,49 
12,20 


29 .  34,29 
31  .4.3,12 
21..  4,58 
38  .  19,25 
53.  12,42 
1  .  18,6l 


Illumination  West,     Inteuvals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  V'l,   VII,   to  the  mean  of  tiie  seven 
wires,  -1- 40', .32. 5,  -^  26",890,  -H3',526,  +  0',050,  -  13",60.'J,  -26",866,  -  40',322. 


(a)  Very  faint.  (4)  Very  unsteady  and  ill-defincd.  (c)  Clouds.  id)  Clouded  at  all  the  other  wires.  (<,')  Unsteady — high  wind.  (/)  Very 

bad  observation.  ly)  Very  tremulous,  (A)  Got  only  iirst  contact  of  tith  wire  at  17',0.     Interrupted  by  cloutis.     Very  unsatisfactory  observation. 
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RiOHT  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  180 7. 


Month 
and 
Day. 


Mar.  30 


Apr.   2 


NAME  OF 
013.li:CT. 


H01  L 

(«)  0  2  L 

Procyon 

Pollux   , 

B.A.C.  2596 

6  Cancri 

15  Argus   

(!>)  o  UrscB  Majoris . 

rj  Cancri , . 

6  HydrsG 

(c)  1  UrsaD  Majoris  . , 

<r^  Ursa?  Majoris 
(c)  a  Hycirai 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


27,3 
S6,l 
36,0 
21,0 
41,6 
31,2 

5,0 
44,8 
14,1 
59,7 

1,0 
50,1 
18,9 


a  Hydrae i    ... 

c  Leonis 29,5 

(rf)  Regulus 31,9 

■^  Leonis 

c  Leonis '  14,9 

c  Hydros 56,5 


40,7 
49,4 
49,4 
36,2 
31,1 
46,5 
19,5 
12,5 
28,5 
13,2 
21,2 
25,7 


III 


54,3 

3,1 

2,7 

5I,S 

20,3 

1,5 

34,3 

40,3 

43,0 

26,6 

41,3 

0,7 


IV 


Apr.   3  (c)(e)  Polaris 

(cXe)  Polaris  11 


Apr.    8 


Apr.   9 


18,0 


TT  Leonis :  25,3 

Regulus i  31,0 

p  Leonis  2,7 


83  Cancri 45, 


a  Hydra? 
e  Leonis  . 
IT  Leonis  , 
Regulus  . 
(/)  Polaris  . . 


17,0 
28,1 

30,7 
19,0 


44,4  ;  58,9 
45,7  I  59,4 
...  I  52,0 
29,3  :  43,6 
10,3    24,0 


26,i 


39,0  52,5 
45,0  58,5 
16,3   S0,0 


59,7 
30,5 

42,7 

44,4 
32,5 


Apr.  10    fe)  83  Cancri  45,2    .59,2 

a  Hydrce !  l6,7  [30,0 


Apr.  1 1 


Apr.  14 


83  Cancri  4.5,2  I  59,3 

a  Hydra; l6,7  |  30,2 

£  Leonis   i  28,0  \  42,7 


IT  Leonis 
Regulus  . 


Polaris 


Apr.  l6    (/')  Polaris 


Apr.  17 
Apr.  27 

Apr.  29 
May  1 


Polaris 


24,6 
30,5 


13,9 
44,0 
57,6 
52,2 
58,0 


7,9 
16,5 
16,4 

6,4 
10,1 
16,9 
49,0 

8,0 
57,2 
40,2 

36,4 


14,0 
13,2 
5,5 
58,0 
38,1 


6,0 
12,3 
43,4 

28,0 
57,5 
12,4 
.5,6 
12,0 


21,5 
30,2 
30,1 
22  1 

o',5 
32,3 

3,9 
36,5 
11,8 
54,1 
22,5 
12,2 


13,0 

28,9 
27,2 
19,1 
12,7 
52,1 


15,0 

20,1 
26,3 
57,3 

42,1 
11,4 
27,3 
1,9,5 
26,0 


13,3    27,4    42,0 
43,7    57,3    11,1 


19,0 


K3,3 
43,7 
57,4 
38,2:51,5 
44,3    57,8 


32,5 


38,0 


Sirius  :  25,3    39,3  I  53,2 

X  Leonis  20,4    34,0  |  47,4 


Leoiii: 


10,0,24,7  j38,9 

V  Leonis 19,1    32,5  !  45,9 

/i  Leonis i  25,8  ,  39,6    53,4 


ri  Virginis  . 
7'  Virginis . 


16,8    30,1 
6,0  1  19,2 


43,4 
32,5 


27,4  41,8 
57,4  j  11,0 
12,0  27,1 
5,3  i  19,2 
11,6:25,8 


7,3 

1,0 

53,5 

59,3 


21,4 


VI 


34,8 
43,7 
43,4 
36,9 
49,4 
47,3 
18,4 

3,9 
26,1 

7,3 

47,2 
26,8 

26,3 
43,3 
40,8 
32,8 
27,0 
5,8 


18,5 


VII 


48,4 
57,2 
56,8 
52,4 
39.0 
2,8 
33,0 

31,9 
40,4 
20,8 

2,8 
22,2 
40,3 

39,8 
58,0 

46,3 
41,4 
19,4 

28,5 


33,4    47,0 


40,0 
11,0 

56,3 
24,6 
42,0 
33,0 
39,-'i 


55,9 

24,5 

55,9 
24,3 
41,7 
32,7 
39,2 


35,4 


53,7 
24,7 

10,2 
38,1 
56,8 
46,4 
53,3 


10,1 
38,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


0  .  33  . 
0  .  35  . 


32. 

37. 
44. 


7  .  55  . 
8.  1  . 
8.19. 
8.24. 

8  .  39  . 
8.50. 
8.  58. 
9-20. 

9.20. 

9.38. 

10.  1  . 
10.58. 

11.  6. 
11 .  12. 


7,84 
16,60 
l6,40 

6,61 
10,29 
16,93 
49,01 

8,27 
57,30 
40,27 

1,86 

3i),36 
59,63 

59,18 
13,86 
1 3,26 
5,56 
58,13 
38,03 


9.51,87 
9 .  57,35 


9-53.    6,18 
10.    1  .  12,39 

10.25.43,63 


9 
9 
9 
9 
10 
1 


II 

20 

38 

53 

1 

() 


.  27,96 
57,59 
12,41 
5,74 
11,99 
54,17 


9  ■  1 1  •  27,59 
9 .  20    57,33 


10,0:  9.11  .27,56 
38,1  j  9-20.57,34 
56,3  j  9-38.  12,17 
46,8  I  9-53.  .5,47 
53,0    10.     1  .  11,74 


28,0 


1 


9  .  5.3,97 


1  .    9-53,14 
1.    9-51,61 


49,5      6.39.    7,34 

14,7  [28,1  !  41,8    10.58.     1,05 

8,2    22,4:  36,9    11  •    6.53,51 

12,9 '26,3  I  3.9,8    11  .29.59,40 

7,4  [21,5  I  35,3    49,1111.42.    7,44 


57,1  !  10,5    23,7 
46,01.59,6    13,0 


37,1    12.  12.. 06,96 
26,3'  12.31.46,(9 


Correction  of 


•003 


151 


290 


Seconds 

of 
Meridian 
Irausit 


-•171 


-•170 


8,05 
16,81 
l(i,60 

6,80 
10,16 
17,12 
49,38 

8,33 
57,50 
40,46 

1..99 
36,35 
59,95 

59,50 
1 4,06 
13,46 
5,75 
58,33 
38,37 

45,73 
47,53 

6,37 
12,59 
4,3,82 

28,17 

57,91 

12,61 

5,93 

12,19 
48,03 

27,80 
57,65 

27,77 
57,66 
12,37 
5,66 
11,94 

47.83 

47,00 

45,47 

7,57 

1,12 

53,58 

59,53 
7,51 

57,09 
4(;,23 


Clock  ]  Adopt- 
appa-  ,      ed 
rent  I  y  \  losing 
Slow,  i   Uate. 


0,31 


4,51 
4,53 

4,70 
4,52 

4,42 
4,60 
4,57 

4,53 

4,94 
5,12 
5,16 
5,18 
5,18 
5,04, 


.5,!)9 
5,96 
6,05 


Apparent  ]\..\. 

from  (he 
Observation. 


0 .  33  . 
0.35, 


,32 
37 
44 
55 
,  1 
8  .  19 
8.25 
8.39 
8.50 
8.58 
9.21 


0,17 


9. 

9. 
10. 
10. 
II  . 
11  . 


21 

38 
1 

58 
7 

12 


1 2,50 
21,26 
21,14 
11,34 
14,70 
21,66 
53,92 
12,88 

2,05 
45,01 

6,54 
40,91 

4,51 

4,60 
19,16 
18,56 
10,86 

3,44 
43,48 


0,34 




6,15 

0,30 

6,43 

6,47 

6,41 

6,34 

0,13 

6.51 

6,'>7 

I-    9-50,94 
1.    9-52,74 

9.53.  12,37 
10.  1  .  18,.59 
10.25.49,83 

9.11  -3),,.52 
9.21  .  4,27 
9-38-18,97 
9.53.  12,29 
10.  1.18,56 
1.9-  54,58 


9.11 
9-21 


34,39 
4,24 


6,52 
6,65 
6,68 
6,66 

6,57 


0,04 


9.  ll-34,.39 
9-21.  4,28 
9-38.  18,99 
9.  53.  12,28 
10.    1.1 8,561 


0,11  :    1.   9-55,19! 


0,15 


0,16 


9,79  ',  0,32 

.9,61 

9,72 

10,43     0,27 
10,40 


10,73  [ 
10,91 


0,15 


1.9-  54,73 
1  -    9  -  53,39 

6.39.  17,24 

10.  58.  10,85 

11.  7-    3,31 

1 1  .  30  .    9,94 
11  .42.  17,92 


12. 
12. 


13.    7,91 
34  .  57,05 


Illumination    West.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  vires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,   +W,323,    -f  26%890,    -<- 13",526,   4  O',050,    -13*,603,   -26%S66,  -40,322. 


(/i)  Counting  1»  v.rong  when  I  came  to  the  clock;  but  I  think  the  observation  is  right.  (c)  Clouds.  (rf)  Clouded  at  last  wire. 

(e)  I'aint  and  very  unsteady.  (/)  Kxtren-.cly  faint.     Lost  sight  of  it  sojn  af  er  this.  (y)  Very  faint  at  fifih  wire.  (A)  Clouded. 


[a)  Very  tremulous. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
IJay. 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


NAMF.   OF 
OBJECT. 


I  II 


May    1     (rt)  Polaris  SP '  58,0 

(/>)  Polaris  SP.  R |    ... 

(c)  Polaris 19,5 

Polaris  R 


May    3 


15,0 
34,5 


May    4 


ft  Leon  is 24,9    38,9 

tj  Virgiiiis 16,4,29,8 

Polaris  SP 6,0    20,0 

Polaris  SP.  R.  . .  .  j 

(rt)(f/)  i'olaris    22,0    33,5 

(a)(r/)  Polaris  R 

Regulus j25,6   39,5 

X  Leoiiis i  18,7  !  32,2 

1/  Leonis ,  18,1  i  31,7 


t]  Virginis  . 
7'  Virginis 


May    5     (c)  Polaris 


III 


25,0 

40,5 

52,8 
43,1 

25,5 

41,0 

53,1 

45,8 
45,1 
43,1 


lfi,3  I  29,6 
5,2    18,9    32,1 


21,5 


May    6  v  Leonis i  1 8,0 

ft  Leonis '  24,3 


May  16 


Polaris  . . 
Polaris  R. 


28,5 


May  17    (/■)  I)  Virginis 14,5 

I  (g)  Polaris 1  27,5 

(^)  Polaris  R ... 


May  18 


May  27 


6  Leonis 7,0 

B  Crateris '  48,4 

1/  Leonis 16',4 

ft  Leonis 23,1 


ri  Virginis 14,4    27,9 

ft  Corvi 29,4    43,9 


34,5 

31,1 
38,3 

40,0 


28,0 
40,5 


21,3 

2,2 

30,1 

37,0 


7'  Virginis 3,8 

Polaris  SP I  22,0 


17,0 
35,0 


June  9    («)  Polaris 41,0  53,0 

(a)  Polaris  R 

a  Arietis 40,4  54,8 

Aldebaran 1 8, 1  32,0 

Capella ...  55,7 


June  10    (/»)  0  1  L, 
(//)  0  2  L. 
Sirius 

(0 


Polaris  SP 

0  Polaris  SP  R.  ... 

Arcturus 

a  CoronsB 

a  Serpentis 

2  Ophiuchi 

19  Ursse  Minoris. 

t]  Draconis 

A  Draconis 

(i)  Polaris  R 


21,9 
39,6 

17,2 
28,0 

37,3 
2,7 
47,3 
27,2 
36,7 
31,5 
8,1 
35,0, 


36,7 
5 1,3 
31,2 
41,0 

51,5 
17,6 
0,8 
40,5 
33,1 
59,7 
45,8 
46,0 


44,5 
52,1 

49,5 


41,0 

35,6 
16,1 
43,3 
50,9 

41,2 
58,5 
30,4 
36,5 


52,5 

9,4 

45,8 

15,0 

51,4 

8,7 
44,8 

50,0 

5,7 
33,0 
14,3 
51-,0 
29,0 
28,3 
22,9 


IV 


48,0 

6,8 
56,6 

44,5 

49,0 

6,9 

59,3 

58,5 
56,4 
45,7 


57,9 
6,0 


52,5 

54,7 

51,5 

50,1 

30,0 

56,8 

4,8 

54,7 
13,0 
44,0 
54,0 


3,5 
24,0 

0,0 
34,3 

6,0 
23,5 
59,2 

8,5 
1.9,9 
47,9 
27,7 

7,4 
25,6 
57,0 

0,8 


52,0 

7,5 

21,0 
10,1 

54,5 

8,0 

21,0 
13,2 
12,0 
10,1 
59,2 


11,6 
20,2 


8,0 


8,0 

4,7 
43,9 
10,4 
18,9 

8,2 
28,0 
57,5 


21,5 
38,7 
14,2 
53,6 

20,9 
38,5 
13,4 

18,0 

34,4 
3,3  , 
41,5  i 

21.0  j 

23.1  I 
2.5,8 
38,8 


VI 


53,0 


VII 


13,5 
25,0 


34,7    4S,6 
23,5    37,0 


59,0 
14,0 

34,4 


9,5 

25,5 

48,2 


26,6  40,2 
25,4  38,9 
23,3  i  36,8 
12,6    25,9 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tlie 

seven  wires. 


13,0 

25,0 
34,0 


10,5 

21,7 
19,5 


24,5 

38,4 
48,0 

28,5 


35,2 
29,5 


19,0    33,4 

57.6  11,6 

23.7  i  37,1 
32,5    46,9 


21,4 

42,3 
10,9 


35,0 

56,9 
24,2 


31,5    43,5 

5.3,2  I  7,7 
28,0  1  41,9 
12,8     ... 

35,5  49,9 
53,0  7,5 
27,3  41,0 
17,5  !  28,0 


48,5 
18,3 
54,9 
34,5 
18,4 
53,9 
16,5 
23,0 


2,8 
33,3 

8,5 
47,9 
1.5,0 
22,4 
54,0 
33,5 


I  . 
1  . 
I  , 

4. 
5. 

5. 

5. 

6. 

13. 


Correction  of 


13. 
13. 

I  . 

1  . 

II  . 
12. 
13. 
13. 

1  . 

1  . 


9 
9 
9 
9 

42 
12 
9 
9 
9 
9 


10.    I 


34,61 
40,08 
53,24 
51,64 

6,81 
56,64 
38,36 
41,86 
54,02 
55!,31 

6,95 


10. 57.59,43 

1 1  .  29  .    8,53 
12.  12.  56,51 

12  .  34  .  45,66 

1.9.  53,65 

11.2.-).  58,07 
11.42.    6,13 


9  •  59,80 
9 .  52,78 


12.  12.51,84 
1.9-  59,52 
1.    9-53,14 

11.    6.50,16 

11.  12.29,97 
1 1  .  29  .  5fi,82 
11.42.    4,87 

12.  12.54,69 
12.27.  13,14 
12.34.43,97 

13.  9-52,59 


10.  12,52 
10.  5,48 
59 .  24,03 
28.  0,00 
6 .  34,28 


11 
IS 
38 

9 

13.  10 

14.  9 

15.28 
15.37 
16.  7 
16.  14 
16.21 
16 .  28 
I  .  10 


6,04 
23,59 
59, 1 6 
58,36 

5,86 
20,01 
48,01 
27,86 

7,50 
25,84 
56,94 

0,99 

4,65 


•003 


•022 


•171 


Second? 

of 
Meridiai 
Transit 


-•132 


•000 


fl70  43,31 
45,02 
46,18 
47,02 


6,88 
56,77 
47,06 
46,80 
46,96 
47,69 

7,02 
59,51 
58,66 
56,64 
45,80 

46,59 

58,20 
6,20 

52,53 
52,76 

54,80 
52,25 
53,12 

50,08 

30,02 

56,78 

4,75 

54,65 

13,21 

43,94 

0,60 

5,25 

5,46 

23,95 

59,89 

34,12 

5,96 
23,51 

5J},22 

(5,37 

6,22 

1.9,92 

47,92 

27,75 

7,.50 

25,37 

56,69 

0,67 

4,63 


Clock 

appa- 
rently 
Slow. 


10,99 
11,04 


11,18 
11,13 
11,25 
11,16 
11,33 


11,70 
11,65 


12,90 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


12,96 
12,98  i 
1 3,00 
12,98 

12,96 
12,88 
13,03 


17,37 
17,52 
17,76 


17,79 


17,54 

17,52 
17,53 


0,15 


0,17 


0,21 


0,21 


0,09 


0,08 


0,13 


0,05 


Apparent  R.A. 

fiom  the 

Observation. 


0,05 


I  . 
1  . 
I  . 
1  . 

II  . 
12. 

1. 

I. 

1  . 

1  , 

10, 
10. 
11  , 
12. 
12. 


9-  54,13 
9 .  55,84 
9  •  57,08 
9  .  57,92 


42. 
13. 

9. 

9. 

9. 

9. 

1  . 

58. 
30. 
13. 
34. 


17,89 
7,79 
58,08 
57,82 
58,08 
58,81 

18,22 

10,72 

9,87 

7,86 

57,02 


G. 


1.    9-58,17 

1 1  .  30  .  9,87 
11.42.  17,87 

1  .  10  .    5,.38 

1. 10.  5,61 

12.  13.    7,70 

1.10.  5,19 
1.10.    6,06 

11.  7  -  S,06 
II  .  12.  43,00 
11.30.  9,7c 
11.42.  17,73 

12.13.    7,61 

12.  27.26,17 
12.34.56,90 

I  .  10.  13,56 

1  .  10.22,73 

1.10. 22,94 

1.59.41,43 
4.28.  17,38 
5.    6.51,61 


5.  II  , 
5.13, 
6.39. 
I  .  10, 
1  .10, 

14.    9. 

15.29, 

15.37. 

16.    7. 

16. 14. 

16.22. 

16. 28. 
1.  10. 


23,45 
41,00 
16,71 
23,88 
23,73 
37,43 
5,43 
45,26 
25,01 
42,88 
14,20 
18,18 
22,14 


Illumination   West.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,   III,   IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 

wires,    -f  40',32,5,    +26",890,    +  1.3',526,  +  0',050,  -  13",6o.3,   -  2 6', 8 66,   -40",322. 

Between  May  6  and  June  9  the  Instrument  was  repeatedly  reversed  for  Examination  of  Pivot.s. 


(a)   Very  unsteady.  (4)   Mercury  disturbed  by  wind  at  4th  and  6th  wires.  (c)    Losit  (ith  wire  by  Irying  to  get  occultation  of  Mercury.  (d)   Fie. 

quenily  disappeared.  (e)   Too  Caint  to  take  it  by  reflection.  (/)   Taken  without  light  on  wires.     The  Transits  are  little  better  than  jjucsses,  the  cap  is  on 

the  axis.  (g)   Faint,  and  very  unsteady.  (hj    Very  bad  definition.  (i)    Well  defined  and  steady.  (*;   Unsteady. 

ij6 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


June  10 


June  11 


June  12 


Jjne  14 


Jane  15 


June£l 


June  22 


June 24 


NAME  OF 
OBJECT, 


Polaris  .... 
a  Arietis  .. . 
(o)(i)  Aklebaran  . 
Capella  .... 


0  2L. 
a  Serpentis  . . 
/3'  Scorpii  . . . 
6  Ophiuchi  . . 
H.  C.  2.Q892  . 
(6)  a  Arietis 


©1  L. 

(a)  0  2  L. 


(rf)0  2L. 

■<//  Bootis 

n  Coronae  . . . . 

a  Serpentis  . . 

fi'  Scorpii  . . .. 

H.  C.  29914.. 

t]  Draconis  . . . 

^  Herculis  . . . 
(e)  K  Ophiuchi  .. . 


(/)0  1L. 

©2L. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


a  Serpentis  . . .  . 
/3'  Scorpii 

5  Ophiuchi 

(h)  H.C.  29917.... 
(g)  Antares 

^  Herculis 

K  Ophiuchi  . .  . . 

H.  C.  32630 .... 

H.  C.  32953.... 

H.  C.  331 4«.... 
(/()  H.  C.  33582.... 

(Ij)  Aldebarau 

(6)  Capella 

(0  0  1  L 

(i)  O  2  L 

(A-)  Sirius 

(/)  Polaris  SP 

Polaris  SP.  R.  . . 

Arcturus 

a  Serpentis  . . .  , 

/3'  Scorpii 

6  Ophiuchi 

H.  C.  29392  — 
K  Ophiuchi   . . . . 

/3  Librae 

a  Corona;   

(in)  a  Serpentis 

/3'  Scorpii 

8  Ophiuchi 


40,5 
17,9 


(c)  0  1  L 30,3 

'  48,2 
47,3 
44,7 
27,2 
8,8 
40,2 


39,3 
56,7 

14,5 
43,5 
o  4 
46,7 
44,5 
23,5 

13,4 
26,0 

5,6 
23,1 

46,9 
44,6 
26,9 
28,8 
1 .5,4 
13,4 
26,0 

13,0 

19,4 
17,7 


11,0 
2.9,1 
16,3 
35,5 

36,5 
46,9 
44,2 
26,7 
8,3 
26,0 

54,2 
1,8 
46,5 
44,0 
26,1 


II 


54,5 
31,9 
55,5 

44,9 
2,5 

0,9 
59,2 
40,6 
34,2 
54,8 

53,7 
11,5 

29,0 

17,4 
0,3 
58,4 
46,7 
59,7 
29,2 
39,5 

1.9,9 

37,8 

0,4 

58,8 
40,2 

4,3 
.30,4 
29,3 
39,6 
48,7 

■3,7 

1.3,4 
31,5 
55,4 

25,7 
43,6 
30,5 
49,5 

50,8 
0,2 
58,5 
40,0 
33,6 
39,4 

7,9  21,3 
16,9131,9 
59,9  13,2 
58,0  12,0 
39,7   53,1 


111 


1,0 
9,3 

4.5,8 
14,8 

59,4 
17,2 
14,4 
13,0 
54,0 
59,4 
9,4 


43,5 
13,8 
32,5 
13.9 
13,0 
.9,7 
28,0 
44,9 
53,1 

34,8 
52,5 

13,8 
12,9 
53,5 
39,4 
45,0 
44,9 
53,0 
37,6 
54,3 
34,6 
7,5 
45,5 
14,6 

40,5 
58,3 
44,4 

59,0 
5,1 
13,8 
12,7 
53,4 
58,7 
53,3 


IV 


14,3 
31,6 
28,0 
27,6 
7,4 
25,0 
23,9 


8,4 '23,1 
26,0    40,5 


58,3 

47,4 

27,3 

!27,1 

33,0 

j56,2 

!   0,7 

7,0 

49,5 

7,2 

27,3 
27,1 

7,1 
14,9 

0,3 

0,9 

6,7 
26,7 
44,8 
19,0 

2,3 
59,4 
34,2 

54,8 
l.'5,2 
58,5 

1 6,0 
19,4 
27,3 
26,9 

7,0 
24,3 

6,8 

34,9 
47,0 
27,0 
26,5 
6,5 


VI 


11,5  28,0  i  ... 
23,8  38,5  i  52,9 
59,9'  14,2!  28,1 
34,0  ;  53,8    12,8 


28,8 
47,1 
41,5 
42,0 
21,1 
51,0 
38,7 


43,7 
1,3 
54,9 
56,0 
34,4 
15,5 
53,1 


VI 1 


Concluded 

transit  over  tlie 

mean  of  the 

seven  wires. 


37,9  !  52,5 
55,6    10,1 


13,4 

2,8 
41,3 
41,6 
56,2 
25,1 
16,9 
20,9 

4,4 
22,0 

40,9 
41,5 
20,8 
50,6 
15,2 
16,7 
20,7 
16,0 
37,0 
5,0 
56,5 
13,7 
53,5 

9,7 
27,8 
12,5 

24,5 

33,9 

41,0 

41,4 

20, 

49,7 

20,7 

48,6 
2,5 
40,6 
41,0 
20,2 


,  I 


27.7 
59,2 
18,0 
54,3 
55,5 
19,7 
53,4 
32,4 
34,3 

18,9 
36,5 

54,5 
55,7 
34,0 
25,1 
30,2 
32,3 
31,2 
4,3 
27,0 

50,2 
27,5 
12,5 

24,5 
42,3 
26,5 
24,5 

47,9 
54,3 
5.5,5 
33,9 
1 5,0 
34,1 

2,3 
17,3 
54,0 
55,2 
33,4 


7,5 
41,8 
32,0 

58,2 
15,5 

8,7 
10,1 

47,8 
41,0 

7,7 

7,3 
24,8 

42,4 
14,4 
33,0 
8,2 
10,1 
42,9 
21,5 
48,0 
48,0 

33,7 
51,2 

8,0 
9,9 

47,4 
1,0 
45,0 
48,2 
47,8 
53,7 
17,5 

44,3 
41,4 
31,9 

39,2 
57,2 
40,7 
36,0 

2,2 

7,7 

9,8 

47,4 

40,0 

47,8 

15,9 

32,2 

7,7 

9,4 

47,0 


1  .  10.  13,14 

1  .  59  ,  23,86 
4  .  27  .  59,94 
5.    6.34,17 


5.  15, 
5.17. 

15  .  37  . 

15.57. 

16.    7. 

16.16. 
1  .59. 


14,23 
31,91 
27,96 
27.51 
7,50 
24,99 
23,97 


5.  19.23,17 
5.21.  40,74 


29 
58 
28 
37 
57 
17 
21 


16.36 
16.51 


,  58,40 

28,97 
,  47,64 
,  27,43 
.27,17 
,  33,10 
.  56,42 
0,79 
.    6,97 


5.31.  49,54 
5.34.    7,19 


15. 
15, 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17. 
17. 
17. 
18. 

4. 

5. 

6. 

6. 

6. 
13. 
13. 
14. 
15. 
15. 
16. 
16. 
16. 

15. 
15. 
15. 
15. 
16. 


37 
57 

7. 
16 
21  , 
36, 
51  , 
39 
47. 
53, 

3, 


27,40 

27,21 

7,13 

14,87 

0,21 

0,81 

6,86 

26,63 

45,33 

19,50 

1,94 

27  •  59,53 

6 .  34,03 


0 
3 

38 

10 

10 

9 

37 

57 
7 

16 
51 

9 

28 

37 
57 

7 


.  55,06 
.  13,07 
.  58,49 
.  6,11 
.  1.3,53 
.  19,40 
,27,31 
,  27,00 
.  7,01 
,  24,23 
.    6,87 

,  ,35,01 
.  47,09 
,  26,99 
.  26,59 
.    6,57 


Correction  of 


-•022 -132    -000 


Sccond- 

of 
-Meridian 
Transit 


5,87 
23,78 
59,83 
34,01 

14,15 
31,83 
27,85 
27,58 
7,50 
24,77 
2.3,89 

23,09 
40,66 

58,32 
28,88 
47,55 
27,32 
27,24 
32,90 
56,17 
0,67 
6,86 

49,46 
7,11 

27,29 

27,28 

7,13 

14,56 

0,28 

0,69 

6,75 

26,22 

44,91 

19,12 

1,49 

59,42 

33,87 

54.98 
12,99 
58,55 
14,12 
13,89 
19,31 
27,20 
27,07 

7,01 
24,01 

6,76 

35,05 
47,00 
26,88 
26,66 
6,57 


Clock  Adopt- 

appa-  eil 

rt-nr.ly  I  lo-in;^ 

Slow,  liate. 


17,.57 
1 7,60 
17,89 


17,42 
I7,,52 
17,53 

17749 


17,91 

17,89 
17„95 

17,87 


17,95 

17,97 


17,98 
17,84 
17,92 

1 8,03 
17,94 
18,11 


18,21 
18,23 


18,47 


1  8.04 
18,07 
18,05 
18,04 

18,11 

18,41 
18,.39 
1  8,38 
1 8,46 
18,48 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


0,05 


0,06 


0,09 


0,12 


0,14 


0,17 


1  .  10.  2,3,38  G. 
1.59.41,29; 
4.28.  17,35 
5.    6.51,53 


5. 

5. 
15, 
15, 
16, 


15 
17 
37 
57 

7 


16.  16 
1  .59 


31,67; 

49,35 

45,39  i 

45,12 

25,04  I 

42,31 

41,38 


5.19.  40,59 
5.21  .58,16  I 

5.30.  16,20' 
14.  58.  46,80  I 
15.29.    5,47  1 
15  .  37  .  45,24 
15.57.45,16 
16.  17.50,82 
16.  22.  14,09 
16.  36.  18,59 
16.51  .24,78 

5.32.    7,43 
5  .  34  .  25,08 


15.37 
15.57 
16.  7 
16.  16 
16.21 
16.36 
16.51 
17.39 
17.48 
17.53 
18.    3 

4.  28 

5.  6 

6.  1 
6.  3 
6 
1 
1 

14 
15.37. 
15.57. 
16.  7. 
16.  16. 
16.51. 

15.  9. 

15.29. 
1 5  .  37  . 
15.57. 

16.  7. 


4.5,26 
45,25 
25,10 
32,53 
18,25 
18,66 
24,72 
44,20 
2,89 
37,10 
19,47 
17,46 
51,91 

13,03 
,31,04 
16,60 
32,21 
31,98 
37,40 
45,30 
45,17 
25,11 
42,11 
24,87 

53,49 
5,44 
45,32 
45,10 
25,01 


Illumination  West. 
•wires,    +40",325,    +26',890, 


Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean   of  the  seven 

4l3",526,  +0",050,    -13',603,    -  26',866,  -40',322. 


(a)   Unsteady.  (i)   Fain'.  (c)  The  imdiation  is  quite  remarkable,  the  Limbs  could  hardly  be  distinguished.  (d)   Mistook  the  R.A. — late  for 

lat  liimb.  (e)    Paint  at  last  wire.     Stars  unsteady,     Krequent  interruptions  liy  clouds.  (/)    Cloudy  at  some  wires.  (g)    Unsatisfactory  ob.servation. 

(A)   Would  not  bear  sufficient  illumination.  (i)   lll-deHiied  and  unsteady.  (/r)    Very  unsteady,  (/)   Very  satisfactory.  (m)  1"  added  to  each  of 

the  wires  except  the  last. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


June  24 


June  25 


June  26 


June  27 


NAME  OF 
OBJ  EOT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


H.  C.  2991  •!• 22,9 

H.  C.  325il 47,9 

H.  C.  32(J7() 

H.  C.  3i926 13,5 

H.  C.  3H:UI  .... 
H.  C.  34032 .... 
H.  C.  34194.... 
H.  C.  31.314.... 
H.  C.  34377.... 

a  Lyrse 18,7 

H.  C.  34973...       7,9 
H.  C.  3.5041... 

/3  Lyrre 6,3 

H.  C.  3586"9 0,4 

Capella 35,6 


(a)  0  1  L.  . . . 

02L.... 

(/;)  Aklebaran 

(c)  Capella  . . . 


(c)0  1  L 

(c)  0  2  L 

Polaris  SP... 

Antares 

f  Ilerculis  . . . 
K  Opliiuchi  . . 
a  Herculi.s  . .  . 
8  Ophiuchi  . . 
a  Ophiuchi  . . 
H.  C.  32512.. 
H.  C.  32663  . . 
H.  C.  32926  . . 
H.  C.  33277., 
H^  Sagittarii  . . 
H.  C.  34166.. 
H.  C.  34246., 
H.  C.  34,';67  . . 
H.  C.  349.J4 . , 
H.  C.  34973 . . 
H.  C.  35041  . 
Aldebaran  . . . 

Capella 

Rigel 

(d)  /3  Tauri 


56,7 


(e)  01  L 

(e)  02L 

(c)  Sirius 

(c)(/)  Procyon  . . . 

Polaris  SP.   .. 

Polaris  SP.  R. 

f  Herculis  . . . 

K  Ophiuchi  . . 

a  Herculis  . . . 

0  Ophiuchi. . . 

a  Ophiuchi. . . 

H.  C.  32586 . . 

H.  C.  32635 . . 


35,5 

4S,0 
6,0 
40,5 
1 4,6 
12,5 
25,2 
37,0 
50,3 
48,0 
3,0 
15,1 


49,4 


48,0 
7,5 

17,2 


48,7 

57,5 
15,2 
15,6 
21,1 
39,0 


25,4 
37,1 
50,2 
48,1 
43,4 


n 


46,0 
12,0 

53,0 
34,5 
46,4 


35,8 
51,3 

22,3 
15,3 
55,0 

53,8 
11,5 

54,8 

2,8 
20,6 
51,5 
29,5 
28,2 
39,0 
51,0 
5,1 
2,0 
26,7 
42,4 
52,5 

3,8 
20,0 


31,8 
51,0 

31,2 
54,8 

3,8 

11,7 
29,5 
29,5 
34,6 
49,5 


39,0 
51,0 

5,2 

1,9 
21,4 
41,6 


111 


9,0 
35,5 
26,2 
31,6 
41,0 
20,5 
15,6 
13,1 

52,8 
35,2 
17,5 
38,2 
31,7 
14,2 

8,4 
26,0 
45,0 
13,9 

17,2 
35,3 
5,5,0 
44,6 
■43,8 
52.5 
4,9 
1.0,7 
15,4 
51,0 

9,9 
31,0 

9,1 
18,0 
50,5 
20,7 

16,1 
34,5 
17,3 
44,8 
13,9 
36,3 

19,1 

26,5 
44,3 
43,5 
47,9 

V,5 

44,0 

52,5 

5,0 

19,9 

15,5 
59,2 


IV 


32,7 
59,9 
53,4 
10,7 
48,1 
55,3 
55,2 
53,0 
22. 


V        VI 


56,1 
23,9 
20,9 
50,3 
5^4 
30,2 
35,2 
32,2 
54,2 


10,3 

27,8  1 

19,6 

4,0 

2,0 

46,1 

54,1 

10,5 

46,9 

4,2 

33,5 

53,0 

23,2 

38,1 

40,7 

55,6 

58,8 

13,2 

33,3 

53,2 

32,0 

46,9 

50,1 

4,7 

11,5 

0  1     ^ 

59,r> 

14,7 

59,9 

15,9 

6,1 

19,9 

19,0 

3?,7 

35,0 

50,0 

29,4 

43,5 

15,1 

39,7 

37,1 

4,7 

10,4 

49,7 

29,6 

51,1 

32,6 

47,1 

21,5 

52,7 

46,5 

13,3 

57,1 

>   •  . 

0,2 

45,5 

19,1 

3,3 

1,4 

45,7 

58,9 

13,2 

33,4 

52,6 

49,6 

3,4 

34,5 

50,0 

41,3 

56,0 

58,8 

•14,2 

57,7 

12,2 

1,5 

15,2 

20,0 

29,0 

0,0 

15,9 

6,0 

19,9 

18,6 

33,0 

34,7 

49,5 

29,3 

43,4 

16,0 

57,5 

... 

19,2 

47,2 

48,1 

28,6 

2,6 

4,0 


25,5 
44,7 
47,3 

26,5 
19,2 
12,2 

52,5 
10,2 
27,0 
11,8 

1,5 
19,3 
28,5 
29,5 
31,5 
33,4 
46,4 

4,3 
56,8 

3,4 
32,2 
28,1 

1.4 
23,3 


10,5 
28,3 
25,6 
28,4 
28,0 

31,6 
33,5 
46,5 
4,5 
57,0 

13,3 


VII 


42,3 

11,1 
15,3 

7,8 


56,4 

1,8 

31,3 

42,6 
34,7 
31,4 

7,3 
25,2 
41,1 
31,0 

16,2 
34,1 
39,0 
44,3 
47,3 
47,1 
0,3 
19,3 
10,8 
27,2 
59,5 


15,9 


27,2    41,1 

12,1  I    ... 

16,8  130,6 

5,2    20,5 


25,1 
42,8 
40,2 

41,9 
39,0 

47,3 
47,0 
0,5 
19,0 
10,8 
31,1 


Concluded 

transit  over  the 
mean  of"  the 
seven  wires. 


16.17. 
17.39. 
17.42. 

17  .  48  . 
17.54. 
18.  15. 
18.  18. 
18.21  . 
18.24. 
18.32. 
18. 37. 
18. 39, 
18. 44. 

18  .  54  . 
5.    6. 


32,60 
.59,64 
53,60 
10,79 
48,52 
5.5,28 
55,30 
52,74 
22,32 
10,27 
19,51 
1,84 
54,36 
47,49 
33,56 


6.  12.23,23 
6  .  15  .  40,84 

4 .  27  •  59,02 

5.  6.33,36 


6.  17. 

6.19. 
13. 10. 
16. 20. 
16.35. 
16.51. 
17.    8. 

17.  13. 
17.28. 
17.39. 
17.42. 
17. 48. 
17.52. 

18.  5. 
18. 19. 
18.21, 
18.24, 
18.37, 
18. 37. 
18. 39. 

4.27. 
5.  6, 
5.  7. 
5.17, 


6.21. 

6.23. 

6.38. 

7.3-2. 
13.  10, 
13.  10. 
16.35, 
16.51. 
17.  8, 
17. 13. 
17  .  28  . 
17  .  39  , 
17.40, 


32,09 
50,01 

9,64 
59,54 
59,87 

6,18 
18,76 
34,81 
29,41 
15,16 
37,27 
10,34 
29,88 
32,60 
21,60 
46,81 
57,36 

0,80 

18,91 

1,44 

59,09 

33,36 

49,7c 
34,54 

41,23 

59,01 

57,76 

1,51 

8,61 

17,19 

59,94 

6,19 

18,81 

34,71 

29,43 

37,37 

57,54 


Correction  of 


■•022--132 


•000 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit. 


32,40 
59,44 
53,37 
10,46 
47,97 
54,98 
54,97 
.52,41 
22,05 
10,13 
19,14 
1,47 
54,23 
46,86 
33,40 

23,15 
40,76 
58,91 
33,20 

32,01 
49,93 
17,65 
59,61 
59,75 
6,07 
18,65 
34,88 
29,29 
14,95 
37,04 
10,01 
29,20 
32,67 
21,33 
46,59 

56,79 
0,42 
18,54 
1,07 
58,98 
3.3,20 
49,80 
34,43 

41,15 
58,93 
57,82 

1,41 
16,62 
17,55 
59,82 

6,08 
18,70 
34,78 
29,31 
37,05 
57,22 


Clock 
appa- 
rently 
tJiow. 


18,58 
18,44 


18,77 


18,80 
18,99 


18,71 
18,87 
18,80 
18,74 
18,69 
18,82 


18,75 


18,75 
19,02 
18,85 
18,85 


19,25 
18,84 


18,80 
18,79 
18,69 
18,79 
18,80 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


0,17 


0,14 


0,07 


0,00 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


16.17. 
17.40. 
17. 43. 
17.48, 
17.55. 
18. 16. 
18. 19. 
18. 22 . 
18.24, 
18.32, 
18. 37. 
18. 39. 
18.45, 
18.55. 
5.    6, 


50,85 
17,89 
11,83 
28,92 

6,43 
13,44 
13,43 
10,87 
40,51 
28,59 
37,60 
19,93 
12,69 

5,32 
52,17 


6.  12.41,93 
6.  15.59,54 
4  .  28  .  1 7,65 
5.    6.51,94 


6.  17. 

6 .  20 . 

1.  10. 
16.21. 
16.. 36. 
16.51. 
17.    8. 

17.  13. 
17-28. 
17.39. 
17.42. 
17.48. 
17.52. 

18.  5. 
18.  19, 
18  .  22  , 
18.25. 
18.37. 
18. 37. 
18. 39, 


28 

,   6 

8 

,17 


6.21  . 

6 .  24  . 

6 .  39 . 

7.32. 

1  .  10. 

1  .  10. 
16.36. 
16.51. 
17.  8. 
17.  13. 
17-28. 
17.39. 
17-41  . 


50,76 
8,68 
36,42 
18,.39 
18,53 
24,85 
37,43 
53,66 
48,07 
33,73 
55,82 
28,79 
47,98 
51,45 
40,11 
5,37 
1.5,57 
19,20 
37,32 
19,85 
17,77 
51,99 
8,59 
53,22 

59,94 
17,72 
16,61 
20,20 
35,41 
36,34 
18,61 
24,87 
37,49 
53,57 
48,10 
55,84 
16,01 


G. 


Illumination  West.     Intkiivals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,  +  40*, 32 5,    +  26",890,   +  13»,526,   -f  0',050,   -  1,3',603,  -26',866,  -  40',322. 


(a)  Unsteady  and  ill-delined. 


(6)   Clouds.  (c)  Unsteady. 


(d) 


Stars  very  unste.dy. 
Very  faint. 


(e)  Very  unsteady  and  ill-defined— quite  unsatisfactory. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


June  27 


June  28 


June  29 


July    1 


July   4 
July   5 


NAME  OF 
OBJECT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


H.  C.  32926 . . 
H.  C.  3314.6.. 
fjL^  Sagittarii  . . 
B.A.C.  6289.. 
H.  C.  34246 . . 
H.  C.  34567  . . 
(a)  H.  C.  35082  . . 


(6)©1L 

0  2L. 

/:)'  Scorpii 

8  Ophiuchi 

Antares 

K  Ophiuchi 

ct  Herculis 

a  Ophiuchi 

H.  C.  S2512 

H.  C.  32663 

H.  C.  32953 

H.  C.  S3146 

(c)  ;u'  Sagittarii 

H.  C.  34470 

H.  C.  34954 

Aldebaran 

Capella 

(d)  Rigel   


ie)Ql  L.  ... 

(c)  0  2  L.  . . . 

(/)Sirius 

(g)  Procyon . . 
Polaris  SP, 
Polaris  SP.. 
Arcturus  .. , 
Antares  . . . 
^  Herculis  . 
K  Ophiuchi 
a  Herculis  . 
6  Ophiuchi 
a  Ophiuchi 
H.  C.  32541 


R. 


ik)Ql  L 

0  2L.  .... 
(i)  K  Ophiuchi 

(?)  Capella  . . .  . 


^  Herculis  . . . 
K  Ophiuchi  . . 
a  Herculis  . . . 
a  Ophiuchi  . . 
H.  C.  32630 . . 
H.  C.  33024.. 
H.  C.  33311  .. 
fji^  Sagittarii  . . 
H.  C.  344.70 . . 

a  Lyrae 

H.  C.  .34827.. 
H.  C.  34829.. 


13,6 

49,3 
25,0 


56,3 

6,8 

43,5 
26,1 
14,5 
25,1 
37,2 
48,2 
2,7 
14,8 

4,6 

49,5 
17,1 

47,7 

35,4 


15,2 
33,0 
15,8 
20,8 
50,0 

35,7 
14,5 
12,0 
25,0 
36,9 
50,1 
48,0 
48,0 


11       111       IV 


32,5 
49,6 
25,1 

35,7 

12,3 
25,3 
37,0 
48,1 
58,5 
4.3,1 

4.9,5 
17,3 
18,5 
31,1 


52,1 

49,3 

3,7 

50,7 


11,4 

21,4 

58,0 
39,4 
29,4 
38,7 
51,2 
1,8 
26,9 
42,2 

49,6 

3,9 

29,7 

32,1 

54,9 
22,6 

29,9 
47,5 
29,8 
34,3 
59,5 

49,9 
29,4 
28,1 
38,9 
50,9 
5,1 
1,7 
11,2 

47,3 
4,5 


55,1 

28,3 
38,8 
51,0 
1,8 
47,5 
27,9 

.3,7 
30,2 
35,7 
50,2 


30,8 
33,0 
18,2 

20,7 
26,3 


12,1 
52,8 
44,4 
52,2 
4,8 
15,7 
51,1 
10,0 
53,5 
33,7 
18,2 
42,0 
16,3 
44,5 
14,1 
36,1 

44,4 

1,9 
44,0 

47,8 

57,0 
4,2 
44,4 
44,0 
52,3 
4,9 
19,8 
15,4 
35,1 

1,7 
19,2 


14,4 

43,9 
52,4 
4,8 
15,5 
36,3 
13,5 
40,3 
18,2 
42,5 
52,8 

15,2 


10,5 
18,3 
32,5 

46,4 
57,0 
40,7 


26,2 
6,4 
59,3 
5,9 
18,8 
29,3 
15,2 
37,0 
44,5 
19,1 
32,4 
55,0 
1,2 
58,9 
33,5 
49,7 

59,4 

16,7 

57,6 

1,4 

14,0 
18,5 
59,4 
59,8 
5,9 
18,5 
34,5 
29,3 

16,4 
33,6 


33,3 

59,8 
5,9 
18,5 
29,3 
25,2 
58,5 
47,5 
32,8 
55,6 
9,9 

34,4 


50,2 

3,7 

47,1 

13,2 

6,6 

57,6 


23,0 
40,8 
20,0 
14,5 
19,7 
32,8 
4.S,5 
39,7 

4,8 
36,0 

4,0 
47,3 
10,0 
45,8 
13,2 
53,2 

3,4 

14,0 
31,8 
12,0 
15,1 

24,0 
32,9 
14,5 
15,7 
19,7 
32,7 
49,5 
43,3 
23,1 

31,2 

48,5 


VI     vu 


16,0 

20,0 
32,8 
43,5 
15,2 
44,3 
55,1 
47,2 
10,0 

27,4 

54,2 


34,4 

15,6 
11,5 


37,5 
54,9 
33,3 
2.9,5 
3,3,4 
46,5 
57,1 
3,1 
31,8 

47,8 
1,0 
21,6 
30,0 
27,1 

16,9 

28,6 
46,2 
26,0 
28,4 
37,5 

47,0 
29,3 
31,5 
33,1 
46,4 
4,4 
56,9 
46,9 

45,8 
3,3 


12,2 

31,5 
33,3 
46,5 
57,0 
3,2 
29,0 

1,5 
22,0 
44,5 

7,2 


28,3      7,1 

48,2 

1,4    16,0 


0,3 

26,5 
27,0 

34,7 

9,2 

46,8 
44,3 
46,7 
0,2 
10,9 
26,9 
59,2 

33,0 
16,0 
34,0 
15,4 
41,2 

30,4 

43,4 
1,0 
40,1 
42,0 
50,5 

1,4 
44,3 
47,3 
47,0 

0,2 
19,1 
10,7 
10,4 

0,4 
18,0 


31,4 

47,2 
47,0 
0,4 
11,0 
52,4 
14,3 

15,8 

34,0 

1,7 

26,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


17.48.  10,.S7 

17.  53.  18,.50 

18.  5  .  32,60 
18.21  .  42,61 
18.21  .46,75 
18.  24.  ,56,56 
18.36.41,54 


6 .  25  . 

6.28. 

15. 57. 

16.  7. 
16.20. 
16.51 . 

17.  8, 
17.28. 
17.39. 
17.42. 
17.47. 
17.53. 

18.  5. 
18.21 . 
18.37. 

4.  27. 

5.  6. 
5.    7. 

6.29, 
6.32. 
6.38. 
7  .  32  . 
13.  10. 

13.  10. 

14.  9. 
16. 20. 
16. 35. 
16.51. 
17.  8, 
17.  13. 
17. 28 . 
17.39. 


50,76 

8,16 
26,39 

6,41 
5.0,41 

5,96 
18,79 
29,50 
1 5,09 
37,11 
44,64 
18,83 
32,61 
55,63 

1,21 
58,97 
33,49 
49,74 

59,27 
16,87 
57,90 

1,40 
19,11 
12,03 
18,51 
59,41 
59,77 

5,99 
1 8,64 
34,64 
29,33 
59,06 


6, 

6. 

16. 


38  .  16,47 
40.3.3,81 
51  .    6,00 


5.    6.33,61 


16  .  .35 
16.51 

17.  8 
17.28 
17.39 
17.49 
17.54 

18.  5 
18.  21 
18  .  32 
18.37 
18.  37 


-  59,86 
6,10 
18,71 
29,46 
25,47 
58,66 
47,59 
32,67 
55,94 
10,07 
28,66 
34,59 


Correction  of 


-•022 


•132 


■000 


Seconds 

of 
Meridiai 
i'lansit. 


10,04 
18,1-i 
32,67 
42,39 
46,53 
55,99 
40,91 

50,68 

8,08 
26,46 

6,41 
59,48 

5,85 
18,68 
29,38 
14,88 
36,87 
44,22 
18,45 
32,68 
55,03 

0,83 
58,86 
33,33 
49,78 

59,19 
16,79 
57,96 

1,,30 
1.9,47 
2  ),04 
18,42 
59,48 
59,65 

5,88 
18,53 
34,71 
29,21 
58,86 

1 6,39 

33,73 

5,89 

33,45 

59,74 
5,99 
18,60 
29,34 
25,06 
58,29 
47,04 
.32,74 
55,34 
,0,93 
28,50 
34,43 


Clock  Adopt- 
appa-         ed 

rently  losing 

Slow.  Hate. 


1  8,76 


18,65 
18,63 

18,84 
1 9,02 
18,71 
18,7.3 


18,76 


18,92 
18,94 
18,90 


19,12 
18,96 


18,86 

18,84 
18,96 
18,99 
18,86 
18,87 
18,91 


18^^ 

18,98 

18,84 
18,88 
18,79 
18,77 


18,76 
18,85 


0,00 


0,09 


0,13 


0,01 


-0,05 


Apparent  U.A. 

from  the 

Observation, 


17.48 
17.53 
18.  5 
18.22 
18  .  22 
18.25 
18.36 

6.26. 

6.  28. 

15  .  57  . 

16.  7. 

16.21 . 
16.51. 

17.  8. 
17. 28  . 
17.39. 
17.42. 
17-48. 
17. 53. 

18.  5. 

18. 22. 
18.37. 


28 
6 
8 


28,83  G. 
36,91 
51,46  i 

1,18 

5,32 
14,78 
59,70 

9,40 
26,80 
45,22 
25,17 
18,24 
24,61 
.37,44 
48,15 
33,65 
55,64 

2,99 
37,22 
51,45 
13,80 
19,60 
17,72 
52,20 

8,65 


6.30. 
6.32. 
6.39. 


7- 

1  . 

1. 

14. 


32. 

10. 

10. 

9. 


ri.  21 . 
16.36. 

16. 51 . 
17.  8. 
17.  13. 
17.28. 
17.40. 


18,07 
35,67 
16,84 
20,18 
38,38 
3%95 
37,34 
18,41 
18,58 
24,81 
37,46 
53,64 
48,14 
17,80 


6  .  38  .  35,36 

6  .  40  .  52,70 

16.  51  .24,87 

5.    6.52,29 


18,56 
24,80 
37,41 
48,15 
43,87 
17,10 
5,85 
51, .55 
14,15 
28,74 
47,31 
53,24 


16. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


36. 
51  . 

8. 
28. 
39. 
50. 
55. 

5. 
22  . 
.32. 
37. 


Illumination  West.      Intervals   for   an    Equatorial   star  from  wires  I,  II,  III,  IV^,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +  40',325,  +  26',890,  +  13',526,   +0',050,  -13',603,    -26",866,    -40',322. 


(a)   Stars  very  unsteady, 
disappearinf;  occasionally. 
from  one  wire  of  k  Ophiuchi. 


(Ii)   Clouds.     Tremulous,  but  well  defined.  (c) 

(e)    Unsteady  and  ill-defined.  (/)    Jumped  wildly, 

(i)   Clouded. 


Counting  l"  wrong  at  the  end.  (d)   Stars  unsteady  and  indistinct, 

(</)   Very  faint.  (A)   Very  unsteady.    Clock  correction  obtained 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Mouth 
and 
Day. 


July    5 


July   6 


July   7 


July   8 


July  9 


July  10  I 


NAME  OF 
OBJECT. 


July  11 


(rt)  Capella 

Sirius 

(6)  Polaris  SP 

f  Herculis  . . . . 

X  Ophiuclii . . . 

a  Herculis  . . .  . 

a  Ophiuchi  . . . 
(c)  H.  C.  3254.1... 

Aldebaran  . . . . 
Capella . . . . 

X  Ophiuchi  . . . 
a  Herculis  . . .  . 
6  Ophiuchi  . . . 

a  Ophiuchi 

H.  C.  32586... 
H.  C.  32635... 
H.  C.  33024.... 
H^  Sagittarii  . . . 
i  Ursae  Minoris 
H.  C.  34567... 

a  Lyrae 

H.  C.  34913... 
(a)  Capella 

X  Ophiuchi . . . 

a  Herculis  . . . . 

0  Ophiuchi  . . . 

a  Ophiuchi  . . . 

H.  C.  326.30... 

H.  C.  32953... 

fi'  Sagittarii  . . . 

2  Ursae  Minoris 

H.  C.  34567... 

n  Lyrae 

H.  C.  34827... 

H.  C.  3482.9... 
(rt)  Aldebaran  . . .  . 

(a)  Capella 

((/)  Sirius 

Polaris  SP.  R. . 
(e)  Polaris  SP.  ... 

Arcturus 

/3'  Scorpii 

S  Ophiuchi  . . . 
(J")  n  Herculis  . . . . 

0  Ophiuchi  .. . 

a  Ophiuchi  . . . 

H.  C.  32512... 

H.  C.  33024... 

H.  C.  34913... 

Capella 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. . 
Arcturus 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


35,8 
15,8 

49,0 
12,5 
25,5 

37,2 
48,4 
47,8 

17,4 
35,7 

25,2 
37,3 
50,5 
48,2 
43,1 
3,4 
43,2 
49,6 

26,5 

18,5 

4,8 

36,1 

25,5 
37,4 
50,6 
48,4 
58,3 
11,9 
49,5 
50,5 
27,2 
18,7 

36,9 
17,6 
36,2 
J  6,4 

0,0 

36,1 
44,0 
26,2 

50,9 
48,5 

3,1 
43,6 

5,3 
36,5 

54,0 

36,3 


11 


55,0 
30,0 

1,5 
28.3 
38,9 
51,0 

2,1 


31,3 

55,5 

39,0 
51,1 

5,2 

1,9 
12,2 

28,2 
4,0 
37,5 
36,5 
35,7 
25,2 
55,4 

39,1 

51,3 

5,3 

2,2 

47,6 

2,4 

4,0 

37,0 

36,9 

35,8 

56,3 
31,7 
5.5,5 
30,2 

10,5 

50,4 
58,2 
39,8 
51,4 
5,5 
2,4 
27,0 
29,0 
25,9 
55,7 

7,0 

50,6 
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14,4 
44,0 


43,9 
52,3 
4,9 
15,8 
35,2 

45,2 
14,2 

52,5 

4,8 

19,9 

15,6 

18,9 
13,3 
18,3 
23,5 
46,7 
52,8 
45,9 
14,5 

5^2,5 
5,1 
20,0 
15,9 
36,2 
5.3,0 
18,4 
23,5 
46,4 
52,8 
9,4 

45,4 
14,6 
44,1 


6,5 

4,5 

12,4 

53,0 

4,9 
20,2 
15,8 
51,3 
13,3 
46,1 
15,1 


15,5 

4,8 


IV 


33,5 
58,0 


0,0 

6,1 

18,5 

29,4 

59,0 

59,2 
33,8 

6,1 
18,8 
35,1 
29,5 
37,3 

58,5 
32,7 
11,5 
56,6 
10,2 
6,5 
33,9 

6,2 
19,0 
35,0 
29,6 
25,4 
43,8 
33,0 
10,5 
56,3 
10,3 
28,9 

59,6 
34,3 
58,3 


25,5 
18,8 
26,8 

6,6 
19,0 
35,2 
29,7 
15,0 
58,9 

7,0 
34,5 


34,5 

iy,i 


53,3 
12,3 


15,9 
20,0 
3t>,5 
43,5 
23,3 

13,4 
53,4 

19,9 
3UJ 
50,0 
43,5 

35,5 
44,4 
47,3 
2,5 
6,8 
27,5 
27,4 
53,5 

20,1 
33,0 

49,9 
43,6 
14,9 
35,5 
47,4 
1,0 
7,1 
27,8 
48,3 

13,7 
53,6 
12,5 


34,5 
33,4 
41,3 
20,4 
33,3 
50,3 
43,6 
39,5 
45,0 
27,8 
53,9 


43,5 
33,6 


VI 


12,3 
26,1 


31,5 
33,4 
46,3 
57,1 
46,7 

27,4 
12,4 

33,5 
46,7 

4,4 
57,1 
52,9 
13,0 
29,0 

1,5 

16,1 

44,5 
47,8 
12,5 

33,4 
46,7 

4,7 

57,2 

3,6 

25,7 
1,7 

16,4 
44,8 

13,4 
27,6 
12,7 
26,5 

50,0 

47,3 
55,0 
33,5 
46,9 

4,9 
57,4 

3,5 
29,6 
48,1 
13,0 

43,0 

47,5 


VII 


31,6 

39,9 


47,3 

47,2 

0,3 
10,8 
10,8 

41,2 

31,7 

46,9 
0,5 
19,.'^ 
11,0 
31,2 
51,1 
13,5 
16,1 

26,3 

1,8 

18,4 

31,8 

47,0 
0,5 
19,3 
11,0 
53,0 
15,9 
16,1 

26,5 
2,0 

32,2 
41,7 
32,1 
40,3 

3,5 

1,9 

9,5 
47,0 

0,8 
1.0,5 
11,1 
27,8 
14,6 

9,0 
32,2 

54,5 
V,9 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

sevea  wires. 


5, 
6, 

13, 
16. 
16. 
17. 
17. 
17. 


6.33,69 
38  .  58,01 


10. 
35. 
51  . 
8. 
28. 
39. 


19,41 
59,91 
6,20 
18,67 
29,59 
59,18 


4  .  27  .  59,30 
5.    6.33,81 


16.51. 
17.    8. 

17.  13, 
17.28. 
17.39, 
17  .  40  , 
17.49. 

18.  5. 
18.  15. 
18.24. 
18.32, 
18. 39. 

5.    6. 

16.51 . 
17.    8. 

17.  13. 
17.28. 
17.39. 
17.47. 

18.  5. 
18.15. 
18.24. 
18. 32. 
18. 37. 
18.38. 

4.27. 
5.  6. 
6.38, 

13. 10. 

13.  10. 

14.  9. 
15.57. 

16.  7. 

17.  8. 
17.  13. 
17.28. 
17.39. 
17.49. 
18.39. 

5.    6. 


6,16 
18,87 
34,91 
29,54 
37,38 
57,21 
58,59 
32,79 
12,30 
56,50 
10,14 

6,57 
33,96 

6,26 
18,99 
34,97 
29,69 
2.5,57 
44,03 
32,87 
11,74 
56,69 
10,31 
28,84 
34,71 
59,61 
34,14 
58,33 

30,73 
22,53 
18,91 
26,74 

6,64 
19,11 
35,21 
29,79 
15,31 
59,14 

7,03 
34,41 


13.  10.24,,36 

13.  10.  31,53 

14.  9.  19,11 


Correction  of 


•022 


■132 


■000 


Seconds 

of 
Mori.liiii 
I'ransit. 


53,53 
58,07 

27,42 

59,79 

6,69 

18,56 

29,47 
58,98 

59,19 
33,65 

6,05 
18,76 
34,98 
29,42 
37,06 
56,89 
58,22 
32,86 

9,76 
55,93 
10,00 

6,40 
33,80 

6,15 
18,88 
35,04 
29,57 
25,16 
43,61 
32,94 

9,20 
56,12 
10,17 
28,68 
34,55 
59,50 
33,98 
58,39 

31,09 
30,54 
18,82 
2l),81 

6,64 
19,00 
35,28 
29,68 
1.5,10 
58,77 

6,86 
34,25 

32,37 
31,89 
19,02 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


18,93 
19,08 


18,78 
18,77 
18,83 
18,66 


18,80 
18,86 

18,81 
1 8,63 
18,61 
18,71 


18,65 
18,79 


18,74 

18,70 
18,.50 
18,55 
18,56 


18,58 
18,62 


18,54 
18,59 
18,80 


1 8,,33 
1 8,25 
1 8,36 
18,38 
18,31 
18,45 


18,35 


18,12 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-0,05 


■0,09 


-0,19 


•0,24 


-0,28 


Apparent  U.A 

from  the 
Observation. 


.    6 .  52,32 
39.  16,86 


1.  10.46,19 
16.36.  18,56 
16.51  .24,85 
17.  8.37,32 
17.28.48,23 
17.40.  17,74 

4  .  28  .  17,94 
5.    6.52,40 


16.51 
17.    8 

17.  13 
17.28 
17.39 
17.41 
17.50 

18.  5 
18.  15 
18.25 
18.32 
18.  39 

5.  6. 

16.51, 
17.  8, 
17.  13. 
17.28. 
17  .  39  . 
17.48. 


18. 
18. 


1. 

1  . 
14. 
15. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18, 

5, 


5 
15 


18.25 
IS  .32 
18.37 
18.38 

4. 

5. 


28 
6 
6.39 


.  24,76 
.  37,47 
.  53,69 
.48,12 
.  55,76 
.  1.5,.59 
.  16,92 
.51,56 
.  28,46 
.  14,63 
.  28,70 
.  25,10 
.  52,48 

24,74 
37,46 
53,62 
48,15 
43,74 
2,19 
51,52 
27,78 
14,69 
28,74 
47,25 
53,12 
17,98 
52,45 
16,84 


10. 

10. 

9. 

.57. 
7. 


49,48 

48,93 

37,20 

4.5,17 

25,00 

37,35 

53,63 

48,03 

39 .  33,44 

50.  17,11 

39.25,19 

6.52,51 


13, 
28, 


1  .  10.50,54 

1  .  10.  50,06 

14.    9.37,17 


Illumination  West.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -f40*,325,  -f  26',890,  +13*,526,  -l-0",050,  -  13",603,  -26",866,  -40',322. 


(a)  Uniteady. 


(A)  Clouded. 


(c)  Added  10"  to  5th  wire  and  5>  to  6th  and  7ih.    Very  faint. 
(/)   Hurried  observation. 


Bad  observation. 


(rf)   Dancing. 


(e)  Image  good. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


July  11 


July  13 


July  16 


July  22 


Aug.   9 
Aug.  30 


Aug.  31 


Sept.  2 


Sept. 


NAME  OF 
OBJECT. 


■^  Ophiuchi . 

ft  Herculis  . . 
(a)  H.  C.  32541 . 
(6)  H.  C.  33277. 

a  Lyrae 

Capella 


H.  C.  32.';86 

H.  C.  32635 

y  Draconis 

/u'  Sagittarii  .... 
S  UrsEE  Minoris. . 

a  Lyrse 

H.  C.  34-827 

H.  C.  34829 

/3  Lyrae 


(0 

w 

(d) 
id) 


X  Ophiuchi . . . . 

«  Herculis 

d  Ophiuchi  . . . . 
a  Ophiuchi  . . .  . 
H.  C.  32f'"30.... 
Arg.  17663,4  .. 

7  Draconis 

/u'  Sagittarii  . . . . 
S  Ursae  Minoris. 

a  Lyrae 

H.  C.  34913.... 


Polaris  SP. 
Polaris  SP. 
Arcturus  .. 


R. 


Sirius 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


25,9 
37,7 
48,3 
30,0 
1.9,3 
36,8 


11,6 
50,9 

19,9 
32,3 

7,3 

27,0 
39,0 
52,1 
50,0 
59,6 
47,3 
12,1 
51,5 
50,5 
20,4 
6,7 

15,0 

39,2 

22,8 


56,9 


(e)  a  Aquilae 

/3  Aquilae  

\  Ursa?  Min..., 

(/)  \  Ursce  Min.  R 

/3  Aquarii 1  43,7- 

e  Peg.Hsi 49,4 

a  Aquarii 7,9 

0  Aquarii  59,'i 

Jupiter  1  L 48,9 

Jupiter  2  L. .. 


u>  Aquilae 
S  Aquilae  . 


^Aquilae 

lu  Aquilse 

0  Aquilae 

h'  Sagittarii  . . . 

7  Aquilae 

(g)  A  Ursae  Min 

(/j)  A  Ursffi  Min.  R, 


c  Ursae  Min.... 
0  Ursae  Min.  R. 


II 


39,4 
51,7 
12,2 
50,1 
36,3 
55,9 


33,2 
5,4 
38,5 
37,2 
51,4 

2.3,3 

40,5 
52,6 

6,9 

4,0 
48,9 

8,7 
33,5 

5,7 
38,0 
37,6 
27,1 

29,0 

53,5 

36,6 

41,2 
10,4 
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57,2 

3,0 

21,2 

12,9 
3,0 


43,9    57,5 
58,0    11,4 


26,9 
43,8 
58,0 
4.3,5 
5,8 
43,0 


40,6 
57,7 
11,3 
58,0 
19,5 
44,5 


53,2 
5,5 

36,1 
9,5 

53,6 

15,2 

0,4 

20,6 
54,7 
19,8 
24,0 
54,3 

16,7 
39,5 

54,2 
6,6 
21,6 
17,4 
38,0 
30,3 
55,2 
20,1 
23,0 
5i,6 
47,7 


7,7 

50,5 

54,5 
23,9 


37,0    25,5 


10,6 
16,3 
34-,6 
26,2 

19,5 

11,2 
24,5 

54,3 
11,0 
24,6 
12,8 
33,0 

36,0 


14,5 


IV 


6,8 
19,3 
59,8 
30,4 
10,8 
34,4 

38,5 

16,4 
34,0 
11,5 
11,5 

36,1 

55,5 

8,0 
20,4 
36,5 
31,3 
26,7 
52,1 
16,9 
34,5 
12,0 
12,0 

8,1 


36,0 
22,1 

4,6 

8,2 
37,4 
32,0 


24,3 
30,2 

48,2 
40,0 

33,7 

25,1 
38,4 

8,5 
25,1 
38,1 
27,9 
46,9 

38,5 


5,0 


20,5 
33,3 
24,0 
50,0 
28,2 
54,1 


38,3 

48,5 

2  5 

28^9 

55,5 
11,9 

21,6 
34,6 
51,6 
45,2 
16,8 

38,7 
49,2 
1,0 
29,4 
28,9 


55,0 

18,9 

22,0 
51,1 
27,5 


37,7 

43,9 

1,5 

53,7 

47,5 

38,8 
51,6 

22,1 
38,7 
51,5 
42,8 
0,6 

32,5 


50,0 


VI 


34,1 
47,1 
47,6 
10,4 
45,4 
13,1 

54,5 

14,5 

0,0 

3,0 

47,0 

45,9 

8,4 

27,7 

35,0 
48,2 

6,2 
59,0 

5,1 

0,0 

3,3 

46,0 

46,5 

49,4 


32,7 

35,4 
4,5 

29,5 
51,3 
57,5 
15,0 
7,2 
57,9 


52,4 
5,2 

36,0 
52,2 

5,2 
57,7 
14,1 

9,0 


vu 


47,8 
0,9 

30,5 

2,3 

32,4 

32,5 

51,9 
21,2 
17,4 

3,2 
27,6 

43,6 

49,0 
2,2 
20,9 
12,6 
54,1 

21,8 
17,7 
33,5 
3,6 
10,1 


46,6 


18,1 

20,5 

4,9 
11,2 
28,4 
20,7 
11,7 


6,2 
18,7 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


16.51 


17. 
17. 
17. 
18. 
5. 

17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18, 
18. 


8 
39 
52, 
32 

6 

■39 
40 
53 
5 
15 
32 
37 
37 
44 


6,81 
19,36 
59,92 
30,13 
10,84 
34,55 

38,63 

,  58,61 

16,48 

,34,14 

.  12,69 

11, .56 

29,92 

36,07 

55,54 


16. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 


51  .  7,90 
8  .  20,51 
13.. 36,5  4 
28  .  31,36 
39  .  27,03 
51.52,05 
17.53.  16,89 
18.  5.34,.57 
18.  15.  12,00 
18.  32.  12,01 
18.39.    8,29 

13.  10.  46,94 

13.  10.38,72 

14.  9-22,07 

6.39.    4,67 


19  .  44 
19.48 


19. 
19. 
21  . 
21  . 

21  . 

22  . 
22. 
22. 


57 
57 
24 
37 
5S 
9 
17 
17 


19.11 
19.  18 


49,7  18, 
6,0    19. 

18,5  j  19. 

12,4    19. 

27,9  :  19  . 
7,.5  19. 
19. 


33,5    22,5 


18. 
18. 


59. 
II  . 

18. 
28. 
39- 
57. 
51 . 

14. 
15. 


.  8,26 
.  37,47 
.  30,70 
.  42,3S 
.  24,24 
.  30,21 
.48,11 
.  39,99 
.  30,37 
.  33,58 

.  25,01 
.  38,26 

.  8,30 
,  24,f)3 
,  38,17 
.  27,87 
,  46,83 
25,65 
36,13 

59,52 
3,32 


Correction  of 


.•002--132 


064 +•051 


•035  +-037 


•000 


»--050 


+•090 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


6,70 

19,25 
59,72 
29,45 
10,70 
34,39 

38,31 
58,29 
16,29 
34,21 
10,15 
11,42 
29,76 
35,91 
55,41 

7,79 
20,40 
36,61 
31,24 
26,62 
51,86 
16,70 
34,64 

9,46 
11,87 

8,12 

44,10 
44,66 
22,04 

4,62 

8,33 
37,54 
34,44 
34,94 
24,22 
30,28 
48,13 
39,96 
30,^3 
33,54 

25,06 
38,29 

8,37 
25,01 
38,26 
27,90 
46,92 
28,()3 
29,03 

0,83 
1,12 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


18,15 
18,13 


1 8,09 
18,24 


17,47 
17,32 


17,03 
16,95 
16,97 
16,88 


17,03 
16,88 

16,92 


14,94 


13,08 


11,99 
11,94 


12,09 
12,00 
11,96 
11,89 


Adopt- 
ed 
losing- 
Kate. 


-0,28 


-0,28 


0,21 


-0,28 


■0,07 


0,15 


11,84 
11,83 


-0,11 


0,04 


-0,18 


Apparent  H.A. 

from  tlie 

Observation. 


16. 
17. 
17. 

17. 

18. 

5. 

17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


51. 

8. 
40. 
52, 
32. 

6. 

39. 
41  . 
53, 
5, 
15. 
32, 
37. 
37. 
45. 


16.51. 
17.    8. 

17.  13. 
17.28. 
17.39. 
17.52. 
17.53, 

18.  5. 
18.  15. 
18.32. 
18.39. 


.  24,82 

-  37,37 
17,83 

.  47,56 
,  28,80 
,  52,37 

.  55,68 
.  15,66 
,  33,66 
.51,58 
,  27,52 
.  28,78 
.47,12 
,  53,27 
,  12,77 

.  24,73 
.  37,34 
.  53,55 
48,18 
,  43,56 

-  8,79 
,  33,63 
,  51, ,07 
.  26,.39 
,  28,80 

25,05 


1  , 

1  . 

14. 


10.59,05 

10 .  59,61 

9  •  36,98 


6.39-  17,53 


19.44. 
19. 48. 
19.57. 
19.57- 
21 .24. 
21 . 37. 
21 .59. 
22.  9- 
22.  17. 
22.  17. 


19. 
19- 


11 
18 


18.  .59 

19.  11 
19-  18 
19.28 
19.39 
19.57 
19  .  57  .  40,82 


20,32 

49,53 

46,43 

46,93 

36,20 

42,26 

0,10 

51,93 

.  42,.TO 

.  45,51 

,  36,89 
.50,12 

,  20,16 
,  36,80 
,  50,05 

39,69 
,  .58,71 

40,42 


18.  15 
18.  15 


12,46 
12,75 


Illumination  West.  From  July  22,  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
the  mean  of  the  seven  wires,  -t- 40',.325,  -1- 2fi',890,  •<- 13',526,  -f  0',050,  - 13',603,  -26",866,  -40",322.  From  July  22,  +40\322, 
-^26•,866,  -f  13',603,  -0',050,  -1.3»,526,  -26»,890,  -40',32.5. 

Instrument  reversed  several  times  on  July  20. 


(a)    Barely  visible,  lost  sight  of  il  at  7th  wire.  (i)   Very  faint.  (c)  Stars  unsteady.  (rf)*  Clouds.  (e)  Hurried  observation.  (/)  -Mercury 

disturbed  by  wind  at  7ih  wire.  {1/)   Got  only  first  contact  of  6ih  wire  at  3»,0.  (,h)  Oct  only  last  contact  of  3rd  wire  at  42«,0.     Mercury  disturbed  by  wind. 

I3ad  observation. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


Sept.   5 


NAME   OF 
OBJECT. 


I 


Sept.  6 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


6,1 


7  Aquilse 

a  AquiliB 

/3  Aquilae  . . ., 

(i  Aquarii |  44,1 

e  Pejrasi 49,7 


57,1 


a  Aquarii  . . 
0  Aquarii.. . 
Jupiter  I  L. 
Jupiter  2  L. 


Sept. 


Sept.  10 


6  Pegasi  . . .  , 
1  f  J  Pegasi  . . 
a  Aquarii  . . 
&  Aquarii  .  . 
(a)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


6  Pegasi  . . . . 
16'  Pegasi  . . 
a  Aquarii  . . 
0  Aquarii.. . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


Sept.  12 


01  L 

{b)Q^>l 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. . 

6  Aquarii 

(c)  Jupiter  1  L 

(c)  Jupiter  2  L. ... 

f)  Aquarii  

^  Pegasi 

u  Pegasi 

7  I'isciuni j  29,8 

K  Piscium I  20,4 

/jceti j  6;o 

Polaris 51,5 

(d)  Polaris  R 


8,2 
59fi 

56,4 

50,0 

8,0 

8,3 

59,7 

24,7 


50,3 
8,4 
8,5 
0,0 

59,7 


17,8 

25,7 


1,9 
34,5 

45,0 

2,8 

20,5 


01  L 

0  2  L 

(e)  Polaris  SP 

(/)PolarisSP.  R.  . 

(g)  7  Aquilae 

(Ji)  a  Aquilie 

Jupiter  1  L. ... 

Jupiter  2  L. ... 

a  Pegasi 


P 


7  I'lscium 

K  Piscium  - 

I  Piscium  . 


Sept.  1 3 


W01  L 

(/«;  0  '-2  I 

Polaris  SP.... 
(i)   Polaris  SP.  R. 

ft  Aquarii 

€  Pejfasi 


30,5 
38,5 
55,0 

9,8 
31,4 

45,0 
22,2 
31,3 
21,9 
21,5 


19,7 
41,3 
10,7 
57,6 
3,3 
21, a 
13,1 

10,3 

3,4 

22,7 
21,9 
13,3 
38,3 


4,0 
2.3,0 
22,2 
13,7 

13,5 

31,4 
39,4 


15,5 
48,3 

58,4 
16,3 
34,5 
43,4 
33,9 
20,0 
5,0 


44,0 

52.1 

6,5 

23,5 
45,0 

58,9 
36,0 
44,5 
35,4 
34,9 


6,5  20,0 
14,5  28,1 
45,0    58,0 


48,7 
54,7 


III 


33,3 
54,6 
24,0 
11,2 
16,8 
35,0 
26,5 
20,5 


16,9 

37,5 
35,1 
26,9 

55,3 

17,5 
37,8 
35,4 
27,0 
24,0 


44,5 
52,5 
14,0 

29,0 

5,2 
11,5 
29,9 
48,2 
56,5 
47,0 
34,0 

15,0 

57,4 
5,4 

8,5 

58,5 
8,9 

4.9,4 
58,0 
48,7 
48,1 

3.3,4 
41,5 


IV 


VI 


2,3    l6,0 
8,3  121,8 


47,0 
8,5 

37,9 
2.5,0 
30,4 
48,4 
40,2 
34,5 


30,8 
52,6 
48,8 
40,4 

9,4 

31,2 
52,9 
49,0 
40,9 
38,0 


58,3 
6,4 

16,0 

42,8 

19,1 
25,0 
43,5 

2,3 
10,2 

0,8 
48,4 

33,5 

11,1 

19,2 


50,8 

23,1 

3,8 

11,5 

2,4 

2,1 

47,2 
55,2 


0,5 
22,0 
51,2 
38,3 
44,2 

2,0 
54,0 
48,2 


44,3 
7,4 
2  2 

54',2 

23,1 

44,7 

7,9 

2,5 

54,5 

51,6 


11,9 
20,2 


56,3 

33,1 

38,7 
57,3 
16,3 
23,7 
14,2 
2,7 

(42,5) 

24,5 
32,5 

37,0 
4,4 

36,9 

17,7 
2.5,1 
15,9 
15,5 


VI 1 


14,3 
35,8 

4,7 
51,8 
57,8 
15,3 

7,4 

5,5 

58,0 
22,2 
15,5 

7,7 
33,3 


58,1 

22,5 

15,7 

8,0 

8,5 

25,5 
33,5 


10,0 
43,2 

52,1 
11,0 
30,0 
37,1 
27,7 
16,8 
46,5 


38,1 
46,1 


18,1 
39,4 

53,8 
31,3 
38,5 
29,0 
28,9 


0,8    14,1 

8,5    22,1 


(31,0)  ...  [(48,0, 
2.9,4  I  43,0  I  56,3 
35,4  j  49,3  j    2,6 


Concluded 

transit  over  the 

Rieati  of  the 

seven  wires. 


Correction  of 


28,0 
49,3 
18,1 
5,3 
11,2 
28,8 
21,2 

19,2 

11,6 
37,1 

29,0 
21,3 
47,2 


12,0 
37,2 
29,2 
21,5 

22,3 

38,9 

47,2 


23,5 
57,0 

5,5 
24,5 
44,0 
50,5 
41,0 
31,1 

0,0 


51,7 
59,6 


31,9 
53,0 

7,7 
45,3 
52,0 
42,4 
42,2 

27,6 
35,6 

1,0 

9,8 

16,3 


19. 
19. 
19. 
21  . 
21  . 
21. 
22. 
22. 
22. 


21  , 
21  . 

22. 
22. 
22. 

21  . 
21  . 

21  . 
22. 
22. 
22. 

11  . 
11  . 
13. 
13. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 

0. 

1. 

1  . 

II  . 
11  . 
13. 
13. 
19. 
19- 
22. 

22  . 
22  . 
23. 
23. 
23. 

11  . 
11  . 

13. 
13. 
21  . 
21. 


39 .  46,99 
44 .  8,46 
48  .  37,67 
24 .  24,76 
37  .  30,49 
48,47 
40,28 
34,41 
37,84 


21  .  37  .  30,71 


.46. 

58. 

9. 
14. 
14. 

37- 
46. 
58. 
9- 
13. 
13. 


,  52,,50 
48,69 
.  40,.';0 
.  5,87 
,    9,28 

31,11 
52,81 
48,92 
40,80 
37,88 
40,99 


58,.33 
6,41 
27,86 
18,05 
42,71 
15,74 
19,14 
25,17 
43,61 
2,25 
10,17 
0,71 
36 .  48,43 
1 1  .  25,48 
11.31,74 


19 
21 
11 
11 

39 
44 
11 
11 
58 
10 
20 
33 

22 
24 
11 
11 

24 
37 


.  11,04 

19,06 

,  29,34 

.21,17 

.  50,78 

,  12,20 

.  22,98 

,  26,,S4 

.^,67 

11,56 

2,24 

1,89 

47,09 
55,07 
19,62 
25,87 
29,35 
35,47 


-•035 


+•037 


•015 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit 


fOPO 
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47,08 
8,56 
37,76 
24,79 
30,59 
48,55 
40,29 
34,43 
37,86 

30,81 
52,51 
48,77 
40,51 
5,89 
9,30 

31,21 
52,82 
49,00 
40,81 
37,90 
41,01 

58.42 
6,50 
25,26 
24,10 
42,72 
15,76 
19,16 
25,25 
43,70 
2,31 
10,26 
0,80 
48,47 
27,95 
26,17 

11,13 
19,15 

26,74 

27,22 

.00,87 

12,30 

23,00 

26,36 

3,73 

11,65 

2,33 

1,98 

47,18 
55,16 
28,21 
29,88 
29,54 
35,.0O 


Clock 

appa- 
rently 
Slow. 


11,66 
11,69 
11,66 
11,50 
11,67 
11,55 
11,58 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-0,18 


11,45 
11, .39 
11,33 
11,36 


11,04 
11,07 
11,10 
11,06 


9,15 


9,07 
9,11 
9,13 
9,12 
9,19 
9,02 


7,77 
7,86 


7,71 
7,74 
7,67 
7,82 


-0,27 


Apparent  R.A. 

from  tlie 
Observation. 


•0,40 


■0,67 


■0,92 


-1,00 


6,71 
6,73 


19. 
19. 
19. 
21  . 
21. 
21  . 
22. 
22. 
22. 

21 
21 
21 

22 
22 
22 

21 
21 
21 

22 
22 
22 


39. 
44. 
48. 
24. 
37. 
59. 
9. 
14. 
14. 


58,70 
20,18 
49,38 
36,40 
42,20 
0,15 
51,89 
46,03 
49,46 


,  37 .  42,20 
.47.  3,90 
.59.  0,15 
.  9-51,89 
,  14.  17,27 
.  14.20,68 

37  .  42,28 
47.  -^.89 
,59.  0,06 
9-51,87 
13.  48,96 
13-52,07 


11  .  12 
11  .  14 
1.  11 
1  .  11 
22  .  9 
22  .  12 

22.  12 
22.28 
22.34 
22.58 

23.  10 
23.  20 

0.36 
1  .  11 
1  .  11 


11 
11 
1 
1 
19 
19 
22 
22 
22 
23 
23 
23 

11 

11 

1 

1 

21 
21 


,19. 
,21  . 
,11, 

11  , 
.39. 

44. 

11  . 

11  . 

58. 

10. 

20. 

33. 

22. 
25. 
11  . 
11  . 

24. 
37. 


7,87 
1.-5,95 
34,65 
33,49 
51,86 
24,90 
28,30 
34,38 
52,83 
,  11,43 
19,37 

9,91 
57,54 
37,01 
35,23 

19,31 
27,32 
34,85 
35,32 
5.S,73 
20,15 
30,76 
34,12 
11,46 
19,37 
10,05 

9,69 

54,43 
2,41 
35,30 
36,97 
36,29 
42,24 


G. 


Illumination  East.  From  Sept  13,  1\  West.  Intehvals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII, 
to  the  mean  of  the  seven  wires,  h- 40",.'322,  +26',866,  4-13,603,  -  O',050,  -  13',526,  -26',890,  -40,325.  From  Sept.  13,  l*", 
+  40^325,   +26',890,   +  13',526,   -t- 0',050,  -  13',60.3,  -  26S866,  -40^,322. 


(a)  Clouds  and  rain  in  the  earlier  part  of  the  evening.  (b)   A  fine  frroup  of  spots  a  little  way  on  the  disc.             (c)   Bad  definition.            (it)  A  very  bad 

ima(;e  at  .5th  wire — omitted  it  in  the  mean.           (e)  (i(it  only  first  contact  of  1st  wire  imperlecily  at  .V>,().          (/)  (jOt  last  contact  of  Srd  wire  at  11>,5.     Inierruptcd 

by  clouds.             (I/)  l)i,«turbed  by  the  noise  of  a  carriage.  (A)   Clouds.              (i)   Last  contact  of  4lh  wire  at  34«,0,  and  first  contact  of  0th  wire  at  45',0,  both 
very  imperfectly,  these  not  included  in  mean. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Pay. 


Sept.  13 


Sept.  14 


Sept.  16 


Sept.  17 


Sept.  18 


Sept.  19 


Sept.  20 


Sept.  21 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


NAME  OF 
OBJECT. 


IG  Pegasi  . . 

a  Aquaiii  . . 

Jupiter  1  L. 

(rt)  Jupiter  2  L. 

Polaris 

Polaris  R.  . . 


(6)0  1  L 

(6)  0  2  L 

Polaris  SP.  ... 
(c)  Polaris  SP.  R. 


(6)0  1  L 

©2L 

(J)  Polaris  SP.  . 

Arcturus  . . . 

ft  Aquarii  . . 
(6)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

T)  Aquarii  . . 

^  Pegasi . . . . 


(rf)  0  1  L. 
0  2L. 

0  1  L. 

(e)  0  2  L. 


0  1  L 

(/)0  2L. 

^  Aquilae 

to  Aquilae 

£  Aquilae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae  . . .. 
/3  Aquarii  . . .. 
a  Aquarii  . . .. 
Jupiter  1  L. . . 
Jupiter  2  L. . . 


0  1  L 

(g)02L 

(k)  Polaris  SP.  . 

/3  Aquarii  . . 

e  Pegasi  . . .  . 

1 6  Pegasi  . . 

a  Aquarii  . . 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

ri  Aquarii  .. 


(0  01  L 

0  2  L 

Polaris  SP.  ... 

Polaris  SP.  R. 
(k)  Arcturus 

a  Aquilae    . . .. 

(3  Aquilae  .. .. 


12.. 5 
13,0 
15,8 

0,5 


43,0 
48,0 


3,3 
4.(),0 
48,9 
51,3 

4,2 

4.9,8 

7,9 


40,1 

8,8 
16,5 

44,9 
53,2 
38,1 
55,3 

9,2 
17,0 
38,8 

8,4 
55,5 
1.9,5 
51,5 


22,0 
29,6 

57,0 

2,5 

20,4 

21,0 

32,7 
55,3 


6,8 
58,5 

55fi 
41,9 
11,2 


11 


27,1 
26,3 
29,7 

15,0 


4,6 
0,5 


16,7 
3,0 
3,1 

4,8 

18,0 

3,3 

2i,5 


53,5 


22,0 


58,5 

6,5 
52,0 

9,0 
22,7 
31,0 
52,5 
21,9 

8,8 
32,9 

5,2 


3.5,4 
43,5 

10,4 
16,2 
35,1 
34,5 

46,4 
8,7 

12,2 

20,2 
12,0 

9,8 
55,4 
24,8 


111 


42,0 
40,0 

46,7 
22,0 

18,1 
9,5 

30,2 

17,4 
18,3 
28,6 

16,7 
35,0 

58,9 
6",9 

35,5 
43,4 

12,0 
19,8 

5,7 
22,6 
36,1 
44,4 

6,2 
35,2 
22,2 
46,3 

22,2 

48,9 
56,5 
14,0 
23,9 
29,8 
50,1 
48,0 
56,8 

22,0 

25,8 
33,6 

20,5 

24,1 

8,8 

38,2 


IV 


57,1 
53,2 

0,5 

28,5 

31,7 

^33,0) 

43,6 

31,7 
31,8 


30,2 

48,8 

12,6 
20,4 

48,9 


25,4 
33,5 
19,8 
36,3 
49,6 
58,2 
19,6 
48,9 
35,8 
59,9 

36,1 

2,3 
10,2 

37,4 

43,4 

5,1 

1,2 

10,7 

35,5 

39,2 

47,1 

41,0 
38,2 
22,5 
51,7 


VI 


7,0 

14,4 

49,5 

37,4 
45,3 


57,5 

46,0 
45,4 
56,2 

4^^,9 
2,5 

26,3 
34,2 

2,7 
10,7 

38,9 
47,2 
3.3,8 
50,1 

3,2 
12,0 
33,5 

2,6 
49,7 
13,4 

50,1 

15,9 
24,0 

51,2 
57,2 
19,9 
15,0 
24,6 

49,1 

52,9 
0,7 

53,0 

52,9 

36,3 

5,4 


11,9    26,8 
20,1 

24,7 


59,0 

58,5 
49,0 

10,9 

0,3 
58,9 

13,2 
57,0 
15,9 

39,5 
47,3 

15,9 
24,0 

52,7 

0,5 
47,3 

3,7 
16,3 
25,5 
46,8 
16,1 

2,9 
26,8 

0,3 

29,4 


4,4 
11,0 
35,0 
28,3 

41,5 
2,4 

6,3 
14,1 
56,0 


49,8 
19,0 


Vll 


41,5 
33,6 
38,4 

10,0 


12,1 


16,3 
24,3 

14,6 
12,4 

27,0 
10,6 
29,9 

53,0 
1,0 

29,5 


S,9 
13,8 

1,1 

17,3 

29,9 
3.9,2 
0,5 
29,5 
16,5 
40,2 
14,0 


42,8 

6,5 
18,0 
24,5 
49,4 
41,6 

55,4 
15,9 

19,7 

27,5 
9,0 

21,3 

3,2 

32,4 


Concluded 

transit  over  the 
meefti  of"  the 
seven  wires. 


21  .46.56,98 
21  .58.53,31 
22.  10.57,16 
22.11.  0,52 
1.11.  36,40 
1.11.32,97 

1 1  .  26  .  23,62 
11  .28.31,63 
13.  11  .22,47 
13.  11.26,69 


11  . 
11  . 
13, 
14. 

21  , 
22, 
22, 
22, 
22, 


11 
11 

11 
II 

18 
19. 
19. 
19. 

19. 

)9- 
21  , 
21, 

22, 
22, 

11. 

11  . 
13. 
21  . 
21  . 
21. 
21. 
22. 
22. 
22. 

11. 
11  . 
13. 
13. 
14. 
19. 
19. 


33. 
35. 
11  . 
9. 
24. 

9. 

9. 
28. 
34. 


35,83 
43,79 
24,39 
31,71 
31,84 
42,36 
45,61 
30,21 
48,79 


11.37.  12,57 
11.  39.  20,49 


40 .  49,04 
42  .  57,01 

44  .  25,47 
46 .  33,50 
59.W,69 
36,33 
49,57 
58,19 
19,69 
48,94 

35,91 
59,85 
32,76 


11 

18 
39 
44, 
48, 
24, 
58, 
8, 


8.36,12 


48, 
50. 
11  . 
24. 
37. 
47. 
59- 

8. 

8. 
28. 

51. 
53. 
11. 
11 
9 
44 
48 


2,39 
10,2+ 
,  31,00 
,  37,46 
.  43,51 
,  5,00 
.  1,37 
.  10,69 
,  14,01 
,  35,56 

.  39,28 
47,14 
33,61 
38,53 
38,40 
22,56 
51,81 


Correction  of 


■015 


•169 


+•130 


Seconds 

of 
Meridiitn 
I'ransit 


57,02 
5.'?,42 
57,38 
0,74 
29,07 
29,26 

23,69 
31,70 
31,06 
30,70 

35,.90 
43,86 
32,98 
31,75 
32,03 
42,58 
45,83 
30,32 
48,82 

12,65 
20,57 

4.9,12 
57,09 

2.5,56 
3.%59 
19,71 
3f),36 
49,64. 
58,22 
19,72 
48,98 
36,10 
5,(),96 
32,98 
36,34 

2,48 
10,33 
39,59 
37,65 
43,54 
5,01 
1,48 
10,91 
14,23 
35,67 

39,38 
47,24 
42,20 
42,54 
38,44 
22,59 
51,85 


Clock 

appa- 
rently 
Slow. 


6,84 
6,67 


4,43 
4,20 


3,99 
3,98 


0,10 
0,25 
0,20 
0,31 
0,33 
0,23 
0,10 
0,09 


1,46 
-1,35 
-1,24 
-1,43 


-1,37 


-2,31 

-2,57 
-2,67 


Adopt- 
ed 
losini^ 
Rate. 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


-1,00 


-1,10 


21  , 

21  , 

22  , 
22, 

1  , 
1  , 

11  , 
11  . 

1  . 

1  . 

11. 

11. 

1  . 

14. 
21  . 
22, 
22. 
22, 
22. 


47. 
59. 
11  . 
11. 
11  . 
11  , 

.26, 

,28, 

11  , 

,  11  . 


3,75 
0,14 
4,09 
7,45 
35,66 
35,85 

29,86 
37,86 
37,15 
36,79 


33  .  40,45 

35.  48,41 

ll..S7,46 

9.36,18 

24.  S6,13 

46,()4 

49,89 

34,37 

52,86 


11.37.  16,10 
1 1  .  39 .  24,02 


40.51,19 
42  .  59,16 


1,41 


1,35 


11  , 

11  , 

1, 

21  , 
21  , 
21  , 
21  . 
22. 
22. 
22. 


26,25 
,  34,28 
19,97 
36,60 
49,88 
58,44 
1.9,93 
4.9,19 
36,21 
0,01 
33,05 
36,41 


48.  1,70 
50.  9,55 
1 1  .  38,72 
24 .  36,30 
37.42,18 
47.  3,67 
0,10 
9,52 
12,84 
34,26 


59. 
8. 
8. 

28. 


11.  51  .37,20 
11.53.  4.5,06 
1 1  .  39,95 
1 1  .  40,29 
9.36,13 
44.  19,97 
48  .  49,22 


Illumination  Wkst. 

wires,    +  40",  325,   h-  26",890, 


Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
■f  13',526,   -^0^050,   -  13%603,   -  26',866,  -  40',322. 


(a)  A  satellite  hanging  on  the  east  edge.  (d)   Clouds. 

(d)    (;louded  at  1st  and  2nd  wires,  very  faint  at  3rd  and  4ih. 
(</)   Clouded  at  last  two  wires.     Unsteady  and  iil-deiined. 
(ith  wire. 


(<r)   Caught  only  a  few  glimpses  at  4th  wire.     Got  first  contact  of  Gth  wire  imperfectly  at  4<i»,0. 

(e)   Reduced  with  mean  of  Clock  corrections  of  Sept.  17  and  19.  (/)   Irradiiition. 

(A)   Clouded  at  the  other  wires.  (i)   Lost  1st  wire  by  noise  of  a  car.  (k)  Clouded  at 
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Month 
aud 
Day. 


Sept.  2; 


NAME   OF 
OBJECT. 


Sept  24. 


Sept.  25 


(a)  /3  Aquarii   . . 

6  Pegasi . . .  . 
(A)  16  Pegasi  . . 

a  Aquarii  . . 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

6  Aquarii  . . 

r]  Aquarii  . . 

12  Ceti 

(c)  Polaris 


0  I  L 

(d)Q2L 

(e)  Polaris  SI'.  . 

/3  Aquarii  . . 

6  Pegasi  . . .  . 

16  Pegasi  . . 

a  Aquarii  . . 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

d  Aquarii  . . 
(/)  Kegulus  . . . . 


Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
t]  Aquarii  . . 
a  Pegasi . . .  . 
7  Piscium  . . 
K  Piscium  .. 
(g)  I  Piscium.. . 
Regulus  .. . . 


Sept  26  (A)  Polaris  SP. 


Sept  27 


Sept.  28 


Sept  30 


(0  0  1  L 

02L 

{k)  Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  R. 
(d)  j3  Aquarii  . . .. 

e  Pegasi 

(rf)  a  Aquarii  . . .. 

Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. .. 

6  Aquarii  . . .. 

f)  Aquarii  .. .. 

^  Pegasi 


(0  01  L 

02L 

[i  Aquarii  . . 

e  Pegasi 

1 6  Pegasi  . . 
a  Aquarii  .. 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
6  Aquarii  .. 
(m)  n  Aquarii  . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


6,4 
24,2 
25,0 

25,7 

IM 

42,9 
15,5 

49,7 

57,7 

2,i 

7,7 
25,() 
26,2 

8,8 
17,4 


46,1 

1,9 

37,9 
46,9 
37,6 
37,3 
45,4 


50,5 
7,0 

6,3 
12,0 
30,5 

9,0 

22,0 

4,8 

22,8 

20,3 

28,4 
7,7 
13,4 
31,2 
31,9 

54,4 

23,1 

6,1 


11 


20,0 
39,0 
38,4 
39,5 

29,7 
12,7 
56,4 
28,0 

3,0 
11,2 

15,4 
21,4 
40,5 
39,8 

22,3 
31,1 
57,5 

0,0 

15,4 
51,6 
0,5 
51,0 
50,8 
59,1 

18,5 

55,7 

4,1 

21,5 

19,9 
25,9 
44,0 
22,6 

35,S 
18,1 
36,4 

S3fi 
41,7 
21,0 
27,0 
46,1 
45,3 

8,2 
36,7 
19,4 


III 


27,8 
33,7 
54,0 
51,9 

56,5 
43,3 
26,0 

37,5 

16,5 
24,6 

28,8 
34,5 
55,0 
53,0 
32,9 

44,6 
11,3 


16,8 

28,9 

5,5 

13,9 
4,4 
4,2 

13,1 

25,0 

9,2 
17,4 

30,5 
33,1 
39,2 
57,3 

39,5 
48,8 
31,5 
49,9 


55,3 
34,8 
40,5 
1,0 
58,7 
18,7 

50,1 
33,0 


IV 


41,2 

47,2 

9,0 

5,3 

10,3 
57,0 
39,5 
23,5 


29,9 
38,2 

42,3 

48,4 

9,9 

6,5 

46,8 

58,1 
25,2 


.-50,6 
42,1 
19,5 
27,3 
17,9 
17,6 
26,5 


22,6 
30,8 

50,0 
47,0 
53,0 


53,4 
2,4 

45,0 
3,7 

0,7 

48,2 
54,2 
15,8 
12,0 
32,5 

'3,9 
46;3 


o  Aquarii 34,6    48,0      1,4    15,0    28,5    41,8    55,2    21.59.14,93 


55,0 

1,1 
24,1 
19,0 

24,2 
10,8 
53,0 

37,2 


43,6 

53,0 
56,3 

2,2 
25,0 
20,0 

0,7 

12,0 
39,2 


44,7 
55,8 
33,3 
41,1 
31,5 
31,5 
40,8 

52,5 

36,3 
44,5 


0,6 
6,8 


7,4 
16,1 
58,7 
17,6 


2,0 

8,1 

30,9 

25,7 
46,7 

17,7 
0,1 


VI 


8,3 
14,5 

38,7 
32,2 
34,7 

24,1 

6,4 

50,4 


56,9 

5,2 

2,0 

9,5 

15,8 

40,0 

33,4 

17,6 
25,3 
52,8 


9,2 
47,2 
54,3 
44,9 
44,8 
54,4 

4,0 

49,5 
58,0 


20,1 
17,9 

29,7 
12,0 
31,0 

27,5 
35,8 
15,1 
21,5 
45,5 
39,1 

3,3 
31,0 
13,3 


V-II 


21,7 
28,0 
53,4 
45,6 
48,5 

37,8 

19,8 

3,9 


10,3 

14,5 
23,2 

29,1 
54,8 
47,0 

31,5 
39,1 


9,0 

22,5 

1,0 

7,8 

58,2 

58,3 

8,1 

16,5 

3,2 
11,4 

20,0 


34,0 

31,8 

43,2 
25,4 

44,7 

41,1 

28,9 

3.5,0 

0,4 

52,3 

17,3 
44,5 
26,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


21  . 
21  . 

21  , 
21, 

22  . 
22. 
22. 
'-il2  . 

0. 
1  . 


24 

37 

47 

59 

7 

7 

9 

28 

23 

11 


12.    2, 

12.  4. 

13.  II . 
21 .24. 
21 .37. 
21  .47. 
21.59. 
22.  6. 
22.    6. 

22.  9. 
10.    1  , 


,41,31 

.  47,27 

,    8,91 

,    5,34 

7,11 

10,31 

,57,01 

39,53 

23,46 

51,60 

29,.99 
38,19 
38,52 
42,52 
48,44 
10,11 
6,56 
46,79 
50,06 
58,22 
25,20 


-•015 


22  . 
22. 
22  . 
22  . 
23. 
23. 
23. 
10. 


6 .  27,59 
6 .  30,69 
42,26 

19,43 

27,40 
17,93 
17,79 
26,76 


13.  II  .40,40 


12. 
12, 
13, 
13. 

21  . 
21. 

21  . 
22. 

22. 

22  . 
22 . 
22. 

12. 
12. 
21  . 
21  . 
21. 

21  . 

22  . 
22. 
22. 
22. 


13 
15 
11 
11 

24 
37 
59 
5 
5 
10 
28 
35 


22,68 

.  30,96 

.  43,57 

,  48,06 

46,90 

53,01 

,  10,85 

50,34 

53,42 

2,50 

45,08 

3,73 


0,79 

8,81 

48,24 

54,24 

15,84 

12,14 

5  .  32,62 

5  .35,81 

10  .  3,86 

28  .  46,3.9 


Correction  of 


-•169 


+•130 


Seconds 

of 
Meridian 
Iransit, 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


41,50 

47,30 

8,95 

5,45 

7,33 

10,53 

57,21 

39,64 

23,63 

44,27 

30,10 
38,30 
47,11 
42,71 
48,47 
10,15 
6,67 
47,01 
50,28 
58,42 
25,22 

27,81 
30,91 
42,37 
19,45 
27,47 
18,03 
17,85 
25,78 

48,99 

22,80 
31,08 
52,16 
52,07 
47,09 
53,04 
10,96 
50,55 
53,63 

2,70 
45,19 

3,76 

0,92 
8,94 
48,43 
54,27 
15,88 
12,25 
32,83 
36,02 
4,06 
46,50 


-5,34-1,23 
-5,14 
-5,18 
-5,42 


'5,39 
-5,35 
-5,41 


-6,55 
-6,32 
-6,39 
-6,65 


-6,60 
-7,23 


-8,09 
-8,01 
-8,06 
-8,01 
-8,00 
-8,77 


10,97 
10,92 
■10,96 


10,90 
-10,91 
-11,00 


12,32 
12,16 
12,16 
12,26 


12,27 
12,23 


1,33 


■1,47 


-1,36 


■1,31 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
0 
1 


,  24 .  36,22 

,  37  .  42,01 

47.  3,65 

■  59.    0,14 

.  7.  2,01 

7.  5,21 

9.51,89 

28  .  34,31 

23.  18j20 

11  .  38,80 


12.  2.24,14 
12.  4.32,34 
I  .  II  .41,09 
21  .24.  36,24 
21.37.41,98 
21  .  47  .  3,65 
59.  0,16 
6 .  40,49 
6 .  43,76 
9.51,90 
1  .  17,98 


21  . 
22 . 

22  . 
22 . 
10. 


22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
10. 


6. 

6. 

28. 
58. 
10. 
20. 
33. 
1  . 


19,82 
22,92 
34,36 
11,42 
19,42 
9,97 
9,78 
18,07 


I.  11.40,08 


12, 

12, 

1  , 

1  , 

21  , 
21  . 

21  . 

22. 

22  . 
22  . 
22  . 
22. 

12. 
12. 
21  . 
21  . 
21  . 
21. 
22. 
22. 
22, 
00 


12,42 

20,69 

41,72 

41,63 

36,18 

42,13 

0,02 

39,61 

5 .  42,69 

9.51,75 

28  .  34,23 

34 .  52,79 

16.49,21 

18.57,23 

24  .  36,22 

37  .  42,05 

3,65 

0,01 

5  .  20,58 

5 .  2.'J,77 

9.51,81 

28  .  34,23 


47. 
59- 


15,04    -15,07|-1,33    21.59.    0,11 


G. 


Illumination  Wkst.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -t- 40',325,    +26\890,   -t- 13*,526,   -1- O',050,   -  13',603,  -26",866,  -  40',322. 


(a)  Clouded  at  6r»t  two  wires.  (ft)  Very  faint.    Unsatisfactory.  (c)  Had  to  leave  in  order  to  adjust  Universal  Instrument  by  centre  wire  of  Polaris, 

(rf)  Clouds.  (e)  (Jot  only  last  contact  of  Cth  wire  at  5",0.     Clouded  at  the  first  four  wires.  (/)  Faint,  stars  very  unsteady.  {</)  Night  cleared  suddenly, 

and  clouded  as  suddenly.     Stars  unsteady,  (A)  Exceedingly  unsteady.  (i)  Disturbed  by  noise.  (k)  Very  faint,  clouded  at  5th  and  Gth  wires.  ' 

(/)  Faint.    First  Limb  without  dark  glass;   very  uncertain  observation.  (m)  Stars  very  unsteady. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  30 


Oct.    1 


Oct.    2 


Oct    3 


Oct.    4 


NAME  OF 
OBJECT. 


K  Pisciiim  . . . 
1  Piscium  . . . . 

01  L 

(n)  0  2  L 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  R 
(6)  Arcturus  .. . . 

a  Aquarii  . . . 

Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 

6  Aquarii   . . . 

»;  Aquarii  . . . 
.     7  Piscium  . . 

K  Piscium  . . . 

Neptune  .. . . 

H.  C.  1996.. 

(c)  B.A.C.  335.. 

Polaris 

6'  Ceti 

ri  Piscium  . . . 
H.  C  2938 . . 

6  Aquarii  . . . 

(d)  ri  Aquarii  . . . 
^  Pegasi 

(e)  a  Pegasi 

K  Piscium  .. . 

(d)  I  Piscium    . . . 

/3  Ceti 

(/")  Neptune 

{d){g)  e  Piscium  . , 

0]  L 

(d)  0  2  L.  .... . 

a  Aquarii  . . . 

Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 

0  Aquarii  . . . 

t]  Aquarii  . . . 

^  Pegasi 

a  Pegasi 

y  Piscium  . .  . 

K  Piscium  . . . 

Neptune 

e  Piscium  . . . 

Polaris 

H.  C.  2941.. 
(g)  H.  C.  2943 . . 


0  1  L 

{d)Q2L 

{d){h)  Polaris  SP. 
a  Aquarii  . . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
6  Aquarii  .. 
ti  Aquarii  . . 
f  Pegasi  . . . . 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


44,5 
44,2 

14,8 
23,5 
14,5 

9,1 
36,0 

1,7 

27  2 
10,0 
55,2 
45,9 
58,9 
51,6 

28,0 
1,0 
0,2 

27,0 

28,5 

2^,3 
47,3 
47,1 

32,5 
54,5 
42,8 

32,7 
41,4 
38,4 

35,2 
29,7 
12,6 
30,7 
48,6 
57,8 
48,3 
49,7 
44,1 
35,0 
36,2 


21,0 


39,9 
18,2 


31,0 

13,9 
32,0 


II 


58,1 
57,7 

28,3 
37,0 
25,5 

23,2 
49,3 
15,3 

40,6 
23,6 
8,6 
59,2 
12,5 
21,7 


14,7 
14,1 
47,5 

42,0 

24,8 

43,0 

1,2 

0,3 

0,3 

47,0 

7,6 

56,4 

46,2 
54,7 
51,9 

48,7 

43,3 

26,0 

44,3 

2,3 

11,2 

1,9 

3,0 

57,5 

57,8 


34,5 
28,0 
53,3 
32,0 

44,6 
27,3 
46,0 


111       IV 


11,3 
11,1 

41,7 
50,3 

34,0 
37,5 

2,7 

32,3 
54,0 
37,0 
22,0 
12,9 
26,0 
51,8 


28,1 

28,0 

8,2 

55,3 
38,0 
56,5 
14,9 
13,7 
14,0 

0,6 
21,2 

9,7 


5,3 
59,6 

56,8 
39,4 
57,8 
16,1 
24,6 
15,2 
16,5 
11,0 
54,5 

22,2 


35,5 
6,5 

49,0 
58,0 
40,7 
59,3 


24,8 

24,5 

55,2 
3,8 

57,0 
52,0 
16,0 

46,2 

7,5 
50,3 
35,4 
26,1 
39,4 
21,9 

2,5 
41,8 
41.9 
28,6 

9,0 
51,5 
10,2 
29,0 
27,3 
27,1 
15,2 
34,7 
23,4 


18,8 
12,9 

10,4 
53,0 
11,4 
30,1 
38,0 
28,9 
29,9 
24,6 
5,0 

44,0 

52,7 

55,5 
20,0 

2,7 
11,8 
54,0 
12.7 


38,5 
38,3 

8,9 
17,5 

9,5 

6,3 

29,8 

0,2 

21,3 
4,0 

49,1 
40,0 
53,2 
52,3 

23,0 
55,6 
56,1 
49,8 

23,0 
5,2 
24,1 
43,0 
41,1 
41,0 
29,5 
48,4 
37,1 

27,0 

32,2 
27,4 

24,1 

6,6 

25,3 

44,3 

51,9 

42,2 
43,5 
38,5 
27,0 

6,2 


15,2 

7,5 

33,6 

16,7 

25,4 

8,0 

27,0 


VI       VI 1 


51,9 
51,8 

22,4 
31,1 
14,5 

20,4 
43,0 
10,6 

35,0 
17,1 

2,5 
53,2 

6,5 
22,0 
14,5 

"9,1 
10,0 
10,0 

36,2 
18,5 
37,8 
56,5 
54,1 
54,2 
43,5 
1,7 
50,3 

40,2 
45,7 

44,2 
37,7 
19,7 
39,0 
58,1 
5,1 
55,5 
57,0 
51,8 

24,3 


28,5 
17,0 
47,0 

27,2 

39,0 
21,3 
40,2 


Concluded 

transit  over  the 
mean  of  the 
.seven  wires. 


5,3    23.20.24,91 
5,1    23  .  33  .  24,67 


35,8 
44,4 

27,0 

34,5 
56,4 
24,4 

48,6 
30,8 
15,9 
6,6 
20,1 
52,2 
44,6 
42,5 
22,5 
23,6 
30,9 

49,8 

32,0 

51,3 

10,5 

7,9 

7,8 

57,6 

15,0 

4,0 

53,8 

59,1 

58,2 
51,2 
33,3 
52,4 
11,9 
18,4 

9,0 
10,4 

5,3 
46,0 
46,2 


42,1 

0,3 
40,8 

52,1 

34,5 
53,8 


12. 
12. 
13. 
13. 
14. 

21  . 
22. 

22  . 
22. 
22  . 
23. 
23. 

0. 
1  . 
1  . 
1. 
1. 
1  . 
1. 

22  . 
22. 
22  . 
22. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

12. 
12. 

21  . 
22. 
22. 

22  . 
22  . 
22  . 
22. 
23. 
23. 

0. 
0. 
1  . 
1. 
1  . 

12. 
12. 
13. 

21  . 

22  . 
22. 
22  . 
22. 
22. 


55,30 

3,94 

50,11 

5.S,86 

51,86 

59.  16,17 

4  .  43,01 

46,22 

7,74 

50,40 

35,53 

26,27 

39,51 

21,93 

14,27 

5,08 

41,84 

41,99 

28,86 


10.  9,11 
28.51,62 
35.  10,31 
58  .  28,92 
20  .  27,36 
33  .  27,32 
31 .  15,12 
53  .  34,73 
56.23,38 


13,25 
21,82 
18,77 
13,29 
16,59 
10,45 
52,94 
11,56 
30,20 
38,14 
28,71 
30,00 
56.24,69 
12.  9,30 
30.  41,14 
30.44,12 


38. 
41. 
11. 

59. 

3. 

4. 
10, 
28, 
35. 


52,75 
1,53 
52,72 
20,09 
59,56 
2,79 
11,71 
54,24 
13,00 


Correction  of 


•015 


l69fi30 


Second- 

of 
Meridian 
Transit. 


25,01 
24,73 

55,44 
4,08 
58,70 
57,87 
51,90 
16,28 
43,22 
46,43 
7,94 
50,51 
35,60 
26,37 
39,57 
21,79 
14,13 
57,75 
42,05 
42,01 
28,82 

9,31 

51,73 
10,34 
28,94 
27,46 
27,38 
15,32 
34,79 
23,42 

13,40 
21,97 
18,.s8 
13,50 
l6,80 
10,65 
53,05 
11,59 
30,22 
38,21 
28,81 
30,06 
2  (.,73 
1,97 
41,10 
44,07 

52,91 

1,69 

1,31 

20,20 

5.9,77 

3,00 

11,91 

54,35 

13,03 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


■14.,99 

■14,8> 


■15,85 
■16,32 


16,17 
•16,26 
■16,21 
16,36 


■16,49 
■16,45 


■17,55 
■17,48 
-17,60 
-17,53 
■17,45 
•17,53 
•17,6.^ 

17,52 


■18,94 


-18,.90 
18,81 
■18,86 
18,81 
-18,83 
-18,80 

18,82 


Adopt- 
ed 
logins 
Hate. 


1,33 


1,27 


1,33 


20,27 


■20,17 
•20,12 
■20,30, 


-1,32 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


23. 
23. 


12.27. 
12.29. 

I.  11. 

1  .  II  . 
14.  9. 
21.59. 
22.  4. 
22.  4. 
22.    9. 

22  .  28  . 

23  .  10  . 
23  .  20  . 

0.53. 
1.  2. 
1.  2. 
1.11. 


12. 
12, 
1  , 
21, 
22. 
22, 
22. 
22. 
22. 


17 
24 
30 


39,69 
48,33 
42,91 
42,08 
36,06 

0,03 
26,96 
30,17 
51,67 
34,23 
19,28 
10,04 
23,16 

5,38 
57,71 
41,.S3 
2.5,62 
25,58 
12,38 


22.    9.51,84 
22  .  28  .  34,24 

22  .  34  .  52,84 
22.58.  11,42 

23  .  20  .    9,92 
23.33.    9,88 

0  .  36  .  57,72 
0.53.17,17 
0  .  56 .    5,80 


12.34. 
12.37. 
21.59. 
22.  3. 
22.    3. 

22.  9. 
22  .  28  . 
22  .  34  . 

22  .  58  . 

23.  10, 

23  .  20 . 
0 .  53  , 
0.56. 
1  .  11  . 
I  .  30 , 
I  .30, 


38. 

40. 

II. 

59. 
3, 
3. 
9. 

28, 

34. 


55,13 

3,70 

0,09 

54,70 

58,00 

51,85 

34,26 

52,79 

11,38 

19,36 

9,95 

11,11 

5,78 

43,00 

22,12 

25,09 

33,30 
42,07 
41,66 
0,07 
39,63 
42,86 
51,77 
34,20 
52,87 


20.  10,01  G. 
33.    9,72 


Illumination   West.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean   of  the  seven 

■wires,    -(■40',325,    -f26",890,    4 13",526,  -t-0',050,    -13\603,    -  26',866,  -40',322. 


(a)  Very  ill-defined  and  unsteady.  (b)  Extremely  unsteady.  (c)  About  the  distance  of  the  horizontal  wires  N.  of  H.  C.  1996.  (d)  Clouds. 

(e)  Hurried  observation,  tooli  1"  ott'  each  of  first  three  wires.  {/)  Counting  1«  too  little.  {s)  Stars  remarkably  unsteady.  (A)  Got  only  first  contact  of 

4th  wire  at  53»,0. 


Right  Ascensions  observed  "wixn  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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I 


Month 
and 
Day. 


Oct.    4 


Oct.    5 


Oct.    8 


Oct.  10 


NAME  OF 
OBJECT. 


a  Pegasi . . . 
7  Piscium  . 
K  Piscium  . 
/?  Ceti  .... 
Neptune  .. 
6  Piscium  . 
Polaris  . . . . 
0'  Ceti  . . .  . 
ti  Piscium  . 
(a)  H.  C.  298 1. 


W01L 

(c)  Polaris  SP... 
a  Aquarii  . . 

(d)  Jupiter  1  L. , 

(d)  Jupiter  2  L. 
0  Aquarii  . . 
t]  Aquarii  . . 
f  Pegasi . . . . 
a  Pegasi . . . . 
Neptune. . . . 

(e)  e  Piscium  . . 


(/)  Polaris  SP.. 

7  Piscium  . 

K  Piscium  . 

I  Piscium   . 

0)  Piscium  . 

/3  Ceti 

Neptune. . . 

6  Piscium  . , 
(g)  Polaris  R.  . 

Polaris  . . .  . 

d'  Ceti 

(J  Piscium  . 
(e)  H.  C.  3007 . 


(c)  Polaris  SP. 
7  Piscium 
K  Piscium 
B.  497  ... . 


1  Piscium  

(d  Piscium 

/3Ceti 

Neptune 

€  Piscium 

Polaris 

(k)  Polaris  R 

e'  Ceti 

t]  Piscium 

(e)(i)  U.  C.  2933  . .  , 
(/c)  Arg.  +64°,  213 


Oct.  13  (c)(0  Polaris  SP.  . 
Polaris  SP.  R. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


Oct.  15 


Polaris  SP.  . . 
(m)  Polaris  SP.  R. 


I         11 


49,9 
59,1 
49,fi 
35,3 
44,9 
45,5 
34,5 
5,0 
4,2 
4-3,9 

51,8 

40,9 

7,6 
32,2 
15,3 
33,2 
51,3 
39,5 
46,7 

20,5 
3,2 
53,9 
53,5 
15,9 
39,S 
24,2 
49,5 
34,5 

'9,0 

8,5 

24,1 


5,0 
55,5 
20,2 


55,3 
17,8 
41,3 
13,7 
51,4 
40,5 

IO,S 
10,0 
21,7 
38,1 


30,0 


3,8 
12,6 

.3,3 
49,5 
58,3 
59,0 

18,3 
18,1 
20,4 

5,4 
32,5 
54,5 

21,9 

45,8 
28,7 
46,8 

4,9 
53,3 

0,2 

36,0 

16,6 

7,1 

7,1 

29,3 

53,4 

37,7 

3,0 


22,6 
22,3 
57,2 

38,5 
18,5 

9,0 
33,7 

8,9 
31,2 
55,5 
27.1 

4,9 


24,5 

24,0 

52,7 

9,6 


44,0 


111 


17,7 
26,0 
16,4 
3,7 
11,7 
12,5 

31,7 
31,9 
57,1 

19,0 

7,9 
32,5 

59,4 
41,9 

0,5 
19,0 

6,8 
13,6 


30,0 
20,5 
20,5 
42,8 
7,5 
51,1 
16,6 

0,0 
36,1 
36,0 
30,2 

43,5 
31,8 

22,5 
47,4 
22,3 
44,8 
9,6 
40,5 
18,3 

59,5 
38,1 
37,5 
23,7 
40,3 

46,0 


■50,5 


IV 


31,4 
39,5 
30,1 
17,6 
25,1 
26,0 

45,6 
45,8 
33,4 

32,3 
^55,5; 
21,3 
46,5 

13,0 
55,5 
14,1 

32,7 
20,1 

27,4 


43,6 
34,1 
34,0 
56,4 
21,8 
4,6 
30,0 

14,0 

50,0 

50,0 

3,8 

1,5 
45,3 
35,9 

1,2 
35,8 
58,1 
23,8 
54,1 
31,9 
16,0 

51,7 
51,5 
54,9 
12,0 

8,5 


7,5 


45,5 
53,1 
43,5 
32,1 
38,7 
39,8 
26,5 
59,4 
0,1 
10,2 

45,9 

34,7 
0,5 

26,9 
9,2 
28,1 
46,9 
34,0 
41,2 


57,2 
47,6 
47,5 
10,0 
36,4 
18,1 
43,9 

33,5 
.3,5 
4,1 

37,5 

14,5 
59,0 
M),6 
15,2 
49,4 
12,1 
38,1 
8,0 
45,6 

32,5 

5,3 

6,1 

26,2 

43,1 

21,0 


22,0 


VI 


59,2 
6,2 
56,8 
46,2 
52,0 
53,2 

12,9 

13,7 
46,4 

59,4> 

48,2 

17,1 
40,1 
22  4 
41,4 
0,7 
47,1 
54,6 


10,5 
1,0 
1,0 

23,4 
50,4 
31,5 
57,1 


17,1 
17,7 
10,1 


12,3 
2,9 
28,8 
2,8 
25,2 
52,2 
21,0 
59,2 


18,8 
19,7 
57,5 
14,5 


VII 


13,2 

1.9,7 

10,3 

0,4 

5,5 

6,8 

49,0 

26,5 

27,5 

23,3 


33,0 
1,7 

30,9 
53,6 
36,0 
55,1 
14,5 
0,7 
8,1 


24,0 
14,5 
14,3 
36,9 
4,5 
45,0 
11,0 
49,5 

31,8 
31,8 
43,3 

41,5 
25,8 
16,1 
42,3 
16,0 
38,8 
6,3 
34,5 
12,6 
55,0 

32,4 
33,3 
28,6 
45,3 


44,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


23 
23 

0 

0 

0. 

1. 

1. 

1  . 

1. 

12. 
13. 
21  . 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 

0. 

0. 

13. 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

13. 

23. 
23. 
23. 
23. 
23, 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1. 

1  . 

1 

1  , 

1 


,58.31,53 
,  10.39,46 
,  20 .  30,00 
.37.  17,83 

53.25,17 
,56.26,11 
,  12.  10,71 

17  .  45,63 
,24.  45,90 
,  32  .  33,53 


42  .  32,39 

1 1  .  55,36 

59.21,31 

3  .  46,47 

49,38 

13,01 

55,57 

14,17 

32,86 

20,21 


56.27,40 

11  .58,88 
10.  43, .59 
20.34,10 
33  .  3.3,99 
52  .  56,-39 
21,91 
4,60 
30,16 
12,06 
15,47 
50,01 
50,06 
3,74 


12 
10 
20 
26 
33 
52 
37 
52 
56 
12 
12 
17 
24 
30 
31 


1,12 
45,39 
35,93 
1,26 
35,79 
58,29 
23,82 
54,13 
31,99 
17,89 
14,42 
51,66 

,  51,73 
55,01. 

,  11,84 


Correction  of 


•015 


13.  12.  5,53 

13.12.  5,61 

13.  12.  8,42 

13.12.  7,03 


•m 


Second 

of 
Meridian 
Transit. 


+•130 


•114 


Pl80 


31,55 
39,53 
30,10 
18,03 
25,23 
26,15 
3,38 
45,84 
45,92 
33,S6 

32,56 
3,95 
21,42 
46,68 
49,59 
13,21 
55,68 
14,20 
32,88 
20,27 
27,44 

7,47 
43,66 
34,20 
34,05 
56,43 
22,1 1 

4,66 
30,20 

8,35 

8,14 
50,22 
50,08 

3,60 

9,71 
45,46 
36,03 

1,48 
35,85 
58,33 
24,02 
54,19 
32,03 
10,.'-)6 
10,71 
51,87 
51,75 
54,91 
11,71 

11,92 
12,12 


14,81 
13,54 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


■20,15 
■20,15 
20,10 
20,33 

-20,23 

20,25 
20,33 


21,50 


-21,48 
•21,45 

■21,48 
-21,48 

21,52 


-1,32 


■24,30 
■24,21 
-24,22 
-24,20 
■24,40 

-24,26 


-24,60 
■24,45 


26,11 

-26,0, 

■26,03 
-26,10 
-26,31 

-26,08 


■26,24 
-26,11 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


•1,21 


0,91 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


-0,83 


22.  58.  11,37 

23.  10.  19,34 
23  .  20 .    9,90 

0.36.57,76 
0  .  53  .    4,94 


56. 
11  , 

17. 

24. 
32. 


12.42, 

1.11. 

21.58, 

22.    3, 


22. 
22, 


22.  28 

22.34 

22.58 

0.52 

0.56 


5,86 
43,07 
25,53 
2.5,60 
13,04 

11,59 
42,95 
59,98 
25,23 
28,14 
51,76 
34,22 
52,73 
11,39 
58,69 
5,85 


-0,53 


0,34 


1  . 

23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 

1. 

23. 
23. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 
1  . 

I  , 
1  . 


43,56 
19,37 
9,91 
9,75 
32,11 
57,77 
40,31 
5,84 
11  .43,98 
11  .43,77 
17.25,85 
24.25,71 
32  .  39,22 


11. 

10. 
20. 
25. 
33. 
52. 
36. 
52. 
56. 
11  . 
11  . 
17. 
24. 
30. 
30. 


43,96 
19,37 

9,93 
35,38 

9,74 
32,21 
57,88 
28,04 

5,88 
44,40 
44,55 
25,71 
25,58 
28,74 
45,54 


1 1  .  43,57 
1 1  .  43,77 

11.45,06 
1 1  .  43,79 


IllUjmination  Wb8t.      Intervals   for   an   Equatorial   star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    +  40',325,  +26*,890,  +  13',526,   +0",050,  -  13',603,   -26',866,   -40',322. 


(a)  Stars  unsteady  and  diffused.  (4)  Clouded  at  last  wire  and  2  L.  (c)  Clouds.  (d)  Faint, 

other  wires.  ((/)  String  of  images,  took  middle  one — bad  ob^cIvation.  (A)  l$ad  image  at  5th  wire. 

(I)  Clock  corrections  from  Oct.  10,  l(i  and  17.  (m)  Clouded  at  last  two  wires,  the  rest  satisfactory. 


(e)  Stars  very  unsteady.  (/)  Clouded  at  the 

(«J  Ill-defined.  (A)  Very  faint,  worth  little. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Oct.  16 


Oct.  17 


Oct.  18 


Oct.  19 


Oct.  23 


Oct.  24 
Oct.  25 


Oct.  26 


Oct.  27 


Oct.  28 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Arctiirus 

(a)(6)  Polaris  SP. 
Polaris  SP.  R. 

a^  Capricorni . 
»;  Aqiuirii   . . .. 

f  Pegasi 

7  Piscium  . . . 

K  Piscium  . . .. 

(a)  I  Piscium   . . .. 

/3Ceti 

Polaris  SP.  .. 
Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  .. 
(c)  Polaris  SP.  R. 


/3  Aquarii 

e  Pegasi 

a  Aquarii  . . . 
1  Piscium  . . . . 
eo  Piscium  . . . 

/JCeti 

Neptune 

6  Piscium 

Polaris 

(a)id)  H.  C.  2938 


C  Cygni  . . . 

f:i  Aquarii  . 

6  Pegasi  . . . 

16  Pegasi  . 

a  Aquarii  . 

0  Aquarii  . 
(e)  t]  Aquarii  . 
(/)  Polaris  SP. 


(f)  Arcturus 


Polaris  SP.  . . 
Polaris  SP.  R. 


(e)  Arcturus  . 
ft  Aquarii 
£  Pegasi  . . 
l6  Pegasi 
a  Aquarii 
y  Piscium 

ft  Ceti 

Neptune. . 
£  Piscium 
Polaris  . . . 


Polaris  SP.  R. 
Polaris  S  P.  .. 


Arcturus  ., 
a  Pegasi . . 
7  Piscium  , 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


22,9 


31,3 
23,9 
41,8 
9,0 
59,3 

45,1 
29,5 


26,8 
32,7 
51,0 
0,9 
23,1 
46,8 
24,5 
56,8 
41,5 


30,6 
36,2 
54,1 

54,7 
46,1 
29,1 
44,0 

29,2 

42,5 


33,7 

57,3 
57,9 
17,4 
54,0 
50,5 
4,0 
38,5 

33,0 


33,8 
10,5 
19,8 


II 


37,0 


45,1 
37,2 
55,4 
22,4 
13,0 
12,7 

44,5 


43,5 


40,4 
46,2 

4,3 
14,4 
36,7 

1,1 
37,9 
10,4 

2,7 

23,2 
44,2 
49,7 
8,9 
8,0 
59,7 
42,5 


43,4 
59,0 


47,2 
52,8 
12,1 
11,3 
31,0 
8,1 
3,8 
17,5 


4.7,0 


48,1 
24,4 
33,1 


111 


51,2 


58,5 
50,5 
9,0 
35,9 
26,*:; 
26,1 


52,0 


53,8 
59,8 
17,8 
27,8 
50,1 
15,1 
51,2 
24,0 
6,0 
23,2 

38,5 
57,5 
3,2 
23,7 
21,5 
13,2 
55,8 


57,5 


55,5 


0,6 
6,2 
26,8 
24,5 
44,2 
22,1 
17,2 
30,9 
0,0 


10,5 


IV 


11,0 


12,6 
4,1 
22,5 
49,2 
39,8 
39,7 


11,0 


7,5 
13,5 
31,4 
41,4 

3,5 
29,3 

4,9 
37,5 
18,0 
44,2 

54,3 
-11,3 
16,9 
38,7 
35,0 
26,9 
9,4 


12,1 


10,5 


14,3 
20,2 

41,9 
38,4 
58,0 
36,5 
30,9 
44,4 
21,5 


23,5 


2,1    16,6 

38,3    52,2 
46,5  I    0,0 


23,5 


26,5 
17,8 
36,4 
3,0 
53,4 
53,3 
42,0 

24,0 


23,0 

20,9 
27,2 
44,9 
55,1 
17,5 
43,8 
18,4 
51,2 
39,5 
4,6 

9,8 
24,8 
30,5 
53,7 
48,5 
40,5 
23,0 


26,3 


30,0 

28,5 
28,0 
33,9 
56,8 
51,8 
11,3 
50,8 
44,2 
58,0 
34,0 


46,0 

30,8 

6,0 

13,5 


VI 


34,0 

40,1 
31,0 
50,1 
16,1 
6,9 
6,8 
56,1 
35,5 


34,5 

34,5 
40,6 
58,2 

8,3 
31,0 
57,7 
31,7 

4,8 

24,4 

25,1 
38,2 
44,2 
8,3 
1,8 
54,0 
36,2 
48,0 

40,6 

51,0 


41,3 
47,4 
11,5 

5,1 
24,7 

4,9 
57,8 
11,7 


38,0 


45,1 
20,0 
27,2 


VII 


46,5 

54,0 
44,3 
.3,5 
29,5 
20,2 

10,3 
48,6 


47,8 
54,4 
11,5 
21,9 
44,3 
12,1 
45,2 
18,1 
3,0 


51,9 

57,8 
23,2 
15,2 

7,8 
49,7 

5,5 

55,0 
4,0 


54,8 
1,0 
26,3 
18,4 
38,1 
19,0 
11,2 


51,5 


Concluded 

transit  over  t!ie 
mean  of  the 
seven  wires. 


14.10.  5,6(i 
13.12.  8,56 
13.12.    8,17 


20. 
22  . 
22, 
23. 
23. 
23. 
0. 
13. 
13. 


14. 

21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
23. 

0. 

0. 

0, 

1  , 


11  . 

29- 
35. 
10. 
20. 
33. 
37. 
12. 
12. 


12,.59 

4,11 

22,67 

49,30 

39,83 

39,72 

27,70 

9,11 

9,36 


13.12.    7,62 
13  .  12  .    8,49 


21. 
21  . 
21  . 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1. 


25.  7,39 
38.  13,49 
59.  31,30 
33.41,41 
53.  3,74 
29,41 
4,82 
37,55 
21,40 
43,82 


21.  7.54,18 
21.25.  11,21 
21  .38.  16,93 
21  .47.38,66 

21  .  59.34,96 

22.  10.  26,89 

22  .  29  .    9,39 

13.  12.24,36 

14.  10.  12,00 

13.  12.  24,40 
13.  12.  11,64 


10 

25 
38 
47 
59 
10 
37 
51 
56 
12 


14,04 
14,27 
20,12 
41,81 
38,20 
57,81 
36,49 
30,80 
44,54 
18,84 


13.  12.  12,65 
13.  12.26,31 


59.3  14.  10.  16,54 
33,8    22.58.52,17 

40.4  23.11.    0,07 


Correction  of 


•015 


•033 


•114 


f033 


Seconds 

of 
Meridiai 
I'rausit. 


flSO 


f210 


5,77 
14,95 
14,68 

12,85 
4,27 
22,76 
4.9,42 
39,98 
39,83 
27,93 
1 5,50 
15,87 

14,01 
15,00 

7,62 
13,58 
31,46 
41,52 

3,84 
29,64 

4,94 
37,65 
16,37 
43,90 

54,32 
11,37 
17,16 
38,79 
3,5,17 
27,04 
9,60 
21,97 

12,13 

22,01 
22,18 

14,17 
14,43 
20,35 
41,94 
38,41 
58,03 
36,66 
31,02 
44,76 
21,34 

23,19 
23,92 

16,67 

52,36 

0,29 


-29,77 -0,,S4 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


Apparent  R.A, 

from  the 

Observation, 


-30,24 
-30,16 
-30,16 
-30,11 
-30,03 
-30,04 
30,21 


•31,78 
31,74 

■31,70 

-31,75 
31,64 

-31,92 

-31,67 


-35,47 
-35,59 
-35,38 
-35,43 
85,47 
-35,52 
-35,56 


■36,12 


•38, 16 
-38,70 

38,62 
-38,63 
•38,75 

38,80 
•38,95 

-38,78 


40,65 

41,17 

-41,08 


-0,48 


0,85 


-1,02 


1,04 


■1,13 


•1,13 


14  .  9  •  36,00 
1  .  1 1  .  45,01 
I  .  1 1  .  44,74 


20. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 
1  . 

21. 
21  . 
21  . 
23, 
23, 


10. 

28. 
34. 
10. 
20. 
33. 
36. 
11  . 
11  . 


42,77 
34,14 
52,63 
19,28 
9,83 
9,68 
57,76 
45,08 
45,45 


1 1  .  42,62 
11.43,61 


24 
37 
58 
33 
52 


,  35,94 

.  41,90 
,  59,76 
■  9,77 
.  32,07 


0.36.57,85 
0.51  .33,14 

0  .  56  .  5,85 
1.11.  44,56 

1  .  30  .  12,08 


21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
1  . 


7.  18,86 
24  .  35,90 
37.41,68 
3,30 
59,6s 
51,54 
34,09 
45,89 


14.    9.36,01 


1  . 
1  . 

14. 
21. 
21. 
21. 
21  . 
23. 

0. 

0. 

0. 

1 . 


11 , 
11. 


43,72 

43,89 


9  •  35,83 
24  .  35,75 
37.41,66 
47.  .%24 
58  .  59,70 
10.19,27 
36.57,83 
50.52,18 
56 .  5,92 
1 1  .  42,48 


1.11  .42,57 
1.11.  43,30 

14.    9-36,00 

22.  58.  11,28 

23.  10.  19,20 


Illumination  West.  From  Oct.  20,  22'",  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  ■wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII, 
to  the  mean  of  the  seven  wires,  -f  40",325,  -l-26',890,  -f  13%526,  -f  0S050,  -  13*,603,  -26',866,  -40',322.  From  Oct.  20,  22*,  -l-40',322, 
-i-26',866,  -f  13",60.'?,  -0',050,  -  13",526,  -26',890,  -40',325. 


(a)  Clouds. 


(6)  Unsteady. 


(c)  Very  faint  at  5th  wire,  could  only  depend  on  first  contact  at  20',0. 
(/ )  Very  unsteady. 


(d)  Bad  observation. 


{e)  Clouded. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G7. 
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Month 
and 
Day. 


Oct.  28 


Oct  29 


Oct.  30 


Oct.  31 
Nov.   1 


Nov.  2 


Nov.  3 
Nov.  4 


Nov.  5 


NAME  OF 
OBJECT. 


K  Piscium  . 
1  Piscium.. 
o>  Piscium  . 
Polaris  . . .  . 
e'  Ceti  .... 
H.  C.  294.1 . 
(a)  H.  C.  2943. 


a  Andromedae . 
7  Pegasi 


(h)  ,3  Cell  

Polaris  SP.  ... 
Polaris  SP.  R. . 

(c)  Polaris  SP.  . . . 
Arcturus 


(c)  Polaris  SP. 


I  Piscium 

01  Piscium  . . . , 
a  AndromediB  . 

7  Pegasi 

/JCeti  

Neptune 

e  Piscium 

Polaris 

Polaris  R 

H.  C.  3007 

H.  C.  3828 

H.  C.  3S29 

Polaris  SP.  . . . 
Arcturus 


7  Piscium  . 
K  Piscium  . 

12  Ceti 

jSCeti  .... 
Neptune. . . 
6  Piscium  . 
Polaris  . . . . 
C  Ceti  .... 
ri  Piscium  . 
(rf)  H.  C.  3033. 


Arcturus 


(e)  Polaris  SP.  . . 

(e)  Polaris  SP.  R. 

Arcturus 


(_/)  7  Piscium 
K  Piscium 
I  Piscium  , 
/3  Ceti  ... 

(g)  Neptune  ., 
e  Piscium 

(/i)  Polaris  . . . 
Polaris  R. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


10,4 
10,1 
32,4 
41,0 
26,0 
58,2 


27,2 
57,2 
47,5 


37,1 


14,7 
36,6 
34,4 
30,3 
0,5 
23,7 
10,8 
42,0 

45,5 
21,6 

49,5 
39,4 

25,4 
16,2 
24,5 
2,1 
19,7 
12,1 
48,0 

31,2 

39,8 

42,3 
53,5 


29,2 

1.9,5 

5,7 

7,7 

15,9 

45,5 


II        III 


23,9 
23,6 
46,2 
58,5 
39,6 
20,2 


46,2 

41,1 

11,6 

3,0 


51,5 

6,5 

28,0 
50,1 
49,4 
44,3 
14,6 
37,0 
24,2 
59,5 

18,5 
45,8 

5,0 
53,8 

39,1 
29,5 
38,0 
16,2 
33,1 
25,6 

1,0 
45,5 
44,9 

0,0 

56,5 


57,5 

42,4 
33,2 
33,1 
20,0 
21,1 
29,1 
6,0 


37,0 
37,2 
59,2 
3,0 
53,0 

44,1 

1,3 
54,7 
25,6 

0,0 


5,4 


41,4 
3,7 
4,5 
58,0 
29,0 
50,4 
37,5 

15,5 
51,4 

12,4 

16,5 

8,0 

52,2 
43,0 
51,2 
30,2 
46,4 
39,0 
7,0 
58,8 
58,5 
19,8 

10,5 


6,0 
11,7 

55,8 

46,3 
33,8 
34,4 
42,7 

26,0 


IV 


50,8 
50,9 
12,8 
24,0 
7,0 

6,0 

16,9 
9,0 


13,0 


20,0 


55,0 
17,3 
20,0 
12,0 
43,0 
4,2 
51,3 

38,5 
25,3 

37,2 
31,0 
22,5 

5.9 
56,5 

5,0 
44,7 

0,1 
52,8 
29,0 
12,7 
12,5 
40,4 

25,2 


17,5 
26,2 

9,3 

0,1 

48,4 
48,0 
56,5 

45,0 


4,3 

4,1 
26,5 
37,5 
20,3 

28,0 

32,2 
22,8 


33,0 

50,5 
34,1 


8,4 
31,0 
35,3 
26,0 
57,4 
17,5 

4,8 

48,5 
58,2 

1,7 
52,0 
36,6 

19,3 
10,0 
18,5 
59,1 
13,5 

6,2 
44,5 
26,4 
26,5 

1,0 

39,4 


39,0 
40,5 

23,1 
13,6 
13,5 
2,5 
1,5 
10,0 

59,0 


VI      VII 


17,8 

17,6 
40,0 

34,0 
47,0 


47,2 
36,7 

53,5 


48,5 


22  1 
44^3 
50,5 
39,7 
11,5 
31,0 
18,3 


31,5 
23,2 

58,5 
50,9 

33,0 
23,1 
32,0 
13,0 
26,8 
19,8 
54,0 
39,8 
40,4 
20,9 

53,6 

0,0 

54,9 

36,2 

27,0 
16,5 
14,8 
2.3,5 
56,5 


31,2 
31,0 
53,4 

5,0 
47,5 

8,5 


50,4 

22,5 

8,0 


2,9 


35,4 
57,9 

5,7 
53,6 
25,6 
44,3 
32,0 

6,5 

4,8 
47,3 

14,0 
5,3 

46,2 
36,7 
45,4 
27,0 
40,5 
33,2 
11,0 

54,1 
41,1 

8,0 
15,0 

9,1 

49,9 

40,6 
30,7 
28,2 
37,0 
14,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


A.      m.         $. 


23. 
23. 
23, 

1  . 

1. 

1  . 

1  . 


20. 
33. 
53. 
12. 
18. 
31  . 
31  . 


50,77 

50,64 

12,93 

22,48 

6,77 

3,47 

6,04 


0.  2.16,76 

0.    7.    8,84 

0.37.39,91 

13.12.  28,27 

13.12.  14,97 

13.  12.  31,42 
14.10.  19,92 

13;  12.32,61 


23.33 
23.53 


0.37 
0.51 
0.56 


12 
12 
33 
59 
59 


13.  12 

14.  10 


23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 

I. 

1  . 

1  . 


11 
20 
24 
37 
51 
56 
12 
18 
25 
33 


55,00 

,  17,27 
19,96 
11,95 
43,08 
4,01 
51,27 
24,36 
34,53 
25,03 
34,47 
37,12 
32,3() 
22,36 

5,87 
56,43 

4,94 
44,61 

0,01 
52,67 
27,79 
12,64 
12,59 
40,43 


14.  10.25,07 

13.  12.34,37 

13.  12.20,47 

14.  10.  26,16 

23.11.    9,41 

23.21.    0,07 

23.34.    0,01 

0  .  37  .  48,23 

0  .  50  .  47,96 

0  .  56 .  56,3f) 

1  .  12.30,36 
1  .  12.43,69 


Correction  of 


•033 


+•033 


+  •210 


Seconds 

of 
-Meridiai! 
Transit. 


50,99 

50,86 

13,15 

24,98 

6,91 

3,63 

6,20 

16,90 
9,03 
40,08 
25,88 
25,51 

29,03 
20,05 

30,25 

55,22 
17,49 
20,10 
12,14 
43,25 
4,23 
51,49 
26,86 
24,53 
2.5  22 
34'63 
37,28 
29,97 
22,49 

6,09 
56,65 

5,12 
44,78 

0,23 
52,89 
30,29 
12,78 
12,78 
40,60 

25,20 

31,98 
31,01 
26,29 

9,63 
0,29 
0,23 
48,40 
48,18 
56,61 
32,86 
33,69 


-41,13 
-41,14 
-41,00 

-41,21 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-42,32 
-42,38 
-42,38 


-44,01 


■45,54 
■45,37 
45,54 
4.5,50 
•45,57 

-45,51 


-1,30 


46,43 

46,93 
-46,84 

46,89 
-47,10 

•46,91 

47,08 
-47,04 


-49,13 


■50,21 

■50,50 
-50,51 
-50,58 
■50,74 

50,64 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


■1,13 


-1,09 


-1,05 


-1,43 


-1,19 


-1,30 


Apparent  K.A. 

from  the 
Observaiion, 


23. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 

I  . 

1  . 

0. 
0. 
0. 

1 . 

1. 


23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

I  . 

I  . 

1  . 

1  . 

1  . 

1. 
14. 

23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1. 

1  . 


20, 
33. 
52. 
11  , 
17. 
30. 
30. 

I. 

6. 
36. 
II  . 
II  . 


9,89 
9,75 
32,03 
43,79 
,  25,72 
22,43 
25,00 

,  34,55 
26,67 
57,70 
42,93 
42,56 


I  .  1 1  .  45,06 
14.    9.36,04 

1.11.  45,35 


33. 
52. 

1  . 

6. 
36. 
50. 
56. 
II  . 
II  . 
32. 
58. 
58. 
II  . 

9. 

10. 
20. 
23. 
36. 
50. 
56. 
II  . 
17. 
24. 
32. 


9,75 
32,01 
34,61 
26,64 
57,73 
18,69 

5,95 
41,30 
38,97 
39,65 
49,03 
51,68 
43,66 
36,13 

19,19 
9,74 
18,15 
57,79 
13,23 
5,88 
43,27 
25,75 
25,75 
53,56 


14.    9.36,07 


1  . 

1  . 

14. 

23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

I  . 

1  , 


11  .41,95 

1 1  .  40,98 

9  .  36,20 


10. 
20. 
33. 
36. 
49. 
56. 
11  . 
11  . 


19,05 

9,71 

9,63 

57,75 

57,51 

5,94 

42,17 

43,00 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,   II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    -t-40',322,   -+ 26',866,   -1- 13',603,    -  0",050,   -,  13',526,   -26",890,  -  40',325. 

(a)  Stars  very  wild  in  their  movements.     Interrupted  by  clouds.         (b)  Clouds — night  stormy.     Rad  observation.        (c)  Clouded  at  the  other  wires.         (d)  Stars 
well  defined,  but  exceedingly  unsteady.  (e)  Clouded  at  wire  II — oscillating  at  III— disappeiired  in  cros.sing  V.  (/)  Through  clouds'.  (g)  Stars  were 

remarkably  unsteady.  (A)  Wire  V  was  little  better  than  a  guess,  the  star  so  faint  from  clouds. 


39 


154 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Nov.   5 


Nov.  6 


Nov.  7 


Nov.  8 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  .. 
Arcturus 


(6) 


/SCeti  

Neptune  

e  Piscium 

Polaris 

6'  Ceti 

H.  C.  2933 

(c)  Arg.  +6i",213 

H.  C.  3802 

Polaris  SP.  ..., 

(d)  Polaris  SP.  R.  . 
Arcturus 


(e) 


Piscium  . . , 

0)  Piscium  .. 

12  Ceti 

/3  Ceti , 

Neptune. . . . 

6  Piscium  . . , 

(/■)  Polaris 

Q)  Polaris  R.  . . 

H.  C.  2938.. 

H.  C.  S033.. 

H.  C.  3828.. 

H.  C.  3829.. 

Polaris  SP. 

Polaris  SP. 
(//)  Arcturus  .. 


R. 


Nov.  13 


Nov.  16 


y  Pegasi . . . 
12  Ceti.... 
/3  Ceti  .... 
Neptune. . . 
e  Piscium  . 
Polaris  . . .  . 

fli  Ceti 

II.  C.  2941. 

H.  C.  294.3. 

(A)  H.  C.  3858. 

Polaris  SP. 


a  Persei  , 
»;  Tauri  . 
7' 


Eridani 
Eridani 
e  Tauri  . . . 


a  Andromedae  . 
7  Pegasi 


(0  /3  Ceti 

Neptune  . . 
e  Piscium  . 
Polaris  , . . . 

e>  Ceti 

H.  C.  2981. 
H.  C.  3996. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  II 


40,5 

44,6 

7,2 
4,1 
17,2 
53,0 
37,1 
47,8 
4,2 
35,9 
54,5 

46,1 

22,2 

44,7 

31,0 

8,5 

18,5 
50,5 

4,3 


32,3 


47,4 

3.9,5 
32,2 
9,6 
56,5 
19,8 
52,5 
39,5 
11,2 

41,3 
55,5 


54,8 
10,7 
44,9 
12,2 

50,1 
46,3 

26,2 
26,2 
53,0 
46,3 
24,8 
11,2 


54,0 

58,9 

21,4 
17,5 
30,8 
7,5 
50,6 
19,0 

56,2 
9,0 

0,3 

35,9 
58,2 
44,5 
22,6 

32,1 
7,0 

24,8 
6,4 

56,6 
53,0 

1,8 

53,5 
45,8 
24,0 
10,1 
33,3 
7,5 
53,2 
33,5 

5,8 
11,0 

14,4 
9,5 

24,8 
58,3 
26,5 

5,3 
0,0 

39,8 
40,0 
10,5 
0,0 
1,2 
36,6 


111 


16,5 
13,1 

35,3 
30,8 
44,2 
13,5 

4,0 
50,0 

6,7 
16,3 

5,5 
14,3 

49,2 
11,5 

57,9 
36,7 
27,1 
45,5 

24,0 
45,2 
26,5 
17,8 


20,0 
15,7 

7,2 
58,9 
37,8 
23,3 
46,6 
14,5 

6,5 

57,6 
29,5 
21,5 

34,7 
23,9 
38,5 
11,8 
40,5 

20,5 
13,7 

53,1 
53,4 
18,0 
13,3 
37,3 


IV 


31,0 
27,5 

49,8 
44,4 

57,9 
35,0 

17,9 
21,3 
37,8 
36,9 

19,5 
29,0 

2,6 
25,0 
11,5 
51,1 
40,7 
59,2 

46,0 

6,3 

46,6 

42,3 


33,5 
30,2 

21,1 
12,7 
52,4 
36,9 
0,4 
34,5 
20,2 

19,3 
54,2 
35,5 

55,7 
39,0 
52,5 
25,5 
54,8 

35,7 
28,0 
5.9,0 
6,5 
7,3 
37,0 
27,1 
14,6 


52,5 
41,8 

3,9 
58,0 
11,4 
52,0 
31,5 
52,7 

9,3 
57,1 

40,0 
43,2 

16,3 
38,8 
25,1 
5,4 
54,0 
12,7 

57,5 

26,9 

7,2 

7,0 


56,0 
44,5 

35,0 
26',2 
6,4 
50,5 
13,9 
49,5 
34,0 

41,7 
18,5 
56,5 

16,3 
53,5 

6,2 
39,0 

9,2 

51,0 
41,6 
13,3 
20,1 
20,3 
54,5 
40,5 
51,2 


VI 


46,0 

56,1 

17,9 
11,3 
24,9 

45,1 
23,8 
40,2 
17,3 
0,0 

57,5 

29,5 
52,3 
38,5 
1.9,5 
7,5 
26,1 


47,2 
27,5 

34,0 
48,0 

58,8 

49,0 

39,8 

20,6 

3,9 

27,5 

47,3 
0,3 

42,5 


37,1 
8,2 
20,2 
52,6 
23,3 

6,3 
65,5 
27,4 
33,5 
34,0 

54,2 

17,8 


VII 


10,3 

32,2 
24,8 
38,5 
13,5 
58,7 
55,1 
11,5 
37,5 
17,0 

11,8 

43,2 
5,9 
51,9 
33,7 
21,1 
39,8 
15,5 

8,0 


57,9 
2,0 

13,1 

2,6 
53,2 
34,9 
17,2 
41,0 
15,0 

1,0 
22,1 

7,0 


23,0 

34,0 

6,1 

37,5 

21,6 

9,2 

41,4 

47,1 

47,8 

1.9,5 

7,7 

4,1 

43,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


13.  12.21,04 

13.  12.32,81 

14.  10.27,47 


0.37 
0.  50 
0.56 


1  . 

I  . 

1  . 

I  . 

1  . 
13. 
13. 
14. 


12 
17 
30 
30 
58 
12 
12 
10 


23 .  34 , 
23  .  53  . 
0.24, 
0.37. 
0.50, 
0.56, 
1  .  12. 
1  .  12, 


31 
33 

59 
59 


13.  12 

13.  12 

14.  10 


0, 
0, 
0, 
0. 
0. 
1. 
1  , 
1  . 

1  . 

2  . 
13. 


7. 
24, 
37. 
50. 
57. 
12. 
IS. 
31  . 
31  . 

0. 
12. 


i  49,67 
44,41 
57,84 
33,51 

,  17,84 
21,39 

,  37,89 

,  36,74 
35,40 
21,31 
28,89 

2,70 
25,19 
11,49 

:  51,07 

,  40,62 
59,13 

.  32,86 
42,86 

.  6,08 
46,84 
42,40 
45,19 
20,73 
36,14 
30,21 

21,13 
12,69 
52,24 
36,91 
0,36 
33,38 
20,24 
16,77 
19,54 
54,11 
37,54 


Correction  of 


■•033 


3.15.  55,64 
3  .  40  .  38,84 
3  .  52  .  52,41 
4.  6.25,46 
4.21.54,86 


1  , 
6, 

36. 

49. 

56. 

11  . 

17. 

32. 
4. 


35,78 
27,74 
58,94 
6,63 
7,07 
36,63 
27,01 
14,38 
27,17 


f033 


+-00S 


V210 


+■290 


Second 

of 
Meridiiin 
Transit. 


31,58 
30,42 
27,60 

49,84 
44,63 
58,06 
36,01 
17,98 
21,56 
38,06 
36,91 
33,01 
31,85 
29,02 

2,92 
25,41 
11,67 
51,24 
40,84 
59,35 
35,36 
32,86 

6,24 
47,01 
42,56 
45,35 
31,27 
33,75 
30,34 

21,32 
12,87 
52,41 
37,13 
0,58 
35,88 
20,38 
16,93 
19,70 
54,27 
35,15 

55,80 
38,97 
52,56 
25,62 
55,01 

35,98 
28,00 
59,20 
6,93 
7,37 
37,93 
27,24 
14,60 
27,36 


Clocli 
appa- 
rently 
Slow. 


-51,51 
-52,18 
52,09 
52,28 


-52,92 

-53,29 
-53,33 
-53,47 
•53,59 

-53,38 


■54,23 

54,74 
54,68 
54,77 

-54,61 

54,68 


•59,79 
59,90 
■59,84 
■59,78 
59,87 


-1,56 
-1,48 
-1,61 

-1,44 

-1,58 


Adopt- 
ed 
losincr 
llate. 


1,39 


-1,28 


-1,23 


-1,00 


0,20 


Apparent  U.A. 

from  tile 

Observation, 


1  . 

1. 
14. 


1, 
1  , 
1  , 
1  , 
1, 
1  , 
I  , 
1. 
14. 


11  .40,09 

1 1  .  38,93 

9 .  36,05 


0.36. 

0 .  49 . 

0.56, 


11 

17 
30 


1.30 
1.57 
I  .  11 
1.  11 
14.    9 


23  .  33 
23  .  52 
0.23, 
0.36, 
0.49, 
0 .  56 , 


11 
II 
30 
32 
58 
58 
II 
II 
9 


57,68 
52,46 
5,89 
43,82 
25,79 
29,35 
45,85 
44,68 
40,19 
39,03 
36,14 

9,55 
32,01 
18,25 
57,81 
47,40 

5,90 
41,90 
39,40 
12,76 
53,53 
49,05 
51,84 
37,15 
39,63 
36,17 


0.  6.26,64 

0.23.  18,18 
0.36.57,71 
0  .  49  .  42,42 

0  .  56 .    5,86 

1  .  11  .41,15 
I  .  17  .  25,64 
I  .30.22,18 
1  .  30  .  24,95 
1  .  59  .  59,50 


1  .  11.39,80 


14, 
39' 
51  . 
5. 
20. 

I  . 

6. 
36. 

49- 
56. 
11 . 

17. 
32. 

4 


55,98 

39,14 

.  52,72 

.  25,77 

.55,15 

.  34,40 

,  26,42 

,  57,63 

5,36 

5,80 

36,36 

25,67 

13,03 

25,80 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star   from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to  the  mean  of  the  seven 

wires,  -l-40',322,  -f  26',866,  -H3',fi03,  -  0',050,  ~13',5^26,  -26',890,  -40',325.  ^ 

Nov.  15,  Hardy  was  stopped  and  Pendulum  lengthened  two  divisions. 


(a)  Very  unsteady.     Clouds.    M'ire  I  very  uncertain.  (b)  Unsteady.  (c)  Faint — bad  observation.  (d)  Most  of  the  stars  taken  through  thin  white 

clouds.  (e)  Jumped  at  centre  wire.  (/)  Unsteady  and  ill-delined.  {ff]  Wire  III  uncertain,  the  star  was  a  mere  bundle  of  rays.  (A)  Stars  unsteady 

throughout  the  night.  (4)  Clouded  at  the  other  wires. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Nov.  16 


Nov.  18 


Nov.  19 


Nov.  20 


Nov.  21 


Nov.  23 


H.  C.  4002. 

H.  C.  4511. 

(a)  H.  C.  4655. 


Arcturus 


a  Arietis 

H.  C.  3987... 

67  Ceti 

H.  C.  4511... 
H.  C.  4649-.. 
H.  C.  4891... 

y  Ceti 

H.  C.  5153... 

a  Ceti 

(b)  Arg.  60°,  646 
H.  C.  6096... 


Nov.  26 


Nov.  27 


e  Piscium  . 
(c)  Polaris  . . . . 

Polaris  . . . . 
(cl)  0'  Ceti  . . . . 
f)  Piscium  . 
H.  C.  2981, 
7  Ceti 


I  Piscium . 
y  Pegasi . . 
(3  Ceti  . . . 
e  Piscium 
Polaris  . . . 
(/)  Polaris  R. 


(0 


y  Pegasi . . . . 

12  Ceti 

/3Ceti 

6  Piscium  . . 

Polaris . , 

Polaris  R.   . . 

ri  Piscium   . . 

H.  C.  3007.. 

H.  C.  3960.. 
{h)  H.  C.  4090.. 

H.  C.  4580  . 
(0  H.  C.  4891  . 

H.  C.  5001.. 
{k)  H.  C.  5153.. 

H.  C.  5582.. 

H.  C.  5814.. 
(Z)  Polaris  SP.  . 

Arcturus  . . , 


Nov.  28          a  Andromedae 
fe)/3Ceti 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


Polaris  SP.  .. 
(g)  Polaris  SP.  U. 

Arcturus 53,5 


59,7 

54,3 

1,6 
17,3 
44,4 
37,8 
33,8 

48,5 
48,1 
43,5 
37,6 
23,0 

25,7 


45,5 

44,7 
24,1 
48,4 

29,2 
45,2 
15,3 

50,0 


48,0 


37,5 
15,0 
25,0 
46,0 

44,1 
59,7 
16,5 

43,8 
13,3 

47,3 
32,0 
25,2 
44,5 
53,6 


0,8 
20,1 

8,6 

16,3 
51,8 
58,1 

0,0 
53,6 
36,2 

2,1 

7,6 
57,1 

4,9 
54,5 

39,2 


59,2 

58,5 

0,3 


III 


42,6 
59,0 
29,5 

7,5 


4,5 

7,8 

58,6 
51,2 

29,1 

38,4 

2,5 

57,6 
32,8 
49,8 

7,3 
35,4 

7,2 

53,8 

51,5 

4,0 

8,1 


3,8 
15,0  I  29,2  I  43,0 


11,5 

22,2 
40,2 

22,7 

30,5 
26,0 
11,4 
21,5 
13,2 
57,7 
15,1 
26,9 
10,4 
32,7 
25,7 

52,6 
16,0 

14,5 
12,6 
12  2 
36,7 


IV 


56,1 
12,5 
43,4 


4,0 
21,9 

12,2 

4,1 

43,3 

52,0 

23,5 
11,4 
6,0 
22,5 
30,1 
30,5 
56,8 
2^,3 
26,5 
15,3 
17,2 
14,0 
22,1 


37,5 

44,8 

1,0 

37,0 

45,4 
1,0 

25,0 
44,1 
33,3 
20,1 
29,0 
47,0 
24,1 
0,5 
57,8 

6,3 


35,0 
26,4 
26,4 


2,9 
21,4 
51,5 

0,2 
35,3 
38,Q 

6,2 
53,2 
41,6 
42,2 

6,3 
37,3 
28,5 
29,3 

20,0 


52,5 
40,0 
40,2 


VI 


Vll 


13,9    50,2 


9,7 
26,7 
58,0 


49,0 


17,0 
36,5 

26,3 

17,8 

57,5 

5,6 

49,5 
25,8 
39,5 
56,0 
55,9 
54,3 
19,2 
48,0 
46,1 
37,7 
43,9 
32,5 
36,5 


57,5 


23,2 
40,6 
12,1 
19,7 

4,0 


38,3 
50,7 

40,3 
31,4 
11,8 
19,3 

1,0 

39,5 
12,7 
29,3 
21,0 
17,7 
41,2 
7,5 
5,9 
59,6 
10,1 
52,5 
51,0 


11,7 


41,8 
5,7 

14,5 

9,9 
52,1 
28,1 
12,7 

3,5 
55,7 
26,0 
51,0 
56,0 

0,9 

33,5 


53,3 
54,2 
26,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


36,5 
54,4 
26,3 
33,3 


1,0 

5,0 

54,0 
44,7 
26,0 
32,6 


53,2 
46,0 


40,8 
2,5 

25,4 

21,3 

36,2 

0,0 

5,2 


2,1 
19,9 

29,3 
44,5 
5,8 
50,2 
32,4 

'9,1 
45,5 

4,2 
23,5 
32,2 

47,1 


7,2 
8,0 
3,2 


50,1 

8,5 
40,6 
46,8 


16,5 
19,2 


58,3 
40,0 
46,2 
15,0 

7,0 
18,8 
35,5 

4,3 
24,6 

44,8 
43,2 
2,3 
15,0 
19*4 


5,0    20,1 
26,0    39,9 


2.  4.37,32 
2  .  20  .  44,72 
2.25.    0,90 

14.    9-37,10 


59. 

5. 
10, 
20, 
24. 
32. 
36, 
40. 
55. 

4. 
12. 


45,39 
0,83 
25,09 
43,99 
33,16 
19,81 
28,81 
46,77 
23,94 
0,53 
57,63 


Correction  of 


0  .  56  .     6,34 
1.  11  .35,86 


1, 
1, 
1. 
1. 

2, 

23. 
0. 
0. 
0, 
1  . 
1. 

13. 
13. 
14. 


11 

17 
24 
32 
36 


,  34,36 
,26,31 

26,31 
,  13,53 

28,76 


33.  9,63 
6 .  26,69 
36  .  57,89 
56.  6,14 
11  .33,86 
11.47,09 

11.32,77 

11  .  1.9,47 

9  •  36,37 


0.  6, 
0.23, 
0.36. 
0.56. 
1  .  11  . 


11. 
24. 
32. 

3. 

6. 


2.22 
2.32 


35. 

40. 

55. 

3. 


13.  11 , 

14.  9 


26,28 
17,85 
57,53 
5,59 
30,15 
45,03 
25,51 
39,36 
55,99 
55,69 
54,10 
19,00 
47,94 
46,17 
37,56 
43,77 
31,79 
36,56 


0  .    1  .  34,35 
0  .  36  .  57,47 


•033 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit, 


+•002 


+•290 


37,51 

44,92 

1,11 

37,30 

45,58 
1,04 
25*33 
44,19 
33,37 
20,01 
29,11 
46,98. 
24,24 
0,71 
57,81 

6,64 
37,16 

35,66 
26,54 
26,57 
13,75 
29,06 

9,93 
26,95 
58,15 

6,44 
35,16 
34,00 

31,74 
33,20 
36,57 

26,54 
18,11 
57,79 
5,89 
31,45 
31,94 
25,77 
39,56 
56,19 
55,88 
54,29 
19,20 
48,14 
46,38 
37,76 
43,96 
30,76 
36,76 

34,55 
57,73 


Clock  Adopt- 

appa-  ed 

rently  losing 

Slow.  Hate. 


-1,03 
-0,78 
-1,01 


-0,92 
-0,94 


-0,74 


-0,90 
-0,S6 

-0,87 


-0,48 
-0,50 
-0,62 
-0,56 


-0,16 

-0,13 
-0,07 
-0,31 
-0,04 


-0,09 


-0,33 

-0,27 
-0,26 


0,20 


0,19 


0,03 


■0,03 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


0,15 


■0,08 


-0,15 


4 .  35,95 
20 .  43,36 
24 .  59,55 


14.    9.36,28 


59 .  44,66 


5, 
10. 
20, 
24. 
32. 
36. 
40. 
55. 

3. 
12. 


0,12 
24,41 
43,27 
32,45 
19,09 
28,19 
46,06 
23,32 

59,79 
56,90 


0.56.    5,90 
1.11.  36,42 


1  , 
1. 
1  . 
1  , 

2. 

23. 
0. 
0. 
0. 
1  . 
1  . 

1. 
1. 

14. 


11, 

17. 
24, 
32, 
36. 

33. 


34,78 
25,66 
25,69 
12,87 
28,18 


9,39 
6.26,41 
36.57,61 
56.  5,91 
1 1  .  34,63 
1 1  .  33,47 

11.31,64 

11  .33,10 

9 .  36,46 


0.  6 
0.23 
0.36 
0.56 


2.    6 

2.  22 
2.32 
2.35 
2.40 
2.55 

3.  3 
1.  11 

14.    9 


.  26,40 
.  17,97 
.  57,65 
.  5,75 
.31,31 
.31,80 
.  25,63 
.  39,41 
.  56,04 
.  55,73 
.  54,14 
.  19,05 
.  47,99 
.  46,23 
,  37,61 
,  43,81 
.  30,57 
.  36,56 


0.  1 .  34,29 

0 .  36  .  57,47 


Illumination   East.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
•wires,  +40',322,  +26',866,  +  13',603,  -0",050,  -13»,526,  -26',890,  -40',325. 


(a)  Frequent  interruptions  from  clouds,  night  very  uncertain.  (i)  Barely  visible,  two  larger  stars  n.  p.  (e)  Night  black  and  stormy partial  clearance 

for  a  short  time.     Very  diffused.  (d)  Jumping.     Partial  clearance.  (e)  Cloudy  at  the  other  wires.  (/)  Bad  observation unfavourable  circumstances. 

(17)  Very  unsteady.                 (A)  A  larger  star  lower  in  field  preceding  about  half  an  interval.    Very  faint.  (i)  A  small  star  n.p.               (*)  A  large  star  n.  p. 
{/)  Extremely  unsteady. 
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Right  Ascensions  obsekved  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Nov.  28 


Nov.  29 


Dec.  2 


Dec.  3 


Dec.   4 


Dec.   5 


Dec.  7 


Dec.  9 


NAME  OF 
OBJECT. 


e  Piscium  . . 
(fl)  Polaris  . . . . 

(6)  e'Ceti 

n  Piscium  . , 
V  Piscium  . , 
H.  C:  3996 . 
H.  C.  4079  • 
C.  4090. 
C.  5001 

c.  5917. 


H. 
H. 

(c)H. 


Polaris  . . . . 

e'  Ceti  .... 

tj  Piscium  , 

V  Piscium  . 
(6)  H.  C.  SC)9G. 

H.  C.  5001. 

a  Ceti 

{d)  I  Arietis... 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


25,2 
48,5 
44,9 
44,0 
53,5 
9,8 


49,5 
48,4 


45,1 
*4,0 
53,8 
10,1 
49,8 
43,1 
23,3 


(e)  /3Ceti 15,0 

6  Piscium  25,2 


Polaris 
0'  Ceti  . . . 
»;  Piscium 
V  Piscium 


(i)  a  Lyrae  . . . 
V  Piscium 


a  Lyrae 

H.  C.4580... 

7  Ceti 

a  Ceti 

H.  C.  6101... 
H.  C.  6103... 
H.  C.  6212... 
H.  C.  6343... 
(/)H.  C.  6601... 


a  Lyrae  . . . 

E  Piscium 
{g)  Polaris  . . . 
Ig)  Polaris  R. 


/3  Ceti 

(g){h)  6  Piscium 
(i)  Polaris  . . . . 
(h)  6'  Ceti 

ri  Piscium  . . 

V  Piscium  . . 
(i)  H.  C.  3996. 

0  1  L 

(0  0  2  L 

(g)(m)  a  Lyrae  . . 

/3  Ceti 

€  Piscium  . . 
(/)(ot)  Polaris  . .  . 


41,5 
45,0 
44,0 
53,5 

34,8 
54,0 

35,2 
44,7 
48,5 
43,5 

2,7 


6,1 

58,7 


26,0 
41,5 


16,2 
26,4 
40,0 
46,2 
45,2 
55,0 


32,9 
54,8 
36,2 
16.5 
26,5 
41,0 


II 


38,7 
3,5 

57,8 

7,2 

35,2 


9,0 
8,1 


58,5 
57,9 

7,2 
35,6 

9,5 
56,5 
37,6 

29,2 
38,6 
57,0 
58,5 
58,0 
7,2 

52,0 
7,4 

52,5 

8,0 

1,9 

57,0 

24,8 

26,7 


52,7 
39,4 
59,0 


30,5 

39,9 
57,5 
59,9 
59,2 
8,4 
36,3 

47,6 
9,2 
53,3 
30,5 
40,0 
53,0 


III 


51,9 
12,(1 

11,6 
20,4 
0,3 
16,7 
30,2 
28,0 
27,3 


12,1 
11,7 
20,5 

28,3 

9,9 

51,5 

43,3 
52,1 
6,5 
12,0 
11,7 
20,3 

9,1 
20,6 

9,2 
31,1 
15,3 
10,3 

55,3 
48,3 


9,5 

52,9 

21,5 

44,4 
53,1 

6,0 
13,2 
13,0 
21,7 

1,7 

2,2 
23,6 
10,3 
44,3 
53,5 


IV 


5,8 
34,5 

2£,7 
34,1 
26,2 
42,1 
56,1 
47,9 
47,1 

34,0 
26,0 
25,8 
34,5 
26,2 
48,3 
23,4 
6,1 

57,5 
5,8 
29,0 
25,8 
25,8 
34,1 

26,4 
34,3 

26,8 
54,9 
28,8 
23,9 

17,3 
11,5 


27,3 
6,5 


59,0 
7,1 
26,5 
27,1 
27,2 
35,4 
27,2 

17,2 
38,6 
27,5 
58,8 
7,1 


19,3 
48,5 

39,6 

47,7 

51,2 

7,5 

21,2 

7,4 

7,1 

47,5 
39,5 
39,9 
48,0 

8,0 
37,0 
20,4 

11,7 
19,4 
45,0 
39,3 
39,5 
47,6 

43,8 
47,6 

44,1 
18,2 
42,4 
37,5 

39,5 
33,6 
14,5 


44,4 
20,1 

59,5 

13,1 
20,7 
43,0 
40,7 
41,0 
49,0 
52,7 

31,5 
53,3 
44,9 
13,3 
20,5 


VI 


32,9 
59,5 

53,4 

1,1 
16,6 


26,9 
26,3 

59,5 

53,1 

53,5 

1,4 

27,1 
50,4 
34,4 

26,0 
32,9 
55,0 
52,9 
53,5 
1,0 


1,3 

1,4 
41,4 
55,7 
50,8 
52,6 

56,0 


33,5 


27,2 
34,1 
54,5 
54,1 
55,0 
2,2 
17,8 

46,2 
7,7 
2,2 
27,4 
34,1 
56,0 


VII 


46,3 
15,5 
6,2 
7,2 
14,5 
41,9 


46,1 
46,1 

16,5 

6,7 

7,5 

14,9 

46,6 

3,9 
48,8 

40,3 
46,4 
11,0 
6,5 
7,4 
14,4 


18,5 
4,8 
9,0 

4,2 
14,7 


18,2 


47,2 


41,5 

47,5 

10,0 

7,8 

8,8 

15,9 


0,8 
22,4 
19,3 
41,4 
47,6 
12,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


56. 

11. 
17. 

24. 

34. 

4. 

6. 

6. 

,35 

,    5. 


5,73 
31,71 
25.55 
25,6l 
34.07 
25,89 
42,12 
55,85 
47,83 
47,20 


-•033 


1.  11.31,53 
1  .  17.25,86 
1  .  24  .  2,5,76 


34. 

4. 
35. 
55. 

4. 


34,32 
26,13 
48,23 
23,46 
6,01 


.  36 .  57,58 
,56.  5,76 
11.  26,43 
,17.25,71 
,  24 .  25,70 
,34.34,01 


18.32.26,44 
1.34.34,31 

18.32.26,81 
2  .  22  .  54,73 
2  .  36  .  28,80 
55  .  23,89 
12.  8,69 
12.  17,38 
16.  11,22 
21  .  42  22 
28  .  57,99 


18.32.27,10 
0.56.  6,51 
1  .  11  .26,32 
1.  11.42,08 


36. 
56. 
11, 

17. 

24, 

34. 

4. 


58,85 
6,97 
25,36 
27,00 
27,06 
35,37 
27,14 


17.    2.16,91 

17,  4.38,51 

18.  32.27,67 
0.36.58,88 
0  .  56  .  7,04 
1.11.  25,23 


Correction  of 


4--002 


+•290 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit. 


6,03 
33,01 
25,78 
25,87 
34,37 
26,08 
42,31 
56,04 
48,03 
47,41 

32,83 
26,09 
26,02 
34,62 
26,32 
48,43 
2.3,76 
6,23 

57,84 
6,06 
27,73 
25,94 
25,96 
34,31 

26,63 
34,61 

27,00 
54,92 
29,10 
24,19 
8,89 
17,58 
11,42 
42,40 
58,20 

27,29 

6,81 

27,62 

28,99 

59,11 

7,27 
26,64 
27,23 
27,32 
35,67 
27,33 

17,17 
38,77 
27,86 
59,14 
7,34 
26,53 


Clock 
appa- 
rent 1  y 
Slow. 


-0,19 

-0,18 
-0,20 
-0,30 


-0,15 


-0,49 
-0,35 
-0,55 


-0,44 
-0,48 


-0,41 
-0,25 

-0,37 
-0,31 
-0,26 


-0,17 
-0,57 


-0,84 

-0,91 
-0,S6 


-1,14 
-1,02 


-1,74 
■1,50 

-1,70 
-1,72 
-1,66 


-1,73 
■1,79 
-1.59 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-0,12 


-0,17 


-0,27 


-0,27 


-0,24 


•0,16 


-0,32 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


0  .  56  .    5,76 

1  .  11  .  .32,74 
1  .  17-25,51 
1  .  24  .  25,60 
1.34.  34,10 
2.  4.25,81 
2.  6 
2.    6 


42,04 
,  55,77 
35  .  47,75 
5.47,13 


18, 

2  , 

2 

2  , 

3. 

3. 

3. 

3, 

3, 


1 1  .  S2,,S7 
17.25,63 
24.25,56 
34.34,16 
4 .  25,86 
35  .  47,97 

55 .  23,30 
4.    5,76 

36 .  57,53 

56 .  5,74 
11.27,41 
17.25,62 
24 .  25,64 
34  .  33,99 


18.32.26,15 
1  .  34 .  34,05 


32  .  26,19 
22  .  54,02 
36 .  28,20 
55  .  23,29 
12.  7,98 
12.  16,67 
16.  10,51 
21  .  41,49 
28  .  57,29 


18.  32.  26,24 

0  .  56  .    5,70 
1.11  .26,51 

1  .  11  .27,88 


36 .  57,45 
56.  5,60 
11.24,97 
17 .  25,56 
24 .  25,65 
34  .  34,00 
4 .  25,66 


17.    2.  15,48 

17.    4.37,08 

18  .  32  .  26,15 

0  .  36  .  57,35 

0  .  56 .    5,55 

1.11.  24,73 


Illumination  East.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,   to   the    mean  of  the  seven 
wires,    -^  40',322,    +26',866,    -1-13,603,    -  0S050,    -  13',526,    -26»,890,    -40,325. 


(a)  Very  diffused.  (i)  Cloudy  at  the  other  wires.  (c)  Stars  generally  diflused  and  unsteady.  {d)  Too  hazy  for  small  stars.  (e)  Stars  unsteady 

and  diffused— piercing  north  wind.  (/)  Stars  barely  visible  from  clouds.  {g)  Clouds.  (A)  Very  unsteady.  («)  Rather  diffused.  (A)  A  small 

star  preceded  an  interval,  near  same  N.P.D.  (/)  Very  undefined  and  unsteady.  (m)  Observation  not  good. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


Dec.   9 


Etec.  10 


Dec.  1 1 


Dec.  12 


Dec.  13 


Dec.  16 


Dec.  17 


NAME  OF 
OBJECT. 


Polaris  R. 

(a)  r]  Pisciutn 

V  Piscium 


(6)Ol  L 

0  2  L /, 

V  Piscium  , 

/3  Arietis 

H.  C.  3960 

(b)  H.  C.  4079 ■ 

f "  Ceti 

7  Ceti 

a  Ceti 

H.  C.  6024 

(c)  H.  C.  6204 


(<0  0  1  L. 

0  2L. 


7  Pegasi  

12  Ceti 

/JCeti  

£  Piscium  

(e)  Pplaris 

6'  Ceti 

ri  Piscium 

1/  Piscium 

(/)H.  C.  4002 

H.  C.  6101 

H.  C.  6103 

H.  C.  6218 

(ff)  Argelander  376? 
(//)  H.  C.  6355 

H.  C.  6601 

Arg.  +  26»i  608 . . 


0  1  L 

0  2  L 

H.  C.  8327-. 
H.  C.  8445.. 
Aldebaran  .. 

1  Aurigae  , . . 
(i)  6  Leporis  . . . 

Rigel 

/STauri  .... 


H.  C.7506 

o'  Eridani 

Argelander  4844. 

H.  C.  8252 

(/t)  Rigel 

/3  Tauri 

0  Orionis 

e  Orionis 

a  Orionis 

([)  Uranus 


0  1  L. 

(m)  0  2  L. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


54,9 

57,0 
18,6 
55,4 
40,7 


30,1 

49,9 

45,0 

5,7 


21,2 
43,1 

46,5 
39,4 
16,8 
27,0 
38,5 
46,7 

55,4 

21,3 

4,3 

1,5 


59,8 
33^ 

10,1 

32,2 
25,2 
18,5 
41,4 
38,5 
11,5 
33,5 
13,5 

51,8 
45,9 
38,9 
8,7 
32,4 
12,5 
36,5 
51,9 
22  I 
31^5 

50,6 
13,0 


11 


8,5 

n,7 

33,4 
8,7 
54,9 
51,7 
53,8 
44,0 
3,2 
58,5 
34,1 
26,5 

36,0 
57,6 

0,3 
52,8 
31,0 
40.5 
54,5 

0,5 
59,6 

8,9 
47,0 
26,2 
35,1 
37,1 


19,7 
49,3 

»4,7 
46,5 
47,0 
46,3 
55,4 
54,6 
26,0 
47,1 
28,9 

27,9 
59A 
52,5 
22,0 

27,8 
50,2 
5,4 
35,7 
46,0 

5,3 
27,5 


111 


22,0 
12,9 
21,7 

26,0 
48,0 
22,3 

9,1 

24,5 

18,7 
57,3 
16,5 
11,8 
1,6 


50,2 
12,1 

14,1 
6,1 

44,9 
53,8 
2,0 
13,8 
13,4 
22,1 
11,8 

56,7 
12,6 
21,3 

39,3 
4,0 

39,1 
1,2 
8,5 

13,9 
9,1 

10,3 

40,2 
0,4 

44,2 

3,7 
13,0 

5,4 
34,5 
59,4 
42,9 

3,4 
18,5 
49,2 

0,4 

19,8 

42,2 


IV 

V 

a. 

«. 

43,0 

55,5 

27,2 

41,2 

35,0 

49,3 

41,0 

55,5 

2,6 

17,3 

36,0 

49,4 

23,6 

38,1 

58,3 

31,6 

44,3 

9,7 

11,2 

24,5 

30,3 

43,6 

25,5 

38,9 

30,3 

58,4 

14,4 

38,3 

5,1 

19.5 

27,0 

41,6 

28,0 

42,1 

19,8 

33,3 

5.9,5 

13,6 

7,6 

21,1 

24,5 

38,0 

27,4 

41,2 

27,5 

41,4 

36,0 

49,4 

38,1 

3,2 

19,2 

41,0 

49,1- 

24,7 

58,2 

34,3 

39,6 

15,7 

5,9,3 

18,9 

19,2 

34,2 

54,1 

8,9 

16,0 

30,6 

30,8 

52,9 

41,9 

9,8 

23,5 

37,4 

26,7 

42,8 

55,1 

.9,5 

14,2 

27,7 

59,5 

14,9 

40,2 

16,7 

26,8 

40,0 

20,1 

33,8 

48,4 

1,7 

12,8 

58,4 

13,7 

17,0 

30,4 

32,1 

45,7 

2,8 

16,4 

15,3 

30,0 

34,7 

49,5 

57,1 

11,6 

VI 


55,2 
2,8 

10,4 

31,8 

3,1 

52,3 

4,6 

34,5 

38,2 

57,1 

52,4 

26,7 

2,0 

34,4 
56,2 

56,0 

46,7 

27,7 

34,5 

52,0 

54,5 

55,2 

3,0 

28,6 

54,2 

2,6 

0,7 

51,9 

38,7 
49,2 

23,5 
45,2 
14,4 
37,5 
51,3 
58,5 
24,2 
41,3 
30,1 

52,5 
53,6 
47,5 
13,8 
40,3 
29,0 
44,0 
59,1 
29,7 
44,5 

4,1 
26,4 


Vll 


9,0 
16,1 

24,8 

46,5 

16,4 

6,6 


51,7 

10,5 

5,8 

54,8 


48,9 
10,6 

9,8 
0,3 

42,0 

48,0 

7,5 

8,3 

16,3 
54,2 
16,1 

36,5 

28,5 

58,5 

4,1 

38,0 
59,9 
36,1 
5,3 
5,4 
14,6 
38,5 
54,9 
45,4 

28,6 
7,3 
0,9 
26,9 
53,7 
44,3 
57,4 
12,5 
43,3 
59,0 

18,8 
41,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1.  11.40,53 
1  .24.27,21 
1.34.35,56 


17.   6. 
17.   9. 

1  .34. 

1.47. 

2.    3. 

2.    6. 

2.21. 

2.36. 

2.55. 

3.10. 

3.16. 


40,91 

2,60 
35,90 
23,6 1 
58,14 
44,20 
10,99 
30,1 6 
25,41 
30,23 
14,27 


17.11.    5,04 
17.  13.26,88 


0.    6. 

0.23. 
0.36. 
0.56. 


11 
17 
24 
34 
4 
12 
12 
17 
17 
22 


3.  28 
3.37 


28,11 
19,76 
59,35 
7,50 
22,43 
27,46 
27  42 
3.5'86 
37,74 
10,19 
18,92 
48,89 
57,95 
39,23 
59,16 
19,14 


17. 
17. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

5. 

5. 

3. 
4. 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 


54,06 
1.5,95 
30,69 
41,89 
23,36 
26,57 

59 .  55,00 
8.  14,16 

17.59,49 


59. 

5. 
22  . 
23. 

8. 
17. 
26. 
29. 
48. 
6.51. 


40.21 
26,58 
1.9,87 
48,00 
1.3,02 
58,37 
16,99 
32,17 
2,75 
15,25 


37  .  34,69 
39^.56,99 


Correction  of 


•033 


f002 


f290 


Seconds 

of 

Meridian 
Iransit 


27,44 

27,47 
35,86 

41,17 
2,86 
36,20 
23,81 
58,34 
44,39 
11,29 
30,46 
25,71 
30,40 
14,46 

5,30 
27,14 

28,37 
20,02 
59,61 
7,80 
23,73 
27,69 
27,68 
36,16 
37,93 
10,39 
19,12 
49,10 
58, 16 
39,45 
59,37 
19,33 

54,32 
16,21 
30,89 
42,06 
23,60 
26,78 
55,26 
14,39 
59,69 

40,^2 
26,82 
19,96 
48,09 
13,25 
58,57 
17,29 
32,46 
3,05 
15,44 

34,95 
57,25 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


-1,89 
-1,87 


-2,21 
-2,29 


-2,28 
-2,29 
-2,38 


-2,14 
-2,15 
■2,30 
-2,08 

-2,21 
•  2  12 
-2^19 


■1,87 
-1,75 
-1,99 
-1,91 
-1,86 


-0j74 


-0,75- 
-0,71 
0,61 
-0,69 
-0,70 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


-0,32 


-0,28 


0,18 


0,29 


0,12 


0,03 


1.11.  25,64 
1  .  24  .  25,67 
1  .  34  .  34,06 


17. 
17. 

1  . 

1  . 

2. 

2, 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 


6. 

9. 
.34, 
,47. 
.  3, 
.    6. 

21. 
.36. 
,55. 

10. 
.16. 


38,99 
0,68 
33,92 
21,53 
56,06 
42,11 
9,00 
28,17 
23,42 
28,10 
12,16 


17.11.    2,84 
17.  13.24,68 


0.  6. 
0.23. 
0.36. 
0.56. 
1.11. 
1.17. 
1  .  24. 

1  .34. 

2  .  4. 
12. 
12. 
17. 
17. 
22. 


3 

3 

3 

3 

3 

3.28. 

3.37. 

17.19. 
17-22. 

4.20. 

4.24. 

4.28, 

4. 

4. 

5. 

5. 


48. 

59. 

8. 

17. 

59. 
5. 

22, 
23, 
8, 
17. 
26, 
29. 
48, 
51. 


26,19 
17,84 
57,43 

5,63 
21,56 
25,52 
25,51 
33,99 
35,77 

8,23 
16,96 
46,94 
56,00 
37,30 
57,22 
17,18 

52,30 

14,19 
29,00 
40,17 
21,71 
24.90 

53,.':i8 

12,51 
57,81 

.^9,71 
26,11 
19,25 
47,38 
12,55 
57,87 
16,59 
31,76 
2,35 
14,74 


17  .  37  .  34,26 
17  .  39  .  56,56 


G 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven  , 
wires,  -(-40',322,    -f26",866,   +  13",603,   -  0',050,   -  13%526,  -26',890,  -  40',325. 

(a)  Stars  unste»dy  and  ill-deiined.     It  is  feared  the  observations  are  worth  little.        (6)  Very  faint.       (c)  Stars  faint,  hazy  sky.       (d)  Boiling.     Bad  observation. 
{e)  Diffused.  if)  l>ost  sight  of  it  repeatedly.     Bad  observation.     A  larger  star  1"'  in  advance,  less  N.P.D.  (^)  Not  good  observation.  (A)  Came  in 

badly  to  setting.    No  other  star  near  the  same  K.A.  {%)  Very  unsteady.  {It)  Disappeared  repeatedly.    Bad  observation.  {I)  Stars  unsteady  and  diti'uscd 

—blowing  hard!  (m)  Tremulous,  but  satisfactory. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Dec.  17 


Dec.  18 


Dec.  19 


Dec.  20 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  6024. 

H.  C.  6110. 

H.  C.  6218. 

H.  C.  Cm-3. 

H.  C.  6601 . 
(a)  H.  C.  69.37- 

H.  C.  7036. 
(a)  e  Tauri  . . . . 
(6)  Aldebaran  . 

1  Aurigse  . . 
(c)  Rij;el    

/3  Tauri  . . . 

e  Oiionis  .. 

Uranus  . . . . 


(d)Q  1  L 

©  2  L 

S  Ursac  Min.  .. . 

a  Lyrae 

H.  C.  6024. 

H.  C.  6212 

H.  C.6336 

H.  C.  6791 

H.  C.  6793 

H.  C.  7036 

7'  Eridani 

o'  Eridani 

H.  C. 8304 

H.  C.  8403 

(e)  Aldebaran 

(e)  Rigel 

^  Tauri  ....... 

i  Orionis 

e  Orionis 

(J)  a  Ursffi  Min.  SP. 


fe)0i  t> 

0  2  L 

a  Lyrae 

ti  Tauri 

7'  Eridani 

o'  Eridani 

H.  C.  8304 

H.  C.  8403 

4  Camelopardi . . 

1  Aurigae 

e  Aurigae 

£  Leporis 

(/j)  Capella 

/3  Tauri 

I  Orionis 

(i)  e  Orionis 

5  Ursae  Min.  SP. 
Uranus 


a-)0  1  L 

W02L 

(/)  c  Ursae  Min. 
a  Lyrae 


Seconds  of  iransit  over  the  seven  wires. 


3,7 


58,.^ 
43,4 
22,7 
13,4 
40,0 
37,4 
32,4 
12,3 
.52,0 
21,1 


39,2 
14,0 
35,1 
3,6 
4,4 
17,7 
30,3 

22,8 
12,1 
46,1 


40,4 
32,3 
12,6 
37,0 
52,0 
15,0 

43,5 
5,6 
35,5 
56,3 
12,5 
46,5 


50,6 
37,9 
3^,5 
10,9 

0,7 
1.3,2 
37,2 
52,4 
1.5,5 

0,0 

10,0 
32,5 

35,6 


II 


31,8 

35,6 

18,1 

3,2 

50,1 

54,1 

53,5 
45,9 
27,7 
5,3 
35,4 

31,7 
53,7 
1,0 
52,3 
32  2 
27',0 
37,1 
49,7 

50,1 

26,0 

59,6 

44,7 

1,2 

54,4 

46,2 

28,0 

50,4 

5,5 

2,0 

58,2 
20,4 
52,7 
11,0 
26,2 
59,9 
45,0 

1,9 
1.5,1 
5^,0 
5,5,2 
25,4 
20,2 
28,3 
5  15 
.5,8 
3,5 
14,5 

24,7 

47,1 

2,5 

52,8 


111 


59,6 

11,2 

9,6 

37,5 

22,4 

17,2 

41,7 

8,0 

9,2 

59,2 

43,0 

18,6 

50,0 

46,1 
8,3 

44,5 
9,4 
0,0 

48,7 

56,3 

12,7 
17,3 
39,4 
1.3,2 
15,5 
36,8 

8,3 
59,3 
4,%0 

.3,8 
18,6 
49,5 

12,7 
35,0 

9,7 
2"),4 
39,8 
1.3,4 
16,1 
37,0 
39,2 
10,0 
13,5 
3,9,7 
3,<),3 
43,3 

4,0 
19,1 
4.9,5 
29,0 

39,^ 
1,6 

9,8 


IV 


28,2 
25,2 
47,0 
42,0 
57,5 
42,3 

56,0 

25,6 
13,0 
58,4 
32,1 
5,0 

0,9 
23,3 
35,5 
26,8 
28,4 
11,1 
16,2 

32,3 
45,3 
53,6 
26,8 
47,4 
13,8 
22,5 
13,3 
58,5 
17,3 
32,5 
37,0 

27,6 
50,2 
27,2 
40,4 
54,1 
27  2 
48,2 
14,5 
4,1 
26,1 
32,3 
54,2 
58,7 
59,0 
17,6 
32,6 
36,0 
43,9 

54,1 
16,5 

27,3 


.-56,7 
53,3 
2.3,2 
14,1 
17,2 
1,4 
12,7 
10,2 
36,0 
41,6 
26,8 
13,7 
45,8 
19,5 

15,5 
37,9 
24,5 
44,0 
56,8 
33,8 
36,1 

51,5 
13,1 
7,4 
40,2 
1.9,2 
50,1 
36,4 
26,8 
13,7 
30,7 
45,8 
28,0 

42,4 

4,7 
44,4 
55,2 

7,8 
40,5 
19,5 
50,4 
28,4 
42,1 
51,0 

8,9 
18,2 

4,3 
31,0 
46,0 
25,5 
58,5 

9,0 
31,1 
24,0 
44,4 


VI       VI 1 


24,6 
21,2 
58,9 

37,1 
21,2 
40,3 
24,3 
50,1 
57,6 
40,3 
28,9 
5.9,1 
34,1 

30,2 
52,5 
10,5 

1,2 
24,9 
55,5 
55,4 

6,5 

40,2 
21,1 
53,8 
50,2 
26,3 
50,4 
40,5 
29,0 
44,0 
59,2 
12,0 

56,8 
19,2 

1,5 
10,0 
21,6 
54,3 
50,9 
27,0 
52,7 
58,0 

9,2 
23,4 
37,1 
29,5 
44,4 
59,4 
11,5 
13,0 

23,3 

45,9 

10,5 

1,5 


52,9 
48,7 


57,0 
40,5 

8,0 
38,5 

4,2 
13,4 
53,8 
44,2 
12,6 
48,6 


7,2 

57,5 

18,4 
53,0 
17,9 
14,8 
25,8 

8,0 

35,2 

7,3 


4,2 
54,1 
44,4 
57,3 
12,6 
58,5 

11,5 
34,1 
18,6 
24,4 
3.5,5 
7,7 


17,0 
14,1 
28,0 
38,1 
56,4 
44,8 
57,9 
13,2 
0,0 
27,9 

38,2 

0,5 

58,0 

18,7 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tiie 

seven  wires. 


18 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 

17 
17 
18 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 


10 
13 
17 
21 


3.28 
3.39 


43 
20 
28 
48 
8 
17 
29 
6.50 


17  .  42  . 

17. 44. 


14. 

32. 
,  10, 

16. 
,20, 
,35. 
,35. 
,43, 
,51, 
,  5. 
,  £0, 
.  24. 
.28. 
.  8. 
,  17. 
.25. 
.29. 
.  14, 

.46, 
.48  , 
32, 
39. 
51  . 
5. 
20, 
24, 
37- 
48. 
52. 
59. 
6. 
17- 
25. 
29. 
14. 


28,21 

25,35 

47,19 

41,92 

57,53 

42,05 

45,19 

55,95 

22,09 

.25,47 

13,06 

,58,31 

.32,21 

.    4,81 

,  0,88 
23,16 
35,36 
26,74 
28,41 
11,20 
16,23 
28,07 
32,16 
45,26 
53,54 
26,72 
47,40 
13,64 
22,.37 
1.3,21 
58,15 
17,21 
32,31 
37,43 

27,53 
49,89 
27,09 
40,39 
53,94 
27,07 
47,91' 
1 4, 1 6 
3,87 
26,0J 
32,2 1 
54,37 
58,66 
58,91 
17,51 
3-^,65 
37,36 


49  ■  43,83 


17.50.51.,09 
17.53.  16,46 
18.  14.  36,03 
18.32.27,16 


Correclion  of 


•033 


+•002 


+•290 


Second- 

of 
Meridian 
I'ran.sit. 


28,38 
25,53 
47,40 
42,10 
57,74 
42,25 
45,37 
56,17 
22,33 
25,68 
13,29 
58,51 
32,50 
5,00 

1,14 
23,42 
36,30 
26,93 
28,58 
11,40 
16,44 
28,27 
32,36 
45,44 
5.3,78 
26,96 
47,58 
1.3,86 
22,61 
13,44 
58,65 
17,51 
32,60 
37,19 

27,79 
50,15 
27,28 
40,58 
54,18 
27,31 
48,12 
14,3S 
4,06 
26,24 
3?,42 
54,63 
58,86 
.59,11 
17,81 
32,94 
37,12 
44,02 

54,35 
1(>',72 
36,97 
27,35 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-0,69 
-0,58 
-0,62 
-0,78 
-0,64 
-0,72 


-0,82 


-0,88 
-0,88 


-0,86 
-0,92 

-0,77 
-0,81 
-0,81 


1,17 
-1,31 
-1,28 
-1,23 


-1,17 

-1,.33 
-1,01 
-1,22 
-1,10 
-1,14 


Adopt- 
ed 
lo.sinj^ 
Hate. 


-0,08 


-1,24 


0,18 


0,26 


0,18 


0,07 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


10. 
13. 

17. 
21  . 
28. 
.39. 
43. 
20. 
28. 
48. 
8. 
17. 
29. 
50. 


17.42. 
17.44. 
18. 14. 
1 8  .  32  . 

3.  10. 

3.  16. 


20 
35 
35 
43 
51  . 

5, 
20. 
24. 
28. 

8. 
17. 
95. 
29. 


18.  14. 

17.46. 

17.48. 

1 8  .  32  . 

3  .  39  . 


51 

5, 
20. 
24 
37. 
48. 
52. 
59. 

6. 
17. 


5  .  25 

5.29 

18. 14. 

6.49. 


27,71 
24,86 
46,73 
41,43 
57,07 
41,58 
44,70 
55,50 
21,66 
25,00 
12,61 
57,83 
31,82 
4,32 

0,37 
22,65 
35,52 
26,15 
27,74 
10,55 
]5,,5g 
27,42 
31,51 
44,.59 
52,93 
26,11 
46,72 
13,00 
21,75 
12,57 
57,78 
16,64 
31,73 
36,31 

26,67 
49,03 
£6,15 
39,38 
52,98 
26,11 
46,92 
1,3,18 
2,S6 
25,03 
31,21 
53,4? 
57,65 
57,90 
1 6,60 
31,73 
35,90 
42,80 


17.50.53,11 
17.53.  1,5,48 
18.  14.35,73 
18.  32.26,11 


Illumination   East.      Intkhvals   for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean   of  the  seven 
•wires,    •+ 40-,322,    +26',866,    -H3*,603,  -  0",050,    -13',526,    -  26',890,  -  40',325. 


(a)  Very  faint.  (4)  AH  through  haze.  (c)  Unsteady.  (d)  Satisfactory.     Clock  corrections  deduced  from  Dec.  17  and  IS.  (e)  lilazing. 

(./■)  Stars  reinarkahly  unsteady,  but  very  bright.  (g)  Tremulous — clouds  passing.  (A)  Dazzling.  (i)  Stars  very  unsteady.  (A)  Tremulous — deiinition 

not  good.  (/)  Very  faint  when  visible— thin  clouds. 


Right  Ascensions  observed  wixn  the  Transit  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Dec.  22 
Dec.  23 


Dec.  24 


Dec.  30 


(a)  a  Ophiuchi 

0  1  L 

(i)  0  2  L 

a  Lyrae < 

a  Arietis 

(c)  H.  C.  3987 

67  Ceti 

f'Ceti 

7  Ceti 

47  Cephei 

/3  Persei 

5  Arietis 

H.  C.  GlOl 

H.  C.  6103 

H.  C.  6204 

H.  C.  6336 

H.  C.  6791 

H.  C.  6793 

H.  C.  8353 

H.  C.  8403 

0  Orionis 

e  Orionis 

Uranus 

7*  Eridani 

o'  Eridani 

Argelander  4844 
H.  C.  8252 

4  Camelopardi  . 

6  Aurigae 

e  I.eporis   

a  Auriga?  

a  Leporis 

6  Orionis 

5  Ursa;  Min.  SP. 

(d)  Uranus 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


6,4 


2,1 
17,0 
44,9 
29,2 
18,6 
17,6 
44,4 
24,2 

12,4 

1,6 

18,3 

35,2 


37,5 

52,6 

5,2 


47,1 
39,5 

9,5 
51,7 
37,5 
11,5 

1,6 
14,9 
53,3 
14,0 
58,6 


11 


20,2 


16,6 
51,7 
58,2 
42,8 
32,3 
27,3 
2,0 
38,4 

34,4 
25,3 
37,8 

54,3 

1,8 
51,0 

6,0 
19,9 

27,0 
0,5 
53,3 
22,8 
15,8 
56,1 
26,1 
20,8 
28,9 
6,4 

13,2 


HI 


33,9 


31,1 
25,5 
11,6 
56,1 
15,4 
36,6 
19,5 
52,5 
47,0 

48,8 

57,1 

9,1- 

38,4 

4,2 
19,3 
34,2 

40,5 
14,0 
6,0 
35,2 
40,2 
14,4 
40,3 
39,8 
42,8 
1.9,9 
47,5 
27,9 


IV 


27,3 

45,9 

0,9 

25,3 

10,0 

29,2 

47,0 

37,4 

7,1 

9,2 

13,0 
17,1 
28,7 

58,1 
14,4 
17,7 
33,1 
49,0 

54,5 
27,7 
21,1 
48,6 
4,8 
33,1 
55,2 
59,5 
57,2 
33,5 
36,0 
42,7 


44,5 

0,5 
35,2 
38,8 
23,5 
42,8 
56,9 
55,2 
21,1 
31,2 

37,2 
36,5 

47,8 

17,3 

31,2 

46,3 

3,9 

8,4 
41,2 
34,5 

2,5 
29,3 
51,8 

9,8 
18,8 
11,3 
47,1 
26,5 
57,2 


VI 


6,2 
1,8 

15,0 
9,8 
52,* 
37,0 
56,0 
6,7 
12,6 
35,3 

1,9 

0,7 

55,7 

11,2 

27,2 
44,5 
59,8 
18,4 

22,3 
54,7 
47,6 
14,7 
53,7 
10,3 
24,2 
38,1 
25,3 
0,4 
10,0 
11,7 


VII 


58,5 
20,6 
19,0 

29,5 
44,3 

5,9 
50,5 

9,5 
16,5 
30,4 
49,5 

23,7 
24,7 
15,3 

30,4 

3,2 
58,0 
13,2 
33,1 


8,2 
1,6 

27,9 
18,0 
28,5 
38,7 
57,3 
39,5 
13,7 
58,0 
26,5 


Concluded 

transit  over  tlie 

mean  of  the 

seven  wires. 


17  .  28  .  47,77 


18. 
18. 
18. 

1  . 

2. 


4.  14,41 

6 .  36,66 

32 .  27,28 


59. 
5. 

10. 

21. 

36. 

48. 

59. 
4. 

12. 

12. 

16. 

20. 

35. 

35. 

20. 
4T24. 
5.25. 
5.29. 
6.49. 

3.51. 
4.  5. 
4.  22  . 
4.  23. 
4.37. 
4.52. 

59. 

6. 

.26. 

29. 

14. 


6.47 


4.6,81 

0,63 

25,30 

9,87 

29,11 

46,94 

37,36 

6,87 

9,16 

18,09 

13,04 

16,83 

28,54 

32,76 

57,94 

14,37 

17,7^ 

32,90 

49,11 

54,55 
27,63 
20,51 
48,74 
4,79 
33,11 
55,11 
59,41 
57,14 
33,47 
36,26 
42,54 


Correction  of 


•033 


+•002 


+•290 


Seconds 
of 

Meridian 
Transit, 


48,05 

14,67 
36,92 

27,47 

46,00 
0,84 
25,54 
10,17 
29,41 
47,04 
37,54 
7,09 
9,36 
18,29 
13,23 
17,04 
28,74 
32,96 
58,14 
14,59 
18,03 
33,19 
49,30 

54,79 
27,87 
20,60 
48,83 
4,98 
33,29 
55,37 
5.0,61 
57,40 
33,76 
36,02 
42,73 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-1,48 


-1,35 


-1,40 

-1,39 
-1,25 
-1,31 


-1,38 


-1,30 
-1,36 


-1,95 
-1,82 


-2,06 
-1,70 
-1,82 
-1,90 


0,02 


0,03 


■0,12 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation, 


17 .  28  .  46,63  G 


18.  4.13,26 
18.  6.35,51 
18  .  32  .  26,06 


1.59 

2.    4 


2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 


10 
21 
36 
48 
59 
4 
12 
12 
3.16 
3.20 
3.35 
3.35 


5.29 
6.49 


.  44,65 
.  59,49 
.  24,19 
.  8,82 
.  28,06 
■  45,69 
.  36,19 
.  5,74 
.  8,01 
•  16,94 
.  11,88 
.  15,69 
.  27,39 
.  31,61 
.  56,80 
.  13,25 
.  16,69 
.  31,85 
.  47,96 


3.51. 
4.  5. 
4.  22. 
4 .  23  . 
4.37. 
4.52. 


4.59. 
5.    6, 


5.26, 

5.29, 

18. 14, 

6.47. 


52,92 
26,00 
18,73 
46,96 
3,11 
31,42 
53,50 
57,73 
55,52 
31,88 
34,14 
40,85 


Illumination    East.      Intervals   for   an    Equatorial   star  frona  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
wires,    -1- 40', 3 2 2,  -i-26',866,  +13",603,  -0',050,  -13',526,   -26',890,   -40'',325. 


(a)  Clouded  after  wire  III. 


(4)  Taken  without  dark  glass — clouded  at  the  other  wires. 


(c)  A  smaller  star  s.  /. 


(d)  Stars  unsteady. 


APPARENT    NORTH    POLAR    DISTANCES 


OBSERVED  WITH  THE 


MURAL     CIRCLE 


IN  THE  YEAR  1867. 


41 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Jan.  25 


Sticroscope  Readings. 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  SgGO 2.33,5 

(a)  H.  C.  4756 2.43,0 

H.  C.  4758 

H.  C.  5582 2.34,1 

(a)(b)  Zenith  Point . . .  4 .  47,5 


//         // 


44,9 
52,1 

45,0 
54,0 


Jan.  28  (fl)(6)  H.  C.  Gsiij  .... '4 .  57,0  66,0 

H.  C.  6930 I3.    6,4  16,9 

Arg.  46',  801   ...I     ... 

H.  C.  6937 1     ... 

(n)  H.  C.  7378 3.45,2 

(a)  H.  C.  8956 14.49,9 

H.  C.  8964 ... 

H.  C.  9302 |0.    9,9 

(3  AurigfE 2.  20,3 

V  Orionis 'O  .  55,8 

Uranus '2.  35,1 

(a)  Zenith  Point 4 .  45,0 


Jan.  31 


Feb.  2 


H.  C.  5582... 
(a)  H.  C.  5814... 

(c)  H.  C.  6103... 
H.  C.  6101... 

(a)  H.  C.  6343... 
H.  C.  6751... 

(d)  Arg.  58",  648 . 
H.  C.  7036... 

(rt)(e)  H.  C.  7378  . . 
(rt)  Zenith  Point  . 


1  .  33,2 
4 .  56,0 
1  .  36,3 


22,1 
35,0 


jl  •  35,9 
14  .  58,9 
:4  .  44,6 


H.  C 
(a)  H.  C 
(/)  H. 
(a)H. 

is) 


5802 ;1  , 

5917 '4 

C.8177 k, 

C.  8248 ■4, 

c.  8672 jo, 

C.  88 1 1 


H. 
H. 
H.  C.  9242 '2. 

0. 

1. 


H.  C.  9302.. 
V  Orionis  .. . . 

Uranus 

(a)  Zenith  Point 


4,8 
46,4 
25,3 
52,7 
23,8 

42,8 
22,8 
5,5 
19,5 
44,9 


54,9 
60,0 

18,9 
30,1 
61,5 
42,8 
50,3 

41,1 
6.3,5 
43,1 

28,4 
41,8 

43,5 
65,9 
50,4 

11,9 
56,0 
32,8 
5.9,9 
31,1 

48,9 
29,2 
10,7 
25,9 
51,1 


44,9 
50,2 

43,2 
55,4 

66,1 
14,0 


Feb.   8  (ff)(/0  n.  C.  8177 

la)  H.  C.  8445.. 

H.  C.  8787.. 

H.  C.  9302.. 

H.  C.  10944. 

Uranus 

H.  C.  12547 0.  17,1  24,4 

(a)  Zenith  Point 4 .  46,1  53,3 


Feb.  9 


Feb.  14 


1  .  38,9  46,2 
3.  40,1  j  49,4 
1  .31,3  39,4 

0 .  22,2;  29,9 

3.43,2,51,9 
0. 


57,8  64,4 


H.  C.  8248. 
H.  C.  8615. 


53,1 
58,5 

17,2 
28,2 
60,9 
42,2 
52,5 

42,1 
64,1 
44,2 

30,0 
44,4 

45,0 
67,4 
53,2 

12,9 
53,3 

31,9 
59,0 
32,0 

.50,6 
30,9 
12,1 
26,8 
52,7 

45,S 
48,1 
38,0 
30,5 
50,7 
63,6 
24,1 
54,2 


38,9 
48,2 

39,9 
49,0 

60,9 
10,5 


49,2 
55,5 

14,6 
25,0 
56,8 
36,9 
46,5 

37,0 
59,9 
40,4 

25,0 
37,6 

38,5 
61,9 

46,8 

7,2 
51,0 
28,6 
56,0 

27,5 

45,5 
25,9 
6,0 
21,7 
46,4 

41,6 
44,9 
36,5 
26,7 
47,8 
60,3 
19,9 
49,2 


4.23,9  33,3    31,0    27,8 
0.    8,71  16,1     15,3    13,1 


H.C.6793 1.35,8 

(a)  H.  C.  7097 4.33,1 

n.  C.  7527 2.  12,9 

(a)  n.  C.  7461 '3.43,1 

-      H.  C.  8248 ^0.    8,3 


42,9 
4?,1 
19,3 
50,9 
15,2 


40,2 
39,1 
20,1 
49,6 
14,0 


38,3 
37,1 
16,8 
46,9 
12,1 


46,2 
53,9 

45,8 
55,4 

67,0 
15,2 


55,7 
59,2 

17,0 
29,8 
60,4 
43,4 
51,7 

41,8 
63,4 
43,9 

28,8 
42,7 

44,4 
65,9 
51,8 

10,7 
55,0 
32,0 
59,5 
31,1 

49,4 
29,1 
9,8 
2.'5,5 
52,1 

47,5 
49,6 
41,2 
30,2 
52,4 
64,8 
25,1 
54,3 


38,9 
48,5 

38,8 
49,9 

60,6 
9,6 


47,4 
53,2 

12,1 
24,0 
57,0 
37,8 
45,9 

34,4 
57,0 
37,7 

23,8 
36,8 

38,0 
60,8 
46,2 

6,9 
48,5 
28,0 
5,5,5 
26,9 

45,1 
25,9 
8,1 
21,6 
46,7 

40,6 
43,0 
33,7 
25,9 
4.5,9 
59,9 
20,4 
48,4 


.32,8    25,9 
16,0  I  10,2 


42,9 
44,4 
1.9,3 
52,1 
14,3 


36,1 
3.5,5 
1.3,3 
45,5 
10,5 


,0 


p-2 


Concluded 
Circle  reading 


+.3,4  13,909 
+  3,4  1.3,079 
10,.350 


■i6,6 
+  6,5 

^6,6 
+5,3 


+  4,8 
+7,0 

i6,3 

+7,2 

■19,4 

+7,3 
+5,7 

^6,6 
+5,6 
+6,4 

+  8,0 
+  9.4 

i6,3 
^9,6 
+7,9 

+  8,0 
+5,9 
+7,6 
+8,5 
+  7,5 

+6,8 

+8,4  j 
+4,3  I 
+  7,3 
+  8,3 

+6,3 

h4,7 


14,780 
10,629 

11,752 
1,720 
0,452 
22,445 
10,688 
12,669 
17,305 
12,979 
12,374 
12,605 
13,759 
10,442 

11,59s 
13,350 
3,530 
22,022 
11,548 
13,834 
10,721 
12,079 
14,141 
10,471 

1.3,813 
i5,599 
l,I>770 
13,290 
13,0,50 
9,016 
13,0,50 
13,572 
13,211 
11,200 
10,461 

9,566 
12,991 


+  .5,4  12,056 
+  5,8  13,662 
+  .3,1  ,13,.359 
^7,911, 141 
h8,1  7,559 
+  4,6  10,558 

+6,0  11,93+ 

+  5,0  11,509 


-1 


+  li 

-rS 
-1 


4.  1 

+  ~2 


165.31.  40,78 
169.37.  .5,94 
169.3s.  2,61 
179.31.22,79 
179.24..59,.57 


163. 
185. 
185. 
185. 
169. 
170. 
170. 
180. 
186. 
216. 
207. 
179. 


19 
21 
21 
14 
53 
24 
22 
9 
41 
50 
56 .  42,76 
25.  0,27 


,  47,32 
,  26,44 
,  53,26 
.  15,12 

57,24 
,  21,45 

44,39 
,  .33,70 
.58,13 


179. 
172. 
179. 
179. 
166. 
173. 
173. 
170. 
169. 
179. 


31 
34 
29 
22 
32 
11 
12 
51 
53 
24 


.  26,38 

11,59 

.  17,32 

51,94 

14,24 

,  41,46 

.  47,93 

■18,72 

.  57,91 

.  59,83 


+2i 


+  1 


4  21 


179. 
184. 
185. 
185. 
179. 
179. 


174.  42 
ISO.  9 
216.50 
207  .  56 
179.25 


,  10,65 
17,10 
14,94 

.  10,25 

,  46,07 
10,29 
4,90 
33,74 
22,70 
19,67 

,    0,20 


185.42. 
170.33. 
174. 41 . 


180. 
186. 
207  . 
154. 
179. 


9 
42 
55 
16 

25 


14,71 
4,10 
14,92 
32,09 
59,80 
59,13 
.33,78 
0,13 


185.    4.10,52 
185.40.    2,65 


+4,4   13,713+1^  186.    0.4.3,32 

+7,6,11,312,  I72.23.29,.30 

+.',5  I  .9,708;  178.37.44,36 

i 6,0  10,990!  153.  53.47,.')9 

+7,0  i  13,955,  185.    4.  10,75 


liarom. 


Inch. 


29,570 


29,744 

29,750 

29,788 
29,788 

30,116 
30,118 

30,120 

30,310 
30,310 
30,334 

30,340 

29,298 
29,300 


Therniom. 


Int. 


Kxt. 


44,0  43,5 


43,5142,5 


48,0  47,0 


47,0  46,0 


46,8 
46,5 

43,5 
4.3,0 
42,0 


45,0 

44,7 

38,5 
37,5 
37,5 


45,542,0 
43,941,5 
43,5  41,5 


42,5  39,4 


47,2 
47,5 


47,7 

47,5 


29,320  47,2  46,5 
29,324  47,2  46,5 


29,916 


46,9  43,5 


30,2.36  47,9 


44,5 


30,238  ,47,5  44,2 


Uefrac- 

tion. 


.Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


14,40 

10,06 

10,04 

0,11 


1 6,78 
6,05 
6,06 
5,93 
9,75 
9,25 
9,28 
0,76 
7,48 
44,74 
31,81 


0,13 
7,20 
0,07 
0,04 

13,74 
6,55 
6,53 
.9,05 

10,07 


0,17 
5,82 
6,61 
5,94 
0,35 
0,33 
4,95 
0,78 
46,10 
32,75 


6,30 
8,93 
4,74 
0,74 
7,35 
31^18 
26,94 


6,87 
7,33 
0,82 
28„39 
5,89 


23  .  53  .  34,81  T. 
27.59.    4,31 
28.    0.    1,03 
37  .  53  .  31,33 


21 .41, 
43  .  43 . 
43  .  44 . 
43  .  36 . 
28  .  1 5 . 
28  .  46 . 
28  .  44  . 
38.31 . 
45.  4, 
75. 13. 
66.19. 


38,27 
40,22 
7,05 
28,78 
55,22 
19.93 
42,84 
42,19 
1.3,,34 
18,01 
22,30 


37  .  53  .  34,68 
30.56.12,56 
37  .  51  .  25,56 
37.45.  0,07 
24.54.  8,67 
31  .33.43,08 
31  .  34  .  49,57 
29.  13.  17,84 
28.  15.56,01 


37.37.  18,28 
43  .  20 .  30,72 
4 .  29,35 
26 .  23,99 
26 .  53,52 


44. 
43. 
37. 
37. 
S3. 
38. 
75. 
66. 


44, 
28. 
33. 
38. 
45. 
66 . 
12. 


28. 
4. 
31. 
13. 
19. 


4, 
55. 

3. 
31  . 

5, 
18. 


17,76 

7,75 

42,32 

16,60 

0,22 


28,88 
3,04 
1 8,05 
40,70 
15,02 
38,18 
14,71 


5,84     43  .  26  .  24,23 
6,46     44.    2.  16,98 


44  .  22  .  .57,77 
30  .  45  .  29,55 
36.  59.51,13 
12.  15.27,18 
43  .  26  .  24,22 


One  Revolution  of  the  Michometkr   =  20",880.     Reference  Micrometer  Reading 
middle   wire  for   an    Equatorial   Star  =l6',6.     Assumed  Co-latitude  =  37"  •  47'.  8",00. 


1  r,000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (b)  Instrument  covered  with  moisture.  (c)  Faint,  sky  hazy.  (d)  Rough  observation,  very  faint.  («)  Very 

dark  sky,  came  over  cloudy  soon  afier  this  observation.  (/;  One  higher  in  field  preceded  •-'O',  of  7^  ui.ignitude.  (g)  Faint.  (h)  Thin  clouds,  higli 

gale  of  wind. 


North  Polar  Distances  odservkd  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


163 


Month 
and 
Day. 


Feb.  14 


Feb.  IG 
Feb.  20 

Feb.  21 
Feb.  22 

Feb.  23 


Feb.SC 
Feb.  27 

Feb.  28 

Mar.   2 
Mar.   5 

Mar.  15 

Mar.lfi 

Mar.  21 
Mar.  26 


NAME  OF 
OBJECT. 


H.  C.  8304...., 
H.  C.  8787.... 

(a)  H.  C.  9.302 . . . . 

(b)  Capella  R 

Capella 

6  Orionis  R.    . . 

e  Orionis , 

y'  Leporis  . . .  . 
7*  Leporis  . . .  , 
1/  Orionis  R.  ... 

Orionis 

Uranus 


Microscope  Headings. 


(i) 


(J))  Zenith  Point 

1  Aurigae  R. . . 
(i)  1  Aurigae  .. . . 


(c)  H.  C.  14867. 


(6)(rf)H.  C.  9471   .... 

Capella 

(6)  Zenith  Point 

H.  C.  8.S94 

H.  C.  8787 

H.  C.  9242 

(d)  H.  C.  9'i02 

(rf)  II.  C.  9583 


.  49,9i  58,9 
.  40,'^,  47,5 
.  34,^^'  40,7 

41.1  47,9 
3,7  10,8 

■  53,5,  57,8 

■  10,9|  17,7 
.  11,8,  18,5 

,  15,8'  21,6 

2,1 !    7,4 

26.2  32,6 


4.46,1 

3  .  43,9 
4 .  34,9 

1  .  40,7 

2 .  37,3 
1 .  34,3 
4 .  45,0|  52,0 

16,9  27,1 
1  •  49,1  57,9 

40,3 
44,5 


52,0 

50,2 
42,4 

48,2 

44,9 
41,9 


32,9 
35,3 


((?)  /3  Aurigae  . . 
a  C3  gni  R. 
a  Cygni  . . . 


2  .  2,3,5 


S3,0 


59,0'  6,'J,3 
41,0,  49,0 


(f)  Polaris  . . . 

Polaris  . . . 

Polaris  . . . 

Polaris  . . . 


{/>)  Capella  R - 

Capella 

(b)  ft  Taui  i 

H.  C.  10722 


.37,1 
1,9 


45,8 
8,9 


39,S  45,6 
5.9,1;  67,0 
51,0  56,9 


t 

2 

3 .    8,9  16,1    17,0 


57,4 
47,6 
40,7 
49,1 
8,9 
59,0 
14,7 
17,5 

21,7 

6,9 

33,4 

53,9 

50,0 
40,5 

49,0 

43,9 

53,0 

of)  Q 

56,3 

40,7 
44,6 

30,4 
65,7 
48,9 

45,4 

9,0 


48,0 
67,0 
56,4 


(i)  Zenith  Point ;4 .  43,5  50,0 


H.  C.  10819 

(i)  IX  Geminorum  R. 
fi  Geminorum  . . . 

0S.L 

fe)0N-L 


{h)  0  S.  L.  . 
(/,)(/0  0  N.  L. 


(6)  Zenith  Point 
0  S.  L 


24,9  34,9 

,  30,6  35,5 

50,7,  61,3 

23,4  29,4 
10,9  17,8 

.47,1   53,4 
37,9,  43,5 

46,2  53,1 

■  49,0  5Q,d 


51,2 

sri,9 
36,2 
58,9 

29,5 
17,0 

53,8 
42,4 

55,1 

54,8 


53,0 
44,1 
38,8 
43,4 
7,4 
53,1 
11,5 
12,9 

17,9 
4,0 

28,1 

48,6 

46,0 
39,1 

45,8 

41,5 

38,8 
48,0 

21,8 
54,3 

38,0 
40,9 

2.9,9 
59,3 
45,1 

S9,3 

3,4 


40,9 
63,8 
53,6 


22  S 
11,0 

47,3 
38,5 

48,4 

51,4 


59,0 
47,9 
41,7 
49,4 
10,0 
58,5 
15,0 
17,9 

21,7 

8,0 

33,9 

53,7 

50,7 
43,8 

49,1 

45,7 
42,9 
52,0 

25,9 
57,2 

40,1 
44,0 

33,0 
63,1 
49,5 

44,8 

6,5 


46,9 
66,2 
57,5 


12,9    l6,0 


52,0 
42,0 
36,9 
42,5 

4,9 
53,0 
12,0 
12,7 

1.5,6 

3,8 
27,9 

47,4 

45,2 
36,4 

42,4 

40,0 
35,6 

47,3 

19,5 
51,0 

35,2 
37,9 

26,0 
59,8 
42,3 

39,8 

3,9 


41,0 
60,1 
52,7 
10,4 


45,9  j  50,6    45,1 

29,0 '34,5  27,2 
31,6  36,9  32,7 
55,9   60,9153,8 


29,2    25,6 
16,2    15,0 


52,9 
45,2 

54,3 

56,9 


50,2 
42,8 

48,6 

51,3 


+  6,2  13,754 

5,5;  11,290 
+  4,1  12,370 
+  5,1  10,506 


6,7 
4,8 
.9,3 


c  -3 

-   rt 
O    11 


16,3,59 
12,290 
14,045 
7,3  13,719 
5,0  13,719 

7.0  14,146 
7,1:14,146 

5.1  15,515 
11,074 
1 5,954 

5,7  15,954 
5,013,351 


s:e 


Concluded 
Circle  reading 


4,7 


+2 


179-25.    0,42 


+  6,7  10,513 

i 
+  6,8    8,824  -2     340  .    9  .  S3,:>j 
+  4,9;   8,824^  ^198.40.24,94 


166, 
174, 
180. 
353, 
185. 
305. 
232  . 
254. 
254. 
321  . 
216. 
207. 


56. 
41  . 

9. 

3. 
46. 


.3,81 
18,23 
3.i,45 
48,12 
11,19 
50,59 
7,99 
41,43 
4  .  14,40 

59  •  35,99 
50.  21,38 
55.41,52 


55. 
54. 


3,7il2,180 

3,8112,842 

10,519 

7.5  14,055 

4,4j  15,448 

5,8  12,600 
8,9!  1 2,186 

8.6  12,186 


+  7,3 
+  9,1 


13,083 
12,999 

10,549 
10,499 


179.    0.48,72 

164.  7.  .3.5,74 
185.46.  10,5'J 
179.24.59,83 


+  11,1  13,539  -2 
+  5,6:13,5.39 
+  6,5' 10,740 


163. 
174. 
174. 
180. 
179- 


37 
41 
42 

9 

2 


,  58,68 
,  16,09 

4,59 
34,29 

8,88 


186.41  .  56,37 
352  .    0  .  36,6. 
186.49.22,62 

143.  2.20,41 

143.  2.20,73 

143.  2.20,62 

143.  2.20,88 

353.  3.  49,92 
185.46.  11,24 
203  .    7  .  59,66 


7,4  12,230  -li  168  .  52  .  49,3 


+  8,1  10,370 

+  8,3' 12,855 
+  7,.S  11,738 
5,3  11,738* 


+  9,1  1.3,370  -  ^ 
+  8,613,370  +  4 


179- 


0,84 


+  8,91,3,543 
+  10,3|  13,543 

+  8,7  10,521 

+  2,1    6,107 


-  2 


M 


184.41  .52,72 
.329.47.  17,61 
209  .    2  .  42,02 


234  .    4  .  37,08 
233  .  32  .  25,93 

233  .  40  .  57,68 
233  .    8  .  48,52 

179.25.    0,90 


229  .  44  .  35,88 


Uarom. 


Inch. 


30,238 
30,238 

30,238 


30,232 


30,234 


Thennom. 


Int.    Ext. 


Kefrac- 
tion. 


Appnrent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


47,544,2  13,17 
47,243,5;  4,93 
0,77 
47,042,7      6,64 

80,43 

46,541,5214,29 

'214,65 
45,73 


46,0 


30,430  50,1 


40,5    32,55 


30,394 
30,270 


30,416 


[ 


49,0 
49,8 


48,5 


46,5 


45,0 


48,0  43,5 
44,9  38,5 


30,408 

29,948 

30,000  42,5  36,0 


30,000 

30,249 
30,248 


2.9,974 
29,974 


29,680 

29,848 

29,242 


42,5 


41,0 


40,936,7 
40,5  35,6 


41,5  37,4 
40,9.36,8 


37,037,0 
36,5  31,5 


49,5  54,5 


20,81 


48,0      0,42 

48,5    16,13 
6,57 


16,88 
4,94 
4,93 
0,77 
0,40 

7,62 
7,80 


43,74 


6,73 

26,61 
11,27 


83,.39 

81,77 

82,57 
80,98 


25, 

33. 

38, 

44, 

44. 

91. 

91. 
112. 
112, 

75. 

75. 

66. 


17  •  58,22  T. 

3 .  20,88 

31  .  43,80 

8  .  26,94 

8  .  2.5,41 

38,26 

36,00 

23,30 

56,63 

18,16 

14,69 

21,65 


57.    2.55,07 
57.    2.53,92 

37  .  22  .  56,47 

22  .  29  .  27,78 
44  .    8  .  25,26 


21.59.49,.97 
33.  3.19,32 
33.  4.  7,83 
38.31  .4,3,23 
37.24.  16,65 

45.    4.11,15 

45.11.39,99 
45.  11.37,58 

1  .  23  .  43,83 
1  .23.  44,15 
1  .  23  .  44,04 
1  .  23  .  44,30 

44.  8.25,65 
44.  8.25,13 
61  .  30.33,i3 
27.  14.  45,21 


5,53     43.    4.    5,41 
34,04     67  .  25  .  25,27 
67  .  25  .  23,91 


92.28.    7,57 

91  .  55  .  54,80 

92  .    4  .  27,35 
91  .  32.  16,60 


67,79     88.    7.51,94 


One  Revolution  of  the  MicnosiETER   = 
middle  wire  for  an   Equatorial   Star  =16',6. 


20",S80.     Reference    Micrometer  Readino 
Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.8",00. 


=  ll'jOOO.     Onjs  Interval  from   the 


(a)  Faint.  (I)  Negative  correction  for  runs.  (c)  Faint.    Out  at  Dome  rest  of  evenin^f.  (rf)  Faint,  clouds  passing.  (e)  .Suddenly  cleared,  but 

soon  became  cloudy  again.  (/)  Times  by  Molyneux,  0''.  4'J"i.  U«,  «i'.4y"i. S/-,  lii.O"i.(>«,  lii.O"'.it)".    JI.  f:ist,  14».  (y)  Unsteady,  bad  definition.  (Aj  Very 

unsteady. 
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North  Polau  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJIXT. 


Mar.  26 


Microscope  Readings. 


/         // 


Mar.  27 


Mar.  28 


(n)  0  N.  L 0.43,2  52,8 

{/>)  Polaris ;0 .  55,8;  64,8 

(c)  Polaris 

H.  C.  14867.... 
a  Hytlra; 

(d)  Gr.  158()  R 

(d)  Gr.  15S6 

(d)(e)  Zenith  Point  . . 


Mar.  29 


Mar.  30 


Apr.   1 


Apr.  2 


C«)  0  S.  L 

(a)(rfj0N.  L 

(/)0S.  L 

(/)0N.L 

Ig)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(J)  H.  C.  16396... 
{d)  Gr.  1586  R.... 

Gr.  1586 

Arg.  48",  1847 

Arg.  48°,  1849 

H.  C.  19915... 

H.  C.  19970... 
(d)  Zenith  Point  .. 


0S.L 

W0N.L 

((/)  e  Leonis  R.  . . . 

TT  Leonis 

Argelander  10510 

H.  C.  19653... 

0S.L 

(h){i)Q  N.L 

H.  C.  I63q6... 

(d)  Gr.  1536  R 

[d)  Gr.  1586 


(/()(/.)  Polaris  R. 
Polaris  R.    . 

Polaris . 

Polaris  . . .  . 


Apr.   3 


52,3: 
55,7 
12,1 

26,5 


62,0 
61,1 
19,9 
34,9 


45,1151,1 


1  .  46,0:  54,5 
4  .  42,7  50,5 


.  14,1 
.10,9 

•  4,9 

^52,9 

•  9,7 

.26,0 

.28,0 
.  35,9 
.45,2 
.30,5 


,  44,4 
.44,9 

.22,3 
.17,8 
,  48,9 
■  35,9 
,58,2 


1,1 

0,5 

19,1 

27,3 

40,1 


2.  16,2 
2.122 


(d)  rj  Cancri 4 

{d)  II.  C.  17373 4 

{d)  Argelander  11302  4 
(«/)(/)  A rg.  11304... 

H.  C.  21415 3. 

(d)  Zenith  Point 4 . 


21,6 

19,2 
U',1 

6V,3 

17,1 

34,4 

36,9 

41,8 
56,4 
38,0 


54,1 
50,6 

30,3 

25,8 
54,2 
42,4 
6'7,9 


.9,9 
6,9 

28,1 
32,8 
48,7 

24,8 
20,9 


23,8  34,3 
28,4'  38,0 


(»n)  Polaris  R, 
Polaris  R. 
Polaris  . . , 


4,8 
14,9 


13,5 
24,9 


45,2  52,0 


2.  13,2 
1  .  45,3 


20,8 


49,1 
62,6 

61,9 
59,4 
19,3 
34,2 
52,5 

52,2 
48,1 

19,5 
16,2 
11,2 

59,2 

l'6,3 

33,0 

34,9 
4.3,8 
55,4 
37,1 


52,0 
52,8 

28,3 
24,0 
54,9 
40,9 
66,7 


7,0 

5,2 

27,1 

33,2 

47,9 

23,8 
19,9 


28,9 

3()',0 

9,5 

22,0 
52,2 

20,2 


54,1    51,2 


46,5 
59,0 

57,8 
55,7 
14,9 
32,0 
48,4 

4.9,1 
46,0 

17,5 

14,9 

7,0 

55,3 

12,0 

29,9 

34,9 
36,6 
51,5 
34,0 


51,9 
64,7 


48,1 
47,1 

23,9 
21,5 

52,2 
37,2 
62,9 


4,8 

3,5 

25,0 

29,0 

44,1 

17,7 
16,4 


30,4 
35,3 
10,1 


46,4 
59,1 


62,9  55,8 
61,0;  58,1 

19.7  j  15,0 
.36,7  I  30,0 
53,1  I  46,5 

53,9    49,5 

50.8  45,5 


19,8 
16,2 
10,9 

59,0 

15,0 

32,0 

36^9 
44,5 
54,5 

37,2 


53,1 
52,0 

28,1 
24,0 
54,9 
42,9 
65,8 


4,6 

5,8 

27,1 

33,6 

48,3 

23,9 

19,2 


33,8 
37,7 
13,1 


20,1    24,0 
47,9    52,9 


14,6 
48,5 


19,8 
53,0 


18,8 

14,3 

5,8 

54,6 

12,9 

28,9 

31,9 
36,4 

47,4 
33,5 


46,7 
46,3 

24,6 
20,8 
51,8 
38,3 
60,2 


4,5 

4,0 

21  2 

28'9 

41,8 

17,5 

15,5 

27,6 
33,1 

7,3 

16,6 
46,9 

14,9 

47,1 


■  -■3 

t    3 


+  6,3 
+  8,1 

+5,2 
+5,8 
+7,6 
+6,3 
^6,3 

+3,9 


E.s 


6,107 
7,620 
7.471 
14,4.56 
12,408 
16,461 
16,461 
10,506 

1 .3,255 
13,255 

10,127 

10,127 

9,030 

9,070 

8,6i9 

8,710 

7,576 

7,495 

11,209 

11,274 

8,548 

17,448 

1 7,448 

1S,6:)8 

8,585 

8,724 

11,605 

10,478 

11,470 
+2,6  11,470 

+6,9  j  17,479 
+6,2  12,088 
+4,1  10,829 
4,427 


^n 


Concluded 
Circle  reading 


+4,9 

+9,2 
+6,7 

+9,7 

+5,9 

+7,8 

+5,9 
+9,7 
+9,8 
+5,3 


+6,4 

+6,7 

+6,3 


-1 


229  .  12  . 
143.  2. 
1 43  .  2 . 

179.   0. 

239  .  41  . 

20 .  42  . 

158.  7. 

179.24. 

229  .  21  . 
228  .  49  . 


+2 


228. 
228. 

35. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
170. 

20. 
158. 
183. 
183. 
183. 
159. 
179. 


57 
25 

47 
47 
47 
47 
2 
2 

2 
0 

15 
42 

7 
35 
39 
39 

42 
24 


31,28 
25,14 
26,33 
46,96 
2,9,47 
2,3,12 
38,28 
59,73 

4,01 
0,27 

36,89 
33,73 

32, 
32,81 
32,73 
32,4 
28,08 
27,53 
27,71 
26,66 
,  25,03 
24,9 
38,73 
55,57 
26,77 
2,3,21 
37,7 
59,82 


li  228.34.16,99 
228.  2.12,71 
+a  331.35.36,77 
222.  56.  17,23 
162  .  17  .  7,47 
162.19-21,14 


+,'5,4  14,3,55-2     228.  10. 
+8,2   14,355!  1227.38, 


+6,5   11,028 
+6,6  17,Ol6|  -  I 
+8,4  17,016  +  \ 


+5,7 
+7,1 


9,225 

9,302 

10,460 

10,546i 


+3,6  12,470 

+5,8  10,475 

15,410J 

5,172' 

8,138 

10,487 


+6,0 


+3,4: 

+5,8  ' 


+4,5     9,596 
9,679 

+  5,3  I  9,272! 


170. 

20. 

158. 


15 
42 

7 


55,15 
54,30 
24,10 
24,80 
39,50 


35  .  47  .  29,74 

35  .  47  .  32,67 

143.    2.29,31 

143.    2.28,48 


210. 

178. 
1S7. 
187. 
158. 
179. 


43. 

44. 

2  . 

54, 

25. 


59,04 
45,63 
37,47 
11,82 
20,55 
0, 1 5 


35  .  47  .  30,69 

35  .  47  .  30,20 

143.    2.29,85 


Barom. 


Tncli. 


2,0,242 
29,242 

29,320 
29,320 


29,238 

29,320 
29,316 


Thermom, 


29,368 
29,380 


29,380 

29,500 
29,570 
29,570 

29,620 

29,5,96 
29,608 

30,308 


30,068 
30,080 


Int. 


Exl. 


49,554,5 
49,5  54,5 


48,5 


47,0 


46,5  44,7 


47,5  49,9 


47,0  47,4 


47,9 


45,2 
43,5 


43,0 

45,8 
46,0 
45,0 

45,9 
44,5 


50,0 


39,8 

37,5 


37,0 

48,4 
42,5 

42,5 

49,0 

40,0 
42,539,0 

45,0  53,8 


51,5  52,5 
49,2 


Refrac- 
tion. 


66,.53 
41,47 

0,40 

100,56 

22,45 


67,48 
66,22 

67,09 
65,8  t 
41,95 


30,140  50,0  57,5 


9,40 
22,84 

4,29 

4,35 

4,34 

21,01 


66,44 
65,21 
30,80 
5,5,38 
17,99 
17,95 

65,73 

64,51 

9,47 

22,94 


43,04 


3,5,37 
0,68 
7,84 
7,90 

21,91 


42,48 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


87  .  35  .  46,08 
1.23.51,94 
1  .  23  .  5.3,13 
37  .  22  .  54,83 
.98  .5.1 8,30 
16.  29.  22,16 
16.29.  24,10 


87.44.19,76 
87.  12.  14,76 


87.20 

86 .  48 

1  .  23 

1  .23 


23 
23 
23 
23 
23 
23 
28.37 
16 .  29 
16.29 
41  .58 
42.  1 
42.  1 
18.    4 


,52,16 

47,75 

53,29 

53,06 

,  53,14 

.  53,44 

54,31 

,  53,76 

.  53,94 

.  52,89 

23,81 

.  20,01 

.  24,07 

.    8,04 

.  39,30 

,  35,73 

24,89 


86.57.31,61 
86.25.26,10 
65.37.  1,85 
81.  19.20,79 
20  .  38  .  57,66 
20.  41  .  11,37 


86.34, 
86.  2. 
28  .  37  . 
16.29. 
16.29. 


9,06 

6,99 

22,81 

20,08 

24,74 


1  .  23  .  55,S7 
1  .  23  .  52,44 
1  .23.54,12 


69- 
37. 
45, 
45, 
17. 


6. 

6. 
24. 
28. 
16. 


42,26 
52,80 
53,16 

27,57 
6,49 


1  .  23  .  54,98 
1  .23.55,47 
1  .  23  .  55,22 


One    Revolution    of  the    Micrometer  =  20",880.      Reference    Micuo.meteb    Reading  = 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitude  =37".  47'.  8",00. 


ir,O00.      One   Interval  from  the 


(a)  Hurried,  through  clouds  passing.  (4)  Times  by  Molyneux,  0'',  52'n.  50«,  Oii.  54ro.  6».     31.  slow,  23».  (0)  High  gale  from  S.W.  prevented  a  reflection 

observation.  (d)  Negative  correction  for  run.s,  (e)  A  little  unsteady — high  wind.  (/)  Very  unsteady,  (g)  Times  by  Mol)neux,  0''.  .50"'.  !(i% 

Oh.dO'n.Sl',  0''.  SS".  22",  on.  52"'.  S8»,  li'.2'".  lo",  li'.7"'.3«,  1M3"'.30',  1''.  14'-.  ,5'.     M.  slow,  24».  (h)  Unsteady.  (i)  Bad  definition.  (k)  Times  by  ]Moly- 

neux,  0i'.45ni.2',   Oi'. 47'».4»,  l^.^'".4l)',  1''.  H'".  11».    M.  slow,  2U'.  (I)  One  of  Mth  magnitude  preceded  a  few  seconds  and  nearly  same  N.P.D.  (m)  Times 

by  Molyneux,  0".  fiO"".  M',  0".  Sli".  37»,  li'-O-o.^O",  lM0'">.21i».    M.  slow,  34«;  very  faint,  unsatisfactory. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 
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Month 
and 
Day. 


Apr.    3 
Apr.    8 

Apr.  1 1 


Apr.  1 6 


Apr.  17 
Apr.  27 


Apr.  30 
May   I 


May 


NAME  OF 
OBJECT. 


Polaris 

H.  C.  19.015. 
(a)  H.  c.  iyy70 . 


{l>)ic)Gr.  1.586  R. 
7  Leonis  R. . 
7  Leonis  .. . . 
H.  C.  21213. 
H.  C.  21415. 
Polaris  R.  . . 
Polaris  R.  . . . 

Polaris 

Polaris 


(e)  Polaris  R. 
Polaris  R. 


(6)  Zenith  Point  .... 

(6)  Zenith  Point 

(3  Ursffi  Maj.  R... 

(ft)/3  UrsiB  Maj 

H.  C.  21415 


Microscope  Reaflings, 


1  .  45,3 
1  .  59,2 


54,1 


66j 


1  .  23,1  33,9    30,3 


43,2 
41,7 
50,9 
9,4 
0,7 
34,0 


(6)  H.  C.  22800. 


II.  C.  22800.... 
(/)  Polaris  SP.  11.  .. 

Polaris  SP.  R... 

Polaris  S P.  R.  .. 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  I{. . . 

Polaris  SP.  R.  .. 
(g)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R , 

Polaris  R 

(/;)  Polaris , 

Polaris , 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(ft)  Zenith  Point 

(/r)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

I'olaiis  

Polaris  , 

Polaris 

Polaris 

Polaris  R 

Polaris  R 


2.31,7 


0 .  50,1 


4 .  45,5 

4  .  46,0 
3  .  3G,1 
2  .  59,0 
4.    6",1 


3  .  28,8 


.90,  S 
38.1 


0.  11,0 


59,'i' 

30,8 

22,9 

7,9 

2.  18,8 

1.17,5 


2. 


46,9 
4.5,1 

8,7 

18,2 

31,4 

39,0 


48,9 
44,9 
58,9 
16,4 
9,0 
38,0 

39fi 


57,1 


51,0 

51,9 
42,4 
64,4 
12,8 

38,1 

40,4 
42,9 


17,1 


51,2 
65,4 


64,5 
35,9 
27,9 
14,9 
2.5,7 

25,6 

52,8 
50,9 

15,6 

25,9 

39,2 

48,2 


49,0 
46,2 
58,1 
16,0 
.9,0 
36,0 

38,1 


56,1 


51,9 

52,1 
43,1 
64,3 
14,0 

35,0 

37,4 
42,8 


16,1 


48,5 

62,7 
29,3 


53,0 

65,7 
32,1 


4.5,5  49,5 
42,1  I  4(),0 
55,9   56,9 


14,2 

5,7 

32,5 

35,0 


52,0 


15,9 

7,0 

36,1 

37,7 


57,0 


47,9   52,9 


63,9 
36,0 
28,5 
14,1 
24,8 

23,2 

51,8 
48,8 

13,7 

24,0 

36,7 


48,8 
39,1 
64,0 
10,4 

36,9 

"7,0 
38,9 


12,8 


61,2 

31,7 
24,1 

10,5 
22,8 

21,2 

49,3 
46,6 

10,9 

22,1 

34,5 


52,6 
42,7 
65,0 
12,3 

38,2 

40,0 
45,0 


16,4 


45,7    42,5 


64,5 
35,9 
28,2 
14,9 
25,3 

23,9 

53,2 
51,8 

14,4 

27,0 

39,8 

48,2 


47,1 

6i,o 

25,5 

43,6 
41,3 
52,5 
11,9 
1,'-' 
31,0 

34,0 


50,9 


46,2 

46,8 

36,2 

61,2 

7,3 

33,2 

31,5 
38,0 


10,0 


58,8 
30,1 
23,0 
8,8 
21,9 

19,3 

48,0 
45,5 

9,5 

22,1 

32,9 

40,8 


o  ^ 


-t5,3 

+2,4 
+2,5 


9,126 

4.278 
7,899 


BS 


Si 


+8,2  17,731  +2 
+5,6;  14,888 
+7,7  'l4,888 
12,721 
10,391 
5,569 
5,567 
11,2.39 
1I,26.- 


45,8 
+4,6 
^9,6 

+5,9 


+6,5 


+6,8 

+6,1 
+5,1 
+9,7 
+6,1 

+6,4 

+3,5 
+4,5 


+7,1 

+6,1 
+8,1 
+  3,9 
+1,4 
+6,1 

+  3,0 


+5,9 
+4,6 

+1,3 

+  1,8 

+  1,8 

+4,6 


5,475 
5,619 

10,473 

10,491 
13,452 
13,4,52 
10,9 

8,335 

5,473 

16,042 

15,.56l 

15,469 

12,452 

12,482 

12,770 

15,140 

15,171 

8,739 

8,712 

6,751 

6,889 

6,380 

6,560 

10,.521 

10,.362 

10,331 

7,271 

7,192 

10,  ,506 

5,148 

5,350 

6,735 

6,842 

1.9,254 

1.3,229 

1 0,849 

10,873 

11,580 

11,580 


-2 

-2 
-1 


Concluded 
Circle  reading. 


143  .  2  .  29,40 

183.  39.  ^^3,93 
159.42.33,92 


_2 


20. 
327. 
211  . 
158. 
158, 

35  . 

35. 
143. 
143. 


42 
43, 

6, 
47. 
54, 
47. 
47. 

2. 

2. 


23,99 

22,24 

35, 1 3 

39,6 

19,2 

26,4.<) 

26,93 

33,07 

32,91 


Barom. 


Inch. 


35  .  47  .  26,44 
35  .  47  .  25,78 

179.25.    0,21 


179. 

4, 

174, 

158, 


25 
17 
32 
54 


0,30 
48,44 
11,62 
12,92 


177.29.30,38 


30,140 
29,208 

29,920 
29,920 

29,920 

30,116 


29,760 


29,460 


The 


Int.    Ext. 


Refrac- 
tion. 


50,0  57,5 
50,4  46,0 


47,0  39,8 
45,5  38,5 

44,5  3,8,9 

47,0  50,0 


50,8  52,4 


51,8  47,0 


177. 

38. 

38. 

38, 
140. 
140. 
140. 
140. 
140. 

38. 

38. 

35. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
143. 

179 

35 

35 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 

35. 

35. 


29. 
35. 
35. 
35. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
.35. 
35. 
47. 
47. 
47. 
47. 

2. 

2  . 

2  . 

2. 

2. 


31,80 
27,35 
29,79 
29,86 
35,.35 
36,33 
36,63 
35,74 
35,16 
29,46 
31,52 
23,03 
22,37 
2.3,25 
21,96 
40,48 
42,16 
42,03 
40,15 
41,64 


,  25  .    0,61 

.  47  .  24,00 

47.21,49 

,  22,78 

21,73 

40,31 

.40,17 

.39,10 

,  38,5.5 

21,81 

.  20,66 


47. 
47. 

2. 

2  , 

2. 

2  , 

47. 
47. 


29,690  51,9 


42,48 

4,24 
20,50 

23,15 
36,76 

22,.39 
22,26 
43,09 


42,38 


29,950 
29,946 


4,92 
21,56 
47,5      1,95 


30,008 


30,070 


52,5  44,5 
48,5  42,5 


51,0  53,5 


57,0  65,5:41,70 


1,98 
48,13 


42,63 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation, 


1  .  23  .  54,77 

42  .     1  .  36,02 
18.    4.21,27 

16.29.21,07 
69 .  29 .  22,73 
69.29.  19,68 
9  .  25,05 
4,80 
58,63 
58,19 
57,77 
57,61 

59,39 
0,05 


17 
17 
1 
1 
1 
1 

1 
1 


16, 
23. 
23. 
23. 
23. 

23. 
24. 


32.  54.  14,94 
32.54.  14,40 
17.  15.59,06 

35.51.36,13 


35.51 . 
-1 .24, 
-1.24, 
-1.24. 
-1 .24. 
-1 .24, 
-1 .24. 
-1.24. 
-1 .24, 
-I .24. 


24 
24, 


1.24. 
1  .  24 . 

1  .24. 
1.  24. 
1  .24. 
1  .24. 
1  .24. 
1  ,24. 


1  .  24. 
1  .24. 
1.24. 


24. 
24. 


1  .  24. 
1  .24. 
1  .24. 
1  .24. 
1  .  24  .    6,25 


37,21 
6,87 
9,31 
9,38 
5,39 
4,41 
4,11 
5,00 
5,58 
8,98 

11,04 
2,95 
3,61 
2,73 
4,02 
5,24 
6,92 
6,79 
4,9 
6,40 


2,91 
5,42 
4,13 
5,18 
6,00 
5,86 
4,79 
4,24 
5,10 


Onb   Revolution  of  the  Micrometer  =20",880.      Refkrence  Micrometeii  Readinq  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =l6",6.      Assumed  Co-latitudk  =  37°.  47'.  8 ',00. 


Onb  Interval  from  the 


(a)  At  times  invisible— unsettled  sky,               (/>)  Negative  correction  for  runs,                (c)  Not  good — faint.  (d)  Times  by  Molyneux,  111.4".  10",  lii.,^ni.  ],i;« 

111.  14">.  4f;«,  P'.  Iflra.  2«<.     M.  slow,  4ri».              (e)  Times  by  Molyneux,  0''.  47"'.  «",  Oh.  48"".  l.')".     M.  slow,  .W.  (/)  Times  by  Molyneux,  ISh  441"  «»    121'  47n'  "i"' 

12ii.4«"'.l*,  12''.5fi™.3,'i«.  12'-.  57"'.  53",  13\fi™.,52«,  i:!i'.li">.3)i»,   IS".!!"'.  44",  13^.  22'".17S  13i>.23'".  2»».     M.  slow,  16».                           (o)    Times  by  Molyneux    (M'  44"^  0"' 

Oh. 44"'. ,55",  Oh. 4«"'. 4K»,  O^. 47"".  «7',  (I''.  r,r,"'.6i;'.  Oi'..5li>".21",  O^. .^iC". f,>,  Vk  Cf.hb;  I'>.7'".3««.     M.  slow,  17".  (A)   Times  by  Molyneux,  0i'.4ti'n.  10»    0".'46"'  50i' 

Qi".  50>".  b,  C.  AO-n.  4(^  Ih.O'".  13«,  11>.(J>".  5li»,  P'.  0'".4U',  Ii'.'J>n.35»,  li'.24"'.2«',  l''.2ii"'.  15«.     M.  slow,  21'.  '       ' 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in   the   Year  1867. 


Month 
und 
Day. 


Slay    5 


May  16 


May  17 


May  18 


May  23 


June  10 


June  11 


June  12 


June  14 


NAME  OF 
OBJECT. 


June  1 5 


June  21 
June  22 


(a)(6)  Polaris  R.  . 
Polaris  R.   . , 

Polaris 

Polaris 

(c)  Polaris  R.  . . 

Polaris  R.  . . 

Polaris  R,  . . 

Polaris  R.  . . 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(a)  Zenith  Point 


(rf)  Polaris 
Polaris 

(a)  Polaris 
Polaris 


ft  Leonis  R. . 

(a)  ft  Leonis  .. . . 

o  Virginis  R. 

o  Virginis  . . . 


H.  C. 24935 , 

(fl)  H.  C.  2.5488  . 

II.  C.  25526  . 


©  S.  L. 
©  N.  L. 


©  S.  L 

0  N.L.  .... 
(a)  Zenith  Point 


©S. 

©N. 


(e)©S.  L 

(e)0N.L.  ..... 

a  Serpentis  R 
a  Serpentis  . . 

(a)  6  Libras 

H.  C.  29369  ■ 
H.  C.  29430  . . 

(«)  H.  C.  29892 . . 
H.  C.  30237  .  ■ 
H.  C.  30253., 
H.  C.  30966 . , 


(e)  ©  S.  L 

(e)  ©  N.  L 

(a)  Zenith  Point 


(a)(e)  Capella  R. 

©S.  L.  ... 
(/)©N.L.  ... 


Microscope   Rtadings, 


2  .  48,8 


56,5 


4.    6,2   15,1 


0 .  45,2 
4.41,8 

3.  2,1 
1  .  56,1 

4 .  43,0 
■2  ■  47,7 
3 .  53,2 


2  .  20,9 
3.  58,4 
2  .  37,8 
0.    9,5 


3.  10,8 
4.53,1 
1.    0,9 

1  .  35,8 

0.  2,6 

2  .  39,0 

1.  3,9 

4 .  47,2 

3  .  59,7 
2  .  23,9 


4.i,0 
11,1 
14,5 
.17,9120,7 
55,9i  •'S^O 
30,71  34,1 


50,2 

47,9 
8,8 

6i,i 

47,8 
55,0 

59,3 


25,3 
61,7 
41,9 
14,6 

17,8 

59,3 

7,8 

43,7 
9,9 

47,9 
13,4 

5;i,o 

67,1 

31,7 

51,0 
14,6 
16,1 


3  .  19,8 
2.    4,4 

0  .  52,4 


21,9 
8,9 

56,4 


0.48,1  52,0 
4.  l.%5  17,9 
4 .  46,2  48,0 

i 
4  .41,41  45,9 

1  .  44,9  49,9 
0.    9,0|14,9 


53,9 
9^9 

50,1 
47,9 
7,4 
60,9 
48,3 
53,9 
59,0 


26,1 
61,8 
41,4 
12,5 

16,0 

59,4 

7,0 

43,3 
6,8 

43,0 

9,0 

50,5 

6t,9 
28,9 

50,0 
14,0 
18,0 
21,3 
58,2 
37,2 

24,4 
10,5 

58,5 

51,4 
18,9 
52,0 

47,5 

48,9 
13,6 


49,9 
11,8 

45,0 
43,0 
4,8 
59,0 
44,6 
50,4 
55,9 


22  1 
60,2 
38,3 
12,0 

15,1 

55,7 

5,4 

37,9 
5,5 

42,2 

9,9 

49,1 

60,8 
26,9 

46,0 
12,3 
13,2 
17,1 
55,9 
31,4 

19,5 
5,0 

52,9 

49,4 
15,4 
46,0 

45,4 


57,9 
13,8 

50,5 
47,5 
5,7 
60,2 
48,7 
54,7 
60,2 


26,4 

63,6 

43,7 
10  o 

15,9 

59,1 

7,9 

44,4 
10,2 

48,6 
11,9 
54,0 

66,8 
31,6 

51,5 
15,5 
15,4 
22,3 
59,1 
36,1 

24,1 
10,0 

57,6 

51,3 
16,3 
49,8 

48,0 


46.2  50,1 

11.3  14,7 


47,5 
10,1 

43,9 
41,2 
1,8 
57,2 
42,2 

47,9 
54,1 


20,6 
59,2 
36,1 
10,5 

11,1 

53,5 

0,3 

33,7 

o,i 

36,7 
2,5 

45,7 

55,0 
22,5 

42,8 

7,9 
10,0 
16,0 
53,5 
27,2 

22,7 
1,0 

49,4 

45,2 
12,1 
42,0 

41,3 

42,4 
7,5 


2.0 


ox 


+  2,1  11,139 
11,262 

+  1,915,390 
15,402 


f  7,6 

+  8,1 

+  4,9 

+  5,6 

+  6,1 

+-  6,1 

4-  6,1 


+  5,0 

4-  5,5 

+  4,2 

+  4,2 

+  5,7 
+  7,7 
+  10,0 


0,6 
3,4 


-  0,7 

4-  0,7 
4,4 

+  0,8 

-  1,2 


2,3 
5,7 
4,1 
4,6 
3,8 
1,4 

5,9 

4,3 


+  0,9 


5,4 
2,7 
5,1 


+  4,1 


5,398 

5,469 

3,158 

3,168 

12,101 

12,086 

9,098 

9,065 

10,247 

11,873 
11,769 
14,488 
14,518 

12,948 
12,948 
15,095 
15,095 

9,141 

7,233 
7,429 

7,552 
7,55^2 

9,137 

9,137 

10,457 

10,311 
10,311 

9,378 

9,378 

14,650 

14,650 

9,250 

1  22  J 

10,400 

12,775 

6,394 

18,9')9 

11,264 

14,799 
14,799 
10,315 

14,259 


+  2,313,108 
■(-  0,9  13,108 


-If 


+2 
-1 
-1 


-I5 


M 


^U 


+1 


Concluded 
Circle  reading. 


35.47.23,51 

35  .  47  .  23,40 

1 43  .    2  .  39,75 

143.    2.39,72 


3.5  , 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
179. 


18,64 

18,55 

1 8,04 

18,84 

4'.',63 

2  .  42,f)2 

2  .  44,07 

2  .  45,37 

25  .    1,45 


143.  2.43,44 

143.  2.44,03 

1 43  .  2  .  44,78 

143.  2.43,3 

322.  31  .43,14 
216.  18.  19,.96 
316.41  .  14,75 
222  .    8  .  46,50 


186. 
167. 
168. 


13.54,49 

26.  15,64 

7-19,81 


208.  52.  51,46 
208.21  .  17,86 


-li  1208.48.21,80 
t  1 


208. 16. 
179-25. 


47,38 
1,24 


208.44.  17,03 
208.  12.41,87 


208  .  37  . 
208.  5. 
314.  3. 
224 . 46 . 
247  -  55  . 
166.21 . 
166.  18. 
173. 42. 
166. 33 . 
166.29. 
1  ()3  .  45  . 


21,85 
46,51 
58,2!) 
.3,36 
33,31 
57,05 
45,48 
44,68 
43,11 
2 1 ,04 
50,54 


208  .  34  .  .30,  .5  8 
208  .  2  .  56,7  i 
1 7.9  .  25  .     1 ,60 


35'J  .    3  .  36,67 

208.26.    3,15 
207  .  54  .  27,83 


liarom. 


Inch. 


29,900 


30,050 


30,000 

29,910 
29,910 

30,084 

30,234 
30,250 

30,020 

29,780 
29,800 

29,800 

29,808 
29,942 


riierinom. 


Int. 


Ext. 


59,0  73,5 


50,0 


51,0 

54,2 
53,0 

46,8 


50,5 


54,9 

52,5 
50,0 

38,0 


61,969,8 


64,5  77,0 


67,0 

60,7 

57,9 

55,5 

55,0 
57,0 


30,116  57,5 
30,100  58,0 


75,5 

58,5 
47,5 

48,5 
17,0 


Refrnc- 
tion. 


40,82 


42,95 


42,50 

4.3,39 
53,66 


7,16 
12,72 
11,97 

31,90 
31,22 

31,37 

30,70 


31,14 
30,47 

31,80 
31,12 
58,87 

146,77 
1 3,50 
13,55 
5,80 
13,26 
13,34 
16,34 


53,7    32,22 
31,53 


58,5 
60,-) 


6,41 

31,76 
31,08 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


1  .  24  .  4,28  T. 

1  .  24  .  4,39 

1  .  24  .  6,32 

1.24.  6,291 


24. 

24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 


7,86 
7,95 
8,46 
7,66 
6,23 
6,52 
7,67 
8,97 


1  -  24  .  7,49 

1  .  24  .  8,08 

1  .24.  8,83 

1  .  24 .  7,42 

74.41.  9,70 
74.41.  9,90 
80.31  .48,36 
80.31.46,71 


44 
25 
26 


36 .  8,20] 
48.  9,47 
29.  14,39 


67.  15.30,12 

66 .  43  .  55,84 

67.  10.59,93 

66  .  39  .  24,84 


67.    6.54,93] 
66.35.  19,10: 


67. 
66. 
83. 
83, 
106. 
24. 
24. 
32. 
24. 
24  . 
22. 


0. 
28. 

9, 

9. 
20. 
43. 
40. 

4. 
55. 
51  . 

7- 


66.57. 

63 .  25 . 


0,05 
24,03 
10,18 
9S,63 

6,48 
49,95 
38,33 
4.5,28| 
36,25| 
14,10, 
40,60! 

.9,20 
34,67 


44  .    8  .  39,00 

66.  48.41,95 
66.  17.    5,65 


Onk   Rkvolution  of  the  MicnosiKTEn  =20",880.     Reperknck  Micrometer  Reading 
middle    wire    for   an    Equatorial    Star    =  l6',6.       Assumed  Co-i.atitl'de  =  37°.  47'.8",00. 


ir,000.     One  Intervali  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (A)  Times  by  Blolyneux,  0''. 4fi'». 22i,  0''. 47"'. 30»,  l^.  12°>.S,,  1M2».55«.     M.  slow,  25».  (c)  Times  by  Molyneux, 

Oh.4Sra.o«,  (|i'.  4K"'.  38»,  0".  53™.  34«,  0^54"'.l!^>,  1''.  (i"".34>,  i".'J">.12»,  l''.  19"'.  13',  li'.  19'".  50».    M.  slow,  49?.  (d;  Times  by  MoJyneux,  0".  SS™.  12»,  0^.  SO".  2o'', 

I''.  5"'.  1»,  1''.  10'".  28'.    M.  slow,  52«.  (e)  Faint— thin  clouds.  (/)  Clouds  passing. 
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Month 
and 
Day. 


June  22 


NAME   OF 
ObJ  KCT. 


(ii)  ft  Coronae  R 2. 

\b)  f  Ursae  Min.  K...4. 

^UrsiP  Mill 1. 

H.  C.  29430 3. 

H.  C.  29.042 3 


Microscope  Readings. 


n.  c.  29914. 1 .25,1 


June  23  (fi)  Zenith  Point 


34,7 

2(i,9 
16, 

28,4 


June  24 


June  25 


4 .  43,0 


(c)  f  Ursae  Min. 
{d)  H.  C.  20542  . 
{!>)  H.  C.  29892  . 

H.  C.  29914. 

H.  C.  302;i7  . 

H.  C.  30253 . 

Gr.  2,577  .... 

H.  C.  3098 1  . 

©S.L 

(e)0N.L 

(/))  Zenith  Point 

Aklebaran  li. 

{d){li)  Aldebaran  .  , 

{c){e)  Capella  R.  . . 

Capella 


I 


June  26  (c)(p)  0  S.  L 

(6)W0N.L 

Aklebaran  R. 

(A)  Aklebaran  . . . 

Capella  R.  . . . 

(c)(e)  Capella 


June  Ti 


0S.L 

(cX(^)0N.L 

Iji)  Zenith  Point  , 


June  28    («)  0  S.  L 

H.  C.  32H14 

H.  C.  33225 

H.  C.  3.S711 

H.  C.  34050 

H.  C.  34,'S  14 

H.  C.  34806 

Arp;elander  18467 

Arjrelander  18476 

Aklebaran  R.  .. . 

(e)  Aklebaran 

(e)  Capella  R 

(6)(e)  Capella 


June  29 


0S.  L 

W0N.L 

(6)  Zenith  Point  . 

H.  C.  29914.. 

^  Herculis  R. 

^  Herculis  . . . 
{b)  H.  C.  30966.. 

H.  C.  309s  1.. 


l.Q,2 
34,1 
46,4 
27,8 
2,1 


1.57,1 
0.38,4 


49,4 
14,8 
44,5 
29,4 
20,2 
56,9 
46,3 

4,5 
32,5 
47,0 
40,9 

0,7 


38,9 
32,1 
21,5 

32,9 
30,5 

47,9 

25,0 
40,1 
49,3 
33,3 
7,1 

61,5 
42,4 

55,3 
21,3 
49,8 
33,4 
24,9 
62,1 
51,7 

10,5 

38,0 

50,9 

43,8 

7,2 

47,8  54,0 


3.  9,9 
1  .  37,3 
4.46, 


34,9 
26,4 
23  2 
33',2 
58,1 
31,3 
3)-,8 


2,5 
54,1 

8,9 
54,9 

52,9 
22,() 
45,8 
49,7 
18,4 
24,6 
.56,7 
24,5 


15,9 
43,9 
51,3 

40,3 
31,7 
30,5 
40,3 
65,7 
38,7 
41,7 


4,9 
60,0 
14,4 
61,0 

61,3 
29,8 
51,9 
57,2 
24,3 
32,7 
63,7 
32,9 


38,5 
32,1 
22  5 
64',2 
34,1 
30,9 

48,9 

2.5,5 
40,2 
.50,1 
3,^4 
8,0 

62,5 
43,0 

53,5 
19,9 
50,3 
33,4 
24,1 
61,1 
49,8 

9,0 
36,5 
51,9 
44,4 

8,1 
51,4 

15,3 
41,1 
51,3 

38,7 
32,1 
^9,0 
40,1 
64,0 
37,9 
40,4 


7,6 
58,2 
15,0 
58,5 

60,0 
27,7 
51,1 
56,1 
2,5,0 
30,0 
62,8 
32,1 


34,8 
27,9 
18,9 
62,1 
32,0 
29,0 

44,9 

21,6 
41,0 
47,9 
30,7 
4,1 

60,7 
S9,9 

51,0 
18,2 
46,8 
31,1 
21,9 
59-9 
48,9 

6,5 
34,0 
47,4 
42,0 

3,7 
50,8 

11,9 
39,9 
48,5 

37,0 
28,8 
25,6 
37,5 
61,9 
35,1 
38,1 


3,0 
54,8 
11,5 
58,1 

56,1 
26,4 
49,4 
5,3,8 
22,0 
29,3 
^9,9 
30,0 


S9fi 
34,2 
22  4 

34,5 

31,8 

50,1 

26,5 
40,9 
51,1 
34,7 
7,0 

62,3 
43,1 

55,0 
1.9,0 
52,0 
33,0 
24,8 
62,0 
52,2 

8,2 
38,5 
52,9 
47,0 

6,9 
53,6 

15,1 
44,8 
53,3 

42,6 
33,0 
30,4 
41,3 
64,7 
39,6 
41,8 


7,0 
59,1 
14,0 
61,5 

61,4 
29,2 
53,9 
59,1 
24,5 
33,9 
64,0 
32,6 


33,1 
2,';,4 
16,6 
58,5 
26,1 
24,6 

42,0 

18,1 
34,2 
44,9 
27,8 
0,6 

56,4 
35,5 

46,6 
13,9 
43,1 

26,4 

19,9 
5,5,4 
44,9 

2,0 
31,2 

42,8 

39,1 
0,1 

40,5 

7,1 
3(),8 
45,2 

32,2 
26,0 
21,9 
34,1 
57,3 
31,1 
33,6 


58,1 

52,7 

8,0 

54,5 

51,9 
21,1 

44,8 
49,2 
18,4 
2,5,4 
56,3 
24,8 


C    I. 

O    3 


+,3,0  1.3,690 
+  3,7  12,049 
+  2,4112,049 
+,'{,1  jl2,Ol6j-2 
+5,2'l6,189|+  ^ 
+  2,9  13,218 


+3,7 

■^6,6 
-1,2 
+4,0 
+  1,2 

+4,7 

+0,6 
+4,3 

+  4,7 
+.3,8 
+4,6 
+,3,6 
+  1,8 
+6,6 
+7,2 

+3,7 
+4,7 
+1,1 

+3,9 
+  1,5 
+3,3 

+2,4 
+  1,9 
+3,3 

+  5,8 
+6,5 
+6,5 
+6,8 
+7,2 
+4,6 
+4,1 


+4,6 
+4,2 
+  2,7 
+4,9 

+4,7 
+  2,1 
+.■3,3 
+  4,0 
+5,4 
+.3,8 
+4,7 
+0,4 


10,299 

9,312 
10,689 
11,412 
13,32 

6,509 
19,102 
12,40fi 
12,698 

11,779 
11,779 
10,333 
9,409 
9,409 
9,306 
9,306 

7,702 
7,702 
10,255 
10,255 
9,337 
9,337 

13,499 
13,499 
10,391 


13,305 
12,756 
14,070 
12,007 
11,491 
10,452 

.9,271 

8,232 
17,135  +1 

8,040     " 


-1 
-1 

-2 

-1 
+  1 


Concluded 
Circle  reading. 


336 

25 

153 

166 

178 
176 


46. 
24. 
25. 
18. 

56. 


40,37 
6,20 
59,29 
42,16 
43,65 
42,48 


179.25.    1,26 


153 
178 
173 
176 
160 


25. 
56. 
42. 
55. 


58,70 
45,04 
40,34 
42,81 


+41 


-If 


_   3 

4 
-1 

-i 
1 

-H 
-1 

-1 


8,040 
6,920 
6,920 

11,.5.'57 
1I,5,S7 
10,402 
11,623 
10,771 
10,771 
8,919 
9,469 


+  1 

~H 
+2 

-2 


-1 


33  .  39,24 

166.29.  16,30 
174.36.30,72 

163.30.  5,02 


Barom. 


Incli. 


Thermom. 


Int. 


Kxt. 


S0,060  58,9  54,0 


30,050  57,053,0 


30,060 
30,060 


208  .  28 
207 .  57 
179.25 
323  .  27 
215.22 
353 


185, 

208, 
207. 
323  . 
215. 
353. 
185. 


3 
,46 

30 

58 
27 
22 
,  3 
46 


,  36,45 
.  1,88 
.  1,6, 
,  4,52 
.  56,69 
,  35,50 
,  24,55 

,  16,48 

,  43,60 

,  4,31 

58,14 

38,71 

25,51 


208  .  32  .  20,94 
208  .  0  .  48,55 
179*.  2^.  2,09 


208, 
174. 
172, 
171. 
160. 
161. 
152. 
1.52. 
152  , 
323  . 
215. 
353  . 
185. 


34 . 
45. 
27. 
15. 
50. 
37. 
33. 
33. 
30. 
27. 
22. 
3. 
46. 


40,68 
5,3,56 
23,48 
16,94 
52,92 
47,87 
1,5,66 
36,57 
31,45 
5,65 
58,61 
37,01 
23,89 


208 
208 
179 
176 
339 
1.99 
163 


,  37  .  46,8( 
,    6.  15,02 


1,96 
41,77 
27,30 
34,31 
44,39 
163.30.    1,.52 


25. 
55. 
3. 
46. 
45. 


30,200 

30,500 
30,516 

30,512 
30,558 
30,550 

30,530 


30,540 
30,498 


30,482 


30,376 


58,5 


57,0 


58,5 


52,0 
51,5 


58,0 


62,5 


59,5 


58,961,0 


69,0 
58,8 
59,0 


63,0 
67,0 
68,0 


58,8  71,0 


60,S 
52,5 


60,^ 
47,0 


52,0  45,5 


57,7,64,0 


30,360  58,966,5 


30,360 


llefrac- 
tion. 


24,17 
28,24 

13,49 
0,48 
2,52 


28,36 
0,48 
5,82 
2,53 

13,29 

13,37 
4,90 

16,61 

31,79 
31,11 

42,18 

6,46 


32,13 
31,44 
41,63 

6,38 


31,69 
31,01 


32,42 

4,85 

7,28 

8,56 

20,04 

1.0,14 

30,29 

.30,28 

30,35 

41,63 

6,36 


58,966,5    31,91 
31,23 


30,190  61,860,5 
30,180  61,0  59,0 


2,50 
21,38 

16,14 
16,43 


Apparent  N.P.U 

fioin  the 

Observation. 


60  .  25  .  53,06 
1 1  .  47  .  34,82 
1 1  .  47  .  37,79 
24.  40.  35,41 
37.  18.49,91 
35.47.46,70 


1 1  .  47  , 
37.  18, 
32  .  4 . 
35.17. 
24.55. 
24. 51 , 
32 .  58  . 
21.51. 


37,08 
51,30 
41,26 
47,02 
32,69 
.9,67 
32,56 
55,15 


66.51,  14,57 
66. 19.39,34 

73  .  45  .  47,31 
73  .  45  .  45,22 
44.  8.40,61 
44.  8.37,36 


66 .  52  , 
66.21. 
73 .  45  . 
73 .  45  . 
44.  8. 
44.  8. 


54,96 
21, ,39 
46,97 
46,12 
37,,32 
38,24 


66.54.58,54 
66.23.25,47 


66 .  57  , 
33.  7, 
30 .  49  , 
29.37. 
19.  12, 
19.59. 
10.54, 
10.55. 
10.52. 
73.45. 
73  .  45  . 
44.  8  . 
44.    8. 


28,01 
54,62 
22,11 
14,29 
38,79 
34,64 
51,28 
12,20 
7,01 
46,07 
46,15 
39,44 
36,16 


67.    0.24,81 
66  .  28  .  52,29 


35. 
58. 
58. 
22. 
21  . 


17. 

9. 

9. 

7. 
51. 


45,31 

4,04 

1,73 

34,29 

51,13 


One    Revolution   of  the   Micrometer  =  20",880.     Rekerenck    Micro.meter    Reading  =  I r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Cloudt  passing. 


(i)  Negative  collection  for  runs. 


(c)  A  little  (lifTused. 


(d)  Faint,  »ky  light. 


(e)  Very  unsteady. 


I 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


July    1 


July   5 


July  7 


July   8 


July   9 


July  10 


July  11 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Headings. 


(a)  0  S.  L. 

(«)0N.L. 


H.  0.29914... 
{!>]  Gr.  2377  R.... 

Gr.  2377 

H.  C.  30966... 
(b)  H.  C.  32409... 

H.  C.  32590... 

H.  C.  32,586... 

H.  C.  .R2635... 
(b)  H.  C.  33277... 

H.  C.  .S3146... 
(b)  H.  C.  33582... 

H.  C.  33711... 

H.  C.  34.194... 

Arge]an(lerl82 

H.  C.  34314... 

(b)  H.  C.  34827..- 
(/;)  H.  C.  348-29... 

(c)  Aklebaian  R.  . 

(cI)  Capella  II 

((/)  Capella 

(6)  Zenith  Point  .. 

(c)  Aldebaran  R.  . 

Capella  R 

Capella 


(6)  Zenith  Point 

6  Ophiuchi  . . 

H.  C.  32926 . , 
(J)  H.  C.  33146. 
(6)  H.  C.  33582 . 

H.  C.  34050 . 

H.  C.  34194. 
(6)  H.  C.  34314. 
[b)  H.  C.  34827 . 

H.  C. 34829. 

H.  C.  34913. 
(d)  Capella  R.  . . . 
{(l)  Capella 


H.  C.  34567 . 
(b)  H.  C.  34973., 
{/))  H.  C.  35041 . 
{d)  Aldebaran  R. 
(d)  Aldebaran  . .. 

(d)  Capella  R 

{d)  Capella 

(/;)  Zenith  Point  , 

Aldelaran  R. 

(b)  Aldebaran  .. . 

Capella  R.  . . . 

Capella 

H,  C.  SO966 . . 
H.  C.  S0981. 


0  .  33,6 
4.    2,0 


34,7 

34 

21,5 

.  15,6 

.57,8 


3  .  27,9 


45,5 
41,0 
38,8 
17,6 
40,3 


3.33,1 


1,1 

47,9 

34,9 

.45,6 


0  .  28,9 
3  .  39,7 

1  .26 


46,1 

40,1 

27,9 

37, 

55,4 

43,4 

52,9 


3 .  30,2 

3  .  42,0 
2.  12,6 
0.    2,1 

2  .  55,8 

3  .  38,2 


12,3 

0,9 

26,1 

15,4 

46,0 


1  .23,1 
2 .  13,8 
3  .  25,8 
1  .  1.5,6 


0.  15,0  21,7 
0  .  12,9  19,8 


42,3 
9,9 

42,9 
38,5 

22,4 
62,7 

34,8 

50,9 

47,9 
44,8 
22  7 
45^9 


3,9 
52,2 
41,3 
51,1 

31,3 

45,0 
33,2 

51,6 
45,1 
34,1 
43,0 
60,8 
50,3 
59,9 

36,0 

47,9 

17,9 

6,2 

62,2 
46,0 

15,9 
6,9 
31,4 
20,7 
52,1 

27,2 
18,9 
31,5 
22,4 


38,6 
6,9 

40,9 
39,6 
27,5 
22,0 
62,9 

34,5 

51,2 
47,4 
44,6 
22,8 
46,2 


37,1 

4,1 
54,1 
39,2 

51,7 

32,0 

45.7 
30,2 

51,9 
43,6 
32,7 
42,9 
60,9 
48,8. 
58,7 

32,5 

46,9 

18,9 

5,7 

61,8 
42,9 

16,1 

4,7 
3-?,0 
18,8 
51,0 

26,9 
17,4 
31,5 
19,0 

20,0 
18,0 


38,4 

5,7 

40,2 
36,9 
26,0 

19,6 
59,9 

31,5 

48,3 
45,4 
41,5 
21,1 
43,0 


36,4 

1,7 
50,3 
38,6 

48,2 

30,5 

42,8 
30,0 

48,9 
41,3 
30,5 
40,8 
57,5 
45,7 
5477 

33,0 

44,2 

15,9 

5,0 

57,9 
41,4 

14,3 
3,1 
30,0 
19,0 
49,0 

26,1 
14,5 
28,4 
18,2 

17,9 
16,4 


41,8 
7,6 

43,9 
40,3 
28,5 
21,5 
63,8 

33,9 

52,9 
48,0 
45,1 
23,0 
47,1 


39,0 

3,0 
53,4 
42,0 
51,8 

32,8 
46,2 
32,3 

52,8 
45,9 
34,2 
45,0 
61,5 
51,7 
59,8 

37,1 

49,1 

18,9 

6,5 

63,1 
48,0 

15,8 
5,9 
33,4 
21,3 
53,3 

28,2 
19,1 
31,2 
21,1 

21,8 
18,7 


33,1 
1,1 

35,4 
33,5 
21,9 
15,7 
57,9 

27,0 

45,2 
40,0 
38,0 
17,2 
38,4 


32,8 

58,0 
45,8 
32,9 
43,9 

26,9 

38,1 
24,1 

44,9 
38,6 
25,0 
36,1 
53,9 
42,0 
50,9 

29,8 

41,0 

11,1 

0,4 

53,7 
37,5 

9,1 

59,8 
2.5,9 
13,9 
45,0 

20,5 
11,9 
2.5,7 
14,8 

13,8 
11,2 


+3,9 
+2,9 

+  2,8 
+3,1 
+3,0 
+3,6 
+6,3 

+3,2 

+  1,3 

+2,3 
+4,5 

+  .5,5 
+2,4 


Ba 


C  if 


13,273  -2 
13,273 


16,815 

13,885 
13,885 
1.5,588 
10,379 

5,190 
14,711 

5,448 
11,058 
12,230 
10,581 
11,341 

2,013 

9,752 
10,961 

4,452 
20,893 

7,S6l 
11,620 
11,620 
10,380 


+3,0 

+5,4 
+2,5 
+2,6 
+3,8 

+4,4 
+5,1 
+3,8 

+2,4 
+5,4 
+3,9 
+3,3 
+  5,1 
+5,7 
+2,5 

+2,9 

+3,5 
+3,6 
+6,7 

+1,5 
+3,5 

+1,0 

+  5,1 
+3,0 
+2,5  10,638 
+3,9  10,414 


6,348 
11,188 
11,188 

10,409 

11.882 
13,480 
14,902 
11,389 
10,809 

5,505 
14,486 

4,322 
20,824 
10,863 

7,06' 

7,067 

7,629 
11,372 
8,909 
8,46.- 
8,465 
10,638 


+2,0 

+  1,9 
+  3,7 
-0,2 

+  3,9 

+4,3 


9,000 

9,000 

10,632 

10,632 

9,890 
11,790 


+  1 


-1 


+  1J 


+H 


+  1 
-1 

^  1 


-U 

+n 


+1 


Concluded 
Circle  reading. 


208  .  44  .  50,95 
208.  13.  18,47 


176 
4 
174 
163 
154 
154 
162 
162 
151 
159 
155 
171 
161 
161 
161 
185 
185 
523 
353 
185 
179 


.  55 
.  13 
.33 
.  45 
.  25 
.27 
.  22 
.  25 
.  18 
.  7 
.59 
.  15 
.  40 
.38 
.37 
.  55 
.50 
.27 
.  3 
.46 
.25 


38,5 1 
35,96 
25,45 
43,95 
13,80 
2,14 
14,89 
27,91 
48,6 
19.48 
50,85 
13,6.s 
51,35 

.  10,17 

44,51 

5,3,32 

9,42 

.  7,59 

,  37,38 
25,35 

,  1,6, 


Barom. 


Inch. 


323  .  27  .  7,45 
353  .  3  .  39,00 
185.46.25,97 


179. 
".56. 
161. 
159. 
155. 
160. 
Ifil  . 
161. 
185. 
185. 
182. 
353  , 
185. 


25 
25 
50 

7 
59 
50 
40 
37 
.5.5 
50 
18 

3 
46 


,  1,6.0 

,  24,09 

39,56 

19,24 

,50,21 

51,12 

51,21 

43,69 

53,03 

7,85 

•  48,52 

,  37,65 

,  26,45 


1,52.  44 

1 59 .  28 
159.29 


323  . 
215. 
353  . 
185. 
179. 


27 
22 
3 
46 
25 


9,61 

34,42 
25,84 

6,73 
56,83 
S6,58 
25,83 

1,62 


323.27.  7,10 
215.  22.57,62 
353.  3.36,51 
185.46.  26,18 

163.45.  41,58 
163.30.  0,09 


29,808 
30,090 

30,ogo 

30,090 
30,090 


,30,118 
30,118 


30,260 
30,260 


30,260 
30,260 


30,260 


30,230 

30,198 
30,196 

30,122 
30,118 

30,000 


rhermom. 


Int. 


59,0 


Kxt. 


70,7 


62,a53,5 
60,2  52,0 


58,0 


57,5 


51,5 
51,5 


60,0  58,0 
60,5  60,0 


59,9 
60,0 


57,9 
57,5 


56,9 


60,2 

60,8 
61,5 

61,8 
62,8 


5.9,0 

60 


52,5 
52,0 


52,0 


52,5 

63,5 
64,5 

63,9 
65,0 


63,3  58,0 


Refrac- 
tion. 


31,23 
30,56 

2,52 
4,89 

16,33 
27,15 
27,12 
17,87 
17,80 
31,10 
21,56 
25,25 

8,S6 
18,64 
18,70 
18,71 

6,66 

6,56 
41,77 

6,39 


41,89 
6,41 


248,19 

18,55 

21,66 

25,37 

19,68 

18,74 

18,80 

6,69 

6,5[) 

2,96 

6,53 


2.9,37 
21,21 

21,19 
41,43 

6,35 


41,29 
6,33 


16,08 
16,36 


.Apparent  N.P.D. 

from  tlie 

Observation. 


67  .    7  .  28,22 
66  .  35  .  55,07 


35  .  1 7  . 
32  .  58  . 
32.58. 
22  .  7  . 
12.46. 
12  .  48  . 
20  ,  44  . 
20  .  47  . 
9  .  40  . 
17.29. 
14.21 . 
29 . 37  . 
20.  2. 
19.59. 
19.. 59. 
44.  18. 
44. 12. 
73 .  45  . 
44.  8. 
44.    8. 


42,34 
28,80 
26,91 
33,97 
53,00 
41,37 

5,37 
16,46 
23,87 

4,27 
31,95 
11,67 
39,06 
57,82 
32,15 

6,33 
22,33 
43,83 
38,66 
38,09 


73.  45.  44,13 
44.  8.37,10 
44  .    8  .  38,69 


114. 
20. 
17. 
14. 
19. 
20. 

19. 
44. 
44. 
40. 
44. 
44. 


51 
12 

29 
21 
12 

59 
18 
12 
40 


11.  5 
17.50 
17.  51 
73  .  45 
73  .  45 
44.  8 
44.    8 


38,59 

27,32 
3,89 

3a,i5 

37,75 

38,78 
31,20 
6,03 
20,75 
57,79 
38,57 
39,29 

46,62 
19,59 
11,03 
44,32 
44,64 
39,39 
38,56 


73.45.4,3,81 
73  .  45  .  45,29 
44  .  8  .  39,44 
44  .    8  .  38,89 

22.  7.31,88 
21  .51  .50,11 


One    Revolution   of  the  Mickometbr  =20",880.       Reference  Micrometer   Reading   =  ir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval   from  the 


(a)  Very  unsteady. 


^6)  Negative  correction  for  runs. 


(c)  Cloudy. 


(d)  Unsteady.  . 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1866. 
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Month 
and 
Day. 


July  16 


July  29 


Aug.  27 


Aug.  29 
Aug.  30 


Sept.  2 


Sept.  4 


Sept.  6 


NAME  OF 
OBJECT. 


c  Ursffi  Min.  R. 

6  Ursae  Min.... 

H.  C.  32409... 

H.  C.  32590... 
(a)  H.  C.  32.586... 
(«)  H.  C.  32635... 
(fl)  H.  C.  32926... 
{/))  H.  C.  33225... 
(a)  H.  C.  34194'... 

H.  C.  34314. .. 
(c)  H.  C.  34470... 
(rf)  H.  C.  34744... 
(e)  H.  C.  34913... 
(a)  Zenith  Point  .. 


(J)  H.  C.  33024  . 
(/■)H.  C.  33582. 
(7')H.  C.  34056. 
(f)  H.  C.  34470 . 


H.  C.  35466 . 
ft)  Aquila;  R.. 
u>  Aquilae  . . , 
H.  C.  36988. 
H.  C.  37703  . 
H.  C.  37806 . 


(a)(f}  Zenith  Point  , 

(g)  A  Urs»  Min.  R. 

\  Ursae  Min.  R.. 
(a)  A  Ursae  Min.  .. 

A  Ursae  Min.  .. 

H.  C.  39396...^ 

a  Cygni 

H.  C.  41444... 

/3  Aquarii 

(/;)  16  Pegasi   

(a)(/()  Jupiter  S.  L. . 

Jupiter  N.  L.  .. 

(t)  A  Ursae  Min.  .., 
A  Ursae  Min.  .. 

(a)  A  UrsiE  Min.  .. 
A  Ursae  Min.  .. 

(a)  k'  Cephei 

(k)  K^  Cephei 

(k){l)H.  C.  39503... 

(a)  H.  C.  35323.... 
Argelanclerl8782 
H.C.  3,5466 

(a)  Zenith  Point  .... 

(fl)  Zenith  Point 

a  Lyra?  R 

a  Lyrae 

(a)  H.  C.  3.5323 

(»n)  H.  C.  35869 


Microscope  Readings. 


4  .  24,5  30,2 
0.20,1  26,3 


4 .  29,6 
3  .  30,0 


35,8 


35,1 


4.51,3  .56,4 
2  .  26,4  32,2 
4.18,9  23,9 


2.  6,9 

1  .  25,1 

2  .  58,9 
4 .  47,0 

2  .  49,6 
0  .  30,9 

2  .  36,7 
13,7 

3  .  43,1 

0  .  53,9 

1  .  15,7 
4 .  44,0 
0.52,8 
3.11,4 

4.46,9 

2  .  57,1 

3 .  27,2 


4,9 
59,8 
16,4 
29,7 

3,5 
14,5 


3  .  16,0 

3  .  56,3 

4.38,3 

4.19,5 

4.30,1 
2  .  45,4 

4 .  46,8 


46,8 
1,6 
58,8 
2.5,3 
35,2 


12,2 
30,1 
63,2 
50,9 

55,8 
36,9 
44,0 
20,9 

47,"8 
56,2 
18,2 
48,2 
55,0 
l'5,l 

50,3 

62,3 

31,9 

11,1 
65,6 
22,3 
33,5 

7,7 
17,1 


22,3 
6l',4 
43,4 
24,9 

34,9 

49,2 

50,1 

50,0 

5,9 
63,0 
30,0 
40,1 


30,3 

25,2 
36,4 

33,9 

56,1 
31,2 
23,5 

12,8 
28,4 
63,3 
52,1 

55,1 
35,1 
42,5 
20,1 

46,2 
56,4 

17,9 
50,0 
58,6 
16,7 

51,1 

61,3 

29,9 

9,0 
63,5 
21,0 
30,2 

6,4 
15,1 


19,5 

58,5 

41,9 

23,1 

34,0 
47,3 

50,2 

50,9 
6,8 
62,8 
28,1 
39,1 


26,2 
22,9 
31,7 

32,5 

54,2 

29,« 
21,4 

28,0 
62,3 
47,9 

53,5 
34,0 
41,0 
18,1 

44,5 
53,6 
15,2 
45,2 
52,6 
11,3 

48,0 

58,1 

28,2 

8,5 
63,9 
20,9 
30,9 

5,5 
15,0 


17,5 

58,7 

40,6 

23,3 

31,5 
46,9 

47,2 

47,2 
3,5 
61,3 
27,5 
37,3 


30,2 
25,4 
37,1 

S6,0 

56,8 
32,2 
23,0 

11,0 
30,9 
63,5 
52,0 

55,9 
36,7 
44,6 
19,0 

47,9 
56,2 
18,8 
48,9 
56,5 
15,2 

52,2 

63,6 

33,1 

10,6 
66,3 
22,0 
33,4 
7,2 
16,9 


21,0 

61,3 

45,2 

24,1 

35,1 
49,8 

50,1 

52,2 

5,9 
63,0 
30,4 
41,0 


24,1 
18,4 
29,2 

29,0 

50,0 
25,0 
18,0 

4,7 
24,9 
57,5 
44,1 

48,1 

29,8 
36,0 
13,5 

39,S 
50,2 
12,3 
41,0 
49,5 
7,6 

44,1 

55,1 

26,0 

5,1 
58,8 
15,4 
28,9 

1,0 
13,1 


14,0 

55,0 

37,9 

18,4 

29,9 
42,9 

44,2 

44,0 

8,9 

57,7 

24,0 


■-•-2 


02j 


+2,5 
+3,5 
+3,6 

+4,2 

+4,8 
+3,9 
+0,1 

-0,4 
+3,9 

+4,7 
+2,2 

+4,9 
+5,3 
+2,5 
+3,4 

+3,8 
+5,8 
+2,2 
+3,6 
+6,3 
+2,7 

+2,9 

-0,4 

+3,2 

+2,7 
+3,4 
+  0,4 
+3,5 
+4,3 
-0,8 


-1,6 

+5,0 

+4,3 

+2,9 

+3,-i 
+  1,1 

+  1,0 

+2,3 

+0,1 

+  1,1 

1,1 


34,3  I  +0,8 


S  to 


o  * 


Is 


17,753 

17,7.53 

9,281 

4,121 

14,905 

5,579 

9,056 

11,590 

6,869 

15,959 

13,876 

13,748 

8,931 

10,488 

1 3,469 
13,340 
12,320 
14,428 

1 4,674 
14,104 
14,104 
18,011 
12,358 
12,773 

10,342 

15,268 
15,320 
10,929 
10,982 
12,349 
17,090 
16,480 
11,798 
II, ,335 
15,006 
17,279 

10,400 
10,178 
12,099 
12,050 
11,985 
11,810 
7,225 

10,968 
13,367 
11,908 
10,315 

10,3,36 

9,565 

9,565 

10,735 

12,269 


-IJ 


-1 


+  i 

-2 


U 


+2 
+  1 

+li 
+  1 


+2^ 
+1 


+  1 
+  1 


-2 


Concluded 
Circle  reading 


29  .  27  . 
149.23, 
154 . 25 . 
154.26. 
162 .  22  . 
162.25. 
161 .50, 
172  .  27  . 
161  .  40  , 
161 .37. 
152. 16, 
185. 30. 
182.  18, 
179.25, 


4,49 

2,09 

9,75 

58,14 

11,02 

2.5,74 

34,72 

17,48 

47,81 

39,56 

9,45 

30,70 

45,12 

1,76 


158.57.  1,97 
155.59-45,34 
153.  42.  13,49 
152.16.  6,31 


186.  17.28,73 
318.34.49,83 
220.  15.  11,82 
166.  17.20,87 
153.30.27,61 
153.52.36, 


179.25.  2,48 


36. 

36. 
142. 
142. 
183, 
186, 
179. 
237. 
206, 
243, 
243. 


6  .  30,43 

6.28,79 

43  .  35,59 

43  .  35,45 

21  .41,31 

56,99 

25,59 

14,52 

58,81 

51,73 

4,31 


142 
142 
142 
142 
154 
154 


43  .  35,45 
43  .  36,07 
43  .  35,77 
43  .  36,89 
19.20,63 
19-24,95 


179.15.41,57 

154.  4.33,20 
186.  16.57,98 
186.  17.  28,12 
179.25.  2,39 


179-: 

345. 

192. 

154. 

151. 


52 

57 

4 

51 


.  2,35 
.  34,87 

31,10 
,  33,06 

11,41 


Barom. 


Inch. 


29,440 


29,440 


29,440 


30,018 


30,050 
30,058 


29,950 


9.9,949 
29,950 
29,940 

29,938 


30,120 


30,128 


29,750 


29,694 


29,690 


Thermom 


Int. 


Ext, 


62,0  53,5 


60,0 


59,5 


57,8 


64,0 
62,5 


65,1 


64,8 
63,5 
63,0 

62,5 


65,9 


65,9 


66,0 


64,0 


53,5 


53,5 


50,0 


55,0 
54,2 


Refrac- 
tion. 


60,0 


59,5 
58,5 
57,5 

57,5 


60,0 


60,0 


60,0 


58,0 


63,1 


57,5 


32,84 

26,49 

26,45 

17,43 

17,37 

17,99 

6,92 

18,17 

18,23 

29,12 

6,06 

2,87 


21,78 
25,27 
28,09 
29,91 

6,97 
50,03 

13,51 

28,14 
27,68 


42,49 


3,93 

7,42 

0,41 

92,65 

29,07 

118,03 

117,96 

42,73 


26,87 

0,07 

26,83 
6,82 
6,83 


13,68 

26,89 
29,66 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


44 
44 


12.46 
12.48 
20.  43 
20.  47 
20.  12 
30.49 
20.  2 
19-59 
10.37 
43.52 
40.40 


,  32,43 

.  35,49 

49,50 

37,93 

,  5,9,83 

,  14,61 

.  22,97 

,  16,80 

35,88 

27,57 

46,57 

43,00 

54,23 


17.  18.46,43 
14.21  .26,31 
12.  3.51,64 
10.  37.  42,64 

44.39-41,22 
78  .  38  .  10,68 

78.38.  7,37 

24.39.  12,88 
11.52.  4,99 
12.  14.14,72 


1, 

1. 

1  , 

1. 

41, 

45, 

37. 

96. 

64. 

102. 

102. 

1. 

1  . 

1. 

1  . 
12. 
12. 
37. 


57,56 
59,20 
58,62 
58,48 1 
50,76 
9,93 
30,70 
5^2,69 
33,40 
1  .  55,28 
1-    7,79 


4 .  58,33 

4 .  58,9'5 

4 .  58,65 

4 .  59,77 

40 .  59,37 

41  .    3,69 

37.47,11 


12.26.  11,98 
44.39-  10,41 
44  .  39  .  40,56 


51 
51 
12 
10 


19.49,16 

.  19.50,43 

26.  11,82 

12.47,40 


Onk    Revolution    of  the    Mickometer  =  20",880.      Refkkbnce    Micrometeu  Reading  =  ll'^OOO. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37° .  47' •  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (i)  Clouds  passing.  (e)  Diffused.  (il)  Doubtful,  faint — clouds.  (e)  One  preceded  two  intervals,  higher  in 

field  and  brighter;   clouded  over.  (/)  Very  faint.  (ff)  Times  by  Molyneux,  19''.57™.4«,  I9I'.  SS"".  40»,  2()i'. 71". 0",  20i'.8"'.4».     M.  slow,  2™.  17«. 

(h)  Hazy  sky.  (i»  Times  by  Jlolyneux,  l'Ji'.4ti'".3',  lM\52">.57s  I9I'.  W"".  l'J»,  20i'.0™.43».    M.  slow,  25».  (*■)  Faint  at  times.  (/)  Pointer  reading 

decreased  5',  (m)  Clouded  over  and  raining  a  little. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  6 


Sept.  7 


Sept.  9 


Sept.  10 


Sept.  12 


Sept.  13 


Sept.  15 
Sept.  16" 


Sept.  18 


Sept.  19 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.  L. 

Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.L. 


(6)  Polaris  SP.  R.  . . 

Polaris  SP.  R.  . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R.  .. 

Polaris  SP.  R.  .. 
(a)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

(a)  Zenith  Point  ... 


0S.L 

©N.L 

(a)  Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.  L. 

(c)OS.  L 

(c)  0  N.  L 

{d)  H.  C.  41.539. 

H.  C.  41551  . 
(a)  fS'  Cephei  . . . 

ft'  Cephei  . . . 

e  Pegasi 

l6  Pegasi  . . . 

Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.L. 


0S.L 

(c)0N.L 

(e)  Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.L. 


(fl)(/)  Zenith  Point. 

0S.L 

(c)0N.L 

{g)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R... 

Polaris  SP.R... 
(a)  H.  C.  35531.... 

H.C.  36519  •... 
{a)(c)  Jupiter  S.  L.  . 

•Jupiter  N.  L.  .. 


(c)QS.L, 

(c)0N.L..._... 
(a)  Zenith  Point , 


(k) 

(0 


0  S.  L 

0N.L 

H.  C.  37806... 
\  Ursa;  Min.  R. 
\  Ursae  Min.  R. 


Microscope  Headings. 


4.    8,9 

0 .  44,6 

1  .  15,9 
0 .  23,3 


1  .  28,9 
4.31,8 
4 .  47,5 

2  .  33,9 
0.45,1 

3  .  41,5 


22,7 
34,3 
16,3 
48,7 
40,6 


0.51,8 
4.  4,7 
0 .  46,2 


0 .  45,3 
3  .  54,6 
0 .  27,0 


4.47,9 

0 .  48,9 
■i  .  59,8 
0  .  24,'.; 


0,9 


31,7 

11,6 

3  .  44,6 


0.38,3 

3 .  44,0 

4 .  46,2 


2  .  56,5 
3,1 
47,5 
0 .  33,9 


11,0 

49,0 

21,0 
26,9 


34,3 

36,4 

51,0 

39,9 
50,8 
43,2 


29,2 
41,1 
19,6 
54,0 
45,4 

55,3 

8,9 

49,9 


51,7 
60,7 
30,8 


52,1 

55,1 
64,4 
29,4 

7,"l 

35,9 
18,0 
47,3 


41,1 
50,2 
51,1 

61,3 

8,0 

54,3 

39,3 


9,6 
46,1 

18,7 

24,4 


30,9 
33,1 
52,0 

37,1 

47,7 
42,8 


25,4 
37,5 
20,5 
53,0 
44,7 

54,6 

8,2 
47,3 


48,1 
59,0 
29,9 


52,9 

52,3 
62,7 
26,1 

4,8 

37,5 
17,0 
45,1 


39,7 
48,0 
51,9 

5.9,0 

5,9 

54,0 

38,2 


9,9 

45,1 

17,2 
23,9 


30,1 

34,0 

48,9 

35,7 
47,0 
40,9 


25,7 
36,5 

17,9 
52,3 
42,6 

52,7 

5,5 

46,0 


47,3 
56,0 

28,4 


49,9 

50,5 
59,5 
25,4 

0,8 

35,0 
13,5 
45,5 


38,9 
45,9 
48,0 

57,1 

4,9 

50,0 

35,9 


10,3 

50,0 

21,9 
26,0 


35,5 

36,3 

53,5 

39,2 
50,6 
45,2 


27,0 
41,3 
20,1 
55,1 
46,9 

56,9 

8,3 

50,2 


50,5 
59,0 
32,5 


53,7 

54,2 
63,8 
28,6 

7,1 

37,0 
17,9 
47,9 


43,2 
50,0 
52,0 


7,1 
43,0 

14,9 

21,0 

27,3 

29,4 

44,8 

32,8 
44,0 
39,9 


21,9 
33,8 
15,0 
48,0 
39,5 

50,1 

2,9 

45,3 


44,9 
54,0 
27,4 


46,8 

48,2 
58,8 
21,2 

58,7 

31,7 
10,9 
43,1 


37,1 
43,5 
45,3 


6 1, 3  54,5 

7,5  2,6 

55,5  48,1 

40,5  33,9 


•2== 


+1,9 
+3,2 

+2,7 
+2,0 

+1,9 
+2,6 
+1,3 

-1,6 

+0,7 
+4,9 


+2,2 
+4,5 
+3,9 
+0,2 
+1,9 

+5,4 
+5,4 
+5,0 


+2,5 
+2,3 
+1,8 


+2,6 

+  1,3 
+0,9 
+4,6 

+  1,4 

+0,9 
+2,6 
+3,2 


+7,3 
+5,8 
+2,0 

+2,2 
+4,0 
+2,3 
+2,9 


.3^ 


6,218 
8,558 

3,291 
5,692 

4,968 
4,858 
2,115 
2,700 
4,339 
4,315 
0,621 
0,661 
0,390 

5,052 
5,052 
3,689 
6,062 

2,769 
2,769 
3,588 
1,598 
2,462 
2,683 
1,855 
1,523 
9,670 
1,970 

3,961 
3,961 
1,871 
4,199 

0,410 

6,641 
6fiil 
2,16s 

2,214 
6,312 
6,270 
3,261 
2,769 
5,578 
7,800 

2,077 
2,077 
0,361 

23,646 

23,646 

9,139 

8,259 

8,068 


M  £ 


+1 


-2 


-2 


-1^ 
+  1 

-1 


+  1 


-2! 


+  4 


-H 


-2 
-1 

-2 


-2 


Concluded 
Circle  reading. 


243 
243 


,  57 .  20,60 
.56.31,73 


243  .  59  .  58,52 
243  .  59  .    8,50 


38. 

38. 
140, 
140, 

38, 

38, 
140, 
140, 


35 
35 
14 
14 
35 
35 
14 
14 


179-25 


26,32 
25,89 
39,03 
39,88 
27,37 
27,13 
40,25 
40,54 
2,35 


226.51  .  12,35 
226.  19.23,02 
244  .  7  .  45,94 
244.    6.56,41 


227 
227 
157 
179 
161 
161 
222 
206 


,36. 
.  5. 
,54. 
.  51  . 
.39. 
.39. 
,20. 
18. 


244 . 12 
244. 11 


49,03 
0,36 
24,79 
39,40 
13,18 
8,16 
3,5,88 
56,24 
46,76 
58,7! 


227 .  59  .  46,83 
227.27.55,75 
244.  15.  11,20 
244.  14.22,61 


179.25.  2,84 


229. 

228, 

140, 

140, 
38, 
38, 

180. 

159. 

244. 

244, 


54,32 
3,95 
43,42 
43,83 
23,21 
22,70 
47,59 
36.38,12 
22.  9,87 
21.23,59 


37. 
14. 
14. 
35. 
35. 
17. 


229.55.  17,.96 
229.23.25,14 
179-25.  2,41 

230.  18.35,26 

229  .  46  .  41,68 

153.  52.  30,54 

36,    6.  33,37 

36.    6.  37,94 


Barom. 


Inch. 


29,696 


30,044 


29,824 


29,820 
29,916 

29,720 
29,840 

29,840 
29,840 

29,900 
29,920 

30,136 
30,150 

30,240 
30,240 

30,350 

30,140 
.30,108 


Thermom. 


Int. 


Ext 


62,5  57,0 


61,552,5 


65,8  70,0 


64,5 
53,0 

64,0 
62,2 

62,0 
61,0 

63,0 
59,4 

59,5 
60,0 

58,8 
54,5 

58,5 

60,0 
59,0 


65,0 
58,5 

68,5 
58,5 

58,0 
56,8 

66,5 

55,5 
55,5 

59,0 
60,0 

50,0 
48,0 

60,5 

64,5 
54,5 


Refrac- 
tion. 


118,89 
118,81 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


102.21  .  2.5,14  T. 
102  .  20  .  36,19 


121,63  102.24.    5,80 
121,56  102.23.  15,71 


45,35 


61,15 

60,03 

120,34 

120,27 

62,15 
61,01 

22,47 

0,44 

18,27 

18,27 

53,03 

28,95 

120,90 

120,82 

63,63 

62,46 

121,76 

121,66 


67,79 
66,53 
46,76 


0,90 

21,17 

125,63 

125,56 

69,95 
68,65 


69,87 
68,57 
27,71 
43,19 


-1.24.  1,32 
-1  .  24  .  0,89 
-1  .  24  .  0,67 
-1  .  23  .  59,82 
-1.24.  2,37 
-1.24.  2,13 
-1  .  23  .  59,45 
-1.23.59,16 


85.  14.  19,15 

84  .  42  .  28,70 

102.  31  .  51,93 

102.31.    2,33 


85. 

85. 

16. 

38. 

20. 

20. 

80. 

64. 
102. 
102. 


59  .  56,83 
28.  7,02 
16.  7,97 
13.45,49 
1  .  0,56 
0  .  55,54 
43  .  34,56 
41  .  30,84 
36.53,31 
36.    5,19 


86.22.  56,11 

85  .  51  .    3,86 

102.39.  18,61 

102  .  38  .  29,92 


87  .  32 . 
87.    0, 


-1 
-1 
-1 
-1 


23 
23 
23 
23 


38  .  39 

17.58 

102.46 

102  .  45 


7,27 
15,64 
58,18 
57,77 
59,13 
58,62 
53,65 
22,11 
20,66 
34,31 


88.  18.33,50 
87  .  46  .  39,38 


88. 
88. 
12. 

1  . 

1  . 


41  . 

9. 
14. 

4. 

4, 


50,50 
55,62 
8,20 
54,07 
49,50 


One   Revolution  of  the   Micrometer  =20",880.      Reference  Micrometer  Reading  =  1  r,000.      One  Interval  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Sur  =  l6",6.      Assumed  Co-laxitubhj  =  37°.  47'.  8'',00. 


Times  by  Blolynoux,  1 2i>.  ^m.  34«,  12f'.46n>.43«,  12'".  49">.  28«,  121".  i)"".  14«,  12i>.  59"".  5fi%  ISh.  0".  40",  13i'.6™.2%  13i'.  10ra.41'. 
ul)  Faint,  strong  moonlight.  (e)  2nd  Sat.  was  hanging  on  the  Limb.  (/)  Unsteady.  (g)  Times  by  .'\Ioly- 

12''.6tP».45».     M.  slow,  57».  (A)  Times  by  Molyneux,  lU".  51»>.4U»,  19".53"'.  60'.     M.  slow,  C4».  (!)  Cloudy  for 


(n)  Negative  correction  for  rims.         (i) 

M.  slow,  42s  (c)  Clouds  passing.  (a,  ,  „ ^  n—  v c,    "  ,   ,     .,     -ix       ..     ,-       ...    -•        ,•>  ,,i-     .     .r 

neux,  12''..'>1"'.  15»,  12i'.52'».«",  Ig"".  SS™.  45«,  12".  6tP».  45».     M.  slow,  57».  (A)  Times  by  Molyneux,  lU".  51»>.4U»,  19".5>.60'.     M.  slow,  C4».  (!)  Cloudy  lor 

direct  observation. 
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Month 
and 
Day. 


Septiy 


Sept.  20 


Sept.  21 


Sept.  23 


Sept.  24 


Sept  25 


Sept.  26 


NAME  OF 
OBJKCT. 


/3  Aquarii  It.  .. 
(a)  (i  Aquarii 

Ifi  F'egasi  R.  .. 

1()  Pegasi  

(A)  Jupiter  S.  L.  .. 

Jupiter  N.  L.  .. 
(fl)(c)  Zenith  Point 


0S.L 

('i)0N.L 

H.C.  37777. 
(a)  fil'  Cygni  R. 

61'  Cygni  ... 

Gl'Cygni  ... 

1 6  Pegasi  R. 

16  Pegasi  . . . 
(a)  Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.  L. 


0N.L, 

0  S.  L, 

(n)  Zenith 

[e)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(a)  Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 


Point  . 
SP.  R. 
SP.  R. 
SP.  .. 
SP.... 
SP.... 
SP.  .. 
SP.R. 
SP.R. 


1 6  Pegasi  

Jupiter  S.  L. ... 
Jupiter  N.  L. . . . 


0S.  L 

0N.L.  ...... 

(n)  Zenith  Point  .. 
if)  h  Sagittarii. . .  . 

(g)  \  Ursa;  Min.  R 

A  Ursae  Min.  R 

\  Ursae  Min.  R 

K  Ursa?  Min. 
(a)  \  Ursre  Min. 

\  Ursa?  Min. 

A  Ursae  Min. 

A  Ursa;  Min. 

16  Pegasi  R. 

l6  Pegasi  .. 


R. 


(a)  Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.L. 
(i  Lacerta;  . . 
f  Pegasi  R.  . , 
'C,  Pegasi 


(/i)  Polaris  SP.  R.  . . 
Polaris  SP.  R. . . 


Minroscope  Readings. 


58,0 
18,0 
45,3 
30,0 
55,9 


4.46,8 


.  3,4 
.  .9,5 
.25,9 
,  14,1 
.41,8 

,  0,0 
,43,3 
.58,8 


3  .  44,0 
1  .  50,6 
4 .  45,7 
0 .  42,9 

0  36,1 
4.52,1 
1.41,5 

3 .  49,8 

1  .  29>8 


0,3 

5,3 

48,2 

30,9 

49,4 


1  .  50,3 

2  .  58,8 

3 .  26,3 

0 .  46,8 

3  .  28,3 

4 .  45,9 

3.41,8 
0 .  50,2 
2  .  24,5 

1  .31,0 


62,2 
21,6 
50,3 
34,8 
60,3 

50,9 

8,5 
13,9 
32,5 
16,3 
48,7 

4,6 

62,1 


50,0 

57,5 
51,2 
48,8 

41,9 

57,8 

53,4 


56,9 
35,7 


5,2 

9,9 

52,6 

S7,0 

56,3 


55,5 

64,1 

30,9 

51,0 
31,4 

50,5 

48,4 
55,9 
30,8 

37,9 


62,2 
20,0 
49,5 
33,2 
58,2 

52,0 

6,2 
11,0 
30,5 
18,5 
46,2 

4,3 

47,2 

60,0 


47,3 
55,9 
51,7 
46,2 

38,4 

55,0 

50,3 


54,0 
31,5 


3,1 

8,7 

54,0 

34,9 

53,9 


54,8 

63,8 

31,5 

52,S 
31,2 

48,3 

48,8 
55,8 
29,0 

35,8 


58,0 
19,3 
46,9 
31,8 
56,9 

48,9 

4,8 
10,0 
29,9 
14,9 
45,9 

1,2 

46,2 

59,9 


45,0 

53,4 
48,3 
43,0 

38,0 

55,0 

48,8 


52,1 
32,6 


2,6 

7,5 

51,0 

31,9 

53,2 


51,9 

60,6 

27,0 

46,7 
27,9 

47,9 

46,5 
51,9 
26,9 

32,6 


61,0 
22,1 
51,9 
35,9 
59,«' 

54,0 

7,9 
12,3 
32,3 
18,1 
48,0 

48,7 
61,7 


50,1 

56,8 
52,8 
48,9 

42,0 

57,7 

53,4 

56,4 
35,5 


3,3 

9,9 

53,9 

3.5,9 

55,4 


55,9 

64,0 

30,6 

52,0 
31,1 

51,5 

49,2 
56,0 
30,3 

39,3 


54,4 
17,4 
43,9 
28,8 
56,1 

44,1 

1,2 

7,5 
25,5 
13,2 
42,1 

58,8 
4'2,3 
57,6 


41,9 
50,9 
45,1 
41,1 

34,9 

50,1 

44,0 


49,5 
29,9 


0,0 
4,9 

47,2 
29,9 
49,8 


49,5 

58,7 

24,5 

44,1 
25,5 

45,0 

41,3 
49,3 
23,4 

30,1 


+4,7 
+4,3 
+8,3 
+4,5 
+5,4 

+4,4 

+1,1 

+2,4 
-0,3 

+2,7 
+7,1 

+4,4 
+5,7 
+4,3 


+3,6 

+0,7 
+3,0 

+5,7 

+6,3 
+1,4 

+4,2 


+3;9 

-1,2 


+5,6 
+3,1 
+3,1 
+  3,1 

+1,2 

+0,7 

+5,5 

+3,9 

+8,8 
+5,0 

+4,8 

+5,3 
+4,9 

+2,4 

-0,9 


11 


8,467 

8,467 

9,892 

9,892 

17,259 

19,534 

10,367 

11,697 

11,697 

11,589 

9,470 

9,470 

9,074 

10,609 

10,609 

20,017 

22,320 

7,024 
7,024 
10,359 
13,252 
13,025 
13,066 
13,382 
11,428 
11,489 
15,672 
15,749 

10,912 
10,072 
12,285 

13,153 

13,153 

10,441 

10,326 

14,15a 

14,199 

11,699 

11,808 

9,411 

9,400 

10,851 

10,883 

9,859 

9,859 

9,090 

1 1,269 

11,450 

8,555 

8,555 

14,781 
14,750 


E.S 


<U   S 


-2 

-2 
+  1 


+  i 


+  \k 


-2 


-2 


-1 


_  1 
+2 1 


Concluded 
Circle  reading. 


,301, 
237, 
332. 
206. 
244. 
244, 
179. 


4 
45 
31 
18 

28 
27 
25 


.  52,82 
.  12,47 
,  11,00 
.  56, 1 3 
47,47 
.  59,99 
2,63 


230. 
230. 
181, 
345. 
193, 
1.93. 
332. 
206. 
244. 
244. 


41 

9 
56 
18 
31 
31 
31 
18 
30 
30 


,51,43 

,  56,18 

17,13 

47,15 

17,55 

,  26,07 

10,11 

5,5,86 

51,68 

3,73 


231.  5. 
230 .  33  . 
179.25. 

38  .  35  . 

38  .  35  . 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 
140. 14. 

38  .  35 . 

38.35. 


10,32 
17,17 
2,49 
22,53 
20,56 
45,28 
45,17 
42,83 
44,41 
21,65 
21,86 


206.  18.55,47 
244.  36.  51,69 
244.36.  5,62 


232, 
231  , 
179. 
256, 

36. 

36. 

36. 

36. 
142, 
142, 
142, 
142. 
S32  . 
206. 

244. 
244. 
180, 
317. 
221  . 


15 

43 

25, 

43, 

6, 

6, 

6, 

6, 

43, 

43, 

43. 

43. 

31  , 

18. 

40. 

39. 

3. 

21  , 


.  18,24 
.23,21 
.  2,79 
.  47,84 
.  36,49 
•  36,94 
.  35,34 
.  34,03 
,  34,49 
.  34,70 
33,46 
,  .33,23 
.  12,83 
.  53,78 

27,97 
.  42,54 
.  37,28 
.  44,53 
.  18,95 


38.35.  18,92 
38.35.  18,94 


Barom. 


Inch. 


30,108  56,8 


Thermom. 


Int. 


30,108 


30,120 

.30,120 
30,150 


30,150 
30,160 

30,100 

30,050 


29,840 


30,088 


30,298 
30,298 


30,340 


30,412 


30,420 


30,400 


57,0 


58,0 

58,0 
56,0 


55,0 
55,0 

57,5 

58,5 


59,5 


57,0 


55,2 


49,5 


55,5 


55,0 


56,5 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


53,0 


52,0 


60,0 

52,0 
50,0 


49,5 
49,0 


59,0 


62,0 


56,5 


55,5 

45,0 
45,0 


43,5 


50,5 


49>5 


59,5 


94,02 

29,50 

124,67 
121,60 


71,43 

70,10 

2,57 

14,72 

14,73 
29,75 

125,86 
125,78 

72,53 
71,17 

46,42 


2.9,03 
123,17 
123,10 

76,14 
74,70 

258,52 
44,31 


30,31 


1 27,44 

127,.36 

0,66 

53,35 


47,19 


96.  8, 
96.  8, 
64.41  , 
64 .  41  . 
102  .  52  , 
102  .  52  , 


89. 

88. 

40. 

51  . 

51. 

51. 

64. 

64. 
102. 
102. 


5, 
33, 
18, 
53. 
53. 
53, 
41. 
41  , 
55, 
54, 


51,83 
51,86 
29,13 
31,00 
57,51 
9,96 


8,30 
11,72 
25,14 
38,13 
37,71 
46,24 
30,20 
30,35 

2,98 
14,95 


89  .  28  .  28,36 
88.56.33,85 


-1, 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1, 

-1  . 

-1. 


23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 


,  58,46 

,  56,49 

,  55,6 

55,74 

,  58,08 

,  56,50 

57,58 

57,79 


64.41.29,71 
103 .  1  .  0,07 
103.    0.13,93 


90. 
90. 

115. 


64 
64 

103 
103, 

38 


38    39,59 
6.43,12 

10. 11,57 

4  .^9,99 
4 .  49,54 
4.51,14 
4 .  52,45 
4.55,39 
4 .  55,60 
4 .  54,36 
4  .  54,13 
41  .  28,27 
41  .  29,30 

4 .  40,62 

3.55,11 

25.4,3,15 


79.51.  19,61 
79-51.  17,51 

-1  .  23  .  55,74 
-1  .  23  .  55,76 


One    Rkvolution  of  the  Miciio.mrtkii  =  20",880.      Hefeuknce  Michometek   Reading 
middle    wire    for    an    Equatorial    Star    =  16',6.       Assumed  Co-i.atitude  =  37°.  47'.8",00. 


:  11 ',000.     One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (b)  Jumping— sky  thickened  after  this  observation.  (c)  The  mean  of  Z.  P.  on  Sept  19  and  21  used  for  Sept.  20. 

(d)  Unsteady.  (e)  Times  by  Molyneux,   12i'.  Jilm.S',  12''.  ,')2™.2,V,  12''.  iifim.  53»,  13i'.2'".  3fi»,  13i'.  3"<.4n>,   13''.ll'n.7«,  13".2«'".  11",  Kii'.  27'".  2i;«.     M.  slow,  «'. 

(/)  Uiflustd  and  tinstcady.  (y)  Times  by  Molyneux,  liji'.  4l)ni.  ,V,  I'Ji'.  ilin.H',  lUi'.  47'".  5ii",  l!)ii.4!l''>.  30",  \'.)^.  M'i"'.2i',   l!)!".  5/'".  27",  20''.  ifc".  21",  20''.  4'".  1 3". 

M.  slow,  15'.     Diffused  and  unsteady— N.  wind.  (A)  Times  by  Molyneux,  I'iK^.bS',  IS"". 3™. 4(i»,  IS"".  15™. U",  13i'.  15'". 50»,  13''. 22™. 35",  13''.23P.  15»,  13i'.34i".  15", 

ISi".  34"'.57».     M.  slow,  18". 


K 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year   1867. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  26 


Sept.  27 


Sept.  28 


Sept.  30 


Oct.    1 


Oct.    2 


Oct.    3 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris  SP.  . . . 

Polaris  SP.  ..  , 
(a)  Polaris  SP.  ... 

Polaris  S P.  ... 

Polaris  SP.  II. , 

Polaris  SP.  R.  , 
(a)  Zenith  Point  .. 

K  Cephei  R. . . . 

K  Cephei , 

(a)  0  Cephei  R.... 
(6)  e  Cephei , 


(c)©S.  L 

0N.L 

(rf)  Polaris  S  P.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  ,. 

Polaris  SP.  . . 

Jupiter  S.  L. . 

Jupiter  N.  L. . 


©S.  I 

(e)  0N.L 

(a)  Zenith  Point  . 

e  Pegasi  R.  . . 
(a)  e  Pegasi 

l6  Pegasi  . . ., 

Jupiter  S.  L. . 

Jupiter  N.  L. . 

6  Aquarii  .. .. 
(a)  (3  Lacertw  . . . 

ri  Aquarii  .. .. 


61'  Cygni  .. 
61'Cygni  .. 
(a)(/)  16  Pegasi 


(«)(g)OS.  L 

Ca-)0N.L 

(«)(/«>  Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R.  .. 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Jupiter  S.  L.  .. . 

Neptune  

(a)  Zenith  Point  . . . 

a  Andromedae  . . 

H.  C.6f)7 

a  Cassiopeiae  . . . 

»)'  Cassiopeiae  . . 

ri^  Cassiopeiae  . . 

(a){i)  Neptune 


0S.  L. 
(Jc)  0  N.L. 


Microscope  Reading. 


,38,8 

■'^9,6 

's6,9 

45,0 
36,3 
■58,1 
44,0 


44,5 

55,9 

43,9 

51,9 
41,9 
64,9 
49,1 


3  .  53,6  59,8 


1.  15,6 

4.  18,2 
1  .  37,5 


0 .  46,3 
3 .  49,0 
3.17,3 


.36,0 
44,2 
46,0 

.42,8 
48,3 
59,9 

44,a 

43,0 
36,1 
14,8 


2.    2,6 

4.    9,1 

23,0 
2  .  2-2,9 
4.55,5 

0.  17,1 

0.24,1 
0  .  26,4 
4.51,0 


51,8 
17,3 

28,8 
47,4 


2.51,7 

2,6 
0,8 


21,5 
25,2 
44,0 


54,1 
56,2 
21,1 


41,6 
50,7 
51,0 
48,4 
53,5 
66,0 
48,9 

48,9 
42,7 
20,5 

10,0 

15,2 

28,9 
28,9 
61,0 

24,9 

28,5 
29,2 
56,1 

57,9 
21,4 
34,3 
52,9 


56,5 

7,3 
5,9 


42,5 

53,1 

41,3 

51,7 
40,6 
63,9 
50,4 
59,5 

19,4 
23,5 
42,0 

50,1 
53fi 
19,6 


39,2 
47,2 
50,3 
47,2 
52,1 
63fi 
46,9 

47,0 
42,0 
18,8 

8,2 

13,5 

27,0 
25,7 
59,1 

22,1 

28,4 
31,0 
57,3 

56,2 
22,8 
34,9 
53,2 


56,9 

5,0 
5,3 


41,5 

53,6 

38,8 

48,2 
36,9 
61,0 
46,7 
56,1 

16,5 
21,0 
38,9 

48,5 
51,3 
19,0 


37,1 
46,2 
48,9 
45,2 
50,3 
62,9 
45,9 

44,1 
41,5 
17,3 

6,5 

12,0 

24,1 
23,9 
56,0 

19,9 

26,8 
26,0 
52,5 

54,7 
21,0 
31,5 
49,9 


53,8 

3,9 
2,1 


44,6 

56,1 

45,6 

53,1 
42,9 
64,6 
51,5 
59,1 

20,3 
23,9 
44,9 

53,6 
55,6 
21,8 


42,1 
50,9 
52,8 
50,2 
54,9 
66,0 
48,7 

49,4 
44,1 
19,9 

10,5 

14,0 

27,9 
28,0 
61,8 

24,3 

28,0 
29,8 
56,8 

56,8 
22,5 
34,0  ;  28,7 
52,9    46,4 


37,3 

47,8 

35,9 

44,7 
35,1 
57,3 
43,9 
51,1 

14,9 
17,7 
36,9 

45,9 
47,9 
17,0 


35,0 
44,2 
45,0 
41,8 
49,1 
58,3 
42,9 

42,5 
37,9 
13,9 

2,6 
9,8 

23,0 
22,2 
52,8 

15,1 

23,8 

24,7 
48,6 

50,4 
17,1 


56,4 

5,9 
4,5 


51,9 

2  2 
59,'l 


ii  3 


-0,5 

+4,2 

-i-S,6 

+4,6 
+7,3 
+1,9 
+5,6 
+3,4 

+0,6 
+4,6 

+4,7 

+4,9 
+4,9 

+2,7 


+  1,0 
+4,0 
+4,8 
+2,1 
+4,7 
+3,4 
■+4,5 

+2,9 
+  1,2 
+3,0 

+  1,2 

+4,2 

+6,1 
+  1,6 
+6,5 

+3,9 

+  6,5 

+7,4 
+4,2 

+5,2 
+6,2 
+5,0 
+5,2 

+2,6 


7,818 

7,840 

10,979 

10,959 

16,009 

16,108 

10,363 

10,372 

10,372 

8,990 

8,990 

13,378 

13,378 

16,491 

16,310 

16,232 

13,578 

13,552 

8,009 

8,182 

9,110 

11,443 

7,511 

7,541 

10,357 

6,025 

6,025 

8,590 

11,554 

13,798 

11,901 

11,211 

10,879 

13,409 
13,061 
1 1,904 

12,528 
12,528 
1 1,328 
11,131 
12,029 
12,358 
li;,112 
10,004 
10,584 

8,389 
12,150 

11,911 
13,024 

12,791 
15,199 


-1^ 

_    3 
4 
-2 


-2 


-2 
-1 

-1 
+1 

-1 
+1 


+  8,7   12,687 
+5,6  12,687 


+  1 


-2 


Concluded 
Circle  reading. 


140. 
140. 
140. 
140. 

38. 

38. 

179- 

24. 

154. 

9. 

169. 


14. 
14. 
14. 
14. 
35. 
35. 
25. 
30. 
19. 
45. 
4. 


47,11 
46,2 
47,10 
46,78 
21,1.S 
20,6. 
2,3' 
50,72 
15,36 
28,34 
38,91 


233  .  25  .  28,99 

232  .  53  .  32,66 

S8  .  35  .  1 8,21 

38.35.  18,62 

38.  35.  18,71 

38.35.  19,69 

38.  35.  18,05 

140.  14.  47,63 

140.  14.  46,99 

244.43.  58,9-' 

244.43.  10,34 


233. 
233. 
179. 
316. 
222, 
206. 
244. 
244. 
240. 
180. 
232. 


48. 
16, 

25, 

29- 
20. 
18. 
45. 
44. 

2. 

3. 
24. 


51,01 

59,22 
2,39 
29,88 
34,99 
53,40 
34,8-' 
48,0 1 
27,28 
36,27 
20,49 


193.31  .  16,57 
193.31  .23,86 
206.  18.  53,31 


234, 

234, 
38, 
38, 

140. 

140. 

244. 

227. 

179- 


58 
26 
35 
35 
14 
14 
50 
40 


203.  15 
175. 19. 
175.49. 
174. 31 . 
174.  31  . 
■227  .  41  . 


.54,16 

.  53,53 

.  15,81 

,  16,46 

,  49,88 

.49,10 

3,40 

48,75 

2,38 

49,79 
5(),6 
13,78 
8.55 
14,34 
26,7(: 


235.45.  30,1  1 
235.  13.28,53 


Barom . 


Inch. 


30,400 


30,388 

30,280 
30,270 


30,184 

30,140 

30,160 

30,168 

30,168 

29,984 
29,984 
30,408 
30,390 


30,284 
30,208 


29,750 
29,750 


29,750 
29,808 


rhennom 


Int. 


56,5 


56,0 

57,0 
57,5 


57,0 

57,8 

57,8 

57,8 

.■57,5 

58,2 
57,0 
53,8 
54,0 


51,5 
49,2 


52,5 
51,5 


51,0 


Ext 


59,5 


50,5 


59,8 
60,7 


53,5 

61,5 

56,5 

55,5 

55,0 

55,0 
54,5 
52,5 
53,0 


Refrac- 
tion. 


47,19 


27,63 

10,77 


79,27 
77,74 
46,88 


45,0 

44,9 


46,5 

45,0 


45,0 


51,549,5 


126,04 

125,97 

7,9,76 
78,23 

53,76 

29,34 

125,61 

12.%5l. 

102,63 

0,65 

76,84 

14,50 
29,29 

85,56 

8.3,88 
47,80 


129,29 
66,42 


25,71 
4,17 
3,67 
5,01 
.5,01 

65,42 

86,87 
85,15 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Obseivation. 


-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 


.  23  .  54,45  T. 
23.55,31 
23  .  54,46 
.  23  .  54,78 
.  23  .  57,95 
.  23  .  57,45 


12.  40.  52,02 
12.  40.  53,36 

27.26.31,26 
27.26.33,77 


91 
91 
-1 
-1 
-1 


48 
16 
23 
23 
23 


-1  .  23 


-I  , 
-1  , 
-1  . 

103. 

103. 

92. 
91, 

80, 

80. 

64. 
103. 
103. 

98. 

38. 

90. 

51. 
51  . 
64. 

93. 
92. 
-1  . 
-1  , 
-1  . 


23 
23 
23 


,  5,3,88 

.  56,02 

.  54,74 

.  55,12 

.  55,21 

56,19 

54,55 

53,63 

54,27 

10,58 

21,93 


,  12.  16,38 
40 .  23,06 


34,27 
34,36 
28,35 
46,04 
59,16 
15,52 
25  .  42,53 
47  .  42,94 


.  53  .  36,68 

53  .  43,97 

.41  .28,21 


22  . 

50. 

23. 

23, 

23, 

-1  .  23  , 

103. 14. 

86.    4. 


25,34 
23,03 
53,31 
53,88 
52,.S0 
53,08 
18,31 
0,79 


61, 
33. 
34. 
32, 
32. 
86.. 


38.21,12 
41  .  58,10 
11  .  15,73 
53.  9,16 
53  .  1 4,95 
4  .  37,80 


94.  9.  1,73 
93.36.  58,43 


One    Revolution  of  the  MicnoMETEn  =20",880.      Reference  Micrometer  Reading   =  11 ',000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6'',6.     Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Intehvai,   from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (4)  Faint— sky  thick.  (c)  The  mean  of  Z.  P.  on  Sept.  26  and  20  used  for  Sept.  27.  (il)  Times  hy  -■Molyneux, 

121'.  43'".3d«,  12'>.47'".0',  lliK  47"'.  4(P,  12^.  4!)"'.  l(l»,   12''.  50"'.  13s  12ii.58'".43-',   I;!''.  1"'.2H».     M.  slow,  20".  (e)  Clouds  passing— without  dark  glass.  (/)  Clouded 

over  after  this  observation.  (ff)  Serrated  and  great  moiion.  (A)  Times  by  IMolyneux,  12''.  41)"".  21 «,  12''.  5l)i". 2s,  12''. 57'".  I'J',  13".3"'.6".     M.  slow,  28". 

(i)  Uitfused.  (k)  Clouds  passing — unsteady. 
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Monlli 
and 
Day. 


Oct.   3 


NAME   OF 
OBJECT. 


Micro.-icope  Readings. 


Oct.    4 


{a)  Polaris  SP.  R. . 
Polaris  SP.  U.  . 
Polaris  SP  H.  . 
Polaris  SP.U.  . 
Polaris  SP.  U. . 
Polaris  SP.  R.. 

(b)  Polaris  SP.  ... 
Polaris  SP:  ... 
Polaris  SP 

(6)  Polaris  SP 

Polaris  SP.  ... 
Polaris  SP.    ... 

1 6'  Pegasi   

Ju])iter  S.  L..  . 
Jupiter  N.L. .. 
H.  C.  832 

(c)  Neptune  

{h)  Zenith  Point  .. 

0S.  L 

(rf)0N.L 

(e)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R. . 

Polaris  SP.  R.  . 

Jupiter  S.  L.  .. 

Jupiter  N.  L. .. 

7  Cephei  R.  . .. 
(ft)  7  Cephei 

7  Ursc-e  Maj.  SP.. 

/3  Cassiopeia.'  R. 

ft  Cassiopeioe  . . . 

(  Sculptoris  .... 

(/)12  Ceti 

(ft)  a  Cassiopeiffi  . . . 

Neptune 


0,  ]6,4 


20,8 


21,0 


3  .  49,0  56",1    54,1 


■1.  17,2  22,4:2-2,1 


4.56,5  6l,9 


■•5.  ii,y 
2.    4,2 

2.16,5 
I  .  1 5,2 
4.55,7 


Oct.    5  0  S.  L 

(o)  Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.L. 


Oct.    8  I  Piscium  R.... 

I  Piscium  

a  Piscium  R.  . 
Id  Piscium  . . . , 
(ft)  a  AndromedaB . 
H.  C.  8,32  . . . . 
H.  C.  834   . . . . 

Neptune 

H.  C.  1768.... 
(ft)  Zenith  Point  .. 

Oct.  10  (ft)(A)H.C.  4153,9  . 

<i)  Piscium  R. .. 

(i>  Piscium 

(ft)  Neptune 

(ft)  Zenith  Point  . . 


Oct.  17  (ft)(O0  Cephei  R 


58,f) 

57,8 

8,3 

4,4 


0 .  30,3 


0. 
0. 


24,5 
28,9 
20,9 
16,1 
35,4 
49,1 
50,4 
.30,9 
0,6 

4,8 
8,4 


15,7 
7,0 

22,3 
20,1 
60,5 

6t,5 
63,9 
15,1 

10,3 


35,3 

31,5 
33,7 
25,2 
22,6 

39,9 
53,1 
53,9 
34,0 
4,8 

9,9 
10,6 


2,7     7,8 

10.2  17,4 
34,9  41,8 
17,0  24,0 

49.3  55,3 
8,2  15,1 

40.4  46,3 
1  .  36,0  42,3 
0 .  55,0  60,5 
4  .  50,9  57,1 


4.5,1  52,1 

23,7i  28,6 

3,91  10,5 


,  55,2 
49,3 

4 .  52,8 


6 1,7 
56,'i 

58,1 


60,9 

15,2 
7,3 

23,0 
20,3 
62,1 

63,4 
62,0 
14,0 

10,5 

35,0 

33,0 
35,0 
26,0 
24,1 
41,5 
5.5,5 
5,5,4 
36,9 
7,3 

9,9 
12,3 


7,« 
1 6,2 
42,3 
22,0 
54,1 
15,9 
47,4 
42,0 
6"1,9 
57,3 


14,9 

^9,9 

19,9 

59,5 

13,7 
3,1 

19,2 

1.5,8 
57,2 

60,0 
59,8 
10,9 

4,6 

32,9 


27,8 
30,1 
22  1 
19^3 
36,4 
48,9 
49,2 
32,9 
0,9 

5,9 
10,1 


4,1 
1.3,4 
36,8 
19,1 
4.(),8 
12,9 
42,8 
37,8 
57,9 
53,4 


52,0 

48,3 

30,0 

24,8 

8,0 

4,5 

61,1 

58,1 

57,3 

53,7 

58,1 

55,0 

21,5 

56,2 

22,2 

60,5 

14,0 
5,0 

20,9 
18,5 
60,0 

64,8 
60,9 
13,9 

10,1 

35,4 

31,0 
35,4 
24,2 
24,0 
40,0 
54,0 
5.3,9 
35,5 
4,0 

7,8 
9,1 


7,1 
17,7 
42,0 
23,6 
55,8 
14,9 
48,0 
43,4 
60,9 
57,5 

53,9 
28,1 
8,4 
61,7 
57,9 

59,5 


14,7 
47,8 
15,7 
55,0 


11,0 

2,3 

15,6 
14,3 
54,6 

59,0 

58,1 

(i,3 

1,9 


30,9 

25,0 
28,8 
18,3 
16,5 
33,9 
47,5 
50,0 
31,3 
0,1 

4,1 

8,1 


1,4 
11,0 
34,7 
18,1 
49,9 

9,1 
41,3 

:}6,6 

55,7 
50,8 

46,2 
23,1 
4,3 
57,0 
50,1 

52,6 


+  5,3 

4-  7,0 

t-  5,6 

+  8,4 


+  2,9 

^-  3,6 

■I-  5,5 

■(-  3,4 

+  7,6 

+  2,9 

+  7,8 

+  6,2 

+  7,3 

+  4,5 

+  8,6 

+  8,4 

+  5,8 
+  10,2 
+  14,3 

+  6,(i 

+  9,0 

+  9,0 

+  9,1 


6,0 
9,0 


0,7 
6,9 
6,7 
8,0 
5,0 
7,1 
6,6 
5,5 
8,9 
7,8 


12,657 

12,188 

11,922 

7,651 

7,441 

7,055 

9.545 

9,570 

.9,412 

11,245 

1 1,200 

11,138 

9,180 

9,182 

11,413 

12,701 

8,7.'5,<) 

10,764 

9,052 

9,052 

10,778 

11,307 

16,699 

I7,y20 

15,671 

17,.908 

10,770 

10,770 

1 1,942 

7',899 

7,899 

10,812 

11,910 

9,07 

12,289 

6,086 
11,087 
13  345 

5,628 
5,fi28 
6,615 
6,615 
8,595 
2,510 
3,268 
4,744 
.3,381 
0,606 


7.3  12,311 

8.4  6,056 
7,9;  6,056 
8,3|  17,849 
7,0  10,592 


+  2,7 


9,552 


£  S  Concluded 

Circle  reuding. 


-H 


-2 
-1 

-H 


-1 

+1 


-2 
-1| 


-1 


-n 


-H 


38. 

38. 

38. 

38. 

38. 

38. 
140. 
140. 
140. 
140. 
140. 
140. 
206. 
244 . 
244. 
176. 
227. 
179. 

236 . 
■:35 . 
140. 
140. 

38. 

38. 
244. 
244, 

24. 
154, 
106, 
5. 
173, 
2f)l  , 
236 , 
175. 
.'27  . 


35 
35 
35 
35 
35 
35 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
18 
52 
51 
16 
42 
25 

8 
56 
14 
14 
35 
35 
53 
53 

5 
44 

7 
37 
12 
13 
17 
49 
41 


,  14,84 

.  1 5,47 

,  18,28 

.  12,97 

.  15,99 

.  lfi,64 

,  50,02 

.  49,29 

..50,14 

,  50,41 

.  52,63 

.  50,71 

,51,87 

42,93 

56,45 

44,54 

4,68 

.    3,25 

42,96 
40,73 
49,93 
51,77 
16,06 
14,68 
55,83 

.9,25 
32,30 
36,67 

3,60 
25,37 
43,60 
56,14 
34,04 
1 4,22 
36,69 


Tliermom, 


Barom. 


Int. 


Inch.        0 


29,806  51,3 


29,900  48,9 
29,928  45,0 


30,060 
30,050 


47,5 
48,0 


30,050  47,5 
30,028  44,5 


30,020 
30,020 


43,0 
42,5 


30,008  41,5 


50,07  30,000  46,5 

'4:>,5 


236.31 

2! 4.  55.    7,90  30,000 

244 .  54  .  20,85 


312.  7. 
226 .  42  . 
313.21 . 
225  .  28  . 
;03.  15, 
176.  16, 
180.30. 
227  .  45  . 
173. 15, 
179. 25. 


57,19, 

6,44 

11,21 

52,74 

49,52 

41,93 

57,49 

21,90 

9,.50 

2,69 


157 
.313 
225 
227 
179 


54. 
.21  , 
.  28  , 
.  46 . 
.25, 


22,22 
10,72 
50,30 
35,97 
2,58 


9  .  45  .  25,56 


29,674  45,5 
45,5 

29,688  44,5 
29,688  44,5 


30,070  47,8 
30,100  44,9 


Kxt, 


10,1 
38,0 

46, 
47,4 

37,5 
36,0 

35,0 
35,0 

35,0 

47,0 
37,2 

40,0 
39,S 

39,5 
9,0 


41,3 
40,0 


Refrac- 
tion. 


47,12 


30,08 

129,22 

129,14 

.3,27 

66,80 


89,45 
87,66 
47,81 


130,70 

130,63 

27,61 

197,81 
6,55 

39S,33 

92,01 

3,78 

67,39 


Apparent  N.P.U 

fioni  llie 

Observation, 


-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1, 
-1  , 
-1. 
-1  . 
-1  . 
-1  . 
64. 

103. 

103. 
34. 
86. 


94. 

94. 

-1  . 

-I  . 

-1. 

-1  . 
103. 
103. 

13. 

13. 
-35. 

31  . 

31  . 

119. 
94. 
34, 
86. 


23.  .50,71 
23.51,3'! 
23.  54,1. e 
23  .  48,8J 
23.  51,86 
23.52,51 
52,3,' 
53,0b 
52,23 
51,9(' 
49,7^: 
51,66 
25,70 
5(),90 
10,3-3 
4f),0i 
16,2; 


23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
41  . 
16. 
16. 
38. 
5. 


32 

0 

23 

23 

23 

23 

18 

17 

6 

6 

34 

34 

34 

42 

41 

11 

4 


17,lfi 
13,14 
53,1.S 
51,29 
52,62 
51,24 
11,28 
24,63 
11,34 
13,81 
,9,46 
.39,33 
41,80 
39,22 
10,80 
15,19 
48,8.3 


90,49  94.55.2.5,31 
1,30,68  103.  19.2.3,33 
130,61  il03.  18.36,21 


30,100  44,0  39,5 


29,6,00  55,2 


53,5 


63,70 
61,07 

26,03 
3,23 
1,13 

66,26 
6,38 


2.3,44 
61,92 

67,15 


10,45 


85, 
85, 
83, 
83, 
61. 
34, 
38, 
86. 
31  . 


5. 

5  . 
52  , 
51  , 
38. 
38, 
53, 

8, 
37. 


17,20 
15,45 

0,55 
.59,12 
1,3,86 
44,01 

3,93 
3.3,47 

8,43 


16.  16.  4,20 
83.52.  1,78 
83.51  .57,64 
86.    9-48,54 


27.26.34,17 


O.NE    Rkvolution    of  the    Micuometer  =  20",880.      Rkkeiiencb    Micrciieter    Reading  =  1  r,000.     One   Interval  from   the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37".  47'.  8",00. 

(a)  Times  by  .Molyncux,  12'>.4.5"'.40«,  12''. •10"'. 4. T,  12". 51'". 8«,  12'>.J>fi".  43",  12''. ,')■■". 44",  IS'-.O-^.S',  ISh.  12'"..5n»,  13''.  !.>.  .51%  W>  l»",4!t',  13Mn'".45",  13".2I'".(1», 
1.3''. 21. 51".     M.  slow,  32'.     Uniiicady — strong  N.  wind.  (6)  Negative  correcti<in  for  runs.  (c|  Stars  gentrally  unsle^dy.     (,'old  N.  wind.  (</)  Cloud., 

passing.  (e)  Times  by  Molyneux,   12''.  4/'".  45",  12''.  .'>4'".2«",   1 3''.  23"'.  37«,  13''.  21)"'.  52'.     .M.  slow,  3j».  (/)  Unsteady.  ((/)  Tliia  clojds.  (A;  Faint 

—strong  moonlight.  (t)  Blurred— mercury  disturbed  by  wind. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Oct.  17 


Oct.  18 


Oct.  19 


Oct.  23 


Oct.  25 


Oct.  26 


Oct.  27 


Oct.  2S 


NAME  OF 
OBJECT. 


Jlicroscope  Headings. 


6  Cephei 4.    1,2 

(«)(6)  Polaris  SP.  R. . .  4  .  23,7 
Polaris  SP.  I?....      ... 

Polaris  SP.  H....  1.53,1 

Polaris  SP.  1?.  . . .       ... 

(a)  Polaris  SP 3.  41,5 

Polaris  SP i 

Polaris  SP 0  .    2,9 

Polaris  SP 


(c)  Polaris  SP.  R 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  .. 
Polaris  SP.  . . 

(a)  Zenith  Point  . 

1  Cephei  R.  . . 
(a)  1  Cephei 

7  Pisciiim  R. 

7  Piscium   . . . 

7  Pegasi  R.  . . 
(«)  7  Pegasi 

12  Ccti 

(a)  a  CassiopeiiE  . 

Neptune 

(d)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 


(a)  ft  Aquarii  R. 
ft  Aquarii  . . 
Id  Pegasi  \\. 
16  Pegasi. . . . 


(e)  Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.... 
Polaris  SP.... 
Polaris  SP.... 

(a)  Zenith  Point  . 

H.  C  4.)793.. 

(a)  Neptune 


(a)(/)  Polaris  S P.. 
I'olaris  SP.  . . 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 

(a)  Zenith  Point  . 

I  Cephei  R.  . . 

1  Cephei , 

(a)  7  Piscium  R.  . 
(a)  7  Piscium   . . . 


0 .  45,9 
3  .  58,8 


4  .  47,2 
2  .  50,3 

2  .  40,9 
0.  11,8 
1  •  4,9 
3.  23,1 

3  .  33,9 

1  .  46,5 

4  .  33, 

2  .  26,0 
1  .  23,5 


0 .  57,9 

4 .  37,9 
0.  3,4 
0 .  25,4 

3.  5,7 

0.23,1 

4.  2,1 
3  .  14,9 
0  .  26,2 


7,9 
28,3 

60,5 

48,1 


9,3 

5^,9 
65,8 


53,1 
55,8 
45,9 
15,4 
9,5 
28,7 
37,4 
50,4 
38,3 
31,1 
30,3 

64,9 


7,5 
28,1 

59,1 
46,2 


7,3 

50,6 
63,7 


53,9 
57,8 
46,0 
16,5 
9fi 
29,0 
37,6 
50,8 
39,5 
31,5 
29,9 

64,5 


42,3 

9,9 
32,5  :  32,0 
11,5      9,7 


41,3 
7,0 


29,0 
10,4 
20,8 
34,3 


29,0 

9,0 

19,2 

31,6 


5,1 

23,7 

55,5 

44,2 


4.49,1  54,9    55,7 
2.45,l'51,8'50,7 


3 .  27,2  32,9 

J 
4  .  50,5 1  56,9 

0.    7,3:14,2 

1,0     7,0 


.  43,8 
13,9 
56,2 
51,9 

48,7 


49,9 
17,9 
62,7 
55,1 
52,2 


31,7 

55,4 

13,6 

(5,3 


51,1 

22,6 
65,0 
57,4 
53,9 


6,0 

47,9 
61,1 


49,9 
51,8 
43,5 
12,5 
5,7 
24,1 
34,0 
46,0 
36,8 
26,8 
2.5,1 

60,3 


38,0 
6,1 

29,0 
6,9 

22,8 

3,9 

17,0 

30,5 


8,1 
30,2 

62,1 

49,4 


9,8 

54,1 
65,1 


55,7 
57,5 
48,0 
14,8 
10,1 
29,9 
39,9 
51,5 
39,8 
30,9 
30,0 

64,0 


41,7 
10,9 
33,4 
11,9 

29,8 

9,9 

21,3 

32,9 


0,9 
21,2 

51,2 

40,8 

1,3 

45,2 
56,6 


45,7 
47,3 
3.9,1 
7,5 
4,0 
21,1 
32,1 
45,0 
32,6 
25,0 
23,1 

57,2 


33,9 
1,5 

23,9 
2,5 

22,0 

0,3 

12,9 

24,7 


52,1  55,4  I  47,3 
47,9  50,9  143,5 
31,7 


28,9 

52,0 

8,5 

1,0 


46,6 
15,4 
59,9 
51,9 

4S,5 


55,0 

13,0 

5,9 


50,4 
19,1 
62,1 
54,9 
52,2 


26,1 

47,4 

"eVi 

58,7 


I  41,8 
11,5 

{  55,3 
48,0 

j  48,0 


2.5 


+5,1 
+3,1 


9,552 

9,835 

9,878 

+3,8  16,^90 

16,76;} 

7,466 

7,599 

11,548 

11,549 


+2,8 
+3,6 

+9,0 

+5,7 


+4,8 
+4,1 
+2,5 
+6,3 
+6,{i 
+6,5 
+3,2 
+5,4 
+5,7 
+  3,6 
+5,1 

+7,2 


+4,6 
+6,9 
+5,6 
+2,8 


13,756 
13,630 

8,3'-6 

8,326 

10,458 

11,749!  +1 

ll,74.9i  ,2i 
5,750i  -  1 
5,7501  +2i 
6,6m  -1 
6,689'  +1 
8,751 

12,319 

11,380 
6,462 
6,718 
7,221 
7,213 


_2 
+  2 


10,649 
10,649 

8,.933 

8,933;  +  ^ 


+4,6  13,330 

|13,212 

+5,0'  8,999 

8,688 

.5,863 

6,089 

12,508 


+4,1 
+6,5 


+5,3  10,543 
+6,7  I  7,603 
+3,9     1,973 

+6,6    9,578 

9,681 

+6,8  87,015 

86,866 
+5,6  16,631 

1 16,662 

+6,1  ;  10,286 
+6,6  9,680 
+5,5  I  9,680 
+8,0:  1,962 
+5,61  1,962 


+2 


Concluded 
Circle  readiiis". 


169.    4.36,10 

38  .  35  .  12,44 

38  .  35  .  10,28 

38.35.  10,11 

38.35.  11,75 

140.  14.  5.^,.94 

1 40  .  1 4  .  55,0.T 

140.  14.  54,2 

140.  14.  54,42 

38.. S5.    9,90 

38.  35.  11,20 

140.  14.55,19 

140.  14.55,46 


179.25 
12  .42 
166.  7 
309  .  47 
229 .    2 


321  . 
217. 
2.%" . 


39 
10 
17 


175.  49 
2i7  .  52 
35  .  47 
35.47 
143.  2 
143.    2 


2,19 

37,87 

■  29,77 

2,65 
57,11 
56,62 

5,6 
35,61 

9,2 

20,92 

.  48,0() 
44,56 

.  22,95 
22,40 


301.  4.46,51 
237.  45.  l.'?,96 
332.31  .  12,31 
206.  18.51,47 

38.35.    7,82 

38  .  35  .    5,69 

38  .  35  .    5,76 

38  .  35  .    6,32 

140.  14.  56,64 

140.  14.  57,34 

140.  14.  57,40 


179. 


1,91 


158.  18.. 59,79 
227  .  56  .  37,85 


140.  15.  0,64 

140.  15.  0,U 

38.35.  6,19 

38  .  35  .  6,48 

38  .  35  .  6,24 

38  .  35  .  5,68 

179-25.  2,12 
12.42.  4.3,47 
166.  7.28,11 
.-209.47.  1,45 
229.    2.59,11 


Barom. 


Inch. 


rherniom. 


Int. 


Kxt. 


29,690  55,2'53,5 
29,700  54,5  57,0 


29,610  53,5  53,5 


29,670 
29,670 
29,672 


29,672 
29,680 


29,886 
29,886 

30,120 


50,5 
50,0 
48,5 


18,0 
48,0 


56,; 


43,5 
42,5 
4 1, 8 


41,7 
41,5 


Refrac- 
tion. 


54,5  55,5 


29,886  52,0  49,0 
29,860  |52,2  50,0 

29,842  48,045,7 


29,842  48,0:45,7 


10,46 
46,34 


46,33 

46,52 
46,52 

13,81 

68,79 

45,39 

89,67 

3,69 

66,12 

43,23 


49,0    94,10 
49,0    29,52 


47,13 


22,46 
65,57 

47,64 


47,64 


29,930  48,2  38,0    14,09 
29,932 '47,0,38,0    70,06 


Apparent  N'.P.D. 

from  ttie 
Observation. 


27. 
-1  . 
-1  . 
-1  , 
-1  . 
-1  . 


-1  .  23 
-1  .  23 
-1  .23 


26.31,45 
23  .  48,59 
23  .  46,43 
23  .  46,26 
23  .  47,90 
23  .  46,58 
45,47 
46,25 
46,10 


-1  .  93  .  46,23 
-1  .  23.47,54 
-1  .23.45,52 
-1  .  23  .  4.5,25 


24  .  29  . 
24  .  29  , 
87 . 26 . 
87  .  26 . 
75  .  32  . 
75 . 32 . 
94 .  41  . 
34 .  1 1  , 


86. 
1 . 


15 
23 


1.23 
1  .23 
1  .23 


18,51 
21,77 
16,33 
11,71 
58,96 
56,84 
11,09 
11,36 
32,85 
38,87 
42,40 
45,53 
44,98 


96.  8:57,50 
96.  8.54,15 
64.  41  .  27,12 
64  .  41  .  27,08 


-1  .  23 . 
-1 .23. 
-1 . 23  . 
-1 .23. 
-1  .  23  . 
-1  . 23 . 
-1  .  23  . 


45,04 
42,91 
42,98 
4.'<,54 
44,40 
43,70 
43,64 


16.40.  43,42 
86.  19.49,51 


-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1  , 


23, 
23, 
23, 
23, 
23, 
23. 


41,12 
41,60 

4.'i,71 
44,00 
43,76 
43,20 


24.29.  12,56 
24.  29.  19,90 
87.26.  18,73 
87.26.  15,05 


One  Revolution  of  the  Micrometer   =  20",880.     Reference  Micrometer  Reading  =ir,000.     One  Interval   from  the 
middle   wire  for   an    Equatorial   Star  =l6',6.     Assumed  Co-latitude  =  37"  •  47'- 8",00. 


(a)  Negative  correcaon  for  runs.  (i)  Times  by  .-Molyneux,  12''.  49"".  «',  12i>.49™.46%  I2i'.  52"'.34%  12i'.53"'.  5«,  ISi'.Qm.SO',  13".  «■".  3.i",  13ii.7"'.47',  IS^.IS"!.  !«. 

M.  slow,  S'j".  (0  Times  by  Molyneux,  12".51'".  2<J»,  12i>. .V2"'.  13",  13i'.  i;"'.41!»,  13i>.  ll!"|.3i")«,     M.  slow,  W>>.  (rf)  Times  by  Molyneux,  0>'.o3'".43s 

Oh.  54'".  i)2»,  l'-.  3™.  Sfi',  11'.4">.4I>'.     .M.  slow,  61«.  (e)  Times  by  Molyneux,  12i'.4t>"'.21«,  12''.  4»'".  20»,  121'.  f>2™.  30«,  12>'.  f)6'".  i)',  12i'.51i'".40'',  la".  4'".  1/%  13i'.  ti>".23». 

M.  slow,  'JK  {J)  Times  by  Molyneux,  12i'.50ra.7»,  12i'.  50'".  37',  13'>.2'".25',  13i'.G"'.37S  13".  11"'.34%  13".  12"".  65'.     M.  slow,  12'. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


175 


Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Oct.  28 


Oct.  29 


Oct.  30 
Nov.  1 


Nov.  2 


Xov.  4 


K  Pisciuni 
{a)  Polaris  R. 
Polaris  K. 
Polaris  . . . 
Polaris  . . . 


(6)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  -SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 
(c)  Polaris  SP.  . . . 

Polaris  SP.  ... 
(r;)  Polaris  SP.  ... 

Polaris  S P.  ... 


Microscope  Headings. 


0  .  .^0,2 
t .  59,2 

0.47,9 


0  .  50,0 


(c)  Zenith  Point  .., 

7  Pegasi  R 

(c)  y  Pegasi 

12  Ceti 

ij  Cassiopeia  R. 
(c)  tj  Cassiopeia;  . . , 

Neptune 

(c)  H.  C.  19,96 

B.A.C.  335 

H.  C.  2941 

H.  C.  3030 

H.  C.  3050 

(c)  Zenith  Point  ... 
Id)  Polaris  SP 

Polaris  SP 


I  Cephei .... 
7  Piscium  R. 
7  Piscium  . . . 
Neptune  . . . . 
(e)  H.  C.  1721.. 
(c)(y)  Polaris  R. . 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 


{g)  Polaris  SP 

Po'arisSP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris!^ P.  R 

Polaris  S P.  R.  ... 
(c)  Polaris  SP.  R.  ... 

Polaris  SP.  R. . . . 

{h)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(c)  Polaris  SP.  R. . . . 

Polaris  SP.  R. ... 

Polaris  S P.  R.... 

Polaris  SP.  R. . . . 


3.  3,2 
3  .  24,1 

4 .  46,8 

4 .  47,2 


2 .  59,4 

3.  9,7 

1  .  32,4 

2  .  24,8 

4.  1.9,5 
0 .  20,0 
I- .  5,'5,4 


9,0 
15,2 


3.S,2 
54,1 


56,9 


11,1 
30,9 

5.3,7 

54,5 

64,2 
1.3,5 
37,7 
30,9 
24,6 
24,1 
61,0 

14,9 
20,0 


4  .  48.9  53,5 
i  .  19,1  25,8 


S3S 
18,0 

8,f) 
30,9 

0,0 


4 .  38,4 
0 .  32,9 

0 .  39,0 

1.  3,1 

2 .  55,9 


t.    5,8 

1  .  2,3 
).  31,8 
4.31,2 

1  •  27,9 


41,2 
22,3 
12,5 
35,8 
4,9 
44,1 

39,8 


44,8 

9,9 

6i^5 


12,5 

9,1 
37,9 
3(>',9 


34,6 


34,9 
68,0 

55,5 


55,1 


9,4 
28,9 
50,9 

54,3 

65,2 
12,9 
3G,o 
32,7 
2.5,1 
25,1 
60,5 

15,9 
22,2 

55,2 

24,7 


42,1 
24, 

3. 
37, 

6, 
45, 


S9,9 
43,7 

9,i 

62,3 


10,9 

8,3 
37,5 
36,3 


3.3,2 


29,1 
60,0 

49,5 


51,7 


4.9 

27,1 
48,9 

50,3 

■'>9,9 

9,9 

34,3 

27,7 
23,0 
21,4 
58,1 

13,2 
17,4 

50,3 
20,8 


37,0 
18,9 

8,5 
30,3 

2,9 
40,2 

34,3 


40,0 

5,5 

58,0 


7,0 

4,2 
33,7 
31,0 


29,3 


3.3,7 
64,1 

52,7 


57,7 


10,3 
31,1 

53,1 

56,4 

65,0 
13,9 
39,9 
32,5 
26,2 
24,3 
62,3 

15,9 
19,9 

55,4 
23,5 


42,9 
21,1 
11,9 
34,9 
3,3 
46,4 

39,3 


44,0 

8,2 

62,9 


11,6 

8,8 
38,9 
38,9 


35,9 


28,2 
56,9 

47,8 


47,8 


1,1 

23,9 
45,2 

46,2 

57,8 
8,9 
33,2 
24,9 
19,5 
19,1 
54,7 

.9,1 
14,9 

46,4 
16,1 


34,2 
17,1 
8,1 
30,1 
59,1 
37,8 

31,9 


36,9 
2,9 

55,6 
6,2 


0,5 
30,8 
30,2 


28,1 


-t-  9,(i 
+  9,5 

^-  7,9 


4-  5,4 

4-  5,1 

+  4,1 

4-  4,1 

+■  2,4 


4,5 
2,6 
5,1 

4,7 
7,8 
7,0 


6. a 


13,750 
2,742 
2,806 
6,764 
6,731 

14,675 

14,359 

6,238 

6,09s 

6,358 

6,579 

10,520 

10,549 

10,527 

5,604 
5,604 
8,134 
6,984 
6,284 
12,183 


f  6,5  11,640 
jl6,5I8 
3,8  U  0,992 


4,7 


8,488 

12,785 

6,6il0,4f)2 

8,293 

8,739 


7,3 


+-  4,1 
+  6,4 
^-  7,5 
■I-  8,0 
+■  9,4 
flO,l 

fll,0 


^-  7,7 

(-  6,0 

t-  8,.9 
5,8 

f  5,S 

f  8,7 

f  5,8 

+  2,9 


8,580 
5,960 
5,960 
16,961 
5,721 
1,860 
1,806 
6,007 
6,199 

12,690 

12,719 

8,230 

8,214 

.5,850 

5,899 

10,158 

10,248 

1 2,493 
13,096 
11,775 
12,15,0 
.9,819 
9,829 
15,299 
15,311 


*n 


_2 
+  1 


Concluded 
Circle  leading. 


231  .    4  .  34,35 


Barom . 


Inch. 


29,932 


35.47.47,16  29,900 

35.47.47,17 
143.  2.21,21 
143.    2.21,38 


38  .  35  , 
38 . 35 . 
38  .  35  , 
.38..  35  . 

140. 14. 

140. 14. 

140. 14. 

140. 14. 


5,59 

5,43 

3,53 

4,17 

59,46 

58,55 

59,09 

£8,93 


179-25.     1,34 


321  . 
217. 
236. 
4. 
174. 
227  . 
168. 
168  . 
179. 
183. 
182. 
179. 
140. 
140. 

166. 
309. 
229 . 
228. 
163. 

35  . 

35. 
143. 
143. 


39. 
10. 
17. 
19. 
31  , 
59' 


52 
1 
59 
25 
15 
15 


54,84 

5,97 

35,69 

6,77 

1,21 

57,75 

4,0,30 

3,54 

13,45 

10,72 

41,08 

2,80 

3,35 

2,95 


7  .  29,25 

47.    5,55 

2.54,16 

0 .  29,53 

52,97 
50,50 
52,26 
21,00 
20,11 


140.  15. 
140.  15, 
140.  15. 
140.  15. 

38  .  35  , 

38  .  35  . 

38  .  35  . 

38.35. 


140, 

140, 

140. 

140. 

38, 

38, 

38, 

38. 


15. 
15. 
15. 
15. 
35. 
35. 
35. 
35. 


4,45 
4,45 
4,26 
5,33 
0,20 
2,74 
0,17 
0,79 

5,81 
5,76 
6,31 
5,58 
1,44 
0,62 
2,09 
1,73 


Thermom 


Int. 


Kxl. 


47,0  38,0 
45,0  38,5 


29,928  52,5 


29,900 

29,992 

30,000 

30,300 

30,458 

30,458 
30,458 

30,258 


30,388 


49,5 

48,5 

47,5 
48,8 

46,2 

45,5 

43,5 
42,5 

44,8 


44,5 


51,5 


43,0 

42,0 

41,5 

45,8 

39,5 
38,5 

36,0 

34,9 

42,0 


H,5 


Jlefrac- 
Uon. 


Apparent  Nf.P.D 

from  the 

Observation. 


75,27 
43,82 


47,21 


45,76 

90,36 
5,07 

67,09 

11,80 

11,83 

0,47 

3,74 

3,71 

48,36 


14,29 
71,21 

69,01 
17,83 
44,98 


48,68 


48,93 


89  .  27  .  55,50 
1  .  23  .  ,39,14 
1  .  23.39,13 
1  .  23  .  43,27 
1  .  23  .  43,44 


-1  .23. 
-1  .23. 
-1  .23. 
-1  .23. 
-1  .23. 


43,07 

42,91 

41,01 

41,6 

41,48 


-1  .  23.  42,39 
-I  .23.41,85 
-1  .23.42,01 


75  .  33 . 
75  .  32  . 
91'.  41  . 
32  .  52  . 
32  .  53  . 
86 . 23 , 
26  .  31  . 
26 .  29  , 
38.  14. 
41 .23. 
41  .21. 


1,72 
54,93 
1 1,25 
58,96 

1,34 
10,04 
38,70 
56,91 
19,12 
19,66 
49,99 


-1  .23.3.9,81 
-1.23.40,21 

24.99.20,16 

87.26.  16,46 

87.  26.  10,57 

86  .  23  .  43,74 

21.28.40,34 

1  .  23  .  3,5,32 

1  .  23  .  3,3,56 

1  .  23  .  41,22 

1  .  23  .  40,83 


-1 
-1  , 
-1  , 
-1. 
-1. 
-1  , 
-1. 
-1  , 


23. 
23, 
23, 
23. 
23. 
23. 
23, 
23. 


37,99 
37,.99 
38,18 
37,11 
3.9,21 
41,66 
39,09 
39,71 


-1  .23.  36,88 
-1  .  23  .  36,93 
-1  .23.  36,38 
-1  .23.37,11 
-1.23.40,61 
-1  .  23  .  39,79 
-1  .23.41,26 
-1.23.40,90 


One  Revolution  of  the  Micrometer   =20",S80.     Reference    Micrometer  Reading  =  1  r,000.     One  Interval   from   the 
middle  wire   for  an   Equatorial   Star   =  16",6.      Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.8",00. 

(a)  Times  by  Molyneux,  O''.  57"'.  45",  Oi'.6>.43',  1^6".9»,  l"".  ym.  16«.    M.  slow,  13'.  (Ii)  Times  by  Molyneux,  12'.4fi'".  52»,  12''.  49">.  56",  12'>.  52"'.  3B«, 

I2''.i3"'.5>,  ISh.  1">.2.'>»,  IS'i.fim.S?",  l.Hi'.7'".  4;(-,  13".  13'".  :HfK     M.  slow,  1.5».     The  mean  of  Z.  P.  on  Oct.  2!)  and  3l(  used  for  Oct.  2!t.  (c)  Negative  correction 

for  runs.  (dj  12''.  iJS'".  1 1«,  12i'.6l»".2b.     M.  slow,  I*.     Too  windy  for  reflection.  («)  A  7tli  magnit'i'ie  i)rece<led  24»,  h'sher  in  field.  (/)  Timen  by 

-Molyneux,  1^.  4"'.  .'lO*,  1''.  5"'.  .M^',  IM*".  .52%  l"-.  ly".  50'.     M.  slow,  18'.     Stars  unsteady.  (j/)  Times  by  JMolyneux,  i;)l'.  .')"'..'i»,   I3''.li'".\2',  \9'.7<<'.1&>,  13''.  12"'.  33', 

131'.  27"'.  1B«,  131,    21"'.  24',  13''.  S/".  57«,  13i'.38'n.55».    M.  slow,  21".     Reflection  observation  obtained  with  great  difliculty,  owing  to  strong  N.  breeze,  (A)  Times 

by  Molyneux,  12i'. 4G'". 44«,  12''.  52'".  .«>•,  12'.  54"'.  5«»,  la".  0"'.  2I(«,     13''.  3'°.  40",  13".  4"'.33»,  13".y"'.44»,  13".  10'".  44'.     M.  slow,  23«. 
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North  Polau  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Nov.   5 

Nov.  6 


Nov.  7 


Not.  8 


Nov.  16 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Zenith  Point  .. 

(a){h)  Neptune 

(c)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

Polaris 

(d)  Polaris  SP.  R.  . 
Polaris  SP.  R. . 

(a)  Polaris  SP.  R. . 
Polaris  SP.  R. . 

(a)  Polaris  SP.  . . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

{a)  Zenith  Point . . 
H.  C.  45793... 
1  Piscium  R. ... 

(  Piscium  

a  Cassiopeiae  .. 
Neptune 

(e)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(fl)(./)  Polaris  SP.  . 

Polaris  SP 

Polaris  S P.  R.. 

Polaris  SP.  R.. 

Polaris  SP.  R. . 

Polaris  SP.  R. . 
(a)  Polaris  SP.  . .  . 

Polaris  SP.  . .  . 
(a)  Zenith  Point  .. 


Microscope  Readings 


4.46,1 


B         C 


52,1 


29,3  .35,7 
,  26,6j  34,9 

.  10,9|  18,8 

,  26,3  34,7 


a  Andromedae  R.. 
(a)  a  Andromeda; 
(g)I2  Ceti  R.  ... 

Neptune 

(/;)  Polaris  R.  . . . 

Polaris  R 

Polaris |1  . 

Polaris 

H.  C.  2941 2  . 


10,1 
29,2 

7,9 
23,0 

7,2 

48,8 
33,6 
)7,2 
22,8 
57,7 
12,8 
44,1 

20,2 

"2,0 

'36,5 

17,8 

29,9 

51,9 

20,5 
35,1 

42,7 
18,8 
20,7 

17,0 

7,1 


17,7 
35^9 
13,9 
29,5 
13,2 

54,2 
42,0 
22,9 
2<),5 
63,^ 
18,9 
51,1 

27,2 

9,3 

45,2 

24,2 

36,2 

57,6 

27,0 

39,8 
48,8 
24,9 
27,9 

25,0 
15,0 


Neptune 1-20,7  28,0 

H.  C.  1721 Il  .46,0  52,9 

H.  C.  2943 1.    9,9  16,8 


Nov.  19    (a)  Zenith  Point '4  .  47,3  53,6 

n  Aquarii  R \3  .  56,7:  6l,5 

ti  Aquarii :2.31,9|38,9 

I  Cephei  R \i> .    0,9|    6,6 


53,3 

35,5 
34,0 

17,9 

33,5 

16,9 

35,6 

13,4 

28,1 

12,2 

56,5 
41,7 
22,6 
28,8 
64,4 
18,9 
51,7 

27,9 

7,2 

42,8 

23,0 

35,2 

59,4 

27,9 
38,0 
48,9 
24,3 
28,2 

24,9 

15,0 

27,1 
53,7 

17,2 

55,4 
63,9 
38,9 
10,0. 


<  Cephei 1  .  44,9j  51,9  |  52,9 


D 


48,0 

30,2 
27,9 

12,0 
28,2 
12,3 
29,2 

7,9 
25,0 

9,9 

51,0 
37,0 
17,8 
24,1 
60,9 
12,6 
44,4 

22,7 

'3,9 

37,4 

17,9 

32,2 

53,5 

22,8 
35,8 
43,9 
20,6 
22,5 

20,5 

12,0 

23,0 
49,9 
14,0 

50,0 
56,8 
35,5 
1,7 
48,1 


53,2 


44,3 


36,6    28,1 
35,2    25,9 


17,9 
35,3 
17,0 
37,6 
15,1 
28,9 
12,9 

56,0 

42,7 
21,4 

27,9 
62,8 
16,4 
52,1 

2*6,9 

8,2 

44,7 

23,9 

37,0 

58,8 

27,8 
41,6 
48,9 
23,9 
28,9 

25,4 

14,0 

26,1 
51,9 
16,1 

55,3 

63,2 

39,3 

8,0 

52,8 


9,3 
27,7 
10,0 

29,1 

6,5 

22,1 
6,0 

48,2 
34,2 
15,7 
23,0 
57,2 
12,1 
43,7 

20,8 

0,9 

35,9 

15,7 

28,8 

51,1 

19,2 
34,1 
39,9 
18,3 
21,0 

17,2 

7,9 

21,0 
46,3 
10,7 

47,3 
54,9 
32,5 
5.9,0 
46,1 


■  -■S 


-3=* 


^5,6 

+7,1 

+7,1 

+7,3 
+6,8 
+6,2 
+7,8 
+7,4 

+  5,5 
+8,6 
+5,5 
+6,4 
+6,5 
+8,3 
+5,5 

+6,4 

+5,5 

+4,4 

+5,8 

+5,6 

+7,0 


10,411 

16,553 

15,162 

15,382 

9,218 

9,149 

8,829 

8,921 

1 1,058 

11,348 

16,842 

16,678 

9,738 

9,459 

8,794 

9,057 

11,183 

11,301 

10,556 

15,815 

6,298 

6,298 

8,100 

11,555 

7,357 

7,439 

8,688 

8,485 

6,518 

7,011 

7,391 

7,192 

11,906' 

11,979 

9,128 

8,692 

10,693 


+5,1  5,130 
+4,7  5,130 
+4,0  9,089 
+7,5  16,089 
+7,0     3,156 

3,272 
+5,1     8,719 

8,479 
+8,2  11,093 

+6,8  8,552 
+6,8  11,209 
+  4,4  i  9,320 


E.= 


Concludefl 
Circle  reading. 


179  •  25  .    1,76 


228. 

35. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 

38. 

38. 

38. 

38. 
140. 
140. 
140. 
140. 


,  36,6;^ 

.52,61 

49,4!) 

.  48,92 

,  50,94 

,  16,57 

16,69 

16,01 

,  l6,6h 

,    0,65 

2,09 

.    0,59 

,    0,16 

,    3,53 

,    4,0<) 

.    4,67 

.    3,96 


_o 

H 
-2 


-2   335 


179.25. 

158.  18. 
312.  7. 
226 .  42  . 
175.49. 
228.    3. 

35  .  47  . 

35  .  47 . 
143.  2. 
143.  2. 
140. 15. 
140.  15. 

38  .  35  . 

38  .  35  . 

38  .  35 . 

38  .  35  . 
140. 15. 
140. 15. 
179.25. 


+  5 


6,060  -1^ 


+8,0  10,507 

+6,7 

+6,9  \  6,060+1 

+6,0    9,284'  -2 

+7,2  I  9,284, 


203 
302 
228 
35 
35 
143 
143 
179 


34 

15 

32 

3 

.47 

47 

2 

2 

52 


1,68 

58,29 

57,88 

4,19 

3,0( 

4,6-' 

48,07 

48,91 

1.5,30 

17,04 


3,77 
S,5.^i 
0,67 
3, 1 3 
1,64 
0,24 
5,90 
4,54 
1,75 

26,74 
39,65 
25  Ah 
3.'5,74 
50,40 
50,00 
13,99 
14,98 
10,51 


228  .  7  .  15,75 
163.  6.46,19 
179-41 .49,35 


179.25, 
306 .  25  , 


232  , 

12, 

166. 


24 
42 

7 


1,73 
4.S,45 
19.82 
39,26 
25,68 


Barom. 


Inch. 


30,460 
30,468 


30,490 


30,490 
30,490 

30,480 

30,490 

30,494 


30,480 


rhermom. 


Int. 


46,2 
45,5 


43,8 


45,8 
44,5 

43,0 

43,0 

45,0 


47,0 


30,512  46,.' 
30,518  46,0 


Kxt. 


40,5 
10,4 


41,5 


37,5 
37,4 


Refrac- 
tion. 


29,740  46,0  41,7 
29,750  45,0  42,0 


68,45 

44,48 


49,10 


23,47 
65,80 


38,5      3,82 

I  68,80 

38,0    44,73 


44,4    48,81 


•14,0    26,50 

I  9h(^9 
1.3,0  68,25 
43,0    44,31 


30,200 


44,2 


12,5 


0,48 

66,85 

17,20 

0,29 


78,92 
14,09 


Vpparent  N.P.D. 

from  the 

Obseivation. 


86 .  25 . 
1  .  23  . 


23 
23 
23 


1  .23 
1  .23 
1  .  23 
1  .  23 


-I 
-1 
-1 
-1 


23 
23 
23 
23 


-1  .23 
-1  .23 
- 1  .  23 
-1.23 


16.40. 

85.  5. 
8.5.  5. 
34.  11. 

86 .  26 . 
23. 
23. 


1 
1 

1  .23 


1 
-1 


23, 
23 


- 1  .  23  . 
-1 . 23. 
-1 .23. 
- 1  .  23  . 
-1 . 23. 
-1.23. 
-1 .23. 


61  . 38  , 
61.38. 
94. 41 . 
86 .  26 . 

1  .  23  . 

1  .23. 

1  .23. 

1  .23. 
38. 14. 


51,36 
32,63 
35,75 
36,32 
34,30; 
38,37 
38,49 
37,81 
38,481 
40,03 
41,47, 
3.9,97: 
39,54 
39,29 
38,73 
3,S,15 
38,86 


41,14 
17,60 
16,31 
5,56 
1.9,74 
36,88 
36,04 
36,89 
38,63 
38,79 
39,03 
39,73: 
42,19 
40,70J 
39,30 
36.fi6 
38,02 


9,51 
12,40 
15,83j 
50,24; 
3.5,04 
35,44 
35,93! 
36,92; 
17,24 


86. 
21  . 
38. 


90. 
90. 

24. 
24. 


30 .  28,87 

28  .  35,26 

3  .  55,91 


47  .  45,20 
47  -  45,01 
29-  16,38 
29-  17,86 


One    Revolution    of  the    Michometkk  =  20",880.      Reference    Mickometeii    Reading  =  ll^OOO.      One    Interval  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitude  =37".  47'.  8",00. 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (l>)  Faint— thin  clouds  passinff.  (c)  Times  by  Molyneux,  Oh.  fl.')"'.  11*,  Cpi"  .ifi"'.  10«,  l''.3">.0»,  l\"'".47',  l"!.  1I"'.22», 

l''.]7'".50»,   P'.  !«■".  .54>,  Ih.  26'".  23'.     M.  slow,  2.V.  <d)  Times  by  Molyntux,  12i'.  4t;"'.  2!)»,  \2".47'"-2i)',  12>>.4i)i".0«,   1 2'>.  52'".  Kf,  1 2>>.  .17'".  M',  13i'.  4'".  11% 

13l'.5'".ll%  Kii'.lO"'.  27«,    M.  slow,  21«.  («)  Time.'i  bv  Molyneux,  U''.  .52'".  5,V,  ()i>.  54'".  2fis,  l''.4'".4»,  l''.  11"'.  27".     M.  slow,  24».  (/)   Timei  by  Alolyneux, 

12''.44'".  15»,  12i'.4(!'".2U»,  13''.  1'".  3!)",  13i'.3"'.43s  13".  K)'".  20%   I3".13'".5%  13i'.22'".  44»,  13''.30'".0».     M.  slow,  25".  (ff)  Faint— moon  on  meridim  am  reflected 

from  mercury  trough.  (A)  Times  by  JMolyneux,  0''.  5I"'.43»,  0'".  52'".  50%  1''.  1'".  32%  1''.  il"".  4».    M.  slow,  26'. 
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Month 
and 
Day. 


Nov.  19 


Nov.  21 


Nov,  23 


Nov.  27 


Nov.  28 


Nov.  29 


Dec.  2 
Dec.  3 


Dec.  4 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Readings. 


(a)  Polaris  R 1  .  35,5 

Polaris  R 

(i)  Polaris 2  .  19,5 

Polaris 

H.  C.  3784 |1.49,9 

Polaris  R 0.    8,3 

(c)  Polaris  R ... 

Polaris 3  .  43,7 

Polaris |     ... 

(J)  Argelander  1752 .4  .  30,7 

H.  C.  2933.... 

(b)  Zenith  Point  ....  '4  .  47,2 

H.  C.  45797 0.20,0 

i  Piscium  R I  .    3,7 

I  Piscium 0.  11,6" 


(h)  Zenith  Point  ... 
(6)  f  Pegasi  R 

f  Pegasi 

H.  0.261 

H.  C.  1970 

H.  C.  3784 

((/)  H.  C.  4090 

(6)  H.  C.  4472 

H.  C.  4580 

Argelander  3023 

H.  C.  4891 

H.  C.5156 

H.  C.  5582 

(b)  H.  C.  5814 


.46,1 
.52,0 
.21,0 
.  14,0 
.  7,2 
.  25,1 
.26,1 
.  5,7 
.  4,8 
.51,5  57,1 


(e)  H.  C.  3802 . 
H.  C.  4090. 
H.  C.  4649. 
H.  C.  5001 . 


(J)  Zenith  Point  ... 

a  Cassiopeia;  R. 

a  Cassiopeise  . . . 
(/)Polaris  R. 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

Arg.  48°,  350   . . 

H.  C.  2048 

(6)  Zenith  Point  , . . 

/I  Anilromedae  R. 
(6)  ;u  AndromedflK.. 

H.  C.  1996 

B.A.C.  335   .... 


H.  C.  5001 . 
(6)H.  C.  5082. 

H.  C.  5407. 
(g)  H.  C.  5802. 


0 .  59,4 

1  .  26,7 
4.    6,9 


,    3,4 

1,0 
,42,1 
,44,8 

46,3 

40,0 

34,1 

3,9 

,16,6 

,40,1 


* .  *5,1 

1 .  43,5 
2  .  43,9 
3 .  33,S 


1  .  29,9  38,2 


42,3 
26,7 
55,8 
14,9 
51,0 
35,8 


54,0 

27,8 

8,9 

16,9 

52,5 
56,7 
29,1 
20,2 
12,9 
30,9 
32,2 
10,9 
11,0 


64,9 
31,7 
11,9 

10,7 

5,9 

48,9 

51,0 

53,4 
46,9 
40,8 
10,4 

25,3 

*5,4 

49,8 

♦9,8 
50,6 
41,2 


4.15,9 
4 .  22,4 
0.    4,1 


22,8 

29,9 

9,1 


43,3 
27,1 
56,4 
15,9 
52,2 
37,2 


56,0 
28,0 
11,6 
17,4 

55,0 
58,4 
28,4 
20,0 
15,7 
32,0 
35,3 
13,5 
13,8 
60,6 

67,5 
36,4 
15,2 

12,5 

8,9 
50,9 
52,1 

55,0 
49,9 
42,1 

11,9 
26,1 

48,7 


54,2 

52,3 

52,2 
41,9 


37,2 
24,0 
32,3 
12,7 


35,4 
21,3 
52,3 

9,2 
44,5 

32,4 


48,9 

23,9 

5,5 

12,1 

47,9 

52,8 

23,2 

13,1 

9,0 

26,4 

28,7 

7,0 

6,2 

54,1 

60,1 

29,4 

8,2 

5,6 

1,9 

43,6 

46,5 

48,7 

41,9 

37,2 

3,9 

<  V  • 

18,2 
42,8 


45,5 

44,3 
45,7 
34,9 


31,5 

17,8 

24,2 

5,5 


44,0 

27,1 
56,5 
14,0 
52,0 
37,5 


56,1 

30,3 

9,9 

M7,9 

54,1 
57,3 
27,9 
19,6 
13,6 
32,0 
34,7 
10,8 
11,9 
5S,9 

66,2 
34,9 
12,5 

9,9 

7,0 

49,9 

52,0 

55,0 

49,9 
42,9 
10,1 

26,5 

48,1 


51,9 

51,9 
53,0 
43,6 


39,1 
23,6 
31,1 
10,3 


35,9 
21,8 
49,3 
7,5 
43,8 
31,0 


48,1 

21,0 

1,6 

11,9 

46,8 

51,0 

24,2 

14,3 

9,0 

25,5 

27,3 

6,6 

5,0 

52,0 

59,0 

27,0 

6,5 

4,2 

1,1 
42,4 
45,5 

48,3 

41,3 

36,2 

4,3 

18,1 

41,0 


44,5 

43,9 
45,6 
34,3 


32,7 

18,0 

24,1 

4,0 


■-■2 
^  c 


+  6,8 
+  6,2 
+  7,2 
+  8,5 
+  8,2 
+  7,3 


+  7,9 
+  6,3 

+  4,2 
6,4 

4-  8,1 

+  9,8 

+  4,9 

+  8,5 

+  9,0 
4-10,5 

+  7,4 

-I-  5,0 

+  8,9 

4-   6,1 

+  10,1 
4-   6,0 

+  7,6 


E4 


7,278 

7,259 

11,583 

11,618 

12,540 

3,023 

3,123 

15,750 

16,063 

11,830 

8,281 

10,534 

11,921 

5,719 

5,719 

10,432 

5,650 

5,650 

13,809 

15,150 

8,600 

14,099 
10,350 
12,595 
16,523 
11,298 
10,766 
11,634 
10,998 


4-  5,4  13,240 
+  3,1  12,944 
+  7,0il2,189 
+10,911,388 


+  9,2 
+  11,1 
+  5,2 
+  9,9 

+  7,1 
+10,2 

10,3 


5,0 

6,6 

+  6.0 


6,3 

4,2 

9,2 
5,4 


10,507 
10,136 
10,136 
1,902 
2,039 
12,350 
12,285 
11,559 
1 3,684 

10,349 

3,150 

3,150 

8,210 

13,121 

13,333 

11,417 

9,509 

11,213 


c  * 


+  1 


-2 


-2 
+1 


+2 


+  1 


-H 


Concluded 
Circle  reading. 


35  .  47  .  55,38 

35  .  47  .  56,67 

143*.    2  .  12,08 

143.    2.11,80 

185.41  .21,71 


35  .  47 
35.47 


143, 
143. 
167. 
167. 


58,04 

55,65 

2  .  12,88 

2  .  1 2,44 

9.  16,69 

10.31,03 


179-25.  1,40 
158.30.  6,06 
312.  7-57,13 
226 .  42  .    4,85 


179. 
317. 
221  . 
230. 
183. 
185. 
173. 
179. 
176. 
179. 
179. 
168. 
179. 
172. 


2,22 
46,17 
17,50 
18,35 
45,05 
18,91 
26,43 
9  .  22,51 

45 .  35,86 
30.  0,90 
31  .  50,65 

46.  8,06 
31  .  18,09 
34 .  10,04 


183.  6.21,39 
173.50.24,11 
184.28.22,38 
185.20.  40,89 


179.25.    1,35 

3 .     1  .    3,08 

175.48.57,61 

35  .  47  .  56,32 

35  .  47  .  55,69 

143.    2.    9,42 

143.    2.    8,67 

183.    3.34,16 

1^3.    2.50,00 


30,170 


179-25.    2,03 

344.59-31,42 
193.50.31,81 
168.  9-37,17 
168.    7-54,81 


185.20.46,43  30,060 
174.    9.  11,.57 
174.29.59,82 
179.15.    3,39  30,040 


liaroni. 


Inch. 


30,210 


30,210 

30,490 


30,460 
30,460 


30,230 

30,240 
30,240 
30,248 


30,250 


30,220 


30,192 
30,180 


Tliermom 


Int. 


Ext. 


41,5  39,5 


41,539,0 


41,0 


43,038,5 


42,0 


41,0 

37,9 
36,9 
35,9 


35,2 


38,5 


39,0 
37,0 


37,5 


38,0 


35,5 

31,0 
30,7 
30,4 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P.D, 

from  the 

Observation. 


29,5 


35,5 


31,5 
30,5 


36,0'32,5 


36,0  32,5 


35,8  32,5 


44,19 


6,60 

44,78 


13,22 
13,20 


2.3,17 
65,65 


54,58 

76,03 
4,81 
6,73 
5,98 
0,28 
2,84 
0,09 
0,12 

11,54 
0,11 
7,37 

3,90 
5,91 
5,36 
6,29 


3,84 
44,99 


3,89 
3,88 


15,64 

12,10 
12,13 

6,29 
5,58 
5,21 
0,18 


1 -23.  30,16  T. 
1  .  23  .  28,87 
1.23.34,16 
1  .  23  .  33,8 
44.    3.34,58 


1 
1 
1 
1 

25 


23  .  26,75 
23.29,14 
23 .  34,53 
23  .  34,09 
,31.    9,90 


25  .  32  .  24,26 


16.51  .49,49 
85  .  5  .  17,92 
85.    5.  17,10 


79-51 
79-51 
89-  2 
42.  16 
44.  3 
32.  12 
37.31 
35.  7 
37.52 
37.53 
27.  8 
37.53 
30.56 


,  18,63 

17,86! 

,40,16 

,  55,64j 

31,42 

26,23 

28,01 

38,80 

6,77 

56,55 

2,30 

23,98 

8,45 


41  .  28.31,50 
32.  12.  24,41 

42  .  50  .  33,95 

43  .  42  .  53,39 


34. 
34. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 
41. 
41. 


11, 
11  , 

23, 
23, 
23. 
23. 
25. 
25. 


2,43' 
0,42! 
28,04, 
28,67[ 
31,08' 
30,33 
44,70 
0,53 


52  .  12  .  54,25 
52  .  12  .  5.3,42 
26.31.31,04 
26  .  29  .  48,65 

43 .  42  .  58,691 
32.31.  11,96 
32  .  52  .  0,58 
37.37.    9,18[ 


One    Revolution   of  the    Micrometer  =  20",880.      Refkrence    Micrometer  Reading  =  ir,000.     One  Interval  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37° .  47' •  8",00. 

(o)  Times  by  Molyneux,  ii'.4'".28s  \^.if«.!i',  l"".  IS".  13»,  l*.  16".  13«.    M.  slow,  36».  (ft)  Negative  correction  for  runs.  (c)  Times  by  Molyneux, 

l'.9".62«,  li".  13"'.42',  l>'.  IB".  65",  l"".  24>° -42".    M.  kIow,  3!)'.  (d)  One  preceded  12",  and  lower.  (e)  The  mean  of  Zenith  Points  on  Nov.  27  and  29  used 

for  the  28th.  (/)  Times  by  Molyneux,  O*.  4S"'.  48«,  C".  60".67',  O"".  62"'.  64«,  0^.  84"°.  1I«.    M.  slow,  45'.  (^)  Seen  only  for  short  intervals— clouds. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1867. 


Month 
and 
Day. 


Dec.   4 


Dec.    7 


Dec.  9 


Dec.  10 


Dec.  1 1 


Dec.  12 


Dec.  13 


Dec.  16 


Dec.  17 


Dec.  18 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  H.  C. 
(a)  H.  C. 


6096. 
6343 . 


H.  C. 3802. 

(b)  H.  C.  3960. 

H.  C.  4173. 

H.  C.  4511. 

(c)0N.L.  ... 
(rf)0S.  L.  ... 


Microscope  Readings. 


(/')(c)0S.  L 

0N.L 

(c)  Zenith  Point 
(e)  H.  C.  1985.. 


(/)0N.L. 
ig)  0  S.  L. 


(c)  Zenith  Point 

us  Piscium  R 

w  Piscium 

H.  C.  384 

H.  C.  422  

rj^  Cassiopeise  R. 

(c)  t)^  Cassiopeiae 

(c)  if  Cassiopeise 

{h)  H.  C.  2048 

(i)  H.  C.  2730 

Argelander  1752, 

Arg.  64",  213  ... 

Arg.  64",  217.... 


0S.  L. 
(0  0N.L. 


H.  C.  8672... 

Uranus 

(c)  Zenith  Point  . 

WQS.  L 

(A-)0N-L 

(c)(/O0N.L 

0S.  L.  ..... 

(c)  Zenith  Point  . 
H.  C.  2048... 
H.  C.  2750... 

n.  c.  2933... 

Arg.  64",  213. 

Arg.  48°,  530. 

H.  C.  3266... 

H.  C.  8177... 
(/)  H.  C.  8353... 

Arg.  56°,  967 . 

H.  C.  8787... 
(c)  Capella  R.  . . . 

Capella 


8,2 
45,8 


1  .  17,4 
1  .  49,1 
1.27,5 
1.    S,9 


27,0 
50,5 


3 .  29,9 
1  .    5,1 

4 .  48,0 
2.  13,0 

0.29,1 
2.51,9 


46,7 
55,6 
43,1 
11,5 
55,7 
21,« 
2,1 

1,7 
40,3 
11,9 


16,0 
50,1 


49,5 

4,2 
4 .  47,7 


3 .  53,4 
1.27,1 


53,2 
17,2 
47,3 
26,8 
36,2 
34,9 


2.  18,3 


54,3 
,20,0 
,41,0 

,36,8 
,    4,1 


1.5,3 
51,9 

25,9 
57,4 
35,4 
11,7 

31,8 
56,6 

36,8 
11,0 

54,5 
20,9 

34,3 
59,2 

54,6 

62,7 
50,7 
19,2 
65,0 
28,9 
8,3 

10,0 
48,3 
21,1 


22,5 
56,8 

55,9 
10,9 
55,4 

60,9 
35,0 

57,5 
22,5 
53,9 
33,0 
41,6 
40,8 

23,4 

59,2 
25,1 
45,1 

41,4 
10,0 


16,7 
54,3 

27,6 
60,3 

12,9 

34,0 
58,2 

38,8 
12,3 
57,6 
23,9 

35,5 
59,8 

55,0 
64,5 
50,0 
20,1 
G3,9 
30,4 
9,8 

11,1 

49,2 
21,4 


23,3 
57,6 

.56,1 
10,8 
57,1 

60,3 
34,5 


58,9 
22,9 
56,1 
35,9 
45,0 
42,9 

26,7 

61,1 
26,9 
48,5 

46,2 
10,5 


9,9 
46,5 

21,8 

52,8 

29,4 

5& 

26^ 
51,9 

31,0 

5,9 

48,9 

14,9 

30,9 
53,8 

48,3 
57,2 
43,6 
13,9 
58,4 
24,0 
5,2 

4,2 
43,6 
15,1 


17,9 
52,3 

51,9 

7,9 
50,0 


54,0 
30,5 


54,5 
17,5 
49,1 
27,5 
38,0 
35,9 

19,9 

55,3 
21,5 
42,5 

37,5 
5,2 


16,7 
53,8 

26,2 
59,(i 
36,1 
11,9 

32,9 

57,4 

36,5 
10,6 
56,8 
22,0 

35,8 
59,8 

56,0 
63,8 
53,1 
19,6 
65,0 
31,0 
10,4 

10,6 
50,2 
23,1 


22,9 
58,1 

57,8 
10,6 
56,0 

60,8 
34,1 

56,0 
21,5 
53,5 
33,6 
43,0 
42,8 

22,0 

59,1 
25,2 
46,8 

44,1 
.9,2 


18,8 
46,8 

19,3 

52,0 

27,8 

5,0 

28,9 
51,9 

32,3 

5,0 

48,7 

13,4 

30,2 
53,8 

47,4 
56,1 
43,2 
12,5 
57,6 
23,8 
3,7 

4,0 

42,3 
14,0 


+  5,<a 
+  9,5 


17,9 
51,1 

48,9 

2,5 

47,5 


53,2 
27,3 

52,5 
16,7 
46,0 
26,0 
35,1 
•33,6 

18,0 

53,1 
19,8 
40,0 

36,0 
2,0 


9,2 

+  8,1 
♦-  4,2 


■2.2 


02i 


7,1 
9,9 


7,0 
+  7,7 
+  9,8 

7,6 


8,3 
5,3 

5,8 
7,5 
7,5 
5,0 
7,0 
4,4 
5,5 

7,0 
6,4 
8,2 


2  t;> 

u 


10,910,  +  i 
7,060  +1 


11,152 
12,042 
10,769 
15,378 

17,995 
17,995 

20,440 
20,440 
10,579 

7,569 

17,783 
17,783 

10,575 

2,055 

2,055 

10,836 

9,548 

3,140 

3,140 

2,881 

11,989 

15,813 

14,168 

10,470 

1,918 


+  9,5  12,962 
6,6  12,962 


4,2 

4,8 


8,553 
6,241 


+   5,5  10,647 


+  5,2  15,411 
+  6,8  15,411 


7,4 

6,7; 

5,9 
9,9j 

7,8, 
Q,3\ 


•t-  8,9 


6,5 
8,0 
8,2 


+  5,4 
+10,2 


16,718 
16,718 
10,525 

8,623 
15,.578 

8,23 

8,650 
12,040 
1 3,049 
10,2.39 
11,334 

9,496 
12,.'J39 
10,641 
10,641 


Concluded 
Circle  reading. 


166.51.  18,56 
166.32.  12,64 


183.    6.20,28 
165.31  .  33,69 
+  4   156.    6.37,54 
+4  179.    9-37,44 


-1 


+2 
-2 

X    1 


+1 
+2 


254.  7.  4,22 
254.39.2.9,15 

254.45.  16,84 
254.  12.  51,71 
179.25.  1,15 
164.33.30,20 


^4. 
254. 


18. 
50. 


11,30 
35,39 


179 
313 
225 
181 
172 
4 
174 
174 
183 
181 
167 
167 
167 


25. 
21  . 
28. 
41  . 

7. 
19. 
30. 
30. 

2. 
29. 

9- 
10. 


0,17 

7,26 
54,07 
19,78 
32,69 

.9,89 
50,25 
56,53 
47,05 

5,42 
11,77 
29,22 
13.28,55 


254.59.39,14 
254.27.14,05 


+  1  179-  4.44,25 
208.  17-47,25 
179-25.    0,53 


255. 
254. 


+  1 

+  1 

+  1 


+2 


-If 
-H 


12.25,77 
39 .  59,4i 


254.41  . 
255.  14. 
179. 25. 
183.  5. 
181 .29. 
167. 10. 
167.  10. 
182  .  52 . 
182.51. 
185.42. 
185.46. 
174.42. 
174.41  . 
353.  3. 
185.46. 


55,90 
20,63 

0,86 
21,73 

4,70 
37,15 
2.9,75 

0,43 
39,38 
1,3,30 
16,48 
16,78 
16,55 
47,13 
.14,87 


Barom, 


Thermom. 


Int. 


Inch. 


30,040 


30,126 


30,180 


35,8 


34,9 


Ext. 


32,5 


31,2 


33,0  26,5 


29,916  35,0 


29,876 


29,910  37,8 


36,5 


30,050 
30,040 
30,050 

30,040 
30,100 


29,580 
29,560 


29,500 

29,386 
29,440 

29,448 
29,488 

29,490 


43,9 
43,9 
43,9 

43,8 
43,5 

42,9 
48,8 

49,0 

43,5 
41,9 

40,9 
39,0 

39,5 


38,7 

41,5 
48,5 

45,5 
46,0 

44,5 

44,0 
44,5 

46,5 

48,5 
48,5 

53,5 

39,5 
34,5 

34,5 
33,5 

33,0 


Refrac- 
tion. 


13,49 

13,85 

3,93 
15,06 
26,23 

0,27 

221,98 
230,26 

223,83 
215,74 

15,67 

212,55 
220,54 


61,11 

2,34 
7,53 
5,07 

5,07 

3,75 

2,13 

12,84 

12,81 

12,76 

225,23 
217,00 

0,34 

31,78 


220,83 
212,66 

218,63 
227,05 

3,79 
2,13 
12,82 
12,82 
3,56 
3,56 
6,53 
6,61 
4,88 
4,91 
6,61 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


25.  13.  11,04 
24.54.  4,76 

41  .28.31,06 
23  .  53  .  25,48 
14.  28.  18,16 
37  .  31  .  44,02 

112.32.53,05 

lis.  5.26,26 

113.11.  7,.52 

112.  38.34,30 

22.  55.  21,38 

112.43.51,19 

113.  16.23,27 


83  .  52  . 
83  .  52  . 
40.  3. 
30  .  29  . 
32  .  52  . 
32  .  52  . 
32. 52. 
41 .24. 
39.51  . 
25. 31 . 
25  .  32  . 
25. 35. 


2,02 
3,01 
29,95 
32,99 
53,21 
53,01 

59,29 
58,6 
15,38 
6,76 
24,24 
23,62 


113. 
112. 


25  .  32,20 
52  .  58,88 


37.26.51,38 
66  .  40  .  26,50 


113.38. 
113.    5. 


14,07 
39,55 


113. 
113. 

41. 

39. 
25. 
25. 
41  . 
41. 
44. 
44. 
33. 
33. 
44. 
44, 


7.41,67 
,40.  14,82 


32,66 
13,97 
31,47 
24,07 
11,13 
50,08 
4  .  26,97 
8  .  30,23 
19,04 
18,78 
28,34 
28,62 


Onk   Revolution  of  the   Micrometer  =20",880.      Reference  Micrometer  Reading  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.      Assumed  Co-latitudb  =  37°.  47'. 8',00. 


One  Intervai,  from  the 


(a)  Seen  only  for  short  intervals-clouds.  (b)  Faint-clouds  passing.  (c)  Negative  correction  for  runs  (d)  Bo.  ing  motion-diffused 

(c)  Bad  niirht— >ky  liazy.  (/)  Bad  definition— lustrum. nt  covered  with  moisture.  (y)  Mean  of  Z.  P.  on  Dec.  10  and  12  used  for  Uth.  («),''"e  of 

iii  magnitude  preceded,  and  bisected  by  fixed  wire.  (•)  Bad  definition.  (k)  Unsteady.  (l)  One  of  equal  magnitude  preceded,  lower,  and  one  followed 

higlier. 
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Monlli 
and 
Day. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Reading. 


Dec.  19 


Dec.  20 


Dec.  23 
Dec.  24 


0S.  L. 

(«)0N.L. 

Uranus  . 

©N.L. 
©S.  L. 

(b)  0  S.  L. 


(5)  H.  C.  3987 

H.  C.  4580 

(6)  H.  C.  5104 

H.  C.  5156 

Argelander  3488 . 
Arg.  52",  662  ... 

(6)H.  C.  5917 

H.C.6110 

H.  C.  6343 

(i)(c)  Zenith  Point . . . 

{d)  H.  C.  X2381 

Uranus 


Dec.  30 


I 


(6)  H.  C.  8248 

H.  C.  8327 

(b)  4  Camelopardi  R 

4  Camelopardi  . . 
(b)  H.  C.  9583 

H.  C.  9611 

/3  Tauri 

(i)  H.  C.  10722 

Argelander  6176, 

H.  C.  10819 

(e)  2  Urs.  Min.  SP.  R, 

oUrs.  Min.  SP.R 

SUrs.Min.  SP. .. 

Uranus 


57,8 

34,9 

1,9 


1  .  10,0 
3.34,5 

3 .  34,4 


44,3 
50,8 
29,5 
58,6 
41,6 


37,0 
21,2 
12,2 
46,1 
41,1 
22,2 

13,2 
12,6 
31,4 
8,2 
53,3 
34,9 
55,1 
53,5 
39,1 


0  .  29,8 


10,1 
19,4 


63,1 

40,9 

6,9 

15,3 
39,7 

39,0 

51,9 
57,3 
34,2 
64,9 
49,7 


43,9 
27,8 
20,4 
51,4 
48,6 
26,9 

18,8 
19,3 
37,5 
12,9 
59,2 
40,7 
60,9 
58,8 
45,7 

35,5 

17,8 
24,3 


64,0 

41,1 

9,3 

17,7 
41,2 

41,3 

54,0 
59,3 
36,4 
66,9 
51,9 


42,8 
30,9 
22,1 
54,8 
51,0 
29,9 

19,9 
22  2 
4o'4 
17,1 
62,9 
43,7 
62,7 
61,8 
48,3 

37,9 

18,8 
27,5 


D 


58,1 
35,9 

2,7 

10,2 
34,9 

35,6 

47,2 
53,9 
31,0 
61,5 
44,3 


39,2 
24,7 
14,3 
47,1 
43,0 
21,4 

14,6 
14,8 
31,2 

9,9 
55,3 
37,0 
54,9 
55,1 
39,2 

28,7 

10,0 
18,5 


60,9 

39,8 

6,1 

13,0 
39,0 

41,0 

52,9 
58,9 
37,1 
66,6 
49,9 


44,8 

29,9 
20,0 
52,9 
49,9 
27,9 

18,6 
18,5 
39,0 
13,4 
60,9 
42,9 
60,9 
60,7 
46,9 

35,9 

l'6,4 
24,0 


57,0 

33,2 

0,3 

10,2 
33,6 

34,3 

45,2 
51,1 
30,4 
59,0 
42,0 


38,0 
22,6 
12,9 
44,2 
41,9 
21,2 

14,9 
13,5 
31,9 
8,9 
54,3 
35,8 
54,8 
55,5 
40,9 

30,1 

9,2 
18,8 


+ 

+  9,1 
+  5,7 


B:= 


■■5« 


7,3  20,083 
20,083 
10,923 


6,1 
9,4 


+  5,1 


7,9 
5,3 
5,1 

8,2 
5,8 

6,4 
8,7 
6,3 
5,5 
7,2 
6,3 


8,0 
7,0 
6,3 
7,8 
6,9 
5,5 
7,2 
+10,3 
9,8 


+  12,4 


+  7,9 
+  9,6 


16,174 
16,174 

14,993 

12,983 
15,110 

9,918 
11,122 
15,519 

7,490 
12,572 
14,677 
14,398 
10,467 

8,668 
12,372 

11,482 
11,440 
12,100 
12,100 
13,229 
11,841 
8,211 
11,120 
15,459 
13,323 
13,321 
13,225 
13,951 
13,298 


Concluded 
Circle  reading. 


Barom. 


Inch. 


Thermom. 


Int. 


+  i 


+  i 


_  a 

4 


+2A 


+  i 

_2 
+1 

+2 


255.  15.51,65 

254.  13.28,65 
208  .  17  .  6,54 

254  .  44 .  25,07 

255  .  16 .  50,32 


255  .  1 7 .  14,05 


164. 
176. 
174, 
168, 
179. 
179. 
184. 
170. 
166. 
179. 
154. 
208. 

185. 

179. 
3. 
175. 
179. 
168. 
203. 
168. 
184. 
184. 

40. 

40. 
138. 
208. 


34. 

45. 
17. 
46. 
13. 
16. 
58. 
34. 
32. 
25. 
4. 
15. 

4. 

37. 
43 

6 

2 
40 

7 
52 
41 
41 
34 
34 
15 
14 


7,85 

29,83 

55,23 

0,63 

13,28 

1,94 

7,88 

9,60 

6,80 

0,50 

35,48 

56,60 

6,42 
8,19 
11,07 
49,37 
10,68 
21,94 
56,90 
55,54 

11,39 
56,43 
55,63 
53,63 
12.35 
34,28 


29,650 
29,750 
29,900 

30,130 
30,080 
30,088 
30,090 


30,090 
30,274 

30,260 
30,250 
30,250 
30,250 


40,6 
37,0 
37,8 

40,0 
42,0 
42,0 
41,5 


Ext, 


39,5 


Refrac- 
tion. 


38,5  229,99 
214,06 
33,20 


30,4. 
32, 

37,0 
39,8 
38,0 

37,.' 


35,5 


36,5  31,7 

35,1 130, 5 
34,5  29,5 
33,5  29,0 
33,5  28,9 


226,45 
235,20 

234,85 

15,83 
2,77 
5,37 

11,27 
0,21 
0,16 
5,83 
9,34 

13,73 

28,54 
33,19 

6,05 

0,22 
4,60 

0,41 
11,61 
26,91 
11,41 
5,66 
5,67 
53,67 


33,81 


Apparent  N.P.D, 

from  the 

Observation. 


113.41.48,78 

112.39.  9,85 

66 .  39  .  46,88 

113.10.  18,66 
113.42.52,66 

113.43.  16,40 

22  .  55  .  59,52 
35.  7.34,56 
32  .  39  .  57,36 
27.  7.56,86 
37  .  35  .  20,57 
37.38.  9,28 
43.  20.  21,21 

28.. -se.  7,76 

24  .  54  .    0,57 

12.26.  14,44 
66 .  38 .  37,29 


43  .  26 . 
37  .  59 . 
33  .  28  . 
33 . 28 . 
37.24. 
27.  2. 
61 .30. 
27. 14, 
43.  3. 
43.  4. 
-3  .  23  . 
-3 . 23 . 
-3  .  23  . 
66 . 37 . 


19,97 
15,91 
52,83 
52,27 
17,77 
17,83 
31,31 
51,63 
24,55 
9,60 
40,80 
38,80 
33,82 
15,59 


One    Revolution  of  the  Micrometer  =20",880.      Reference  Micrometer  Reading   =ir,000.     One  Interval   from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co- latitude  =  37".  47'- 8",00. 


(a)  Ragged  and  unsteady. 


(4)  Negative  correction  for  runs.  [n)  Shutters  open  and  oscillating.  (d)  One  followed  an  interval,  and  lower. 

(£)  Times  by  Molyneiix,  6''.  •!'".  54«,  ti'i.«'".54-,  61'.  IS"'.  40\     31.  slow,  2". 
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MEAN   RIGHT   ASCENSIONS,    January  1,  1867, 


OF  THE 


FUNDAMENTAL    STARS 


OBSERVED   m   THE  YEAR   1867, 


AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION. 
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Day  of 
Observa- 


Correction 

to  Mean 

li.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


a  Andromedae. 


Jan. 


Feb. 
Oct. 
Nov. 


14 

15 

19 
25 

6 
29 

1 
16 
28 


+  0,12 
+  0,14 
+  0,19 
+  0,27 
+  0,41 
-3,60 
-3,58 
-3,44 
-3,30 


0.     1 


.  30,96 
31,01 
30,97 
31,02 
30,94 
30,95 
31,03 
30,96 
30,99 


7  Pegasi. 


Jan. 

14 

+  0,22 

15 

+  0,22 

Feb. 
Oct. 

19 

25 

6 

29 

+  0,28 
+  0,35 
+  0,47 
-3,34 

Nov. 

1 

-3,33 

8 
16 

-3,27 
-3,21 

23 

-3,14 

27 

-3,10 

Dec. 

12 

-2,92 

.  23,35 
23,24 
23,50 
23,24 
23,34 
23,33 
23,31 
23,37 
23,21 
23,27 
23,30 
23,27 


12  Ceti. 


Jan. 

14 

15 

Sept. 

23 

Nov. 

2 

7 

8 

27 

Dec. 

12 

+  0,33 
+  0,34 
-3,13 
-3,14 
-3,11 
-3,10 
-  2,95 
-2,78 


0.23. 


15,00 
14,92 
15,07 
15,01 
15,14 
15,08 
15,02 
15,06 


a  Cassiopeiffi. 


Mar. 


+  0,67 


0.32.58,51 


/3  Ceti. 


Jan.    14 
15 

19 

24 

25 

31 

Sept.  10 

Oct.      2 

4 

8 

10 

17 

19 

2() 

29 

Xov.     1 

2 


+  0,43 
+  0,45 
+  0,50 
+  0,57 
+  0,58 
-0,65 
-2,87 
-3,07 

-  3,08 

-  3,09 
-3,09 
-3,10 
-3,10 
-3,09 
-3,08 
-3,06 
-3,06 
-3,04 
-3,04 


0.36. 


54,63 
54,70 
54,76 
54,72 
54,63 
54,62 
54,67 
54,f)5 
54,68 
54,68 
54,79 
54,66 
54,75 
54,74 
54,62 
54,67 
54,73 
54,71 
54,64 


Day  of 
Observa- 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


/3  Ceti  continued. 


Nov.  7 
8 

16 
23 
27 
28 
2 
7 
9 
12 


Dec. 


-3,03 
-3,02 
-2,97 
-2,91 
-2,86 
-2,85 
-2,81 
-2,75 
-2,73 
-2,69 


0.36. 


54,78 
54,69 
54,66 
54,70 

54,79 
54,62 
54,72 
54,70 
54,62 
54,74 


e  Piscium. 


Oct. 


Nov. 


Dec.     2 


2 

-3,32 

3 

-3,33 

4 

-3,34 

5 

-3,34 

8 

-3,36 

10 

-3,37 

19 

-3,40 

26 

-3,40 

1 

-3,40 

2 

-  3,40 

5 

-3,39 

6' 

-3,39 

7 

-3,39 

8 

-3,39 

16 

-3,35 

20 

-3,32 

23 

-  3.30 

27 

-  3,27 

28 

-3,26 

2 

-  3,23 

5 

-3,21 

7 

-3,19 

9 

-3,17 

12 

-3,14 

0.56. 


2,48 
2,45 
2,52 
2,51 
2,48 
2,51 
2,45 
2,52 
2,. 55 
2,48 
2,55 
2,50 
2,51 
2,47 
2,45 
2,58 
2,61 
2,48 
2,50 
2,51 

2,49 
2,41 
2,38 
2,49 


Polaris. 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


Mav 


14 

-21,13 

15 

-  20,36 

19 

-  17,05 

24 

-  12,16 

25 

-11,29 

31 

-  6,59 

2 

-  4,92 

6 

-  1,27 

8 

+  0,44 

9 

+  1,20 

15 

+  5,27 

23 

+  11,16 

27 

+  13,24 

2 

+  14,94 

4 

+  16,19 

26 

+  23,75 

28 

+  23,98 

3 

+  24,99 

9 

+  24,38 

14 

+  24,17 

16 

+  2.3,91 

17 

+  23,68 

1 

+  19,45 

1 

+  19,23 

1  .  10. 


17,25 
17,35 
17,42 
17,38 
17,23 
17,42 
17,28 
15,93 
17,05 
17,10 
18,06 
15,70 
15,44 
17,30 
16,05 
16,05 
16,93 
15,93 
18,96 
1.9,36 
18,64 
17,07 
13,58 
16,31 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Polaris  continued. 


June 


July 


Oct. 


May  3 
3 
5 
16 
17 
27 
9 
10 
10 
22 
26 
27 
29 
6 
10 
11 
22 
Sept.  10 
10 
12 
13 
13 
14 
16 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
8 
8 
10 
10 
13 
15 
16 
17 
IS 
19 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
1 
o 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
16 


Nov. 


+  18,47 
+  18,19 
+  17,03 
+  11,25 
+  10,53 
+    4,31 

-  6,09 

-  6,49 

-  6,91 
- 16,88 

-  20,24 
-21,21 

-  23,23 
-29,15 

-  32,78 

-  33,77 
-43,14 
-78,18 
-78,37 

-  78,88 

-  79,23 

-  79,41 

-  79,59 

-  80,42 

-  82,33 

-  82,73 

-  83,42 
-83,51 
-83,86 
-84,07 

-  85,21 

-  85,37 

-  85,94 

-  86,05 

-  86,15 

-  86,24 

-  86,49 

-  86,50 

-  86,50 

-  86,50 
-86,71 

-  86,98 

-  87,09 
-87,15 
-87,14 
-87,11 

-  86,36 

-  86,09 

-  86,05 

-  85,96 

-  85,93 
-85,82 

-  85,70 

-  85,54 

-  85,44 

-  85,32 
-85,18 

-  84,36 
-84,17 

-  83,98 

-  83,78 

-  83,59 

-  83,40 

-  83,22 

-  83,05 

-  82,89 

-  80,50 


1  .  10. 


6,55 
6,27 
5,20 
Q,63 
5,72 
7,87 
6,64 
7,39 
6,47 
5,33 
6,18 
4,20 
5,72 
7,04 
6,15 
6,77 
5,91 
6,47 
8,64 
5,97 
6,07 
6,25 
7,56 
7,04 
6,39 
7,22 
5,38 
7,58 
6,22 
7,65 
7,70 
5,96 
7,06 
5,61 
6,92 
6,71 
7,07 
7,27 
7,46 
7,90 
6,86 
8,08 
7,92 
7,93 
5,48 
7,45 
9,53 
7,63 
6,43 
7,34 
7,86 
7,11 
9,36 
9,81 
5,86 
8,34 
8,09 
7,59 
8,00 
4,95 
20,04 
6,60 
8,50 
6,41 
8,10 
6,91 
5,86 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Polaris  continued. 


Nov.  20 
21 
23 

26 
27 
27 


Dec. 


29 
2 
5 
7 
9 

12 


■78,28 

■  77,76 

■  76,84 

•  75,29 

■  75,04 

■  74,78 
•74,51 

■  73,91 
■71,85 

•  69,69 
■6h,37 

■  67,20 
65,30 


1  .  10, 


Polaris  R. 


Jan. 

14 

-21,13 

24 

-12,16 

25 

-11,29 

31 

-  6,59 

Feb. 

2 

-    4,92 

6 

-  1,27 

9 

+  1,20 

15 

+  5,27 

23 

+  11,16 

27 

+  13,24 

Mar. 

a 

+  14,94 

28 

+  23,98 

Apr. 

3 

+  24,99 

May 

1 

+  19,45 

1 

+  19,23 

3 

+  18,47 

3 

+  18,19 

16 

+  11,25 

17 

+  1 0,53 

June 

9 

-  6,09 

10 

-  6,49 

10 

-  6,91 

22 

-  16,88 

27 

-21,21 

29 

-  23,23 

July 

10 

-  32,78 

11 

-  33,77 

22 

-43,14 

Sept. 

10 

-78,18 

10 

-78,37 

12 

-  78,88 

13 

-  7.9,23 

13 

-  79,41 

14 

-  79,59 

21 

-  82,73 

27 

-  84,07 

Oct. 

1 

-85,21 

8 

-  86,50 

10 

-  86,50 

13 

-  86,71 

15 

-  86,98 

16 

-  87,09 

17 

-87,15 

18 

-87,14 

25 

-  86,09 

27 

-  85,96 

29 

-  85,82 

Nov. 

1 

-  8,5,44 

4 

-  84,36 

1  .  10, 


18,14 
17,02 

17,79 
16,35 
16,27 
15,79 
18,23 
18,46 
15,56 
16,82 
16,60 
17,53 
16,26 


17,25 
17,35 
17,21 
17,40 
17,27 
15,96 
17,18 
14,58 
15,76 
l.'!,40 
16,73 
15,76 
17,73 
15,29 
17,15 
16,29 
17,00 
16,86 
16,59 
16,85 
17,24 
15,23 
15,10 
1,5,13 
15,15 
16,70 
16,29 
16,47 
15,31 
16,86 
16,44 
17,74 
16,44 
17,20 
17,56 
17,56 
16,87 
17,48 
18,05 
17,06 
16,81 
17,65 
18,30 
16,47 
17,80 
16,61 
16,74 
1.3,53 
16,62 


Mean  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars  observed  in  the  Year  1867.       183 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Polaris  R.  continued. 


Nov^ 


Dec. 


5 

5 
6 

7 

7 

23 

26 

27 

5 

9 


■8i,n 

■  83,98 

•  83,59 
■83,40 

83,22 

■  76,84 

■  75,29 

■  75,04 

•  69,69 
•67,20 


10.  18,83 
16,11 
15,44 
16,00 
13,93 
16,63 
17,81 
16,76 
18,19 
18,44 


Day  of 
Observa- 
tion. 


(?'  Ceti. 


Jan. 

24 

-t-0,20 

Feb. 

2 

4-0,32 

Oct. 

1 

-3,08 

4 

-3,11 

8 

-3,14 

10 

-3,15 

28 

-  3,22 

Nov. 

2 

-3,22 

6 

-3,22 

8 

-.3,22 

16 

-3,18 

21 

-S,l6 

29 

-3,12 

Dec. 

Q 

-3,09 

7 

-3,05 

12 

-3,00 

17  .  22,43 
22,58 
22,54 
22,42 
22,71 
22,.56 
22,50 
22,53 
22,57 
22,42 
22,49 
22,50 
22,39 
22,51 
22,53 
22,51 
22,52 


t)  Piscium. 


Jan. 
Oct. 


24 

31 

1 

4 

8 

10 

Nov.    2 

21 

27 

28 

29 

2 

7 

9 

12 


Dec. 


-0,10 
-1-  0,01 
-3,45 
-3,48 
-3,52 

-  3,53 

-  3,6s 

-  3,60 

-  3,57 

-  3,^6 
-3,56 

-  3,54 

-  3.49 
-3,47 
-3,45 


,  24  .  22,06 
22,18 
22,13 
2'2,12 
22,19 
22,05 
22  12 
22,'o9 
22,0f) 
22,04 
22,00 
22,10 
22,16 
22,20 
22,06 


■  V  Piscium. 


Jan. 
Nov. 

Dec. 


31 

28 

29 

2 

3 

7 

9 

10 

12 


-I-  0,04 
-3,41 

-  3,41 

-  3,39 
-3,38 

-  3,35 

-  3,33 

-  3,33 

-  3,31 


I  .  34 


30,65 
30,69 
30,75 
30,60 
30,67 
30,65 
30,73 
30,59 
30,68 


Coriection 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


[i  Arietis. 


Feb.     8 

20 

Dec.  10 


■0,06 
■0,11 

■3,75 


1  .  47 


17,89 
17,81 
17,78 


a  Arietis. 


Feb. 

1 

8 

20 

23 

June 

9 

10 

11 

Nov. 

19 

Dec. 

24 

-0,15 
•f  0,04 
-1-0,08 
-0,50 
-0,53 
-  0,56 
-3,98 
-3,78 


1.59. 


67  Ceti. 


Nov.  19 
Dec.  24 


3,35 
3,18 


f »  Ceti. 


Dec.    10 

24 


■3,62 
3,54 


2.21 


Ceti. 


Feb. 

2 

Nov. 

19 

21 

Dec. 

4 

10 

24 

0,26 

■  3,58 

■  3,58 
•3,58 
■3,56 
•  3,49 


2.36, 


a  Ceti. 


Jan. 

25 

-0,49 

31 

-0,40 

Feb. 

2 

-  0,37 

20 

-0,07 

23 

-0,19 

Nov. 

19 

-3,64 

29 

-3,66 

Dec. 

4 

-3,67 

10 

-  3,67 

2.5; 


0  Arietis. 


Nov.  29  j 
Dec.  24' 


4,10 

•4,06 


a  Persei. 


Nov.  13 


40,88 
40,84 
40,83 
40,93 
40,76 
40,82 
40,68 
40,87 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


i\Iean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


10.21,06 
21,01 


5,3S 
5,28 


24,57 
24,61 
24,60 
24,64 

24,61 
24,57 


1.9.68 
19,72 
19,71 
19,71 
19,57 
19,6s 
19,64 
19,62 
19,75 


1,66 

1,68 


-5,57    I  3.  14.50,41 


Tauri. 


Nov.  13 
Dec.   19 


■4,18 

4,38 


,  39 .  34,96 

35,00 


7'  Eridani. 


Feb. 

23 

Nov. 

13 

Dec. 

18 

19 

30 

-0,19 

-3,31 
-3,49 
-3,49 
-3,43 


3.51 


o'  Eridani. 


Jan. 

28 

Feb. 

^i 

14 

20 

23 

Nov. 

13 

Dec. 

16 

18 

19 

30 

-0,74 

-  0,58 
-0,48 
-0,37 
-0,32 
-3,40 

-  3,64 

-  3,64 

-  3,64 
-3,61 


e  Tauri. 


Nov.  13 
Dec.    17 


■4,00 

■  4,34 


4. 


Aldebaran. 


Feb.   16 

Mar.  26 

June    9 

10 

21 

25 

26 

28 

July     7 

9 

Dec.    13 

17 

18 


-0,75 
-0,07 
-)-  0,07 
-f-  0,05 
-0,15 
-0,23 
-0,25 

-  0,30 

-  0,51 

-  0,56 
-4,25 
-4,27 
-4,27 


4.28, 


1  Auriuse. 


49,58 
49,41 
49,44 
49,49 
49,49 


Day  of 
Observa- 
tion. 


•  ' — ,*'^ 
2?  52 
22'49 
22,51 
22,51 
2 -',37 
22,47 
22,47 
22,-17 
22,39 


20.  51,15 
51,16 


17,50 

17,42 
17,45 
17,40 
17,31 
17,42 
17,52 
17,-12 
17,43 
17,42 
17,-l-6 
17,.'i9 
17,48 


Feb. 

16 

20 

23 

Dec. 

13 

17 

' 

19 

■  1,03 

■  0,95 
•0,89 

4,90 
%9'-i 
4,94 


4.  48, 


20,13 

19,93 
20,06 
20,00 
20,07 
20,09 


Leporis. 


Dec.  13 

19 
30 


3,47 
3,,50 
3,51 


4  .  ri9  ■ 


49,91 
4,9,93 

49,yy 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Capella. 


Feb.   16 

23  '. 

June    9  ' 

lOj 

21 

24 

25 

26 

28 

4 

5 

7 

8 

9 

10' 
11 
Dec.   19 
30  \ 


July 


-  1,35 

-  1,18 
+  0,19 
-1-0,17 
-0,03 
-0,10 
-0,12, 
-0,15 
-0,20 
-0,36 
-0,39 
-0,44 
-0,47 
-0,50 
-0,53 
-0,56 
-5,78 
-5,84 


6  .  52,01 
51,97 
51,80 
51,70 
51,88 
52,07 
51,82 
51,84 
52,00 
51,93 
51,93 
51,96 
52,01 
51,95 
51,98 
51,81 
51,87 
51,89 


Rigel. 


Jan. 

28 

-1,07 

Feb. 

2 

-1,02 

8 

-0,93 

14 

-0,84 

28 

-0,60 

June 

26 

-f  0,12 

28 

-^0,09 

Dec. 

13 

-3,71 

16 

-  3,73 

17 

-3,74 

18 

-3,75 

8,80 
8,74 
8,68 
8,78 
8,88 
8,71 
8,74 
8,80 
8,82 
8,87 
8,82 


/3  Tauri. 


Jan. 
Feb. 


28 

2 

8 

14 

16 

28 

June  26 

Dec.    13 

16 

17 

18 

19 


-1,37 
-1,32 

-  1,24 

-  1,15 

-  1.11 

-  0,88 
-0,15 
-4,70 

-  4,73 
-4,74 
-4,75 

-  4,76 


5.  17.53,17 
53,19 
53,11 
5.%  12 
5.%  17 
5,9,14 
5,';,07 
5.3,11 
53,14 
53,09 
53,03 
53,14 


Or 


Feb.     2      - 


Dec. 


1,12 

■1,05 
-0,96 
■  .3,90 
•3,92 
■3,93 
■3,95 


5.25, 


12,77 
12,67 
12,77 
12,69 
12,72 
12,67 
12,74 


a  Leporis. 


Feb.  28 
Dec.   30 


•0,66 
■3,66 


5.26.51,80 
51,86 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Orionis. 


Feb.  8 
14 
28 

Dec.  16 
17 
18 
19 
24 
30 


•1,07 
•0,98 
■0,74 
•3,88 
■3,89 
■3,90 
■3,91 
•3,94 
-3,97 


5.29 


27,86 

27,85 
27,87 
27,88 
27,93 
27,83 
27,82 
27,91 
27,91 


a  Orionis. 


Jan.    28 

Feb.    11 

14 

Dec.  16 


•1,28 

■1,14 

■1,10 

4,06 


,  47  .  58,34 
58,23 
58,28 
58,2.9 


V  Orionis. 


Jan.    28 

Feb.     2 

11 


1,36 
1,32 
1,23 


5.59 


.  58,62 
58,66 

58,75 


Sirius. 


Apr.  27 

June  10 
22 
27 
29 

July  5 
9 

Aug.    9 


-0,01 
■4-0,34 
+  0,33 
+  0,28 
+  0,27 
+  0,20 
+  0,16 
-0,35 


6.39. 


17,23 
17,05 
16,93 
16,89 
17,11 
17,06 
17,00 
17,18 


y  Canis  Majoris. 


Feb,   21 
Mar.     4 


1,32 
1,15 


6.57. 


44,52 
44,56 


S  Geminorum. 


Feb.   21 
Mar.     4 


1,41 
1,26 


7.  12.  10,65 
10,77 


Geminorum. 


Feb.   21 


1,51 


7  .  20  .  33,24 


Castor. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


Procyon. 


Feb. 

21 

26 

28 

Mar. 

4 

16 

28 

SO 

June 

27 

29 

•1,40 
■1,35 

1,32 
■1,27 

1,10 
■  0,89 
■0,S6 

0,00 
■0,01 


7.32. 


20,35 
20,26 
20,33 
20,33 
20,31 
20,27 
20,28 
20,20 
20,17 


Feb.  21 
26 
28 

Mar.     1 

4 

16 


-1,53 
-1,47 
-1,44 
-  1,42 
-1,38 
-1,16 


7.26. 


6,51 
6,56 
6,58 
6,62 
6,49 
6,59 


Pollux. 


Feb. 

21 

26 

28 

Mar. 

1 

4 

16 

28 

SO 

■1,51 
•M6 
■1,43 
■1,41 
■1,37 
-1,18 
■0,95 
■0,91 


7.37 


10,46 
10,49 
10,40 
10,44 
10,46 
10,41 
10,41 
10,43 


6  Cancri. 


Mar.     2 

-1,47 

5 

-1,43 

28 

-1,05 

30 

-1,01 

7.55, 


20,74 
20,81 
20,65 
20,65 


15  Argus. 


Mar.  2 
28 
SO 


-1,57 
-1,13 
-1,09 


8.     1 


52,92 
52,85 
52,83 


ri  Cancri. 


Mar.     2 

28 
SO 


1,49 

•1,15 

1,11 


8.25. 


0,77 
0,89 
0,94 


e  Hydrse. 


Mar.  2 
28 
30 


1,52 
1,21 
1,18 


8.39. 


43,88 
43,82 
43,83 


1  Ursae  Majoris. 

Mar.  28     -1,40 
30     - 1,35 

8.50. 

5,17 
5,19 

83  Cancri. 

Mar. 

26 

-1,35 

28 

-1,32 

Apr. 

9 

-1,15 

10 

-1,14 

11 

-1,12 

9-11 


,  33,34 
33,31 
33,37 
33,25 
33,27 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

ILA. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


a  Hydrae, 


Mar.  26 

-1,49 

28 

-1,46 

29 

-1,45 

SO 

-1,44 

Apr.     2 

-1,40 

9 

-1,30 

10 

-1,28 

11 

-1,27 

9.21 


2,99 
3,03 
3,13 
3,07 
3,20 
2,97 
2,96 
3,01 


c  Leonis. 


Mar.  29 
Apr.     2 

9 
11 


1,41 
1,36 
1,26 
1,23 


9.38. 


17,84 
17,80 
17,71 
17,76 


TT  Leonis. 


Mar.  29 
Apr.     8 

9 
11 


1,48 
1,37 
1,35 
1,33 


9-53, 


10,94 
11,00 
10,94 
10,95 


Reffulus. 


Mar.  26 

29 

Apr.     2 

8 

9 

11 

May     4 

Sept.  24 

25 


-1,52 
-1,49 
-1,45 

-  1,38 
-1,36 
-1,34 

-  1,03 
-0,82 
-0,84 


10. 


17,10 
17,12 
17,11 
17,21 
17,20 
17,22 
17,19 
17,16 
17,23 


p  Leonis. 


Apr.      8 


-1,48 


10  .  25  .  48,35 


X  Leonis. 


Apr.     2 

27 
May     4 


-1,63 
-1,43 
-1,30 


10.58, 


9,23 
9,42 
9,42 


S  Leonis. 


Apr.     2 

27 

May   18 


-1,60 
- 1,39 
-1,13 


11 


1,84 
1,92 
1,93 


S  Crateris. 


Apr.     2 
May   18 


1,89 
1,48 


11.  12 


41,59 
41,52 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


V  Leonis. 


Apr.  29 

May     4 

6 

18 


1,61 
1,56 
1,55 
1,43 


11  .30.  -8,33 
8,31 
8,32 
8,33 


/3  Leonis. 


Apr.  29 

May     S 

6 

18 


1,52 
1,48 
1,46 
1,34 


11.42.  16,40 
16,41 
16,41 
16,39 


tl  Virginis. 


May 


1 

-1,77 

3 

-1,76 

4 

-1,75 

17 

-1,65 

27 

-1,56 

12.  13, 


6,14 
6,03 
6,11 
6,05 
6,05 


/3  Corvi. 


May  27 


■1,98 


12.27.24,19 


7*  Virginis. 


May 


1 

4 
27 


■1,84 

■1,83 

1,67 


12, 


34 .  55,21 
55,19 
55,23 


Arcturus. 


June  10 

-1,76 

22 

-  1,65 

29 

-1,58 

July  10 

-1,45 

11 

-1,44 

22 

-1,28 

Sept.  16 

-0,48 

21 

-0,43 

Oct.      1 

_  0,35 

16 

-0,30 

24 

-0,31 

26 

-0,31 

28 

-0,32 

SO 

-  0,34 

Nov,     1 

-0,36 

3 

-0,37 

4 

-0,38 

5 

-0,S9 

6 

-0,40 

7 

-0,41 

18 

-0,57 

26 

-0,71 

27 

-0,73 

14. 


9 .  35,67 
35,75 
35,76 
35,75 
S5,73 
S5,70 
35,70 
35,70 
35,71 
35,70 
35,70 
35,52 
35,68 
35,70 
35,77 
35,70 
35,82 
35,66 
35,74 
35,76 
35,71 
35,75 
S5,83 


ylr  Bootis. 


June  14 


-1,92     14.58.44,88 
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» 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

H.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


/3  Librse. 


June  24 


-2,36     15.    9-51,13 


a  Coronae. 


June  10 
14 

24 


-2,07     15. 

-2,06 

-2,01 


29. 


3,36 
3,41 
3,43 


a  Serpentis. 


June  10 

-2,26 

11 

-  2,26 

14 

-  2,26 

21 

-2,26 

22 

-2,26 

24 

-2,25 

15.37. 


43,00 
43,13 
42,98 
4,'J,00 
43,04 
43,07 


/3'  Scorpii, 


June  11 

-2,73 

14 

-2,74 

21 

-2,75 

22 

-2,75 

24 

-2,75 

28 

-2,74 

July  10 

-2,69 

15.57 


42,39 
42,42 
42,50 
42,42 
42,35 
42,48 
42,48 


0  Ophiuchi- 


June  10 

-2,45 

11 

-2,45 

21 

-2,47 

22 

-2,47 

24 

-2,47 

28 

-2,46 

July  10 

-2,42 

16.  7.22,56 
22,59 
22,63 
22,64 
22,54 
22,71 
22,58 


Antares. 


June  21 
26 
28 
29 


•2,98 
-2,99 
■2,99 
■2,99 


16.21 .  1.5,27 
15,40 
15,25 
15,42 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Wean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  18b7. 


^  Herculis. 


June  14 ! 

211 
26 

27  i 
29! 

5 
6 


July 


-2,25 
-2,26 
-2,25 
-2,25 
-2,24 
-2,21 
-2,20 


16.36.  16,34 
16,40 
16,28 
16,36 
16,34 
16,35 
16,36 


K  Ophiuchi. 


June  14 

21 
22 
26 
27 
28 
29 
July     1 

6 

8 

9 

11 

16 


-2,39 
-2,42 
-2,43 
-2,43 
-2,43 
-2,43 
-2,43 
-2,43 
-2,43 
-2,42 
-2,42 
-2,41 
-  2,41 
-2,38 


16.51 


22,39 
22,.30 
22,44 
22,42 
22,44 
22,18 
22,38 
22,44 
22,37 
22,43 
22,34 
22,33 
22,41 
22,35 


a  Herculis. 


June  26 

-2,45 

27 

-2,45 

28 

-2,45 

29 

-2,45 

July  5 

-  2,45 

6 

-2,45 

8 

-  2,45 

9 

-2,44 

10 

-2,44 

11 

-  2,44 

16 

-2,41 

17.    8, 


34,98 
35,04 

3h99 
35,01 
34,96" 
34,87 
35,02 
35,02 
34,91 
34,93 
34,93 


6  Ophiuchi. 


June  26 

-3,04 

27 

-3,04 

29 

-  3,05 

July  8 

-3,06 

9 

-3,06 

10 

-  3,06 

16 

-3,05 

17.  13 


50,62 
50,53 
50,59 
50,63 
50,56 
50,57 
50,50 


a  Ophiuchi. 


June  26 

27 
28 
29 


July 


Dec. 


6 
8 
9 

10 
16 

22 


-  2,50 
-2,50 

-  2,50 
-2,51 
-2,50 

-  2,52 
-2,52 
-2,52 
-2,52 
-2.51 
-0,96 


17.28 


,  4.5,57 
45,60 
45,65 
45,63 
45,65 
45,71 
45,60 
45,63 
45,51 
45,67 
45,67 


Day  of 
Observa- 
tion. 


7  Draconis. 


July   13 
16 


-2,66 
-  2.63 


17 


53.31,00 
31,00 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  K.A. 
Jan.  1,  1867. 


/*'  Sagittarii. 


June  26 

27 
28 


July 


8 

9 

13 

16 


■2,95 
•2,96 
•2,97 
•3,03 

■  3,04 
■3,05 

■  3,06 
•3,05 


18.    5, 


48,50 
48,50 
48,48 
48,52 
48,52 
48,47 
48,52 
48,52 


S  Ursae  Minoris. 


Jan. 
Feb. 


28 

30 

1 

2 

6 

8 

8 

10 

11 

14 

14 

26 

July  8 

9 

13 

16 

Sept.  5 

Dec.  18 

18 

19 

20 

30 


+  19,53 
+  19,10 
-H8,77 
+  18,67 
+  1 7,65 
-t-  17,22 
+  17,07 
+  16,17 
-I- 16,40 
+  15,67 
+  15,55 
+  11,97 

-  14,.S6 

-  1 4,24 
-13,55 

-  12,91 
+  2,79 
+  38,30 
+  38,34 
+  38,42 
+  38,46 
+  39,25 


18.  15 


13,64 
13,62 
13,71 
13,63 
15,45 
14,36 
13,91 
14,45 
13,83 
15,05 
14,68 
14,89 
14,10 
13,54 
13,97 
13,48 
15,25 
13,82 
14,65 
14,32 
14,19 
13,39 


S  Ursae  Minoris  R. 


Feb. 


Sept. 


11 

+  16,40 

14 

+  15,67 

5 

+  2,79 

18.  15. 


14,17 
13,42 
15,54 


a  Lyrac. 


Jan. 

13 

+  1,.52 

14 

+  1,51 

17 

+  1,46 

18 

+  1,44 

30 

+  1,20 

Feb. 

1 

+  1,16 

6 

+  1,04 

8 

+  0,99 

10 

+  0,94 

June 

24 

-2,65 

July 

5 

-2,72 

8 

-2,73 

9 

-2,73 

11 

-2,73 

13 

-2,73 

l6 

-2,73 

Dec. 

3 

-0,10 

4 

-0,10 

18.32 


26,06 
26,15 
26,06 
26,07 
26,01 
26,01 
26,05 
26,08 
26,04 
25,94 
26,02 
25,97 
26,01 
26,07 
26,05 
26,07 
26,05 
26,19 


Day  of 

Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


a  Lyrie  conlinued. 


Dec. 


5 

9 
18 
19 
20 
23 


0,09 
■0,07 
■  0,05 

0,05 
■0,05 

0,06 


18.32 


.  26,15 
26,08 
26,10 
26,10 
26,06 
26,00 


/3  Lyrae. 


June  24 
July    13 


-2,59 


18  .45.  10,10 
10,05 


^  Aquilae. 


Sept.     2 
19 


■2,45 
■2,16 


18.59.17,71 

17,81 


111  AquiliB. 


Aug.  31 

Sept.    2 

19 


2,55 
■2,53 
•2,26 


19. 


1 1  .  34,34 
34,27 
34,34 


8  Aquilae. 


Aug.  31 

Sept.    2 

19 


-2,67 
-2,64 

-2,39 


19.18, 


47,45 
47,41 
47,49 


h^  Sagittarii. 


Sept. 


-3,03     19.28.36,66 


7  Aquilae. 


Sept.    2 

5 

12 

19 


2,68 

2,64 

■  2,54 

■2,43 


19.39 


56,03 
56,06 
56,19 
56,01 


a  Aquilae. 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


14 

+  1,20 

14 

+  1,20 

18 

+  1,16 

30 

+  1,01 

1 

+  0,99 

6 

+  0,91 

8 

+  0,87 

10 

+  0,84 

19 

+  0,67 

15 

+  0,13 

1 

19.44. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


7,61 
7,61 
7,17 
7,48 
7,54 
7,60 
7,55 
7,66 
7,62 
7,58 


47 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


a  Aquilae  continued. 


Aug.  30 

-2,76 

Sept.    5 

-2,69 

12 

-  2,60 

19 

-2,49 

21 

-2,46 

19.44 


17,56 
17,49 
17,55 
17,44 
17,51 


(3  Aquilae. 


Aug. 

30 

Sept. 

5 

19 

21 ; 

■2,77 
•2,71 
■2,50 

■2,47 


19.48 


46,76 
46,67 
46,69 
46,75 


\  Ursae  Minoris. 


Feb.  21     +49,45    19. 
Aug.  301  -34,14 
Sept.    2     -  31,76 


57 


13,09 

12,29 

S,66 


\  Ursae  Minoris  R. 

Aug. 
Sept. 

30 

2 

-34,14 
-31,76 

19.57 

12,79 
9,06 

«"  Capricorni. 

Oct. 

17!    -2,31 

20.  10 

40,46 

a  Cygni. 

Jan. 

19 

+  1,33 

30 

+  1,29 

Feb. 

1 

+  1,27 

5 

+  1,24 

6 

+  1,23 

8 

+  1,21 

10 

+  1,19 

19 

+  1,06 

Mar. 

7 

+  0,72 

8 

+  0,70 

15 

+  0,52 

24 

+  0,26 

20 .  36 . 


53,93 
5.S,S4 
53,S6 
53,84 
53,81 
53,84 
53,78 
53,81 
53,83 
53,83 
53,77 
.53,83 


C  Cygni. 


Oct.    23 


2,34 


21.    7.16,52 


/3  Aquarii. 


Aug.  30  -3,05 

Sept.     5  -  3,04 

13  I  -3,00 

161  -2,97 


21.24. 


33,15 
33,36 
33,29 
33,16 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan. 1, 1867. 


/3  Aquarii  continued. 


Sept 

19 

20 

23 

24 

27 

28 

Oct. 

19 

23 

26 

-2,94 
-2,94 
-2,90 
-2,91 

-2,86 
-2,86 
-2,59 
-2,53 

-2,47 


21.24 


33,27 
33,36 
33,32 
33,33 
33,32 
33,36 
33,35 
33,37 
33,28 


Pegasi. 


Aug.  30 

Sept .  5 

6 

7 
13 
20 
23 
24 
27 
28 
19 
23 
26 


Oct 


3,08 
■3,06 
•  3,06 
•3,05 
-3,03 
■2,99 
•2,96 

•2,95 
•2,92 
•2,91 

2,64 
•2,58 
■2,53 


21  .37 


39,18 
39,14 
39,14 
3.9,23 
39,21 
39,19 
39,05 
39,03 
39,21 
39,14 
39,26 
39,10 
39,13 


16  Pegasi. 


Sept.    6 

-3,21 

7 

-3,20 

13 

-3,17 

20 

-3,11 

23 

-3,08 

24 

-3,07 

.     28 

-  3,03 

Oct.    23 

-2,67 

26 

-2,62 

21  .  47  . 


0,69 
0,69 
0,58 
0,56 
0,57 
0,58 
0,62 
0,63 
0,62 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1867. 


0  Aquarii. 


a  Aquarii. 


Aug.  30 

Sept.    5 

6 

7 

13 

19 

20 

23 

24 

27 

28 

30 

1 

3 

4 

5 

19 

23 

26 


Oct. 


-3,06 
-3,07 
-3,07 
-3,07 
-3,06 
-3,02 
-3,02 
-3,00 
-2,99 
-2,97 
-2,96 
-2,94 
-2,93 
-2,91 
-2,90 
-2,89 
-2,73 
-2,67 
-2,63 


21.58, 


57,04 
57,08 
57,08 
56,99 
57,08 
57,02 
57,08 
57,14 
57,17 
57,05 
57,05 
57,17 
57,10 
.57,18 
57,17 
57,09 
57,03 
57,01 
57,07 


Aug.  30 

Sept.    5 

6 

7 

10 

23 

24 

27 

28 

1 

2 

3 

4 

5 

23 


Oct. 


-3,07 
-3,09 
-3,09 
-3,09 
-3,09 
-3,04 
-3,04 
-3,02 
-3,01 
-  2,99 
-2,98 
-2,97 
-2,96 
-2,95 
-2,74 


22.    9 


,  48,86 
48,80 
48,80 
48,78 
48,77 
48,85 
48,86 
48,73 
48,80 
48,68 
48,86 
48,88 
48,81 
48,81 
48,80 


t]  Aquarii. 


Sept.  10 
16 
20 
23 
25 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
5 
17 
23 


Oct. 


■3,10 
-3,09 
-3,08 
•3,07 
-3,06 
•3,06 
-3,05 
-3,03 
•3,03 
■3,02 
■3,01 
•3,01 
■2,89 
■2,82 


22.28. 


31,28 
31,28 
31,18 
31,24 
31,30 
31,17 
31,18 
31,20 
31,21 
31,24 

31,19 
31,21 
31,25 
31,27 


^  Pegasi. 


Sept.  10 

16 

27 

Oct.      2 

3 

4 

5 

17 


3,17 

22  .  34  .  4.9,66 

3,16 

49,70 

3,12 

49,67 

3,10 

49,74 

3,10 

49,69 

3,09 

49,78 

3,09 

49,64 

2,96 

49,67 

a  Pegasi. 


Sept 

10 

12i 

25 

Oct. 

2 

3 

4 

5 

28 

•3,25 
■3,25 
•3,25 
3,22 
-3,22 
■3,21 
•3,21 
•3,00 


22  .  58  . 


8,18 
8,21 
8,17 
8,20 
8,16 
8,16 
8,18 
8,28 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,1867. 


7  Piscium. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


10 

-3,17    i 

12 

-3,18 

25 

-3,20 

1 

-.3,18 

3 

-3,17 

4 

-3,17 

8 

-3,15 

10 

-3,14 

17 

-3,10 

26 

-3,02 

28 

-3,00 

2 

-2,95 

5 

-2,92 

23.  10 


16,20 

16,19 
16,22 
16,10 
16,19 
16,17 
16,22 
16,23 
16,18 
16,25 
16,20 
16,24 
16,13 


K  Piscium. 


Sept.  10 
12 

25 

30 

Oct.      1 

2 

3 

4 

8 

10 

17 

28 

Nov.     2 

5 


•3,13 
■3,14 
•3,16 
3,16 
■3,15 
-3,15 
■3,15 
-3,14 
-3,13 
■3,12 
■3,09 
-3,00 
-2,95 
■2,92 


23 . 20 . 


6,78 
6,91 
6,81 
6,85 
6,89 
6,77 
6,80 
6,76 
6,78 
6,81 
6,74 
6,89 
6,79 
6,79 


1  Piscium. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


12 

-3,19 

25 

-3,24 

30 

-3,24 

2 

-3,24 

8 

-3,22 

10 

-3,21 

17 

-.%18 

19 

-3,16 

28 

-.3,11 

1 

-3,07 

5 

-3,04 

7 

-3,02 

23 

-2,84 

23 .  33 . 


6,50 
6,54 
6,48 
6,64 
6,53 
6,53 
6,50 
6,61 
6,64 
6,68 
6,59 
6,53 
6,55 


a  Piscium. 


■3,26 
■3,26 
■3,23 
-3,18 
■3,16 
•3,11 


23 .  52  , 


28,8i 
28,95 
28,84 
28,85 
28,85 
28,90 


MEAN    RIGHT    ASCENSIONS,    Jan.  i,  1 867. 
OF     STARS 

OBSERVED     IN    THE     YEAR     1867, 
AS     DEDUCED    FROM    EACH    DAYS    OBSERVATION; 

AND 

A    CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED   MEAN  RIGHT  ASCENSIONS, 

January  I,  1867 ; 
WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS 
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Mean  Eight  Ascensions  of  Stars  orserved  in  the  Year  1867, 


3    ^- 

it 


1 

2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 

24 
25 
26 

27 

28 

29 
30 


31 

32 
33 
34 

35 

36 

37 


Name  ol  Star. 


a  Andromedse 

7  Pegasi   

12  Ceti 

a  Cassiopeiae  . 

0  Ceti 

£  Piscium  . . .  . 
H.  C.  1970  ... 
H.  C.  1985  ... 
H.  C.  1996  ... 

H.  C.  2048  . . . 

B.A.C.  335  .. 

Polaris 

Polaris  R 

0'  Ceti   

»;  Piscium  . .  . 
H.  C.  2938  . . . 

H.  C.  2941  ... 

H.  C.  2943  ... 

H.  C.  2933  . . . 

Arg.  64°,  213 

H.  C.  2981  .. 

H.  C.  3007  .  • 

H.  C.  3033  . . , 

1/  Piscium  . . .  . 
yS  Arietis  . . . . 
H.  C.  3802  ... 
H.  C.  3828  .. 

H.  C.  3829  •  • 

a  Arietis 

H.  C.  3960  ... 

H.  C.3996  ... 

H.  C.  4002  . . 
H.  C.  3987  ... 
H.  C.  4079  .. 

II.  C.  4090  .. 

67  Ceti 

H.  C.  4511  .. 


IJay  of 
Obseivation. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Oct. 
Jan. 

Jan. 
Oct. 


Oct. 

Nov. 
Oct. 

Nov. 
Oct. 

Nov. 

Jan. 

Oct. 

Nov. 

Jan. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 

Nov. 

Jan. 
Oct. 
Nov. 

Nov. 


Nov. 

Nov. 

Nov. 


Feb. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 


Dec. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Feb. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 


Feb. 

Nov. 


31 
14 

1 
24 
25 
14 

1 


1 

19 

7 

3 

28 

8 

3 

28 

8 

14 

10 

6 

14 

10 

6 

4 

16 

21 

25 

8 

1 

27 

2 

7 


6 
1 

■  7 
1 
7 

2 
27 
10 
16 
28 
29 

7 

16 
12 
19 
24 

2 
28 
10 
27 
28 

2 
16 
19 


O 


9 

7 

8i 

8i 


8 

H 

8i 

8 

81 

8 

7 

8 

9 

9 

9 

7 
8 

7 
6 
8 
8 

7 


8 

7 

8 

8^ 

H 

8 


6i 

7i 


H 
9 

8 
8 

7h 
9 

M 

8 
8 
9 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


-0,30 
+  0,89 
-  1,01 
-6,28 
-0,35 
-0,32 
-1,01 
-6,28 


-4,82 
-  .5,01 
•5,06 
•5,03 
■5,25 
•5,25 
■5,05 
■5,27 
•5,26 
•1,40 
•6,72 
•6,84 
■  1,40 
•6,72 
•6,84 
-7,48 
•7,62 
7,53 
1,03 
■7,02 
■7,21 
■6,91 
•5,02 
5,01 


■5,17 
•5,89 
5,91 
■  5,90 
■5,92 

•1,04 
•  7,39 
■7,15 
•6,14 
■6,07 
•6,05 
■5,96 
6,16 
5,90 
■7,72 
.6,94 
•0,80 
•6,06 
•5,91 
•6,08 
■6,07 

.0,80 
■5,66 
-  5,66 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,  1867, 
as  observed. 


59,27 
59,10 
48,30 
48,26 
51,63 
51,43 


7,56 

7,07 

7,70 

17,09 

17,18 

16,93 

20,04 

19,73 

19,69 

22,60 

22,02 

22,51 

39,04 

38,82 

39,01 

5,56 

5,41 

5,34 

32,32 

32,20 

32,44 

32,50 

48,54 

48,52 


39,51 
43,14 
43,14 
45,78 
45,92 

48,68 
48,65 
48,91 
19,66 
19,74 
19,81 
19,70 
29,79 
29,87 
52,40 
52,55 
36,14 
35,98 
36,20 
49,65 
49,70 

38,17 
37,70 
37,61 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1867. 


61  .  39 

75  .  33 
94.42 
34.  12 
108.43 
82.  50 
42.  17 
22.56 

26.  32 

41.25 

26.30 
1  .24 

98.52 
75.20 

40.42 


38.  14 
38.  4 
25.32 
25.32 
21.35 

23.52 

41  .34 

85.  11 
69.51 
41.29 

33.37 

33.32 
67.  10 

23  .  53 

32.    4 

31  .53 
22.  56 

32.20 

32.  13 
97.    2 

37.32 


SO 


9 

12 

8 

1 

29 

24 

1 

1 


104 
59 
17 
15 


Concluded 

Mean  K.  A. 

Jan.  1, 1867. 


/(.    m. 


1  .  30,98 

6 .  23,31 

23.  15,04 

32.58,51 

36 .  54,69 

56.    2,49 

0.51,27 

1  .  55,59 


1.    1.59,19 
1.    2.48,28 


2.51,56 

10.  16,88 
10.  16,65 
17.22,51 
24.22,10 


1  .  30  .    7,44 


1  .30.17,07 


1  .  30  .  19,82 


1  .  30  .  22,38 


1  .  30 .  38,96 


1  .  32  .    5,44 


1  .  32  .  32,37 


.  32  .  48,53 

.  34 .  30,67 
.  47  .  17,83 
.57.39,51 

.  58  .  4.'},  14 


1  .  58  .  45,85 
1.59.  40,83 

2.    3.48,75 


2.4.  19,73 

2.    4.29,83 
2.    4.52,48 

2.    6.36,11 

2.    6.49,68 
2.  10.  21,04 

2  .  20  .  37,83 


Annual 
Variation. 


•h  3,086 
3,081 
3,059 
3,361 
3,013 
3,111 
3,457 
3,914 

3,786 
3,481 

3,797 

19,774 

19,774 

2,996 

3,198 

3,667 


3,722 


3,726 


4,146 


4,149 


4,393 


4,258 

,3,665 

3,114 

3,296 
3,813 

4,067 

4,070 
3,366 

4,624 


4,173 

4,182 
4,709 

4,179 

4,186 
2,986 

+  4,073 


Notes. 


AND   CONCLUDED    MeaN    RiGHT    AsCENSIONS   WITH   THE    AnNUAL    VARIATIONS. 
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ua 


38 
39 


40 

41 
42 

43 


44 
45 
46 

47 

48 
49 
50 
51 
52 

53 


54 
55 
56 

57 
58 


59 
60 


61 
62 

63 
6U 


65 


66 


67 
68 


69 


70 

71 

72 


Name  of  Star. 


Day  of 
Observation. 


e  Ceti 

H.  C.  4580  . 

H.  C.  4649  . 

H.  C.  4655  . 
H.  C.  4891  . 

H.  C.  5001  . 

7  Ceti 

H.  C.  5082  . 
H.  C.  5104  . 
H.  C.  5153  ., 

47  Cephei . . . 

a  Ceti 

H.  C.  5582  .. 

/3  I'ersei 

H.  C.  5802  .. 

H.  C.  5814  .. 

Arg.  60»,  646 
S  Arietis  .. . . 
H.  C.  5917  .. 

H.  C.6022  ,. 
H.  C.  6024  . , 

H.  C.  6101  .. 
H.  C.  6103  ., 

H.  C.  6096  . . 
H.  C.  6110  .. 

a  Persei 

H.  C.  6212  .. 

H.  C.  6204  .. 

H.  C.  6218  .. 


Arnjelander  3767..  • 
H.  C.  65.36 


H.  C.  6343  ., 

H.  C.6355  ., 

Arg.  47°,  859 
H.  C.  6601  .. 


.Jan. 

31 

Nov 

27 

Dec. 

4 

Feb. 

2 

Nov 

19 

Nov 

16 

Nov 

19 

27 

Nov 

27 

28 

29 

Jan. 

25 

Jan. 

25 

Nov 

19 

27 

Dec. 

24 

Nov. 
Dec. 
Jan. 

Jan. 
Feb. 

Nov. 
Nov. 

Jan. 

Nov. 

Jan. 

Jan. 

Dec. 


Dec. 


Feb. 
Dec. 


Nov. 

Jan. 

Dec. 

Nov. 

Jan. 

Dec. 

Jan. 
Dec. 

Feb. 
Dec. 

Dec. 
Jan. 
Dec. 

Jan. 
Dec. 

Feb. 
Dec. 
Feb. 
Jan. 

Dec 


27 
24 
28 
31 
25 
2 
27 
19 

28 
28 
31 
28 
10 
17 
18 

4 
12 
24 

8 

4 
12 
24 
19 
31 
17 
13 
31 

4 
18 
28 
10 
24 

8 
12 
17 
12 
31 
18 
24 
28 

4 
17 

8 
12 

8 
28 
31 

4 
12 
17 


M 


8i 


7 
7 

7  J- 
8 


6^ 

8 

6i 

8 
8 
9 


9 
6 

75 
7 

H 

7 

8| 
7 
8 

6  I 
8 

9 
9 


8 

7 

7 
7 

7i 
8| 

H 

6 
6 

7 
6h 


8i 
8 
9 
6  I 

7 


Correction 

to  Wean 

R.A. 


■  0,93 
5,90 

■  5,85 

■  0,72 

■  5,23 
5,37 
5,69 
5,69 

■  5,24 

■  5,93 

■  5,23 

1,34 
1,34 

•  5,27 

•  5,29 
13,21 

5,84 
4,88 
1,26 
1,17 
1,62 
1,35 
6,72 
6,98 

1,11 
5,42 
1,06 
1,70 
7,13 
7,06 
7,05 
5,95 
5,93 
5,84 
1,00 
5,94 
5,92 
5,83 
7,77 
1,59 
7,02 

■  5,57 
1,28 
6,04 
5,99 
1,47 
6,34 
6,23 
1,69 
8,61 
8,54 
8,65 
1,13 
5,46 
5,42 
2,03 
7,96 
7,87 
1,77 
8,77 
1,00 
1,27 
1,20 
5,57 
5,58 
.'5,57 


Seconds  of 

R.A. 
Jan. 1,1867, 
as  observed. 


48,17 
48,24 
48,17 
27,40 
27,22 
54,18 
13,40 
13,36 
42,75 
42,52 
42,74 

6,59 
38,88 

40,79 
40,94 
32,48 

31,77 
31,31 
1,68 
1,39 
37,03 
36,91 
37,09 
52,81 

41,69 

41,71 

27,06 

20,78 

20,97 

20,65 

20,69 

2,03 

2,30 

2,17 

10,87 

10,73 

11,04 

11,11 

49,13 

18,15 

17,84 

50,41 

4,78 

4,47 

4,56 

5,73 

5,82 

5,65 

38,18 

38,33 

38,19 

47,35 

10,23 

10,13 

10,27 

33,74 

33,53 

33,56 

28,82 

28,53 

45,77 

51,63 

51,71 

51,72 

51,64 

51..';o 


Approximate 

S.l'.U. 
Jan.  1, 1867. 


82.  8 
35.    8 

42.  51 
41.  5 
37.54 

43.43 

87-20 
32.32 
32.40 

43.25 

11.  7 
86.26 
37.54 
49-34 

37.37 

30.57 

29.  3 
70.47 

43.21 

43.36 

28.29 


37.45 

37-52 

25-  13 
28-56 
40.37 

37-    9 

34.20 

22.  2 
21  .55 
43.32 

24.54 

21  .40 
42.56 

42.52 


S5  o 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1867. 


2.21.  5,33 
2.22.48,19 

2.24.27,31 
2.24.54,18 
2.32.  13,38 

2  .  35  .  42,67 

2  .  36  .  24,60 
2..?9-  6,59 
2  .  39  .  38,88 

2  .  40  .  40,87 

2  .  48  .  32,48 
2  .  55  .  19,68 
2.55.31,77 
2.59.31,31 

3.  3.  1,54 
3.  3.37,01 


3.  52,81 

4.  1,67 

5.41,70 
9  •  27,06 


3.  10.20,77 
3.12.  2,17 

3.  12.  10,94 

3.  12.49,13 
3.  13.  18,00 
3-  14-50,41 

3.16.  4,60 
3.  16.  5,73 


Annual 
Variation. 


3 

17 

38,23 

5,579 

3 

17 

47,35 

5,596 

3 

20 

10,21 

4,150 

3.21.33,61 

3  .  22  .  28,68 
3  .  27  .  45,77 

3  .  28  .  50,64 


+  3,180 
4,180 

3,920 
3,977 
4,129 

3,949 

3,101 
4,412 
4,409 

3,982 

7,635 
3,127 
4,261 
3,875 

4,314 

4,672 

4,801 
3,418 

4,097 
4,104 

4,890 


4,354 

4,350 

5,187 
4,877 

4,247 

4,403 
4,549 


5,290 

5,672 
4,202 

4,209 


Notea. 


N".  42.  A  smaller  star  n.p. 

N".  45.  A  9th  mag.  »  /. 

N".  47.  ACthmag.  n.p. 

N".  52.  Seems  to  be  a  variable  star. 


N».  54.     Observed  for  H.  C.  5814. 
Barely  visible.     Two  larger  stars  n.p. 


N".  ()7.    Unsatisfactory  observation. 


48 
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72    t- 


Name  of  Star. 


74 
75 


76 

77 


78 
79 
80 


81 
82 

83 

84, 

85 

86 
87 
88 


8,9 
92 


95 
94 

95 


9(i 
97 


98 

99 
100 


H.  C.  6751 


H.  C.  6791  •■ 


H.  C.  6793 


Ariff.  26°,  608 . 
H.C.  6930  .. 


Arg.  46",  801 

i;  Tauri    

H.  C.  6937  . . 


H.  C.  7036 


n.  c.  7097 


H.  C. 7188 

7'  Eridani  . 
H.  C.  7378 

H.  C.  7527 

H.  C.  7506 

H.  C.  7461 


Day  of 
Observation. 


o^  Eridani . . 
H.  C.  7837 
H.  C.  8177 
H.  C.  8248 


H.  C.  8327 
H.  C.  8304 


H.  C.  8353 


eTauri 

Argelander  4844 . . 

H.  C. 8252 

n.  C.  8394 

H.  C.  8403 


Jan. 
Feb. 

Jan. 
Dec, 

Jan. 
Dec. 

Dec. 
Jan. 

Feb. 

Jan. 

Jan. 
Feb. 

Dec. 
Jan. 
Dec. 

Jan. 
Feb. 


Jan. 

Jan. 

Jan. 

Feb. 
Dec. 
Feb. 


Feb. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 

Feb. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 

Jan. 
Feb. 

Dec. 

Feb. 
Dec. 

Feb. 
Dec. 

Jan. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 


28 
8 
14 
31 
18 
24 
31 
18 
24 
12 
28 
31 
8 
14 
28 

31 

8 

14 

17 

31 

17 

18 

28 

2 

8 

14 

28 

31 

28 
31 
28 
31 
14 
16 
2 
8 
20 
23 

2 
28 
31 

2 

8 
23 
13 
28 
20 
18 
1.9 
31 

8 
14 
24 

2 
16 
30 

2 
16 
30 
28 
23 

8 
18 
19 
24 


5    3 
O 


I  5 

7 

7 

6 

6i 

7 

8 

H 

H 

9 

8 
8 

H 
8 

9 

7 
7 
8 
9 

7  -1- 

9 
8 
6 

6i 
6 


6 

7 
7 

7 
7 

I' 

64 
'6 1 

7 

8 

8 

7 

7 

9 

8? 

7 

7 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

9 

84 

81 

6 

7 

6 

6\ 

7 

7 

9 

H 
8 


Correction 

to  .Mean 

K.A. 


-  1,73 

-  1,37 

-  1,16 

-  1,20 

-  5,49 

-  5,46 

-  1,20 

-  5,49 

-  5,46 

-  4,47 

-  1,31 

-  1,24 

-  1,05 

-  0,90 

-  1,31 

-  1,25 

-  1,05 

-  0,90 

-  5,57 

-  2,02 

-  7,23 

-  7,23 

-  1,85 

-  1,69 

-  1,48 

-  1,26 

-  1,53 

-  1,46 

-  2,07 

■  1,96 

-  1,64 

■  1,57 

■  1,83 

-  9,01 

■  4,18 

■  3,64 

■  2,49 

■  2,20 

•  1,34 

■  1,50 

•  1,47 

■  1,42 

•  1,28 
1,02 
6,22 

•  2,49 

•  1,54 
8,21 
8,21 
1,46 

1,29 
1,14 
5,70 

5,21 

16,37 

16,06 

5,17 

16,25 

15,95 

2,85 

1,60 

2,38 

9,18 

9,18 

9,16 


Seconds  of 

R.A. 
Jan. 1,1867, 
as  observed. 


57,92 
57,79 
58,08 
22,12 
21,93 
21,93 
26,28 
26,02 
26,15 
12,71 
21,73 
21,67 
21,65 
21,88 
28,42 

36,05 
36,11 
36,29 
36,01 
37,37 
37,47 
37,37 
13,23 
13,28 
13,07 
13,l6 
56,68 
56,47 

30,73 
■  30,77 
22,74 
22,87 
30,75 
30,70 
57,01 
56,95 
56,53 
56,74 

35,30 
13,81 
43,19 
43,08 
42,89 
22,65 
22,78 
38,70 
38,45 
38,51 
38,71 
51,09 
51,06 
51,00 
51,10 

3,53 

2,88 

2,67 

31,54 

31,13 

31,01 

45,35 

45,12 

3,89 

3,82 

4,00 

4,09 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1867. 


31.34 

44.  19 

44,23 
63.32 

43.44 

43.44 
66.19 

43.37 
29.  13 
30.46 


38 

16 

103 

53 

28 

16 

37. 

0 

37. 

0 

12,16 
97.11 

44.  12 
44.    5 

43.26 
37.59 

25.  18 

44.    9 

71.    7 
10. SI 

10.36 
22.    0 

21  .44 


is 


10 

1 

1 

3 
2 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1807. 


h,     m.      s. 


Annnal 
Variation. 


3  .  34  .  57,93 
3.35.21,99 

3.35.26,15 
3.37.12,71 

3.39.21,73 

3.  39.  28,42 
3  .  39  .  34,98 

3.39.36,12 
3  .  43  .  37,40 

3.45.  13,19 

3  .  47  .  56,58 
3.51.  49,48 
3  .  54  ,  30,75 

3.58.27,81 

3  .  59  ,  30,73 

4.  0.56,81 

4  .  5  .  22,46 
4  .  6 .  35,30 
4.  16.  13,81 

4.17,43,05 
4  .  20  ,  22,72 

4 .  20  ,  38,59 

4.20.51,06 

4.20.51,16 
4 .  22  .    3,03 

4.23.31,23 
4  .  23  .  45,24 


4       4.24.    3,95     +6,135 


+  4,826 

4,176 

4,174 
3,611 

4,213 

4,214 
3,552 

4,219 
5,050 

A,939 

4,492 
2,795 
5,194 

4,601 

4,605 

8,409 

2,921 
4,281 
4,312 

4,345 
4,624 

5,638 
4,321 

.%4g2 
9,625 

9,570 
6,092 


Notes. 


N».  77-    A  star  close  following. 


N".  78.  Observed  with  the  JWural 
Circle  in  1805  and  1867.  Not  in  Lai. 
or  Arg. 

N".  80.  Observation  on  Dec.  17 
"  very  faint." 
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1  B 


Name  of  Star. 


101 

102 
103 


104 


105 
106 
107 


108 
109 
110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 


133 
134 
135 


136 

137 
138 
139 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 


H.  C.  8445  ... 

Aldebaran  . . . 
H.  C.  8615  ... 

H.  C.  8672  ... 

H.  C.  8787  ... 
H.  C.  8811  ... 
4  Camelopardi 


1  Aurijjae   

H.  C.  9242 

H.  C.  9302 

6  AurigsB 

6  Leporis 

H.  C.  9583  

H.  C.S611  

Capella 

Rigel 

/3  Tauri  

5  Ononis 

a  Leporis 

H.  C.  10442 

£  Orionis 

7"  Leporis 

a  Orionis 

1/  Orionis 

Sirius 

7  Canis  Majoris  . . 

8  Geminorum  . . .  . 
p  Geminorum  .... 

Castor 

Procyon  

Pollux 

B.A.C.  2.596 

6  Cancri 

15  Argus 

0  Ursae  Majoris  . . . 

ti  Cancri 

e  Hydra? 

1  Ursae  Majoris  .. . 
0-'  Ursce  Majoris  . . 

83  Cancri 

a  Hydrae 

6  Leonis 

TT  Leonis 

Regulus   

p  Leonis 

;^  Leonis 

■v//-  Ursae  Majoris  . . 
H.  C.  21415 

2  Leonis 

8  Crateris 

V  Leonis  

/3  Leonis 

tj  Virginis 


Day  of 
Observation. 


Feb. 
Dec. 

Jan. 
Feb. 

Feb. 


Jap. 
Feb. 
Feb. 


Dec. 


Jan. 
Feb. 
Dec. 


Jan. 
Feb. 


Jan. 
Feb. 


Feb. 
Mar. 


Mar. 


Mar. 


14 
13 

28 

8 

20 

2 

U 

23 

28 

2 

16 

20 

23 

19 

30 

28 

2 

19 

30 

28 
2 


Mar. 
Mar. 


28 
2 


Feb.  28 


21 
28 
30 


27 
28 
30 


28 
30 


28 
26 


fcli,      Correction 
J3        to  Mean 
K.A. 


o 


7 
7 

7 
7 
7 
8 
8 

7i 
8 

H 


■1,64 

■7,47 

•1,56 
-1,33 
-1,03 
-1,68 
■1,36 

■  1,09 
-2,03 

-1,71 
-1,46 

■  1,33 
■1,23 
■6,82 
•6,81 

■2,11 

■  1,75 

■  5,58 

■  5,62 

•  1,.94. 
■2,43 


-2,71 
-2,59 

-0,72 


•  3,89 
•1,85 
■1,71 


1,53 
1,.50 
1,43 


1,96 
1,88 


1,71 
■2,91 


Seconds  of 

R.A. 
.Tan.  1,  1867, 
as  observed. 


32,76 
32,70 

25,27 
2.5,15 
25,08 
31,39 
31,36 
31,10 
48,83 
27,06 
56,23 
55,94 
56,10 
56,04 
56,30 

34,46 
52,92 
25,63 
25,80 

24,81 
9,48 


8,19 
8,38 

5.5,15 


12,77 
13,02 
12,99 


11,48 
11,36 
11,45 


38,97 
39,03 


10,49 
10,02 


Approximate 

i\.P.D. 
Jan.  1,1867. 


28.55 
73.46 

44.  2 

37.27 

33.  3 

37.28 

33  .  29 


57.  3 
33.  4 
38.32 

46.23 

112.33 
37.  24 
27.  2 
44.  8 
98.21 
61.30 
90.24 

107.55 

26.46 

91.17 

112.30 

82.37 

75.  13 

106 .  32 

105.26 

67.47 

57.57 

57.49 

84.26 

61.39 

15.44 

61.50 
113. 55 

28.50 

69.  7 
83.  6 
41.26 

22.20 

71.44 
98.  5 
65.  37 
81.19 
77.23 
80.  1 
81  .57 
44.47 
17.  15 
68.44 
104.  3 
90.  5 
74.41 
89.56 


HO 
2;  o 


2 
13 


1 
1 

17 
11 
12 

7 
2 


Concluded 
Mean  K.A. 
Jan.  1,  1867. 


4  .  24  .  32,73 
4.28.  17,43 

4.28.25,17 

4.29.31,28 

4  .  34  .  48,83 
4  .  35  .  27,06 

4.36.56,12 


48  .  20,05 
50 .  34,46 
51.52,92 


4  .  52  .  25,72 


4 


59 .  49,94 

0.24,81 

2.    9,48 

6.51,87 

8.    8,79 

17.  53,12 

25.  12,72 

26.51,83 


5.29.    8,29 


29 .  27,87 
38.  55,15 
58,29 
58,68 
17,06 
44,54 
10,71 
33,24 
6,56 
20,27 
10,44 


7.44.  12,93 

7  .  55  .  20,71 

8  .    1  .  52,87 

8.  19.  11,43 

8.25.  0,87 
8  .  39  .  43,84 
8.50.    5,18 

8  .  58  .  39,00 


9.11 

9.21 

9.38 

9 .  53 

10.    1 

10.25 

10.58 


11 
11 
11 
11 
11 
11 


2 

6 

7 

12 

30 

42 


12.  13 


33,31 

3,05 

17,78 

10,96 

17,17 

,  48,35 

9,S6 

■  10,49 

,  10,02 

1,90 

.41,56 

,    8,32 

.  16,40 

,    6,08 


Annual 
Variation. 


+  5,284 
3,435 

4,345 

4,682 

4,985 
4,698 

4,961 


3,89* 
5,031 
4,676 

4,290 

2,536 
4,761 
5,608 
4,421 
2,880 
3,787 
3,064 
2,646 

5,697 

3,041 

2,520 
3,246 
3,426 
2,645 
2,716 
3,592 
3,864 
.S,842 
3,145 
3,682 

7,336 

3,695 
2,555 

5,065 

3,479 
3,184 
4,142 

5,386 

3,356 
2,949 
3,419 
3,177 
3,203 
3,166 
3,098 
3,407 
4,073 
3,203 
2,995 
3,069 
3,065 
+  3,065 


Notes. 


No.  132.     Gr.  13/1. 


192 


Mean  Right  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  1867, 


154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
16'5 

166 

167 
168 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 


176 


177 


178 


179 

180 
181 


182 


183 


184 
185 

186 

187 


188 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 

198 


Name  of  Star. 


ySCorvi  

7'  Virginis 

Arcturus 

■\|/  Bootis 

(3  Librae 

a  Coronae 

a  Serpeiitis 

/3'  Scorpii 

2  Ophiuchi 

19  Ursae  Min 

H.  C.  29917 

H.  C.  29892 

H.  C.  29914. 

Antares 

r]  Draconis 

A  Draconis 

^  Herculis 

K  Ophiuchi 

a  Herculis 

d  Ophiuchi  ;. . 

a  Ophiuchi 

H.  C.  32512  

H.  C.  32586 

H.  C.  32541 

H.  C.  32635 

H.  C.  32663 

H.  C.  32676 

H.  C.  32953 

H.  C.  32926 

H.  C.  33034 

Arfi-elander  17663-4 
H.  C.  33277 

7  Draconis   

II.  C.  33146 

H.  C.  33311 

H    C.  33582 

/u'  Sagittarii 

S  Ursas  Minoris  .... 
S  Ursae  Minoris  R. . 

H.  C.  34032 

H.  C.  S4194 

H.C.  34166 

b  Draconis 

H.  C.  34246 

H,  C.  34314 


■o 

Ray  of 
Observation. 

II 

O 

June  10 

June  21 

8 

June  11 

8 

22 

8 

June  14 

7 

24 

8 

June  10 

14 

June  10 

June  26 

8i 

28 

8^ 

July   10 

8 

June  27 

9 

July     8 

8^ 

13 

June  24 

8i 

29 

8i 

July     6 

11 

June  27 

7 

July      8 

7 

13 

June  26 

8i 

28 

•8 

June  24 

8 

June  21 

8 

28 

7^ 

July     9 

8 

June  24 

8i 

26 

9 

27 

.9 

July      5 

8i 

8 

8i 

10 

8i 

July   16 

June  26 

6 

July   11 

June  21 

7^ 

27 

8^ 

28 

8 

June  24 

8 

July     5 

8 

June  21 

9 

June  24 

n 

June  24 

7 

June  26 

7 

June  27 

6 

June  26 

8 

27 

8^ 

June  24 

75 

Correction 

to  Mean 

R.A. 


-3fi6 
-2,60 
-2,43 
-2,31 
-2,35 
-2,25 

-2,59 
-2,55 
-3,00 


-2,78 
-2,77 
-2,67 
-3,45 
-3,25 
-3,11 
-2,78 
-2,76 
-2,71 
-2,66 
-3,46 
-3,26 
-3,13 
-2,95 
-2,94 
-2,95 
-4,30 
-4,19 
-3,90 
-3,61 
-3,59 
-3,58 
-3,78 
-3,71 
-3fi5 
-2,61 
-5,96 
-5,26 

-4,01 
-3,95 
-3,94 
-5,29 
-4,97 
■4,67 


■3,56 
-3,88 
-3,37 
-3,09 
-3,09 
-3,10 
-3,91 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  I,  1867, 
as  observed. 


39,22 
29,93 
39,88 
39,80 
48,47 
48,00 

11,61 
11,54 
15,18 


30,95 
30,88 
30,77 
52,39 
52,51 
52,57 
15,11 
15,04 
15,03 
15,17 
12,55 
12,33 
12,53 
52,87 
52,70 

8,88 
58,59 
58,80 
58,29 
25,31 
25,20 
25,25 
13,32 
13,21 
13,46 

6,18 
42,02 
42,30 

33,09 
32,96 
33,28 
1,14 
0,88 
14,80 


9,88 
9,55 
36,74 
58,09 
2,28 
2,22 
6,96 


Approximate 

X.P.D, 
Jan.  1,  1867. 


112.40 
90 .  43 
70.  7 
62.31 
98.53 
62  .  50 
83.  9 

109.26 
93.21 
13.47 
22.27 

32.  5 

35.  18 

116.  8 

28.  11 

20.57 
58.  9 
80.25 
15.27 
114.51 
77.20 

33.52 


20.44 


34.  16 


20.48 

29.22 
29.38 

15.22 
20.  13 

17.  19 

38  .  29 

9.41 

38.29 

17.29 

11  .35 

14.21 

111  .  5 

3.24 

23.  0 
20.  3  ' 
25.52 
31.  17 

31.16 

20.  0 


SO 


1 

3 
23 
1 
1 
3 
6 
7 
7 
1 
1 


2 
4 
2 

1 

7 
14 
11 

7 
11 


1 

8 
22 
3 
1 
1 
1 
1 


Concluded 
Mean  ll.A. 
Jan.  1,  1867. 


12.27. 
12.34. 

14.  9. 
14.58. 

15.  9. 
15.29. 
15.37. 
15.57. 

16.  7. 
16. 14. 
16.  16. 


24,19 
55,21 
35,29 
44,88 
51,13 
3,40 
43,04 
42,43 
22,61 
39,22 
29,93 


16.  16.39,84 

16.  17.48,24 

16.21  .  15,34 

16.22.  11,58 

15,18 
16,35 
22,37 
34,97 
51,29 
45,63 


16. 
16. 
16. 
17. 
17. 
17. 


28. 
36. 
51, 
8. 
13. 
28. 


17.39.30,87 
17.39.52,49 

17.40.  15,09 

17.41  .12,79 

17.42.52,47 
17.43.    8,88 

17.47.58,56 
17.48.25,25 

17  .50.  13,33 

17.52.  6,18 
17.  52.42,16 
17.53.31,00 

17.53.33,11 

17.55.    1,01 

3.  14,80 

5  .  48,50 

15.  14,18 

15.  14,38 

16.  9,88 
19.  9,55 
19  •  36,74 
21  .  58,09 


Annual 
Variation. 


18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


18.22.    2,25 
18.22.    6,96 


+  3,131 

3,037 

2,734 

2,570 

3,219 

2,538 

2,949 

3,477 

+  3,136 

-1,813 

+  0,160 

1,152 

+  1,367 

+  3,666 

+  0,800 

-  0,145 
+  2,262 
2,834 
2,732 
3,676 
2,781 

+  1,087 


■  0,447 


+  1,116 


-  0,437 

+  0,707 
+  0,727 

-  1,787 

-  0,555 

-1,213 

+  1,390 

-  4,760 
+  1,392 

-1,162 

3,450 

-2,154 

+  3,584 
-19,386 

0,071 
-0,579 
+  0,324 

0,881^ 

+  0,879 
-0,585 


Notes. 
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Name  of  Star, 


200 
201 


202 
203 
204 

205 

206 


207 

208 
209 


210 
211 
212 
21.'? 
214 
215 
21G 
217 
218 
219 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
22G 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 


Day  of 
Observation, 


a-,  "a 

XI  <i 

O 


H.  C.  34470 

H.  C.  34377 
H.  C.  34567 

a  Lyrae 

H.  C.  35082 
H.  C.  34954 

H.  C.  34973 

H.  C.  34827 

H.  C.  34829 

H.  C.  35041 


H.  C.  34913 


ft  Lyrae   

H.  C.  35869  

f  Aquilae 

w  Aquilae 

2  Aquilae 

h'  Sagittarii  

7  Aquilae 

a  Aquilae 

ft  Aquilae 

A  Ursae  Minoris  . , 

A.  Ursae  Minoris  R 

a'  Capricorni 

o  C5'gni  

CCygni.: 

ft  Aquarii 

£  Pegasi    

16  Pegasi , 

a  Aquarii , 

0  Aquarii , 

tj  Aquarii , 

f  Pegasi , 

a  Pegasi 

7  Prscium   

K  Piscium 

B.  497  

a>  Piscium 


June  28 
July  5 
June  24 
June  26 

27 
July  8 

9 

June  27 
June  26 

28 
June  24 

26 
July  5 

9 

13 
July  5 

9 
13 

June  24 
26 

July  8 
10 
16 

June  24 


Oct.  10 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


8i 

7 

7 

9i 

8 

9 

9 

8 

8 

7 

6* 

8i 

8| 

8 

8 

8 

71 

9 

n 

8 
8 


-6,01 
-5,85 
-3,44 
-5,89 
-5,88 
-  r,fi3 
-5,6'0 

-6,40 
-4,37 
-4,37 
-4,32 
-4,33 
-2,82 
-2,82 
-2,82 
•2,82 
-2,82 
-2,82 
-4,33 
-4,34 
-2,90 
-2,90 
-2,88 

■6  fid 


-3,07 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,1867, 
as  observed. 


7,79 
8,30 
37,07 
9,68 
8,90 
9,00 
9,09 

53,30 
14,83 
15,23 
33,28 
32,99 
44,49 
44,43 
44,30 
50,42 
50,30 
50,45 
15,60 
15,51 
22,20 
22,29 
22,17 

58,63 


32,31 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  I,  1867. 


10.38 
25.  15 

11.    6 

51  .20 

10. 19 

17.  38 
17-51 

44.  18 

44.  13 
17.52 
40.41 

r>6 .  47 

10.  13 
76.20 
78.39 
87.  9 
115.  10 
79.43 
81.29 
83 .  55 
1.    5 

102.57 
55.  11 
60.19 
9G.  9 
80.44 
64.42 
90.58 
98.27 
90.48 
79.52 
75.  31 
87.27 
89.28 

101 .44 
83.52 


SO 


24 
1 


2 

1 

2 

3 

3 

1 

4 

15 

4 

4 

2 

1 

12 

1 

13 

13 

9 

19 

15 

14 

8 

8 

13 

14 

1 

6 


Concluded 
Mean  K.A. 
Jan.  1,  1867. 


h. 


18.  22.    8,05  -4,017 

18  .  24  .  37,07  0,253 

18.25.    9,17  -3,702 

18.32.26,06  +2,030 

18.36.53,30  -4,17s 


Annual 
Variation. 


18.37.15,03 
18.  37.33,14 

18.37-44,41 

18.37.50,39 
18  .  39  .  15,56 
1 8  .  39  .  22,22 


18. 
18. 
18. 
^9- 
19- 
19- 
19. 
19. 
19- 

19. 
19. 

20. 
20. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23, 


45.  10,08 
54 .  58,63 
59.17,76 
1 1  .  34,32 
18.47,45 
28  .  36fi6 
39  •  56,07 
44.  17,53 
48  .  46,72 
57.  11,18 

57.  10,93 
10.40,46 
36 .  53,83 

7,  16,52 
24 ,  33,30 
37.39,16 
47.  0,62 
58  .  57,08 

9.48,81 
28.  31,23 
34  .  49,69 

58.  8,19 
10,16,19 
20,  6,81 
25  .  32,31 
52  ,  28,87 


1,080 
1,025 

1,720 

1,716 
1,016 

1,539 

2,212 
4,134 
2,752 
2,814 
3,024 
3fi56 
2,851 
2,927 
2,946 
-58,414 

+  3,333 
2,043 
2,548 
3,163 
2,948 
2,726 
3,082 
3,170 
3,082 
2,987 
2,983 
3,106 
3,075 
3,029 

4-  3,078 


Notes. 


N",  201.    Seems  variable. 
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MEAN    NORTH   POLAR  DISTANCES,    Jan.  l,  1867, 


OF    STARS 


OBSERVED    IN    THE    YEAR    1867, 


AS    DEDUCED  FROM    EACH    DAY'S   OBSERVATION; 


AND 


A   CATALOGUE 


OF 


CONCLUDED    MEAN    NORTH    POLAR    DISTANCES, 


January  1,  1867 ; 


WITH  THE  ANNUAL  VARIATIONS. 
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Mean  Nohth  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1867, 


—  3 

oZ 


Name  of  Star. 


6 

7 
8 
<) 


10 

n 

12 


13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

24 


ft  Cassiopeiae  . . . 
/3  Cassiopeiae  R. 
a  Andromedas. . 


a  Andromedae  R. 
7  Pegasi   


7 


Pegasi  R. 


H.  C.  s6l 

H.  C.  384 

I  Sculptoris 

H.  C.  422 

Afg.  56°,  67 Oct, 

12  Ceti Oct 


12  Ceti  R. 
11.  C.  832  , 


H.  C.  834... 
a  Cassiopeiae 


Day  of 
Observation. 


Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct 

Nov. 

Nov. 

Oct 

Nov. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Dec. 

Oct. 

Dec. 


a  Cassiopeiae  R.  . 
t]'  Cassiopeias   . , . 

»;'  Cassiopeiae  R.  . 

tj"  Cassiopeiae  . . . . 

ft  Andromedae  . .. 
/J  Andromedae  R. 
H.  C.  1721  

H.  C.  1768 

H.  C.  1970 

>^R.  A.  l".  1".  21 

H.  C.  1085 

H.  C.  1996 

Arg.  48°,  350 

H.  C.  2048  

H.  C.  2033 

Polaris  . .. ,  i 


Nov. 
Nov. 
Oct 

Oct 
Oct 


Nov. 


Oct. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Oct 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 

Oct 
Nov. 
Dec. 
Dec. 

Nov. 
Dec. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 


May 

Oct 
Nov. 


19 
1 

19 
1 

27 

12 

4 

12 

0 

4 

19 

1 

8 

3 

8 

8 

2 

4 

19 

7 

29 

29 

2 

1 

12 

1 

12 

o 

12 

3 

3 

2 

16 

8 

27 

18 

10 

1 

8 

29 

29 

12 

1 

3 

27 

26 

28 

1 

3 

11 

1 

3 

5 

16 

17 

19 

28 

2 

6 

7 

8 

19 

21 

29 


7.8 
81 

7.8 


8 
7.8 


7i 
■7 
7  -'- 


/ 

8 
8.9 

u 
n 
6.7 

7 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  20,42 
+  20,42 
+  21.26" 
+  22,28 
+  26,05 
+  26,05 
+  22,43 
+  22,87 
+  22,43 
+  22,87 
+  18,68 
+  31,90 
+  17,90 
+  33,49 
+  17,60 

+  1.9,79 
+  1.9,25 
+  18,43 
+  17,93 
+  17,50 
+  19,03 
+  19.34 
+  16,41 
+  17,11 
+  21,48 
+  26,31 
+  30,27 
+  30,27 
+  15,63 
+  23,23 
+  31,43 
+  2,S,23 
+  31,43 
+  15,63 
+  31,43 
26,35 
26,35 
22,73 
26,63 
.'5,58 
26,50 
+  28,45 
+  30,67 
+  21,65 
+  2.9,19 
+  26,71 
+  26,70 
+  28,06 
+  21,66 
+  29,19 
+  12,19 
+  4,49 
+  3,79 
+  2,59 
+    1,.99 

-  0,91 

-  6,71 

-  7,21 

-  7,71 
-10,31 
-10,51 
+  13,99 
+  17,29 
+  19,09 
+  20,49 
+  20,89 
+  21,29 
+  24,89 
+  25,49 
+  27,89 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.  1,  1867, 
as  observed 


1,22 
59,75 
42,38 
36,14 
38,45 
35,56 
1.9,27 
17,80 
21,39 
24,59 
58,80 

1,85 
57,12 

6,48 
15,70 
30,59 
30,34 
29,68 
■33,76 

3,52 

3,04 
23,27 
32,14 
32,30 
32,84 
31,87 
30,69 
32,70 
24,79 
24,57 
24,44 
22,19 
24,64 
30,58 
30,72 
20,17 
20,60 

3,07 

1,89 
24,01 
22,14 

1,11 
52,05 

0,35 

0,23 
10,40 
27,23 
26,69 
18,57 
17,84 
56.27 
57,03 
57,52 
56,30 
56,49 
56,79 
58,92 
57,31 
58,60 
57,04 
57,55 
59,25 
60,65 
59,87 
58,78 
58,65 
57,72 
58,91 
59,80 
58,60 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1867. 


0.1.5 


0.    1.31 


0.    6.23 


0. 10.57 

0.  13.  14 
0. 14.50 
0. 16.    3 

0. 22.28 

0.23. 15 


0 . 27  .  50 
0.27.54 

0 . 32  .  59 


0.41.    3 


0.41.    4 
0  .  49  .  23 


0.54, 

0 .  55 , 
0. 
1. 
1. 

1. 

2, 


6 

17 
51 
21 
53 

59 

28 


2.48 


.2.49 


1 .  10.  17 


.0^ 
§0 


a  o 


20 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1867. 


31.35.  1,22 
31  .  34  .  59,75 

61  .  38  .  38,99 

61  .  38  .  35,56 
75.33.  18,54 

75  .  S3  .  22,99 

89.  2. 
40.  4. 
119.42. 
30 .  30 . 
33  .  42  . 


58,80 
1,85 

57,12 
6,48 

15,70 


94  .  41  .  30,20 

94  .  41  .  33,76 
34.39.  3,28 
38  .  53  .  23,27 


A  nnual 
Variation. 


34.11.31,97       19,81 


34.11  .32,70 
32  .  53  .  24,60 

32  .  53  .  23,42 

32  .  53  .  30,65 

52.  13. 
52.  13, 


20.17 
20,60 


21.29.    2,48 


31 .37. 
42.  17. 
41  .  28'. 
22  .  55  . 

26 .  32  . 

41.26. 

41  .  25 , 


24,01 

22,14 

1,11 

52,05 

0,29 

10,40 

26,96 


26 .  30  .  1 7,70 


1  .23.  58,10 


■  19,90 
19,90 

20,03 


20,03 
20,02 
19,91 
20,00 
19,95 

19,94 


19,91 
19,90 


Notes. 


19,24 


19,24 
19,64 

19,50 

19,47 
19,35 
19,34 
19,33 

19,32 

19,31 

19,31 

19,31 


-  19,12 


N".  8.     Observed  for  H.  ('.  (ifi/. 


No.  24.     B.A.C.  335. 

4  Bisections, 
2 


4 
2 
2 
3 
7 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 


AXD  coxcLUDED  INIean  North  Polar  Distaxces  with  the  Axxual  Variatioxs. 
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•Is 


Name  of  Star. 


25 


Polaris  R. 


Polaris  SP. 


Polaris  SP.  R. 


26 

27 
28 

29 

30 
31 


32 
83 

34 


H.  C.  2750 

Arc,'.  64°,  207... 
Argelander  1752 

H.  C.  2y41   

H.  C.  294.3  

Arg.  64",  213... 

Arg.  61",  2 17... 

II.  C.  .'JO.'iO 

H.  C.  3050  


"S 

Day  of 

SS" 

Observation. 

0 

Mar.  28 

Apr.     1 

3 

11 

16 

May     1 

3 

5 

16 

Oct.    19 

28 

Nov.     2 

6 

7 

8 

1.9 

21 

■       29 

May      1 

Sept.    9 

16 

21 

26 

27 

Oct.      1 

3 

4 

17 

18 

25 

27 

29 

Nov.     1 

4 

5 

6 

7 

May     1 

Sept.    9 

16 

21 

26 

27 

Oct.      1 

3 

4 

17 

18 

25 

27 

29 

Nov.    4 

5 

6 

7 

Dec.   12 

18 

Dec.  18 

Nov.  21 

8 

Dec.  12 

8 

Nov.     1 

8 

8 

Nov.  16 

7.8 

Nov.  21 

8 

Dec.   12 

8 

18 

Dec.  12 

7* 

Nov.     1 

7.8 

Nov.     1 

7-8 

Correction 
to  Mean 
N.l'.D. 


Secon(!s  of 

N.P.I). 
Jan.l, 1867, 
as  observed. 


+  3,79 
+  2,59 
+   1,99 

-  0,91 

-  2,41 

-  6,71 

-  7,21 

-  7,71 
-10,31 
+  13,99 
+  17,29 
+  1.9,09 
+  20,49 
+  20,89 
+  21,29 
+  24,89 
+  25,49 
+  27,89 
_  6,61 

-  0,86 
1,59 
3,29 
5,14 
5,49 
6,99 
7,74 
8,09 

+  13,39 
+  13,79 
+  l6,.S9 
+  17,09 
+  17,84 
+  18,89 
+  1.9,89 
+  20,29 
+  20,69 
+  21,09 

-  6,61 

-  0,86 
1,59 
3,^29 
5,14 
5,49 
6,99 
7,74 
8,09 

+  13,39 
+  1«,79 
+  16,39 
+  17,09 
+  17,84 
+  19,89 
+  20,29 
+  20,69 
+  21,09 
+  26,39 
+  26,93 
+  28,77 
+  2.3,57 
+  28,86 
+  18,50 
+  20,13 
+  21,88 
+  2.3,54 
+  27,82 
+  28,70 
+  27,71 
+  18,25 
+  18,15 


57,02 
56,49 
57,22 
57,50 
57,31 
56,62 
57,62 
56,63 
57,67 
54,63 
5(),43 
53,53 
55,24 
57,35 
56,53 
54,41 
53,44 
56,25 
58,49 
58,92 
.59,92 
.59,78 
5.9,89 
59,44 
64,68 
59,57 
60,30 
58,49 
.59,18 
60,30 
58,45 
59,77 
58.90 
57,71 
57,12 
59,45 
59,22 
62,51 
61,07 
60,47 
60,87 
61,87 
60,65 
60,59 
59,30 
60,02 
60,69 
60,68 
60,01 
60,76 
60,00 
59,81 
60,93 
60,94 
61,57 
41,77 
40,90 

0,24 
33,47 
35,62 
37,62 
37,-37 
17,79 
47,80 
52,06 
52,77 
51,33 
37,91 

8,14 


Approximate 

K.A. 
Jan.  1,1867. 


1  .24. 22 
1.29.  18 
1  . 30  .  1 

1  .30.  17 
1  . 30  .  20 

1  . 30 .  39 

1 .31 .31 
1  .  32  .  43 
1  , 33  ,  32 


18 


19 


18 


Concluded 
Mean  N.l'.D. 
Jan.  1,  1867. 


1  .  23  .  56,22 


1  .  23  .  58,92 


1.24.  0,71 


39.  51  .41,34 
25  .  33  .  0,24 
25  .  31  .  34,55 

38.  I  i.  31,45 
38.  4.  17,79 

25  .  32  .  50,87 

25.. 35.  51,33 
41  .23.37,91 
41.22.  8,14 


Annual 
Variation. 


18,71 
18,55 
18,53 

18,52 
18,52 

18,51 

18,48 
J  8,43 
18,41 


Notes. 


4  Bisections. 

2 

2 

2 

2 

4         „ 

fi         „ 

2 

4         ., 

2 

2 

2 

* 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
2 

2 
2 
« 

a 

* 
2 

3 

2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
2 
4 
4 
8 
2  „ 

e 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

4  „ 

4 

4 

4 
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Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1867, 


^1 


35 
36 
37 

38 

39 

40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 

55 
56 


57 
58 
59 

60 

61 

62 
63 
64 
65 
66 


67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 

79 


SO 


81 
82 
83 


Name  of  Star. 


H.  C.  3802 

H.  C.  3960 

H.  C.  3987 
H.  C.  4090 

H.  C.  4173 
H.  C.  4472 
H.  C.  4511 
H.  C.  4580 


IT.  C.  4649 

H.  C.  4756 

H.  C.  4758  

Argelander  3023 

H.  C.  4S91   

H.  C.  5001  


H.  C.  5082 
H.  C.  5104 
H.  C.  5156 

H.  C.  5407 
H.  C.  5582 


Arge]ander3488.. 

Arg.  52",  662 

H.  C.  5802  


H.  C.  5814 

H.  C.  5917 

H.  C.  6101 
H.  C.  6103 
H.  C.  6096 
H.  C.  6110 
H.  C.  6343 


Arg.  680,258. 
H.  C.  6751  .. 
H.  C.  6793  .. 
Arg.  58",  648. 
H.  C.  6930  .. 
Arg.  46",  801 . 
H.C.  6937  .. 
H.  C.  7036  .. 
H.C.  7097  •• 
H.  C.  7378  .. 


n.  C.  7527 
H.  C. 7461 
H.  C.  8177 


H.  C. 8248 


H.  C.  8327 
H.  C.  8304 
H.  C.  8353 


Day  of 
Observation, 


Arg.  48»,  530 Dec. 

H.  C.  3266 Dec. 

H.  C.  3784  ....,,..  Nov. 


Nov. 

Dec. 

Jan. 

Dec. 

Dec. 

Nov. 


18 
18 
19 
27 
28 
7 
25 
7 
24 
27 
28 
Dec.  7 
Nov.  27 
Dec.  7 
Nov.  27 
Dec.  24 
Nov.  28 
Jan.  25 
Jan.  25 
Nov.  27 
Nov.  27 
Nov.  28 
Dec, 
Dec. 
Dec, 
Nov.  27 
Dec.  24 
Dec 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Feb, 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 

Feb. 
Feb. 


4 

4 

24 


4 
25 
31 
Nov.  27 
Dec.  24 
Dec.  24 
Feb.  2 
Dec.  4 
Jan.  31 
Nov.  27 
Feb. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 


2 
24 
31 
31 

4 
24 
31 

4 
24 
28 
31 
14 
31 
28 
28 
28 
31 
14 
28 
31 
1'4 
14 


8.9 

7 
7.8 

7 


81 


Correction 
to  Mean 
N.F.D. 


7^ 


7 
7  i 

7 
7 
7 
7 


Feb. 

2 

8 

Dec. 

18 

Feb. 

2 

9 

14 

Dec. 

30 

Dec. 

30 

Feb. 

14 

Dec. 

IS 

8 

7i 
7 
7 
8 

7 
7 


Seconds  of 

^.I'.i:). 

Jan.  1,1867, 
as  observed. 


+  25,15 
+  25,05 
+  18,96 
+  20,30 
+  20,63 
+  21,98 
+  12,56 
+  23,16 
+  26,27 
+  20,03 
+  20,25 
+  22,63 
+  17,90 
+  19,75 
+  17,76 
+  22,34 
+  17,19 
+  10,68 
+  10,68 
+  16,35 
+  16,35 
+  15,68 
+  16,65 
+  17,22 
+  20,72 
+  15,47 
+  21,30 
+  15,71 
+  6,96 

+  6,93 

+  1,%I8 
+  16,94 
+  17,18 
+  6,67 
+  13,55 
+  8,47 
+  12,22 
+  4,88 
+  15,61 
+  6,24 
+  6,27 
+  12,71 
+  16,83 
+  9,14 
+  11,41 
+  16,14 
9,66 
6,89 
3,14 
6,87 
3,26 
3,25 
.^,27 
7,05 
6,87 
6,50 
6,72 
+  4,64 
+  10,.59 
+  1,53 
+  1,73 
+  5,09 
1,64 
1,88 
1,96 
6,71 
7,11 
6,96 
4,44 


36,28 
15,13 
53,54 
51,72 
52,13 
53,04 
47,37 
48,64 

25,79 
46,26 
44,66 
40,79 
45,91 
3,77 
56,56 
56,90 
51,14 
14,99 
11,71 
23,12 
19,90 
(  9,07) 
15,34 
29,18 
18,09 
17,77 
18,16 
16,29 
38,29 
41,61 
37,16 
37,51 
26,40 
24,95 
22,73 
21,03 
20,67 
35,60 
36,82 

6,31 
31,83 
23,75 
24,59 
17,81 
16,17 
16,71 
47,93 
49,97 

0,91 
56,44 
43,48 
10,30 
32,05 
24,89 
36,42 

1,72 

2,73 
55,76 
37,77 
30,88 
30,61 
32,06 
25,63 
26,11 
26,18 
26,68 
23,02 

5,18 
34,67 


Approximate     S  j 

R.A.  Eo 

.Ian.  1,  1867.    .J'- 


1  .  39  .  59 
1.41  .    5 

1  . 56  .  38 


1  . 57  •  35 

2 .    3  .  47 

2  .    4  .  50 

2.    6.49 

2  .  11 . 22 
2.  19.22 
20 .  37 


22  .  48 

,  24  .  26 
,  28  .  40 
.  28  .  43 
.32. -4 
,32. 13 

,  35  .  43 

.39.  6 
.  39  .  38 

.41  .36 

.  49 .  47 


2 . 55  .  32 

3 .    0 .  42 
3.1.7 

3.    3.    2 
3.    3.36 


5.42 

12.    2 
12.  10 

12.  48 

13.  18 


3.21.34 


3 . 22  .  28 
3.34. 58 
35 .  25 
35  .  27 
39.  22 
39  ■  28 
39  .  36 
43.37 
45.  14 


3.54.31 

3 . 58  .  23 
4 .    0 .  55 

4.  16.14 


4. 17.43 

4 . 20  .  23 
4  .  20  .  39 
4.90. 51 


Concluded 
Mean  N.T.D. 
Jaa.l,  18G7. 


41  .  14  .  .36,28 
41  .  14.  15,13 

44  .  3  .  52,63 
41  .  28  .  52,59 


23. 
22. 
32. 

14. 

37. 
37. 

35. 

42. 
27. 
28. 
37. 
37. 

43. 

32. 
32. 

27. 
32 


21 
31 
44 
31 
43 
43 
43 
29 
30 


53.  48,00 

56.2,5,79 

12.45,46 

28  .  40,79 
31  .  4.5,91 
32.  3,77 

7  .  56,73 

50.51,14 

59-14.99 

0.11,71 

52  .  23, 1 2 

54.  12,90 

43.  15,34 

29,18 
18,09 

17,97 

16,29 


31  . 
40, 


.  52 


37  .  53  .  39,02 

37.35.37,51 
37  .  38  .  26,40 

37  .  37..  23,84 
30 .  56  .  20,85 

43  .  20  .  36,21 

37.45.  6,31 
37.51  .31,83 
25.  13.  23,75 
28  .  56  .  24,59 

24.54.  16,89 


Annual 
Variation. 


41  .  47,93 
S3  .  49,97 
23.  0,91 
34 .  56,44 
43  .  43,48 
10,30 
.32,05 
24,89 
36,42 


44. 
36. 
13. 
45. 


28.16.    2,23 

36  .  59  .  55,76 
12.  15.37,77 


-18,18 
18,13 

17,51 

17,47 

17,20 

17,15 

17,06 

16,85 
16,46 
16,40 

16,29 

16,20^ 
15,98 
1.5,98 
15,80 
15,79 

15,60 

15,41 
15,38 

15,27 

14,80 

14,45 

14,14 
14,11 

13,99 
13,96 

13,82 

13,42 
13,41- 
13,,37 
13,33 

12,78 

12,76 
11,86 
11,83 
11,83 
11,55 
11,54 
11,53 
11,24 
11,12 

10,44 

10,15 
9,96 


Notes. 


N";  51.  The  observation  on  Nov. 
28  is  discordant  and  not  included  in 
mean. 


N":  fi7.     Observed  for  H.  C.  6355. 


N».  70.     Rough    observation,    very 
faint. 

N".  72.    Observed  with  Transit  on 
Jan.  6,  \mn. 


44. 

4. 

31,18 

8,77 

43. 

26 

26,15 

8,66 

37 
25 
44 

59 

18 

8 

23,02 

5,18 

34,67 

8,44 

8,42 

-  8,41 
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■5S 


84 
85 
86 


87 
88 

89 
90 


91 
92 

93 

9* 
95 

96 

97 


98 
99 

100 
101 


102 
103 
104 

105 


Name  of  Star. 


Day  of 
Observation. 


H.  C.  8394 
H.  C.  8445 
Aldebaran  . 


Aldebaran  R, 


H.  C.  8615  

H.  C.  8672 

Arg.  56",  967  .. . 
H.  C.  8787  

H.  C.  8811  

4  Camelopardi . . , 
4  Camelopardi  R 

H.  C.  89.'36 

H.  C.  8964 

I  Aurigae   

(  Aurigae  R 

H.  C.  9242 

H.  C.  9302 


H.  C.  9471 
H.  C.  9583 

H.  C.  9611 
Capella  . . . 


Capella  R. 


/3  Tauri  

e  Orionis 

e  Orionis  R 

H.  C.  10722  .... 
Argelander  61 76 


Feb.  23 

Feb.     8 

June  25 

26 

28 

July     9 

10 

June  25 

26 

28 

July     5 

7 


Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Feb. 


Dec. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 

Jan. 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 

Feb. 


June 


July 


Dec. 
Feb. 

June 


July 


Dec. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 


10 

9 
2 

16 

18 

8 

14 

23 

18 

2 

30 

30 

28 

28 

20 

20 

2 

23 

28 

2 

8 

14 

23 

22 

23 

30 

SO 

14 

22 

28 

25 

26 

28 

& 

7 

8 

9 

10 

18 

14 

28 

21 

25 

26 

28 

5 

7 

8 

9 

10 

]» 

28 

14 

14 

30 

30 


>  to 

.S3 

o 


H 


H 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


7,86 

5,58 

7,75 

7,67 

7,51 

6,54 

6,45 

7,75 

7,67 

7,51 

6,90 

6,72 

6,54 

6,45 

1,24 

2,70 

3,31 

3,22 

4,02 

3,35 

4,55 

3,15 

2,38 

5,40 

5,40 

3,59 

3,59 

3,61 

3,61 

2,65 

4,03 

0,71 

1,21 

1,70 

2,06 

2,37 

6,51 

2,40 

1,28 

14)7 

-  0,40 

-  0,06 

-  0,06 
-11,60 
-il,70 
-11,90 
-12,.50 
-12,66 
-12,74 
-12,82 

-  12,90 

-  2,65 

-  0,40 
+  0,06 
-11,20 
-11,60 
-11,70 
-11,90 

-12,.50 
-12,66 
-12,74 
-12,85 
-12,.90 

-  2/J5 

-  6,04 
-15,74 
-15,74 

-  3,45 

-  4,73 


Seconds  of 

N.P.D. 

.Tan,  1,  1867, 

as  observed. 


57,83 
8,62 
37,47 
38,45 
38,64 
38,10 
38,84 
3,9,56 
39,30 
38,56 
36,93 
37,41 
37,78 
37,36 
18,22 
56,22 
54,69 
22,26 
22,07 
24,23 
23,87 
21,93 
20,14 
57,67 
58,23 
23,52 
46,43 
50,31 
51,46 
10,40 
11,86 
42,90 
43,53 
42,40 
45,86 
45,60 
34,29 
19,05 
19,05 
19,80 
25,01 
25,20 
25,19 
25,76 
26,54 
24,26 
25,59 
26,03 
26,55 
25,74 
25,99 
25,97 
26,54 
19,71 
27,80 
29,01 
25,62 
27,54 
26,16 
24,44 
25,83 
26,57 
26,54 
25,69 
27,39 
20,26 
22,52 
48,18 
19,82 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1, 1867. 


h,   m.     s. 


St*. 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1867. 


Annual 
Variation. 


4 . 23  .  45 
4  .  24  .  33 


4.28.17 


4 . 28  .  25 
4 .  29  .  32 
4.33.  2 

4  .  34  .  48 

4 .  35  .  26 

4 .  36  .  56 

4.41.25 
4  .  48 . 20 

4 . 50  .  34 

4.51.53 

4 . 58  .  32 

5.  0.24 
5.  2.  9 


5 . 17  .  53 
5 . 29  .  28 

5 . 36 .  32 
5.36.53 


12 


12 


21.59.57,83 
28.55.  8,62 


73  .  45  .  38,30 


Notes. 


73  .  45  .  37,84 

44.  2.18,22 
«7  .  26  .  55,46 
33.    4.22,26 

33.    3.23,03 


37. 
33. 
33. 
28, 
28. 
57. 
57. 

33. 


38.31.  44,06 


28 
28 
28 

20,14 
57,67 
58,23 

7,23 
6,97 

46 

44 

2 

2 

23,52 

46,43 

51,59 

.51,46 

6,74 
6,15 

4 

11,13 

5,98 

22.29 

34,29 

5,31 

37.24 

19,05 

5,16 

27.    2 

19,80 

5,01 

44.  8.25,65 


44.  8.25,95. 


61 

30 

27,39 

3,46 

91 

17 

20,26 

2,65 

91 

17 

22,52 

27 

14 

48,18 

2,05 

43 

,   3 

19,82 

-    2,02 

8,18 
8,U 


7,64 


7,80 
7,71 
7,43 

7,28 


5i87 


4,18 
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106 

107 
108 
109 
no 

111 


112 

113 

114. 
115 

116 

117 
118 

n9 

120 
121 


122 
123 
124 
125 
126 
127 

128 

129 

130 

131 

132 
133 

134 

135 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 

143 
144 

145 

146 


Name  of  Star. 


H.  C.  10819 


7'  Leporis  . . 
7'  Leporis  .. 
H.  C.  10944 
/3  Aurigae  . . . 


1/  Orionis 


V  Orionis  R 

H  Ceminorum  . . . 
/i  Geminorum  R. 

H.  C.  12381  

H.  C.  12547 

H.  C.  14867 


H.  C.  16396 . 


ri  Cancri  .... 
H.  C  17373 
a  Hydra3  . . . 
£  Leonis  R.  . 
Gr.  1586  ... 


Or.  1586  R. 


TT  Leonis   

Argelander  10510. 

H.  C.  19653 

Arg.  48»,  1847.... 
Arg.  48»,  1849.... 
H.  C.  19915 


H.  C.  19970 


7  Leonis  . . . , 
7  Leonis  R.  , 
H.  C. 21415, 


0  Leonis  . . . 
f3  Leonis  R. 
7  Ursw  Maj. 
o  Virginis  . . 
o  Virginis  R. 
H.  C.  22800 


SP. 


yS  Ursae  Maj 
/3  Ursae  JIaj 
H.  C.  24935  . 
H.  C.  25488  . 
H.  C.  25526  . 
/3  Coronoe  R.  . 
a  Serpentis  . . 
a  Serpentis  R 

e  Librw  

f  Ursae  Min.  , 


R. 


fUrsse  Min.  R. 
H.  C.  29369  . . . 
H.  C.  29430  . . . 


H.  C.  29542 
H.  C.  29892 


Day  of 
Observation. 


Mar. 
Dec. 

Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 

Feb. 
Mar. 
Mar. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 

Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar. 


Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


May 

May 

Oct. 

May 

May 

Apr. 

May 

Apr. 

Apr. 

May 

May 

May 

June 

June 

June 

June 

June 

June 
June 
June 

June 

June 


5 
30 
14 
14 

8 
28 
26 
28 

2 
14 
14 

5 

5 
24 

8 
21 
26 
28 
30 

2 

o 

26 
29 
26 
28 
30 
26 
28 
SO 
11 
29 
29 
29 
28 
28 
28 

8 
28 

8 
11 
11 

2 
11 
27 
18 
18 

4 
18 
18 
30 

1 
27 
27 
23 
23 
23 
22 
14 
14 
14 
22 
24 
22 
14 
14 
22 
22 
24 
14 
24 


O 


8.9 


7 
9 
8^ 


8i 

8 

8 

H 
8 


7 
8  4 

8 
8 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


-  0,26 

-  4,77 
-2l,,'?7 
-21,37 

-  2,54 

-  4,10 

-  1,53 
-11,94 
-11,36 
-11,64 

-  1 1 ,64 

-  9,51 

-  9,51 
-12,78 
+    1,88 

-  4,33 

-  0,08 
+  1,67 
+  1,93 
-10,57 

-  0,57 
- 1 8,30 
-10,01 
+  1,34 
+  1,82 
+  2,28 
+  1,34 
+  1,82 
+  2,28 
+  4,70 
-13,83 
+  0,78 
+   0,73 

-  4,52 

-  4,52 

-  4,55 

-  2,45 
+  0,57 
+    3,15 

-  9,78 

-  9,78 
+  0,06 
+  2,46 
+   6,04 

-  6,15 

-  6,15 
-12,85 

-  7,44 

-  7,44 
+  2,01 
+  2,23 
+  2,78 
+   2,78 

4,75 
8,16 
8,04 

8,99 
3,75 
3,75 
0,28 
+  14,85 
+  15,31 
+  14,85 
+  11,76 
+  1 1,72 
+  13,93 
+  12,72 
+  13,25 
+  10,76 
+  13,59 


Seconds  of 

N.r.lJ. 
Jan.  1,  1867, 
as  observed. 


5,15 

4,83 

1,93 

3,5,26 

12,48 

9,24 

9,62 

6,77 

5,24 

3,05 

6,52 

14,40 

15,75 

1,66 

16,,59 

52,14 

54,75 

25,48 

24,74 

31,69 

52,23 

0,00 

51,84 

25,44 

25,89 

27,02 

20,82 

18,19 

22,36 

25,77 

6,96 

58,44 

12,10 

3,52 

34,78 

31,18 

33,57 

25,46 

24,42 

9,90 

8,95 

6,55 

7,26 

5,10 

3,75 

3,55 

56,61 

39,27 

40,92 

38,14 

39,44 

17,18 

17,72 

12,95 

17,63 

22,43 

2,05 

12,38 

13,93 

6,76 

52,64 

52,39 

49,67 

1,71 

50,05 

49,34 

2,63 

4,55 

56,04 

54,85 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1867. 


h.    m,       s. 


5.37.53 


38  .  50 

38  .  52 

,  41  .  11 


5 . 49  .  46 


5  .  59  .  59 


6. 14.55 

6 . 27  .  57 
6.32.30 

7.32.    6 

8. 17. SO 

8.25.    1 

8  .  43  .  25 
9.21 .  3 
9.38.18 

9  .  46  .  25 


9. 

9. 

9. 
10. 
10. 


53.  10 

58.  16 

58.58 

7.15 

7.22 


10.    8.43 

10.  12.  14 

10.  12.38 

11.  6.  10 

11 .42.16 

1 1  .  46 .  49 
11.58. 26 

12.  2.37 
12.53.47 

13. 21 .42 
13. 42. 34 
1 3  .  44 .  34 
15.22. 21 
15.37.43 

15.46. 15 
15. 48.52 

15.58. 13 
15.59.39 

16.    4.34 

16. 16.38 


£0 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1, 1867. 


Annual 
Variation. 


43.    4.    4,99 


112, 

112, 

45, 

45, 


28. 

29. 

5. 


1,93 
35,2  i 
12,48 


75.13.    5,02 


75. 
67. 
67. 
12. 
12. 


13. 
25. 
25. 
26. 
38. 


6,52 
14,40 
15,75 

1,66 
16,59 


37  .  22  .  53,45 
28  .  37  .  25,1 1 


69.  6. 
37.  6. 
98.  5. 
65  .  36 . 


31,69 

52,23 

0,00 

51,84 


16.29.26,12 


16.29.21,79 


20 
20 
41 
42 


.19 
,38 
,41 
,58 
,    I 


,    6,96 

58,44 

12,10 

3,52 

34,78 


42  .    1  .  32,38 

18.42.24,94 

69.29.    9,90 
69.29.    8,95 

17.16.    6,30 


74. 
74. 
35. 
80. 
80. 


41 
41 


3,75 
3,55 


33.56,61 
31  .  39,27 
31  .  40,92 


35.51.38,79 


32, 
32  . 
44, 
25, 
26, 
60, 
83, 
83, 
106, 


54 
54 
36 
48 


17,18 

17,18 

12,95 

17,63 

29 .  22,43 

26.    2,05 

9.  12,.S8 

9.13,.93 

20.    6,76 

11.47.52,52 


11 

24 


,  47  .  49,67 
44.     1,71 


24  .  40  .  49,70 

37.19.    3,59 
32  .    4  .  55,45 


1,93 

1,84 
1,97 
1,65 

0,86 


+    0,02 


1,43 

2,44 
2,83 

7,84 


11,92 

15,39 
16,34 

16,74 


17,09 

17,"9 
17,'^2 
17,68 
17,68 

17,74 

17,88 
18,04 


19,50 

20,10 

20,03 
20,03 


20,05 
19,50 

18,79 
18,08 
18,00 
12,73 
11,61 

10,93 
10,86 

10,16 
10,05 

9,68 

t-    8,74 


Notes. 


127.     Arg.  48 ',1850. 
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147 

US 
149 
150 
151 

152 

153 

1S4 

155 
156 

157 

158 

159 

160 
161 

16'2 
163 
164 

165 

166 

167 

168 
169 

170 
171 


172 
173 


174 

175 
176 
177 
178 

179 
180 
181 

182 


Name  of  Star. 


Day  of 
Observation. 


o 


H.  C.  29914 

H.  C.  30237 

H.  C.  30253 

f  Herculis 

f  Herculis  R 

Gjr.2377 

Gr.  2377  R 

H.  C.  30981  

H.C.  30966 

£  Ursae  Min 

£  Ursa;  Jlin.  R. .. . 

d  Ophiuchi 

H.  C.  32409 

H.  C.  32590 

H.  C.  32586 

H.  C.  32635 

H.  C.  32814 

H.  C.  32926 

H.  C.  33024 

H.  C.  33277 

H.C.  33146 

H.  C.  33225 

H.  C.  33582 

H.  C.  33711 

H.C.  34056 

6  Ursffi  Min.SP... 
2  Ursa  Min.  SP.  R 
H.  C.  34050 

H.  C.  34194 


Argelander  18256. 
H.  C.  34314 


H.  C.  34470 

H.  C.  34567 

H.  C.  34806 , 

Argelander  18467 

a  Lyrae , 

a  Lyrae  R 

Argelander  18476 

H.  C.  34744 , 

H.  C.  34973 , 

H.  C.  34827  


June  22 

24 

29 
July  5 
June  14 

24 
June  14 

24 
June  29 

29 
June  24 
July  5 
July  5 
June  24 

29 
July  11 
June  14 

29 
July     5 

11 
July  16 
July  16 
July  8 
July 


July 
July 
July 


5 

16 

5 

16 

5 

16 

5 

16 

June  28 

July     8 

16 

July   29 

July     5 

July     5 

8 

June  28 

July   16 

July     5 

8 

29 
June  28 
July  5 
July  29 
Dec.  30 
Dec.  30 
June  28 
July  8 
July  5 
8 

16 

July     5 

June  28 

July     5 

8 

16 
July  16 

29 
July  9 
June  28 
June  28 
Sept.  6 
Sept.  6 
June  28 
July  16 
July  9 
July  5 
8 


7i 
7i 

7 


7.8 
8i 


u 

7 

7i 
7 

7h 
7i 


7i 

7^ 

7* 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

71 
8 

74 
8 


61 


7  i 

7 

7 


8.9 
8 

U 
8 


7.8 

H 


H 


7 
H 

8A 


Correction 
to  AJean 
N.P.D. 


Seconds  of 

N.l'.D. 
Jan.  1,1867, 
as  observed. 


+  12,76 
+  13,30 
+  14,62 
+  16,08 
+  10,93 
+  13,88 
+  10,92 
+  13,88 
+  12,12 
+  12,12 
+  13,05 
+  16,08 
+  16,08 
+  13,38 
+  14,84 
+  18,05 
+  10,28 
+  14,84 
+  16,52 
+ 1 8,06 
+  19,08 
+  19,08 
+  5,82 
+  15,41 
+  18,50 
+  15,19 
+  18,35 
+  15,12 
+  )  8,34 
+  15,07 
+  18,29 
+  12,46 
+  15,73 
+  18,08 
+  21,46 
+  14,52 
+  14,58 
+  15,50 
+  12,10 
+  17,72 
+  14,12 
+ 1 5,06 
+  21,08 
+  11,64 
+  13,94 
+  20,70 
+  8,34 
+  8,34 
+  11,27 
+  14,58 
+  13,46 
+ 14,44 
+  16,98 
+  13,33 
+  10,96 
+  13,32 
+  14,30 
+  16,87 
+  16,58 
+  20,36 
+  14,26 
+  10,32 
+  10,31 
+  27,05 
+  27,05 
+  10,22 
+  16,42 
+  13,83 
+  12,97 
+  1.3,92 


59,46 
60,32 
59,9^ 
58,42 
47,18 
46,57 
25,02 
23,55 
13,85 
16,16 
45,61 
42,99 
44,88 
8,53 
5,97 
8,16 
50,88 
49,13 
50,49 
49,94 
54,57 
51,51 
44,41 
8,41 
8,00 
56,56 
56,28 
20,49 
18,17 
31,53 
32,90 
7,08 
43,05 
41,05 
7.89 
38,39 
18,85 
19,39 
34,21 
34,52 
46,07 
46,21 
47,39 
25,93 
25,61 
12,34 
42,16 
48,14 
50,06 
52,33 
52,52 
53,22 
52,86 
11,15 
45,60 
45,47 
45,50 
44,44 
3,15 
3,00 
0,88 
1,60 
22,51 
17,48 
16,21 
17,23 
59,42 
33,42 
19,30 
19,95 


Approximate 

U.A. 
Jan.  1, 1867. 


16. 17.43 

16.28.    6 

16.28.23 

16. 36. 16 

16. 42. 48 
16. 52. 42 

16. 52. 42 

16.59.42 

17. 13.51 
17.32.    4 

17.37.22 

17.39.52 

17-41.  11 
17.47.15 

17  .48.27 

17.50.13 
17.53.    2 

17  .  53  .  37 

17  .  57  .  56 

18.    3.23 

18.    9.32 

18.  13.24 
18.  15.  15 

18.  15.57 

18.  19.  10 
18.21 .47 

18.22.    7 

18.22.    9 

18.25.  9 
18.31. 11 

18.32. 17 
18.32.26 

18  .  32  .  44 
18. 35.50 
18.37.34 

18.37.45 


Hi  ai 

a  ° 


Concluded 
Jlean  N.l'.D. 
Jan.  1,  1867. 


35.  17.59,53 


24  .  55  .  46,88 

24.51  .24,79 

58. 
58. 


9  .  13,85 
9.16,16 

32  .  58  .  44,30 

32  .  58  .  44,88 


21  .52. 


11 
10 
10 
51 
51 
10 
43 
17 


7,55 


22.    7.50,11 


7.  44. 

7.44. 

114.51 . 

12. 47. 

12.48. 

20  .  44'. 

20 .  47  . 
33.  8. 
20. 12. 

17.19. 
9.40. 

17.29. 
30 .  49 . 


54,57 
51,51 
44,41 

8,22 

56,42 

19,33 

32,22 

7,08 

42,05 

7,89 
38,39 

19,12 
34,37 


14.21.46,56 


29  .  37  .  25,77 


12. 
-3. 


4 .  1 3,35 
23.  42,16 
23.48,14 


19.12.51,19 

20.    2.52,86 
20.    0.11,15 

19.59.45,25 

10.38.    3,08 

0,88 
1,60 
22,51 
17,48 
16,21 
17,23 
59,42 
33,42 

44.18.  19,63 


6. 

,55. 

55. 

20, 
.20. 
,52, 
,52, 
,50, 


Annual 
Variation. 


Notes. 


+   8,66 

7,83 

7,80 
6,72 

6,63 
5,80 

5,80 

5,22 

3,99 
2,44 

1,98 

1,76 

1,64 

1,12 

1,01 

0,86 
0,61 

0,56 
+    0,18 

-  0,30 

0,83 

1,17 
1,35 

1,40 

1,68 
1,90 

1,93 

1,94 

2,20 
2,72 
2,82 
3,12 

2,85 
3,12 
3,27 

-  3,29 


51 


202 


Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1867, 


183 

184 
185 

186 

187 
188 

189 
190 
191 

192 
193 
194. 
195 
196 

197 
198 


199 


200 
201 
202 
203 


204 


205 


206 

207 
208 

209 
210 


211 

212 
213 

214 
215 


Name  of  Star, 


H.  C.  34829 

H.  C.  35041  

H.  C.  34913 

H.  C.  35323 

Argelander  18782 
H.  C.  354:66 

H.  C.  35531  

H.  C.  35869 

(0  Aquilae 

CO  Aquilae  R 

H.  C.  36519  

H.  C.  36988  .... 

h  Sagittarii 

H.  C. 37703 

H.  C.  37806 

H.  C.  37777 

A  UrsEe  Min 


\  Ursae  Min.  R. 


k'  Cephei  . . 

k'  Cephei  R. 
k'  Cephei  . . 
H.  C.  39396 
H.  C.  39503 
6  Cephei  . . . 

e  Cephei  R. 

a  Cygni  . . , . 

a  Cygni  R. .. 
61'  Cygni ... 

61'  Cygni  R. 
61' Cygni.., 

H.  C.  41444 
H.  C.  41539 

H.  C.  41551 
/i  Aquarii . . . 

(3  Aquarii  R. 

jS'  Cephei . . , 
/3'  Cephei  . . , 
«  Pegasi  . . . , 

6  Pegasi  R.  . 
16  Pegasi  .. , 


Day  of 

Observation. 


July 


July 
July 

Sept. 


5 
8 
9 
8 

16 
4 
6 

Sept.  4 
Aug.  27 
Sept.  4 
Sept.  16 
Sept.  6 
Aug.  27 
Aug.  27 
Sept.  16 
Aug.  27 
Sept.  24 
Aug.  27 
Aug.  27 
Sept.  19 
Sept.  20 
Aug.  30 
Sept.    2 

24 
Aug.  SO 
Sept.  19 

24 
Sept.    2 

26 
Sept.  26 
Sept.  2 
Aug.  30 
Sept.  2 
Sept.  26 
Oct.  17 
Sept.  26 
Oct.  17 
Feb.  26 
Aug.  30 
Feb.  26 
Sept.  20 

30 
Sept.  20 
Sept.  20 

30 
Aug.  30 
Sept.  12 
Oct.  10 
Sept.  12 
Aug.  30 
Sept.  19 
Oct.  23 
Sept.  19 
Oct.  23 
Sept  12 
Sept.  12 
Sept.  12 

28 
Sept.  28 
Aug.  30 
Sept.  12 

19 
20 
23 
24 
28 
30 
3 
23 


7i 

8 

8 


7 
7 
8i 


7.8 


7.8 


Oct. 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  12,98 
+  13,92 
+  13,75 
+  13,85 
+ 16,35 
+  28,22 
+  28,53 
+  27,77 
+  26,48 
+  27,77 
+  29,83 
+  28,39 
+  21,59 
+  21,59 
+  30,49 
+  26,74 
+  12,43 
+  25,68 
+  25,62 
+  30,65 
+  30,81 
+  24,55 
+  25,33 
+  30,17 
+  24,55 
+  29,27 
+  30,17 
+  25,96 
+  31,65 
+  31,65 
+  25,89 
+  25,94 
+  33,12 
+  31,99 
+  34,84 
+  31,99 
+  34,84 

-  2,86 
+  25,32 

-  2,86 
+  31,17 
+  32,89 
+  31,17 
+  28,94 
+  30,57 
+  2,3,52 
+  26,19 
+  33,38 
+  27,13 
+  21,42 
+  21,85 
+  21,05 
+  21,85 
+  21,05 
+  25,51 
+  25,51 
+  23,97 
+  25,27 
+  25,27 
+  22,51 
+  25,03 
+  26,26 
+  26,41 
+  26,86 
+  27,01 
+  27,61 
+  27,85 
+  28,21 
+  29,86 


Seconds  of 

N.P.D 
.Ian.  1,1867, 
as  observed. 


35,31 

34,67 
24,78 
11,64 
10,58 
40,20 
40,35 
38,18 
7,70 
8,33 
23,48 
15,79 
28,96 
32,27 
52,60 
39,62 
24,00 
30,67 
40,34 
38,85 
55,90 
23,10 
24,26 
25,04 
22,93 
21,06 
20,95 
25,33 
25,01 
23,67 
29,58 
16,70 
20,23 
5,76 
6,29 
3,25 
9,01 
34,72 
35,25 
37,13 
8,88 
9,57 
9,30 
15,18 
14,54 
54,22 
34,16 
37,58 
12,62 
14,11 
13,71 
15,20 
13,6s 
18,55 
26,07 
21,05 
58,84 
59,60 
59,54 
55,91 
55,87 
57,26 
56,76 
56,57 
56,31 
55,96 
56,06 
54,91 
56,94 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1867. 


18.37.51 

18.39. 16 
18.39.23 

18  .  43  .  50 

18.52.28 

18.52.29 

18.53.49 
18.54.58 
19. 11.34 

19.11.46 
19.23.22 
19.28.37 
19.36.22 

19.39. 17 
19.42.53 

19.57.14 


20  .  13  .  20 

20. 13.21 
20  .  20  .  29 
20 .  23  .    6 

20.27.21 


20.36.54 

21.    0.56 

21.  0.58 
21 .12.33 
21. 12.40 
21.  15.    4 

21.24.33 


21 .26.54 
21.26.56 

21.37.39 


Concluded 
Wean  N.l'.U. 
Jan.  1,  1807. 


21  .  47  .    1 


10 


Annual 
Variation. 


44 
17 
40 

12 

44 

44 

38 
10 
78 
78 
17 
24 
115 
11 

12 

40 


.12.34,99 
,  51  .  24,78 
.41  .  11,11 

.  26 .  40,28 

.39.38,18 

.40.  8,02 

,  40 .  23,48 
.13.  15,79 
,  38  .  28,96 
,  38  .  32,27 
,  58  .  52,60 
.  39  .  39,62 
.  10  .  24,00 
,  52  .  30,67 

,  14.39,60 

.  18  .  55,90 


1.5.  24,13 


1.5.  21,65 


12 

12 
12 
41 

37 

27 

27 

45 
45 
51 
51 
51 
37 
16 
38 


.  41  .  25,17 

.  41  .  23,67 
.  41  .  29,58 
.  44  .  16,70 
.  38  .  20,23 

.27.  6,03 

,27.  6,13 

.11.34,99 
.  11  .37,13 
,54.  9,23 
.54.  9,30 
.54.  14,86 
.  22 .  54,22 
,  16.35,87 
.14.  12,62 


96.    9.14,34 

96.    9.16,12 

20  .    1  .  26,07 
20.    1.21,05 

80  .  43  .  59,22 

80 .  43  .  59,54 


3,30 
3,42 
3,43 

3,81 

4,55 

4,55 

4,67 
4,76 
6,18 

6,18 

7,14 

7,59 
8,19 

8,42 
8,70 

9,79 


11,02 

11,02 
11,54 

11,72 

11,97 


12,68 
17,49 

17,24 
14,94 
14,94 
15,08 

15,62 


15,71 
15,71 

16,31 


64.41.56,26    -16,77 


Motes. 


N".  187.   Observed  on  July  13,1866. 


AND   CONCLUDED   MeAN   NoUTH   PoLAR   DISTANCES   WITH   THE   ANNUAL   VARIATIONS. 


20^ 


II 


Name  of  Star. 


216 
217 

218 


219 


220 


221 


222 

223 
224 
225 


226 

227 


l6  Pegasi  R. 

6  Aquarii  . . . 
/3  LacertsB  . . 

ti  Aquarii  . . . 

t]  Aquarii  R. 
f  Pegasi  . . . 

^  Pegasi  R.  . 

I  Cephei  .. .. 

I  Cephei  R.  . 

7  Piscium. . . 
7  Piscium  R. 

H.  C.  45793 

H.  C.  45797 
K  Piscium  . . . 
I  Piscium  . . . 

I  Piscium  R. 

7  Cephei  . . . 
7  Cephei  R. 
to  Piscium.. . 

u  Piscium  R. 


Day  of 
Observation, 


Sept. 


Oct. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 
Nov. 
Nov. 
Sept 
Nov. 
Sept. 
Nov. 
Oct. 

Nov. 

Oct 

Nov. 
Oct. 

Nov. 
Oct 

Nov. 

Oct 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Oct 

Nov. 

Nov. 

Oct 

Nov. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 

Dec. 
Oct 

Dec. 


19 
20 
21 
23 
28 
25 
28 
28 
19 
19 
25 
27 
25 
27 
19 
28 

2 

19 
19 
28 
19 
19 
28 

2 

19 

28 
2 

26 
7 

23 

28 
8 
7 

23 
8 
7 

23 
4 
4 
8 

10 

12 
8 

10 

12 


H 

8 


Correction 
to  nieaa 
N.P.D. 


+  26,26 
+  26,41 
+  27,01 
+  29,86 
+  21,65 
+  27,03 
+  27,82 
+  22,95 
+  21,31 
+  21,31 
+  24,15 
+  24,52 
+  24,15 
+  24,52 
+  31,25 
+  33,29 
+  34,26 
+  36,64 
+  31,25 
+  33,29 
+  36,64 
+  22,82 
+  22,64 
+  22,49 
+  22,82 
+  22,64 
+  22,49 
+  30,52 
+  33,44 
+  35,96 
+  21,78 
+  22,01 
+  21,91 
+  21,21 
+  22,01 
+  21,91 
+  21,21 
+  21,57 
+  21,57 
+  21,69 
+  21,73 
+  20,04 
+  21,69 
+  21,73 
+  20,04 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.],  1867, 
as  observed. 


Approximate 

K.A. 
Jan.  1,  1867. 


55,39 
56,61 
55,28 
56,98 
37,17 
10,18 
10,35 
5,89 
6,32 
6,51 
41,66 
42,38 
43,76 
43,15 
53,02 
53,19 
54,42 
54,50 
49,76 
45,85 
53,02 
34,53 
37,69 
33,06 
39,15 
41,37 
38,95 
13,94 
14,58 
25,45 
17,28 
37,46 
38,22 
38,31 
39,21 
39,51 
39,13 
35,38 
32,91 
20,81 
19,37 
23,05 
22,24 
23,51 
22,06 


22.    9.49 
22.18.    8 

22  .  28  .  31 
22  .  34  .  50 

22  .  44  .  57 


23. 10. 16 


23.15.29 

23. 15.39 
23.20.    6 

23  . 33  .    7 

23.33.    7 
23.33.55 

23  .  52  .  29 


SO 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1867. 


64.41  .56,06 

98.26.37,17 
38.26.  10,27 

90.48.  6,10 
90.48.  6,51 
79.51.42,02 

79-51.43,46 
24  .  29  .  53,78 

24  .  29  .  49,54 
87  .  26 .  35,09 

87  .  26 .  39,82 

16.41  .14,26 

16.52.25,45 
89  .  28  .  19,68 

85  .    5  .  38,00 

85.    5.39,28 

13.  6.35,38 
13.    6.32,91 

83  .  52  .  21,08 
83  .  52  .  22,60 


Annual 
Variation. 


-  17,75 
17,90 

18,42 
18,69 

18,85 


19,57 


19,68 

19,68 
19,63 

19,47 


20,08 


19,92 


Notes. 


^■^JiSitm!>ii*l  s*«-V.-<ei,-  ^fa^-->i*i"-r^(i!t-T("'  'i  W--«vfl».(?^w«wW!«A^3B«i«»it«BaiW*Wi**e^^ 


HORIZONTAL  AND  VERTICAL  MEASURES 


OF 


THE    DIAMETERS    OF    THE    SUN 


AND 

JUPITER, 

COMPARED  WITH  TABULAR  DIAMETERS: 

AND 

RIGHT    ASCENSIONS    AND    NORTH   POLAR    DISTANCES 

OF    THE    SUN, 

AND   THE   PLANETS   JUPITER,   URANUS,   AND   NEPTUNE, 

CONCLUDED   FROM 
OBSERVATIONS     WITH     THE      TRANSIT     AND     MURAL     CIRCLE, 

AND   COMPARED  WITH 
THE   VALUES   IN    THE   NAUTICAL    ALMANAC. 


1867. 


52 


206 


Apparent  Diameters  of  the  Sun. 


Sidereal  Intervals  occupied  hy  Transits  of  the  Sun's  Diameter,  and  Vertical  Diameters 
of  the  Sun  corrected  for  Refraction  and  Parallax;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac. 


Day  of 
Obser- 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Day  of 
Obser- 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 
of 

Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 
.  of 
Tabular 

vation. 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diamf. 

vcLtion. 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diamr. 

1867. 

m.       5. 

<. 

i. 

, 

-. 

.. 

1867. 

m.       ». 

s. 

s. 

.. 

'. 

Mar.  3 .5 

2.   9,17 

9,20 

+  0,03 

32 .  12,72 

11,35 

-1,37 

Sept.  14 

2.    8,00 

8,00 

0,00 

16 

9,08 

9,12 

+  0,04 

10,70 

10,95 

+  0,25 

16 

7,96 

7,96 

0,00 

31  .51,58 

52,57 

+  0,99 

26 

32.    5,81 

5,36 

-0,45 

17 

7,92 

7,96 

+  0,04 

27 

8,64 

8,78 

+  0,14 

4,94 

4,76 

-0,18 

18 

7,97 

7,96 

-0,01 

54,07 

53,57 

-0,50 

28 

8,69 

8,78 

+  0,09 

4,35 

4,16 

-0,19 

19 

8,03 

8,98 

+  0,95 

54,83 

54,17 

-0,66 

29 

8,83 

8,78 

-0,05 

5,45 

3,76 

-1,69 

20 

7,85 

8,00 

+  0,15 

56,53 

54,77 

-1,76 

SO 

8,76 

8,80 

+  0,04 

2,01 

3,I6 

+  1,15 

21 

7,86 

8,02 

+  0,16 

54,46 

55,17 

+  0,71 

June  10 

2.  17,55 

17,45 

-0,10 

31  .  34,22 

32,39 

-1,83 

24 

7,20 

8,12 

+  0,92 

56,42 

56,77 

+  0,35 

11 

17,68 

17,51 

-0,17 

35,03 

32,19 

-2,84 

27 

8,27 

8,26 

-0,01 

57,81 

58,36 

+  0,55 

12 

17,57 

17,57 

0,00 

35,77 

31,99 

-3,78 

28 

8,02 

8,32 

+  0,30 

53,27 

58,96 

+  5,69 

14 

35,95 

31,59 

-4,36 

Oct.     1 

8,64 

8,56 

-0,08 

32.    2,27 

0,76 

-  1,51 

15 

17,65 

17,71 

+  0,06 

34,46 

31,59 

-2,87 

.3 

8,57 

8,74 

+  0,17 

3,26 

1,76 

-1.50 

22 

18,01 

17,79 

-0,22 

36,24 

30,59 

-5,25 

4 

8,77 

8,84 

+  0,07 

3,97 

2,36 

-1,61 

25 

17,61 

17,73 

+  0,12 

35,16 

30,39 

-4,77 

Dec.    9 

2.21,60 

21,60 

0,00 

32  .  33,19 

31,93 

-  1,26 

26 

17,92 

17,69 

-0,23 

33,50 

30,19 

-3,31 

10 

21,69 

21,72 

+  0,03 

33,20 

32,13 

-1,07 

27 

17,78 

17,65 

-0,13 

33,01 

30,19 

-2,82 

11 

21,84 

21,82 

-0,02 

32,06 

32,33 

+  0,07 

28 

17,40 

17,61 

+  0,21 

13 

21,89 

21,02 

-0,87 

33,30 

32,73 

-0,57 

29 

17,60 

17,55 

-0,05 

32,45 

30,19 

-2,26 

17 

22,30 

22,30 

0,00 

34,50 

33,33 

-1,17 

July    1 

17,34 

17,43 

+  0,09 

33,08 

29,99 

-3,09 

18 

22,28 

22,34 

+  0,06 

33,13 

S3,5S 

+  0,40 

Sept.  10 

2.    8,08 

8,12 

+  0,04 

31  .  50,40 

49,57 

-0,83 

19 

22,36 

22,38    1  +  0,02 

31,57 

33,53 

+  1,96 

12 

8,01 

8,06 

+  0,05 

49,76 

50,57 

+  0,81 

20 

22,37 

22,40 

+  0,03 

33,98 

33,73 

-0,25 

13 

7,98 

8,02 

+  0,04 

52,19 

50,97 

-1,22 

23 

2  .  22,25 

22,44 

+  0,19 

Mar.  i 

11.     Obse 

rvations  not  considered  sa 

tisfactory. 

June 

1.     The 

Limbs  could  hardly  be  d 

stinguished  by  the  Tran 

sit  observ 

er,  through  the 

remark  ab 

e  irradiation. 

Sept. 

28.     Unfa 

vourable  circumstances  foi 

•  N.P.D.  observation. 
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1 

Greenwich 

f> 

Reduction 

R.A.  of  Centre 

Seconds 

Excess  of 

Assumed 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of 

Mean  Solar  Time 

■-.% 

to  Transit 

from  Observation. 

of  Tabular 

Tabular 

■^S 

Parallax. 

Semidiameter 

N.P.D.  of  Centre 

Tabular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

o 

of  Centre. 

1 1  vy  11.    ^j  unv  1  1  i.fci\.ii. 

R.A. 

R.A. 

-1.S 
0 

from  Observation. 

N.P.O. 

N.P.D. 

d,          h,       771.            s. 

771.         ». 

k,      m.         s. 

s. 

s. 

7/ 

/         // 

0         /           0 

// 

II 

Mar.  15.    0.    8.48,0 

23.39.41,32 

41,57 

+  0,25 

6,99 

92.  11.54,19 

55,67 

+  1,48 

16.    0.    8.31,0 

23  .  43  .  20,77 

20,83 

+  0,06 

6,95 

91  .48.  15,02 

15,07 

+  0,05 

26.    0.    5.29,3 

II. 

1.    4,39 

0.  19.  44,14 

44,59 

+  0,45 

6,58 

87  .  51  .  42,43 

43,17 

+  0,74 

27.    0.    5.  11,3 

0  .  23  .  22,67 

22,60 

-0,07 

6,52 

87.28.  10,74 

12,97 

+  2,23 

28  .    0  .    4  .  52,9 

0.27.    0,6l 

0,65 

+  0,04 

6,48 

87".    4.43,47 

45,97 

+  2,50 

29.    0.    4.34,4 

0.30.38,71 

38,74 

+  0,03 

6,44 

86.41  .22,41 

21,97 

-0,44 

30.    0.    4.  16,1 

0.34.  16,88 

16,89 

+  0,01 

6,40 

86.18.    1,63 

1,87 

+  0,24 

June    9  .  23  .  58  .  40,4 

5.  12.32,22 

32,49 

+  0,27 

4,09 

66  .  59  .  38,89 

40,07 

+  1,18 

10.23.58.52,1 

5.  16.40,51 

40,91 

+  0,40 

4,08 

66  .  55  .    8,30 

10,67 

+  2,37 

11.23.59.    4,4 

5  .  20  .  49,37 

49,54 

+  0,17 

4,07 

66.51.    2,94 

5,56 

+  2,62 

13.23.  59.29,2 
14.23.59.41,5 

II. 

1  .    8,83 

5.29.    7,37 
5.33.  16,25 

7,30 
16,40 

-0,07 
+  0,15 

4,05 

66  .  44 .    7,99 

/?^         At          n  r^r    n/^ 

8,95 
17,54 

+  0,96 
-0,35 

4,04 

00.  41  .  17,89 

22.    0.    1.11,1 

6.    2  .  22,03 

22,36 

+  0,33 

4,03 

66  .  32  .  49,77 

4.9,70 

-0,07 

25.    0.    1.50,0 

6.  14.50,73 

50,66 

-0,07 

4,04 

66  .  35  .  22,91 

24,08 

+  1,17 

26.    0.    2.    2,4 

6.  18.59,72 

59,95 

+  0,23 

4,04 

66.37.    4,13 

4,97 

+  0,84 

27.    0.    2.15,0 

6.23.    8,83 

9,13 

+  0,30 

4,04 

66.39.    7,96 

10,56 

+  2,60 

28.    0.    2.27,8 

6.27.  18,10 

18,16 

+  0,06 

s. 

4,08 

15  .  46,03 

66 .  41 .  37,90 

40.86 

+  2,96 

29  .    0  .    2  .  39,8 

6.31  .26,87 

27,04 

+  0,17 

4,05 

66.44.  34,50 

35,65 

+  1,15 

July      1  .    0 .    3 .    3,8 

6.39.  44,03 

44,22 

+  0,19 

4,07 

66.51.37,57 

38,44 

+  0,87 

Sept.     9.23.56.37,4 

11  .  13.  11,91 

11,98 

+  0,07 

6,23 

84.58.  17,69 

18,64 

+  0,95 

11.  23.55.  55,8 

11  .20.  23,31 

23,21 

-0,10 

6,33 

85  .  43  .  55,59 

57,34 

+  1,75 

12  .  23  .  55  .  34,4 

11.23.  58,42 

58,65 

+  0,23 

6,34 

86.    6.53,64, 

53,54 

-0,10 

13.23.55.  13,3 

11.27.33,86 

34,00 

+  0,14 

15.  23.54.  30,9 

11.34.  44,43 

44,57 

+  0,14 

6,46 

87.16.    4,99 

5,53 

+  0,54 

16.23. 

54.  10,0 

11.38.20,06 

19,82 

-0,24 

17.23. 

53  .  48,7 

11  .41  .55,17 

55,09 

-0,08 

6,54 

88.2.  29.90 

30,23 

+  0,33 

18.23. 

53  .  27,3 

1 1  .  45  .  30,26 

30,41 

+  0,15 

6,58 

88  .  25  .  46,48 

46,63 

+  0,15 

19.23. 

53.    6,1 

11.49.    5,62 

5,79 

+  0,17 

6,62 

88.49.    3,39 

5,23 

+  1,84 

20 .  23  . 

52.45,1 

11  .52.41,13 

41,23 

+  0,10 

6,66 

89.  12.24,44 

25,83 

+  1,39 

23.23. 

51  .42,8 

12.    3.28,24 

28,26 

+  0,02 

6,77 

90  .  22  .  34,58 

35,63 

+  1,05 

26.  23.50.41,6 

12.  14.  16,55 

16,67 

+  0,12 

6,88 

91  .  32  .  48,07 

50,13 

+  2,06 

27.23.  50.21,8 

12.  17.53,22 

53,19 

-0,03 

6,92 

91.56.  12,80 

14,33 

+  1,53 

30  .  23  .  49  .  23,1 

12.  28.44,01 

44,17 

+  0,16 

7,02 

93.    6.17,16 

20,03 

+  2,87 

Oct.      2  .  23  .  48  .  45,5 

12  .  35  .  59,41 

59,50 

+  0,09 

7,09 

93  .  52  .  52,99 

54,33 

+  1,34 

3  .  23  .  48  .  27,2 

12.39.37,68 

37,63 

-0,05 

7,13 

94.  16.    8,02 

7,53 

-0,49 

4.23.48.    9,1 

I. 

1.    4,47 

12.43.  16,06 

16,09 

+  0,03 

s. 

7,18 

16.    1,48 

94.39.  16,65 

17,53 

+  0,88 

Dec.     8  .  23  .  52  .    2,7 

17.    3.26,28 

26,29 

+  0,01 

8,39 

112.49.    1,26 

1,91 

+  0,65 

9  .  23  .  52  .  29,6 

17.    7.49,83 

49,91 

+  0,08 

8,40 

112.54.42,51 

44,21 

+  1,70 

10.23.52.56,9 

17.  12.  13,76 

13,95 

+  0,19 

8,40 

112.59.58,83 

59,32 

+  0,49 

12.23.53.53,1 

17.21.    3,24 

3,17 

-0,07 

8,41 

113.    9.    7,13 

7,33 

+  0,20 

16.23.55.48,7 

17.38.45,41 

45,38 

-0,03 

8,42 

113.21.48,39 

50,76 

+  1,37 

17.23.  56.  18,2 

17.  43.  11,51 

11,54 

+  0,03 

8,42 

113.23.  49,82 

51,67 

+  1,85 

18.23.56.47,9 

17.47.37,85 

37,89 

+  0,04 

8,42 

113.25.24,56 

24,38 

-0,18 

19.23.57.  17,7 

17.52.    4,29 

4,38 

+  0,09 

8,42 

113.  26.27,24 

28,89 

+  1,65 

22  .  23  .  58  .  47,8 

18.    5.24,38 

24,39 

+  0,01 

s. 

8,43 

16.  17,04 

113.26.  50,93 

52,71 

+  1,78 
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Sidereal  Intervals  occupied  ly  Transits  of  Jupiter's  Diameter  and  Vertical  Diameters 
of  Jupiter  ;  corrected  for  Refraction  and  Parallax  ;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac, 


Day  of 
Obser- 
vation. 

Interval 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Interval. 

Excess 

of 
Tabular 
Interval. 

Vertical 
Diameter 
by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Diameter. 

Excess 

of 
Tabular 
Diameter. 

Day  of 
Obser- 
vation. 

Interval 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Interval. 

Excess 

of 
Tabular 
Interval. 

Vertical 
Diameter 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Diameter. 

Excess 

of 
Tabular 
Diameter. 

1867. 

s. 

s. 

s. 

" 

" 

" 

1867. 

s. 

s. 

s. 

" 

" 

" 

Aug.  30 
Sept.   6 
7 
10 
12 
13 
16 
19 
20 

3,21 
3,31 
3,11 
3,40 
3,36 
3,36 
3,25 
3,36 
3,32 

3,40 

3,38 

3,38. 

3,S6 

3,35 

3,34 

3,32 

3,32 

3,31 

+  0,19 
+  0,07 
+  0,27 
-0,04 
-0,01 
-0,02 
+  0,07 
-0,04 
-0,01 

47,49 
48,95 
50,09 
49,60 
48,12 
48,69 
46,35 
47,55 
48,03 

46,20 
46,00 
46,00 
45,80 
45,80 
45,80 
45,50 
45,20 
45,10 

-1,29 
-2,95 
-4,09 
-3,80 
-2,32 
-2,89 
-0,85 
-2,35 
-2,93 

Sept  23 

24 

25 

27 

28 

Oct.     1 

3 

4 

5 

3,20 
3,27 
3,10 
3,08 

3,19 
3,21 
3,30 
3,23 
2,91 

3,30 
3,29 
3,28 
3,26 
3,25 
3,24 
3,22 
3,21 
3,20 

+  0,10 
+  0,02 
+  0,18 
+  0,18 
+  0,06 
+  0,03 
-0,08 
-0,02 
+  0,29 

46,14 

45,51 
48,65 
46,88 

46,56 
46,65 
47,12 

44,80 

44,60 
44,40 
44,20 

43,80 
43,70 
43,60 

-1,34 

-0,91 
-4,25 
-2,68 

-2,76 
-  2,95 
-3,52 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planet  Jupiter  observed 

in  the  Year  1867. 


Greenwich 

Seconds 

Excess  of 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of 

Mean  Solar  Time 

of  Tabular 

Tabular 

Parallax. 

N.P.U.  of  Centre 

Tabular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

R.A. 

R.A. 

from  Observation. 

K.P.D. 

N.P.D. 

d.       h.        771.           s. 

h.     m.         s. 

s. 

<. 

// 

0         /          // 

tl 

It 

Aug.  30.  11  .42.35,5 

22  .  17  .  43,90 

44,02 

+  0,12 

1,93 

102.    1.29,61 

33,85 

+  4,24 

Sept.     5.11.16.    4,3 

22.  14.47,74 

47,69 

-0,05 

6.11.11.39,7 

22.  14.  18,97 

18,96 

-0,01 

1,92 

102  .  20  .  58,75 

63,16 

+  4,41 

7.11.    7.15,5 

22  .  13  .  50,52 

50,47 

-0,05 

1,92 

102  .  23  .  38,84 

43,26 

+  4,42 

10.10.54.    4,0 

22.12.26,60 

26,66 

+  0,06 

1,92 

102.31  .25,21 

30,76 

+  5,55 

12.  10.45.  18,2 

22  .  1 1  .  32,44 

32,39 

-0,05 

1,92 

102.36.27,33 

30,66 

+  3,33 

13.  10.40.55,7 

22.  11  .    5,77 

5,78 

+  0,01 

1,91 

102.38.  52,36 

56,86 

+  4,50 

16.  10.27.50,7 

22  .    9  .  48,26 

48,32 

+  0,05 

1,91 

102.45.55,58 

59,16 

+  3,58 

19.  10.  14.49,7 

22  .    8  .  34,73 

34,75 

+  0,02 

1,90 

102.52.31,84 

35,27 

+  3,43 

20.  10.  10.30,3 

22.    8.11,18 

11,17 

-0,01 

1,90 

102.54.37,07 

41,07 

+  4,00 

23.    9.57.35,2 

22.    7.    3,61 

3,54 

+  0,01 

1,89 

103.    0.35,11 

38,77 

+  3,66 

24.    9.53.17,8 

22.    6.42,12 

42,07 

-0,05 

25.    9.49.    1,2 

22.    6.21,37 

21,18 

-0,19 

1,88 

103.    4.15,99 

19,97 

+  3,98 

27.    9-40.29,3 

22.    5.41,15 

41,16 

+  0,01 

1,87 

103.    7.44,39 

46,77 

+  2,38 

28.    9.36.14,5 

22.    5.22,18 

22,07 

-0,18 

1,87 

103  .    9  .  20,73 

24,57 

+  3,84 

Oct      1  .    9  .  23  .  33,3 

22.    4.28,56 

28,62 

+  0,06 

1,86 

103  .  13  .  54,40 

55,37 

+  0,97 

3.    9.15.    9,4 

22  .    3  .  56,35 

56,27 

-0,08 

1,85 

103.  16.31,77 

36,27 

+  4,50 

4.    9.10.58,4 

22.    3.41,25 

41,12 

-0,13 

1,85 

103.  17.46,11 

50,78 

+  4,67 

5.    9.    6.48,0 

22.    3.26,69 

26,67 

-0,02 

1,84 

103.  18.57,93 

61,18 

+  3,25 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  op  Uranus  and  Neptune, 
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JHT  Ascensions  and  North  Polar  Distances 

OP   THE 

Planets  Uranus  and  Neptu 

observed  I^ 

r  THE  Year  1867. 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  op  Uranus. 

Greenwich 

Tt   A    nfrptitrp 

Seconds 

Excess  of 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of* 

Mean  Solar  Time 

of  J'abular 

Tabular 

Parallax. 

N.P.U.  of  Centre 

Tabular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

R.A. 

K.A. 

from  Observation. 

N.P.U. 

N.P.D. 

d.      h.    m.         s. 

h.    m.        s. 

'• 

s. 

II 

0         /          II 

II 

if 

Dec.   16.13.  10.    4,1 

6  .  50  .  14,74 

30,61 

+  15,87 

0,23 

66 .  40 .  26,27 

36,20 

+  9,93 

17.13.    4.58,0 

6.50.    4,32 

19,98 

+  15,66 

19.  12.56.44,7 

6  .  49  .  42,80 

58,50 

+  15,70 

0,23 

m.S^.  46,65 

55,00 

+  8,35 

24.  12.37.  10,3 

6  .  48  .  47,96 

3,70 

+  15,74 

0,23 

66  .  38  .  37,06 

46,30 

+  9,24 

30.  12.  11.28,1 

6  .  47  .  40,85 

56,60 

+  15,75 

0,23 

66.37.  15,36 

24,80 

+  9,44 

Right  A 

scensions  AI 

^D  Nor 

IH   POLJ 

IlR  Dist 

&NCES  OP  Neptune. 

Oct      1.12.12.    0,4 

0  .  53  .  23,16 

25,93 

+  2,77 

0,22 

86.    3.60,57 

46,29 

-  14,28 

2.12.    7.58,5 

0.53.  17,17 

19,80 

+  2,63 

0,22 

86.    4.37,58 

25,39 

-12,19 

3.12.    3.56,6 

0.53.  11,11 

13,66 

+  2,55 

0,22 

86  .    5  .  16,01 

4,59 

-11,42 

4  .  1 1  .  59  .  54,5 

0 .  53  .    4,94 

7,52 

+  2,58 

5.11  .55.51,5 

0  .  52  .  58,69 

61,36 

+  2,67 

8  .  1 1  .  43  .  46,1 

0.52.40,31 

42,88 

+  2,57 

0,22 

86.    8.33,25 

19,99 

-13,26 

10.  11  .35.42,1 

0  .  52  .  28,04 

30,57 

+  2,53 

0,22 

?■&.    9.48,32 

37,79 

-10,53 

19.  10.59.23,2 

0.51  .33,14 

35,77 

+  2,63 

0,22 

86.  15.  32,63 

20,59 

-12,04 

26.10.31  .12,0 

0.50.52,18 

54,66 

+  2,48 

0,22 

86.  19.49,29 

34,59 

-14,70 

Nov.     1  .  10  .    7  .    3,1 

0.50.  18,69 

21,16 

+  2,47 

0,22 

86 .  22  .  69,82 

58,79 

-11,03 

2.  10.    3.    1,8 

0.50.  13,23 

15,77 

+  2,54 

0,22 

86 .  23  .  43,52 

31,39 

-12,13 

5.    9.50.58,4 

0  .  49  .  57,51 

59,98 

+  2,47 

6 .    9  .  46  .  57,4 

0  .  49  .  52,46 

54,84 

+  2,38 

0,22 

86.25.51,14 

37,39 

-13,75 

7.    9-42.56,5 

0  .  49  .  47,40 

49,78 

+  2,38 

0,22 

S6  .  26  .  19,52 

7,69 

-11,83 

8  .    9  .  38  .  55,6 

0  .  49  .  42,42 

44,79 

+  2,37 

0,22 

86 .  26  .  50,02 

37,49 

-12,53 

16.    9.    6.51,4 

0.49.    5,SQ 

7,72 

+  2,36 

0,22 

86  .  30  .  28,65 

15,79 

-12,86 

53 
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Determination  op  the  Position  of  the  Ecliptic,  &c. 


Determination  of  the  Position  of  the  Ecliptic,  and  of  the  Mean  Error  of  the 
Assumed  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars,  from  the  Transit  and  Circle 
Observations  of  the  Sun  in  the  Year  1867. 

All  the  Observations  of  the  Sun  in  I867  were  made  near  the  Equinoxes  and  Solstices.  The  Circle 
Observations,  43  in  number,  including  3  observations  of  single  Limbs,  were  consequently  divided  into  four  groups 
containing  respectively  7,  11 5,  14^,  and  8|  observations,  one  of  a  single  Limb  being  considered  half  an  observa- 
tion. The  subjoined  Table  contains  the  limiting  days  and  the  mean  day  of  each  group,  the  mean  value  (a)  of  the 
Tabular  Errors  in  North  Polar  Distance,  derived  from  page  207,  (half  weight  being  given  to  errors  from  obser- 
vations of  single  Limbs,)  and  the  Sun's  Longitude  (\)  and  North  Polar  Distance  (A)  at  the  mean  noon  of  the 
mean   day. 


Limiting  Days  of  Observation. 

Mean  Day. 

Mean  of 

the  Tabular 

Errors  in 

N.P.D. 

Number 

of 
Obser- 
vations. 

Sun's  Longitude 

at  mean  Noon  of 

mean  Day. 

Sun's  N.P.D. 

at  mean  Noon  of 

mean  Day. 

II 

Q        1       II 

0        /       // 

Mar.  15 Mar.  30 

June  10 July     1 

Sept.  10 Oct.      5 

Dec.     9 Dec.   23 

Mar.   24 
June  21 
Sept.  22 
Dec.    15 

+  0,971 
+  1,289 
+  1,079 
+  1,014 

7 

Hi 
144 

3  .  23  .  42 

89  .  35  .  23 

178.59.29 

263.    5.35 

88  .  38  .  57 
66  .  32  .  48 

89  .  35  .  55 
113.  16.25 

Formula  of  Calculation. 

a  +  m  cos  \  cosec  A  +  n  sin  \  cosec  ^  +  p  =  0. 

The    following  equations  were  formed  according   to   this  formula  by   means   of  the   above   data. 

+  0",971  +  0,9985  m  +  0,0592  n  +  p  =  0. 
+  l",289  +  0,0078  m  -)-  1,0900  n  ■¥  p  =  0. 
+  l",079  -  0,9999  m  +  0,0116  n  +  p  =  0. 
+  l",014  -  0,1309  m  -  1,0807  n  +  p  =  0. 

These    equations   give    the    following    by    adding    and    subtracting   as   here    indicated. 

(1)  +  (2)  +  (3)  +  (4) 

(1)  -  (3) 

(2)  -  (4) 

The  solution  of  which  gives, 

TO  =  +  0",057,- 


+  4'',353  -  0,1245  m  +  0,0861  n  +  'kp  =  0. 
-  O'^IOS  +  1,9984  m  +  0,04l6  n  =  0. 

+  0",275  +  0,1387  m  +  2,1707  n  =  0. 


Let 


n=  -  0  ,130,  p  =  -  1  ,084. 

the    mean   excess    for    the   year   of   the   Tabular   Longitude  of   the    Sun    above    the    true 
Longitude. 
SJK  =  the  mean  excess  for  the  year  of  the   Tabular  R.A.   above  the  true   R.A. 
3A  =  the  mean   excess  for   the   year   of  the   Tabular   N.P.D.   above   the   true   N.P.D. 
S/=  the   excess  of  the   Obliquity    (/)    assumed   in  the  Tables   above   the   true   Obliquity. 
A  =  +  0^,091,  which  is  the  mean  of  the  45  apparent  excesses  of  the  Tabular  R.A.  in  page  207, 

an   observation  of  a  single  Limb  being  reckoned  of  half  weight. 
D  =  +  l",106,  which    is    the    mean   of  the    43  apparent    excesses  of    Tabular  N.P.D.    used    in 
forming    the   above   equations,   an   observation  of   a   single   Limb    being  reckoned  of   half 
weight. 
q  =  the   mean   excess  of  the  assumed   R.A.   of  the  fundamental  stars   above   the  true  R.A. 
p  =  the   mean   excess   within   the  Tropics  of  the  N.P.D.,   determined  by  the  reduction  of  the 
Circle  Observations  of  I867,  above  the  true  N.P.D. 

Then,  S\  =  m  cosec/  =  +  0",057  cosec 23". 27',4  =  +  o",143. 

^^ 

=  +  O'jOIO. 
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(Tabular  N.P.D.  -  Observed  N.P.D.)  +  (Observed  N.P.D.  -  True  N.P.D.) 
=  D  +  p  =  +  l",106  -  l",084  =  +  0",022. 
Sl=n  sec/  =  -  0",130  sec  23°.  27',4  =  -  0",142. 
g  =  (Tabular  R.A.  -  True  R.A.)  -  (Tabular  R.A.  -  Observed  R.A.) 
=  SR-  A=  +  O'jOlO  -  0',091  =  -  0',081. 

Hence  the  assumed  R.A.  of  the  Fundamental   Stars  are  too  small  by  the  mean  quantity  0',081. 
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COMET    I.    1867, 


MADE  WITH 
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Observations  of  Comet  I,  1867,  made  with  the 


Date, 


1867. 


Feb.  20 


First  Bar. 


Ingress. 


6.  9.  8,5 
9  ■  26,5 
9.41,5 

6  .  20  .  9,0 
20  .  24,9 
20 .  42,5 


Egr. 


14,5 
32,2 
48,5 

15,0 
31,0 
49,0 


Second  Bar. 


Ingress. 


10.39,0 
10.  21,0 
10.    9,5 

21  .  37,0 
21  .21,5 
21  .  10,5 


Egr. 


44,0 
27,9 
18,2 

42,5 
27,5 
1 6,2 


6  .  22  .  13,0  19,0  23  .  40,0  46,5 
22.28,5  35,0  23.  25,0 '31,0 
22  .  45,5  ,  54,0  ;  23  .  15,0  ;  24,0 


Refrac- 
tion. 


-,010 
+  ,010 
-,0I0 

-,010 
+  ,010 
-,010 

-,010 
+  ,010 
-,010 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


+  ,260 
-,100 
-,040 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


9 .  56,750 
9.56,810 
9 .  59,355 


+  ,260    20.  56,125 
-,100    20.  56,135 

-  ,040  I  20 .  59,480 

+  ,260  ■  22  .  59,875 
-,I00;  22.  59,785 

-  ,040    23  .    4,555 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

K.A. 


+  0. 
+  0. 


+  0. 
+  0. 


2,605 

2,545 

,020 


+  0.    3,355 

+  0.    3,345 

,020 


Half 
diff.  of 
Bars. 


4,680 
4,770 
,020  I  14,875 


45,000 
27,550 
14,425 

43,875 
28,275 
13,800 

43,625 
28,125 


Half  diff. 
15sinN.P.D. 


10. 
6. 


4,23 
9,92 


Refrac- 
tion. 


■0,08 
■0,10 


3.  13,88  i  -0,12 


9.49,12 
6.19,66 
3.    5,48 

9 .  45,77 
6.17,64 
3.19,92 


-0,08 
-0,10 
-0,12 


Distance 

from 

Ang-le. 


10.  4,15 
6.  9,82 
3.  13,38 

9  •  49,04 
6  .  1.9,56 
3.    4,98 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

N.P.D. 


0,08      9  •  45,69 

-0,10      6.17,54 

0,12      3.19,42 

Used  for  Diasonal 


+  6.50,77 

+  6.45,40 

0,38 

+  6 .  44,06 

+  6 .  44,06 

0,38 

+  6 .  26,27 

+  6.31,64 

0,38 

I6.  8,60 


Feb.  21 
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S 
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N 

w 

N 

c 

N 

d 

s. 

e 

N 

b 

S 

b 

N 

w 

N 

c 

N 

d 

s. 

e 

N 

5.43. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

5.49. 
49. 
49. 
50. 
51  . 
52. 

5.54. 
54. 
54. 
56. 
56. 
57. 

6.  0. 
0. 
0. 
2. 


35,0 
45,0 
22,0 
30,0 
17,0 
16,0 

4,0 
13,0 
50,0 
57,9 
44,0 
43,0 

12,0 

20,7 

58,0 

5,0 

,51,0 

,50,0 

14,0 
22,5 
59,5 
6,0 
52,0 
51,5 


8  .  42.5 

8  .  55,8 

9  •  34,5 

10  .  40,0 

11  .27,5 

12  .  25,0 


42,5 
51,5 
29,2 
37,0 
24,0 
22,0 

10,0 
1.9,0 
57,2 
4,0 
50,0 
49,0 

17,5 
26,5 
5,0 
11,5 
58,0 
56,0 

19,0 

28,0 ; 

12,5 
58,9 
58,0 

50,0 
2,0 
43,5 
47,0 
33,0 
31,2 


44. 
44. 
45. 
46. 
46. 
47. 


57,0 
47,0 
5,0 
16,8 
42,0 
44,0 


50 .  26,0 
50.  15,0 
50 .  36,0 
51  .  45,5 

52.  9,0 

53.  11,0 


55. 
55. 
55. 
56. 
57. 
58. 

1. 

•  1  . 
1  . 

2. 


33,0 
23,0 
44,2 
52,5 
17,5 
19,9 

34,0 
24,5 
45,5 
54,5 
18,5 
21,0 


10.  8,0 
9 .  54,0 
10.  18,0 
1 1  .  24,0 
11.49,0 
12.51,0 


4,0 

+  ,007 

-,379 

54,0 

-,007 

+  ,210 

13,1 

-,007 

+  ,076 

25,0 

-,007 

+  ,091 

48,0 

+  ,007 

+  ,496 

50,0 

-,007 

-,063 

32,0 

+  ,007 

-,379 

21,0 

-,007 

+  ,210 

43,0 

-,007 

+  ,076 

51,5 

-,007 

+  ,091 

15,0 

+  ,007 

-,496 

18,0 

-,007 

-,063 

39,0 

+  ,007 

-,379 

29,0 

-,007 

+  ,210 

52,0 

-,007 

+  ,076 

59,0 

-,007 

+  ,091 

23,0 

+  ,007 

+  ,496 

26,0 

-,007 

-,063 

40,0 

+  ,007 

-,379 

31,0 

-,007 

+  ,210 

54,0 

-,007 

+  ,076 

1,0 

-,007 

+  ,091 

25,0 

+  ,007 

+  ,496 

27,0 

-,007 

-,063 

14,5 

+  ,007 

-,379 

0,0 

-,007 

+  ,210 

25,9 

-,007 

+  ,076 

30,5 

-,007 

+  ,091 

54,0 

+  ,007 

+  ,496 

56,2 

-,007 

-,063 

44 .  19,253  U  0 .  28,1 1 6  !  40,875 


44.  19,578  i  +  0. 

44  .  47,369  \  - 

45  .  57,284  !  -  I  . 


46 .  33,253 
47  .  32,930 


49  .  47,628 
49  .  47,203 
16,594 
24,809 
0,003 
0,180 


54. 
54. 
55. 
56. 
51. 
58. 


55,003 
55,003 
24,844 
32,084 
7,878 
7,905 


0 .  56,378 
0 .  56,703 
26,419 
33,584 
9,103 
9,305 


9 .  28,378 
9.28,153 


10. 
11  . 
11  , 

12. 


0,519 

5,459 

41,378 

40,780 


-1 

-2 


27,791 

,025 

9,915 

45,884 

45,561 


+  0 .  28,966 

+  0 .  29,391 

,025 
-I.    8,215 

-  1  .  43,409 

-  2  .  43,586 


+  0, 
+  0. 

-I  , 
-I  . 

-2. 

+  0. 
+  0. 

-1  . 
-  1  . 

-2. 


29,841 
29,841 
,025 
7,240 
43,034 
43,061 

30,041 
29,716 
,025 
7,165 
42,684 
42,886 


+  0.32,141 

+  0 .  S2,366 

,025 

4,940 

40,859 

40,261 


-1 
-  1 

-2 


31,125 
21,725 
23,700 
12,250 
14,000 

41,000 
31,000 
22,950 
23,775 
12,500 
14,250 

40,625 
31,200 
23,300 
23,750 
12,875 
14,975 

40,250 
31,250 
23,375 
24,250 
13,150 
14,G25 

42,500 
29,050 
21,475 
21,875 
10,625 
12,750 


9 

7,55 

-0,06 

6 

56,94 

-0,08 

4 

51,10 

-  0,09 

5 

17,55 

-0,09 

2 

43,81 

-0,11 

3 

7,64 

-0,11 

9 

9,23 

-0,06 

6 

55,27 

-0,08 

5 

7,51 

-0,09 

5 

18,56 

-0,09 

2 

47,16 

-0,11 

3 

11,00 

-0,11 

9 

4,20 

-0,06 

6 

57,95 

-0,08 

5 

12,20 

-  0,09 

5 

18,22 

-0,09 

2 

52,17 

-0,11 

3 

20,72 

-0,11 

8 

59,18 

-0,06 

6 

58,62 

-0,08 

5 

13,21 

-0,09 

5. 

24,92 

-  0,09 

2 

55,85 

-0,11 

3 

16,02 

-0,11 

9 

29,32 

-0,06 

6 

2.9,15 

-0,08 

4 

47,75 

-  0,09 

4 

53,10 

-0,09 

2 

22,08 

-0,11 

2 

50,89. 

-0,11 

■  7,49 

,  56,86 
,  50,41 
17,46 
,  43,70 
■    7,53 

,    9,17 
55,19 

6,82 

.  18,47 

47,05 

10,89 

4,14 
57,87 
11,51 
18,13 
52,06 
20,61 


8  .  59,12 
6.58,54 
5  .  12,52 
5  .  24,83 
2  .  55,74 
3.  15,91 


,  29,26 
,  29,07 
,  47,06 
,  53,01 
.21,97 
,  50,78 


+  0 
+  13 
-    1 

Used  for  Diagonal     1 6 


+  2.  3,44 
+  2.  6,45 
0,60 
+  0.27,05 
+  13.54,63 
-    I  .  42,88 


45,35 
48,37 
0,60 
11,65 
41,57 
-    1.55,93 


+  0 
+  13 


+  1  .  45,69 

+  1  .  46,36 

0,60 

+  0.  0,62 

+  13.41,89 
-■  1.50,90 


+  0 
+  13 
-  1 


49,70 
46,02 
0,60 
12,31 
44,56 
56,61 

45,02 

,  42,01 

0,60 

5,95 

,  36,25 

56,28 

1,34 


Feb.  22 


w 

N 
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S 

^ 

N 

8 

S 

& 

N 

./• 

S 

I? 

JM 

s 

S 

& 

N 

f 

S 

R 

N 

g 

S 

6  .  30  .  35,0 
32.  1,0 
32  .  16,5 
32  .  27,5 

6  .  34  .  34,0 
S6.  0,0 
S6.  14,1 
36  .  26,0 

6  .  39  .  58,9 
41  .  26,0 
41  .  40,5 
41  .  52,5 


42,0 '31  .  19,0 
7,2  1  32  .  40,5 

22.0  S3  .  39,5 

33.1  33.28,5 


41,0 

6,5 

21,0 

32,0 

6,5 
32,0 
46,0 
58,0 


35  .  1 8,5 
36 .  38,5 
37  .  38,5 
37  .  27,0 

40  .  45,5 

42.  4,5 

43.  5,0 
42  .  53,0 


26,5 

-,009 

+  ,008 

46,5 

+  ,009 

-,002 

45,5 

-,009 

+  ,0.S9 

34,0 

+  ,009 

-,019 

26,0 

-,009 

+  ,008 

45,0 

+  ,009 

-,002 

44,5 

-,009 

+  ,039 

33,0 

+  ,009 

-,019 

53,0 

-,009 

+  ,008 

10,5 

+  ,009 

-,002 

10,7 

-,009 

+  ,039 

59,0 

+  ,009 

-,019 

31  .  0,.599 

32  .  23,807 
33.    0,905 

33.  0,765 

34 .  59,849 
36 .  22,507 
36 .  59,555 
36 .  59,490 

40 .  2.'>,949 

41  .  48,257 

42  .  25,580 
42  .  25,615 


,025  22,125 
I  .  23,208  i  19,700 
2.  0,S06  41,625 
2.  0,166  30,475 


,025 
1  .  22,658 
1  .  59,706 

■  1  .  59,641 

,025 

■  1  .  22,308 
1  .  59,631 
1  .  59,666 


22,375 
19,2.-iO 
41,975 
30,500 

23,275 
19,250 
42,300 
30,375 


4 .  55,57 
4  .  22,.90 
9.  1.5,71 
6 .  46,85 


58,91 
16,90 
20,38 

47,18 

10,93 
16,90 
24,72 
45,52 


-0,11 
-0,12 
-  0,09 
•0,11 

-0,11 
■0,12 
■0,09 
•0,11 

■0,11 
-0,12 
■0,09 
•0,11 


4 .  54,84 

4.22,78    + 


15,62 
46,74 


5.  10,20 

4.  16,78 
9  .  24,63 

6 .  45,41 


0,62 
6 .  49,28 
4 .  20,78 
4 .  25,32 


4.58,18 
4.  16,78 
9  .  20,29  '■  + 
6.47,07    + 


0,62 
6.51,94 
4.22,11 
4.21,65 


0,62 
+  6.39,92 
+  4.1 4,43 
+    4.  11,29 


Northumberland  Equatorial,  Squakk  Bar  Micrometer, 
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Date, 


1867. 


Feb.  22 


First  Bar. 


Ingress. 


Egr. 


,  43  .  50,0  58,0 
45.  17,5  124,0 
45.31,0  :  37,0 
45  .  43,8  j  49,0 

,  50.  1.9,0  26,0 
51  .  46,0:  52,0 
51  .  5.9,0  j  5,0 
52.  12,0:  18,0 


Second  Bar. 


Ingress. 


44 .  36,5 
45  .  55,5 
46 .  55,7 
46 .  43,0 


Egr. 


Refrac- 
tion. 


44,7 
1,0 
1,5 

49,9 


-,009 
+  ,009 
-,009 
+  ,009 


51  .    7,5  1  14,7    - 

52  .  24,0  I  29,5  1  + 


.009 
009 


53  .  24,0  j 
53.  11,5 


31,0 
18,0 


-  ,009 
+  ,009 


Position 

of 
fllicro- 
meter. 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


-,008  44.  17,274 
-  ,002  45  .  39,382 
+  ,039 '46.  16,330 
-,019    46.  16,415 


+  ,008 
-  ,002 
+  ,039    52 
-,019,52 


50 .  46,774 

52.    7,882 

44,780 

44,865 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

R.A. 


,025 
1  .  22,108 
1  .  59,056 
1.59,141 


Half 
diff.  of 
Bars. 


,025 
,  21,108 
,  58,006 
,  58,091 


23,300 
18,625 
42,300 
30,025 

24,300 
18,875 
42,750 
29,875  I 


Half  diff. 

X 

ISsiuN.P.D. 


5 

4.  8,56 
9  •  24,72 
6.  40,84 


Refrac- 
tion. 


11,26  -0,11 
-0,12 
-0,09 
-  0,11 


5  .  24,62 
4.  11,90 
9 .  30,73 
6 .  38,84 


Distance 

from 
Angle. 


5  .  10,53 

4.  8,44 
9  .  24,63 
6 .  40,73 

5 .  23,89 
4.  11,78 
9 .  30,64 

6  .  38,73 


-0,11 
-0,12 
-  0,09 
-0,11 

Used  for  Diagonal     16.    6,gO 


Motion  of 

Comet  and 

diflerence  of 

K.V.D. 


0,62 
+  6.47,93 
+  4.  14,10 
+  4  .  15,64 

0,62 
+  6.31,23 
+  4.  6,75 
+    4.  4,28 


Feb.  23 
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5  .  39  •  29,0 
41  .  1,5 
41  .  53,0 
42.  9,2 

5.44.  13,5 
45  .  45,5 
46 .  38,0 
46 .  53,5 

5  .  48  .  50,5 

50  .  23,0 

51  .  16,0 
51  .31,0 

5  .  54 .  3,0 
55  .  36,0 
56 .  28,0 
56 .  43,0 

5  .  58  .  3.9,9 

6.  0.12,5 

I.  5,0 

1  .  19,9 


35,5 

39 .  44,5 

50,0 

+  ,007 

-,065 

9,5 

41  .  32,0 

40,0 

-,007 

+  ,005 

59,5 

43.21,9 

27,5 

+  ,007 

+  ,065 

15,5 

43.    6,0 

12,0 

-,007 

-,026 

19,5 

44 .  28,5 

34,5 

+  ,007 

-,065 

54,0 

46  .  16,5 

24,5 

-,007 

■^  ,005 

44,2 

48.    6,0 

12,0 

+  ,007 

+  ,065 

0,0 

47  .  51,0 

56,5 

-,007 

-,026 

57,0 

49.    6,2 

12,0 

+  ,007 

-,065 

31,9 

50 .  55,9 

3,0 

-,007 

■h  ,005 

22,0 

52  .  43,5 

4.9,2 

+  ,007 

■1-  ,065 

37,5 

52  .  28,0 

34,0 

-,007 

-,026 

9,0 

54.  18,2 

24,2 

+  ,007 

-,065 

44,0 

56.    8,0 

18,0 

-,007 

+  ,005 

34,0 

57  .  55,0 

1,2 

+  ,007 

+  ,065 

50,0 

57  .  40,0 

46,0 

-,007 

-,026 

46,0 

58  .  56,0 

1,5 

+  ,007 

-,065 

21,9 

0 .  46,5 

55,2 

-  ,007 

-H,005 

11,0 

2  .  32,0 

38,5 

+  ,007 

+  ,065 

26,0 

2.17,2 

23,5 

-,007 

-,026 

39 

41  . 
42. 
42. 


39,692 
20,731 
40,547 
40,642 


44 .  23,942 
46.  5,106 
47.25,172 
47.25,217 

49.  1,367 
50.43,431 

52.  2,747 
52.  2,592 

54.  13,542 
55.56,481 
57  .  14,622 
57.14,717 

58 .  50,792 

0 .  34,006 

1.51,6.97 
1.51,617 


+  1 .  41,039 

,017 

-  1  .  19,816 

-1.19,911 


7,500 
15,250 
44,225 
28,325 


+  1.41,164  1    7,500 

,017  15,375 

-  1  .  20,066  43,900 
-1.20,111  28,500 

+  1  .  42,064  7,675 

,017  16,000 

-  1  .  1.9,316  4.3,675 
-1.19,161  28,375 


+  1  .  42,939 
,017 

-  1  .  18,141 

-  1  .  18,236 

+  1  .  43,214 
,017 

-  1  .  17,691 


7,600 
16,500 
43,550 
28,250 

7,900 
16,825 
43,625 


1  .  17,611  [28,700 


1 

39,72 

-0,12 

3 

23,19 

-0,10 

9 

49,02 

-0,05 

6 

17,25 

-0,08 

1 

39,72 

-0,12 

3 

24,85 

-0,10 

9 

44,69 

-0,05 

6 

19,58 

-0,08 

1 

42,04 

-0,12 

3 

33,18 

-0,10 

9 

41,69 

-0,05 

6 

17,92 

-0,08 

1 

41,05 

-0,12 

3 

39,84 

-0,10 

9 

40,02 

-  0,05 

6 

16,25 

-  0,08 

1 

45,03 

-0,12 

3 

44,17 

-0,10 

9 

41,02 

-0,05 

6 

22,24 

-0,08 

39,60    +\4.. 
22,66   - 


I 

3 

9  •  48,97 

6.  17,17 

1 .  39,60 
3  .  24,S2 
9 .  44,64 
6.19,50 

1  .  41,92 
3  .  32,65 
9.  41,64 
6.  17,84 

1  .  40,93 
3  .  39,3 1 
9  .  39,97 
6.  16,17 


18,75 
0,43 


2.50,18 
2.54,51 


44,91 
43,64 
40,97 
22,16 


+  14.  17,09 

0,43 

+    2  .  52,85 

+    2  .  55, 1 8 

+  14.  11,08 

0,43 

+    2  .  47,52 

+    2.45,19 

+  li.    3,43 

0,43 

+    2  .  42,53 

+    2  .  36,86 


+  14. 


3,08 

0,43 

37,20 

38,52 


Used  for  Diagonal     16.    1,81 


Feb.  28 
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s 

k 
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k 

N 

& 

S 

k 

s 

k 

N 

& 

S 

k 

s 

k 

N 

W 

S 

k 

s 

k 

N 

tt 

s 

k 

s 

k 

N 

6.  8.49,0 
8  .  59,5 
9 .  20,0 

6.11.  52,0 
12.  2,0 
12.22,0 

6.  15.  14,0 
15  .  2.%9 
15  .  43,0 

6.  17.30,6 
17  .  40,9 
18.    0,0 


6. 


20.  14,0 
20  .  22,9 
20 .  42,0 


55,5 

5,0 

26,0 

59,0 

7,5 
27,0 

20,9 
29,0 
49,0 


9.14,0 

10.32,5 
10.  13,0 

12.  16,0 
13.34,9 

13.  15,0 

15.37,0 
16.56,2 
16.37,0 


37,9    17..'54,0 

4.5,91  19.13,0 

6,5'  18.54,0 


20,9 
28,0 
47,2 


20 .  36,0 
21  .  5.5,0 
21  .  36,0 


21,5 
38,2 
18,5 

2.%0 
40,9 
21,0 

44,9 

2,0 

42,0 

2,5 
18,5 
59,0 

44,5 

0,9 

41,1 


+  ,007 
+  ,007 
-  ,007 

+  ,007 
+  ,007 
-,007 

+  ,007 
+  ,007 
-,007 

+  ,007 
+  ,007 
-,007 

+  ,007 
+  ,007 
-,007 


-,020 
+  ,089 
-,027 

-,020 
+  ,089 
-,027 

-,020 
+  ,089 
-,027 

-,020 
+  ,089 
-,027 

-,020 
+  ,089 
-,027 


9-  4,999 
9 .  48,896 
9-49,341 

12.  7,499 
12.  51,421 
12.51,216 

15.29,199 
16.  12,871 
16.  12,716 

17.46,249 
18.29,671 
18.29,841 

20 .  28,849 
21.11,796 
21  .  11,541 


+  ,012 

-  0 .  43,897 

-  0 .  44,342 

+  ,012 

-  0 .  43,922 
-0.  43,717 

+  ,012 

-  0 .  43,672 
-0. 43,517 

+  ,012 

-  0  .  43,422 

-  0 .  43,592 

+  ,012 

-  0 .  42,947 

-  0 .  42,692 


12,750 
46,550 
26,375 

12,000 
46,575 
26,750 

11,750 
46,325 
26,750 

12,000 
46,175 
26,625 

11,400 
46,250 
26,975 


2  .  47,33 

10.  11,64 

5  .  46,55 


2  .  37,48 
0.11,97 
5.51,48 


2  .  34,20 

10.    8,69 

5.  51,48 

2  .  37,48 

10.  6,72 

5  .  49,84 
2.2.9,61 

10.  7,70 

5  .  54,44 


-0,11 
-0,06 
-0,09 

-0,11 

-  0,06 
-0,09 

-0,11 

-0,06 
-0,09 

-0,11 

-0,06 
-0,09 


2  .  46,89 

10.  11,58 

5  .  46,46 

2 .  37,04 

10. 11,91 

5.51,39 

2  .  23,76 

10.    8,63 

5.51,39 

2  .  37,04 

10.    6,66 

5  .  49,75 


2.29,17 

10.    7,64 

5  .  54,35 


-0,11 
-0,06 
-0,09 

Used  for  Diagonal 


0,33 

7 .  24,69 
7  .  26,60 

0,33 
7  .  34,87 
7.31,52 

0,33 
7  .  34,87 
7  .  34,80 


0,33 

29,62 

,  33,16 

0,33 
.  38,47 
.  36,43 


15  .  59,95 
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Observations  of  Comet  I.  1867,  made  with  the 


Dale, 


1867. 


jMar.    1 


First  Bar. 


Ingress. 


,52. 
52. 
52. 
52. 
53. 

,55. 
55. 
55  . 
55. 
56. 

,57. 
57  . 
58, 
58, 
58, 


20,0 
29,0 
40,5 
54,0 
29,0 

,  15,0 
23,5 

,  .86,0 
50,0 
25,0 

,45,0 
,  53,5 
.  7,0 
,21,2 
,55,0 


1  .  7,5 
1.  16,0 
1  .  29,0 

1  .  44,5 

2  .  17,0 


51,0 

0,0 

14,0 

26,5 

0,5 


Egr. 


26,2 
35,0 
47,0 
2,0 
36,0 

21,5 
29,5 
43,0 

57,9 
31,0 

52,0 

0,0 

13,5 

28,0 

1,0 

14,0 
23,0 
36,0 
50,0 
23,5 

57,5 

6,0 

21,0 

34,0 

6,5 


Second  Bar. 


Ingress. 


53. 

53, 
54, 
53. 
.53. 


42,5 
34,0 
9,0 
54,0 
55,0 


Esr. 


56 .  37,0 
56 .  29,0 
.57.  3,5 
56  .  52,0 
56.51,0 

59-    7,5 

58 .  .59,0 
59  .  34,0 

59 .  22,5 
59 .  21,0 

2  .  30,0 
2.21,0 
2  .  57,0 
2  .  46,0 
2  .  44,5 


13,5 
5,0 
40,0 
29,0 
27,0 


48,0 

40,0 

17,0 

1,2 

2,5 

44,0 
35,0 
11,5 
58,0 
56,5 

13,5 
5,5 
41,0 
28,5 
27,0 

37,0 
28,0 
2,0 
51,0 
49,0 

20,0 
11,0 
46,9 
35,5 
33,0 


Refrac- 
tion. 


,012 
,012 
,012 
,012 
,012 

012 
012 
012 
012 
012 

012 
012 
012 
012 
,012 

,012 
,012 
,012 
,012 
,012 

,012 
012 
012 
012 
,012 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


+  ,024 
-,015 
-,026 
+  ,013 
+  ,033 

+  ,024 
-,015 
-,026 
+  ,013 
+  ,033 

+  ,024 
-,015 
-,026 
+  ,013 
+  ,033 

+  ,024 
-,015 
-,026 
+  ,013 
+  ,033 

+  ,024 
-,015 
-,026 
+  ,013 
+  ,033 


53 
53 
53 
53 
53 


4,187 

4,497 
28,403 
27,772 
45,670 


55  .  59,387 
55  .  59,247 
56 .  23,528 
56 .  24,447 
56 .  40,920 


58 
58 
.')8 
58 
59 

1 
1 

2 
2 
2 

4 
4 
5 
5 
5 


29,512 
.  29,497 

53,903 
.  55,022 
,  11,045 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

R.A. 


+  0 .  23,900 
+  0.23,591 
+  ,042 
,029 
-0.  17,582 


+  0 
+  0 

+ 

-0 


24,601 

24,740 

,042 

,029 

16,933 


+  0.24,951 

+  0 .  24,965 

+     ,042 

,029 

-0  .  16,582 


+  0 
+  0 


52,137 
51,9.97 
16,028  + 
17,847 
33,545 


,  3.5,512 

.  35,497 
,  0,503 
,  1,222 
.  16,795 


-0. 

+  0, 
+  0, 

+ 

-0, 


24,801 

24,940 

,042 

,029 

16,608 

,  25,351 

,  25,365 

,042 

,029 

,  15,932 


Half 
diff.  of 
Bars. 


41,075 
32,500 
44,625 
29,800 
13,125 

41,125 
32,750 
44,000 
30,52.5 
12,875 

41,000 
S->,750 
43,625 
30,450 
13,000 

41,375 
32,500 
43,500 
30,625 
13,250 

41,2.50 
32,500 
42,975 
31,000 
13,250 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D, 


8.57,15 
7.  5,02 
9.43,81 
6 .  29,86 
2  .  51,36 


.57,81 
8,28 
35,63 
39,34 
48,10 


8.56,17 

7  .  8,28 
9  .  30,72 

6 .  38,,36 
2  .  49,73 

9.    1,08 

7.  5,02 
9  •  29,09 

6 .  40,65 
2  .  52,99 

8  .  59,44 

7.  5,02 

9  .  22,22 
6  .  45,56 
2  .  52,99 


Refrac- 
tion. 


-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,16 

-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,16 

-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,16 

-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,16 

-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,16 


Distance 

fiom 
Angle. 


8  .  57,00 
7.  4,87 
9 .  42,45 
6.28,87 
2.  51,20 


57,66 
8,13 
34,27 
38,35 
47,9* 


8 .  56,02 
7.    8,13 

9 .  29,36 
6 .  37,37 
2 .  49,57 


0,93 

4,87 
27,72 

39,6:j 

52,83 


8  .  59,?9 

7.  4,87 
9 .  20,86 
6 .  44,57 
2  .  52,83 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

N.P.D. 


1-12 


28,13 

37,58 

1,21 

0,84 

30,16 


+  2.  19,31 
+  2.26,14 

-   ,  1,21 

0,84 

+  12.  18,08 


+  12 


18,65 

21,23 

1,21 

0,84 

17,74 


+  2.  21,27 

+  2  .  22,86 

1,21 

0,84 

+  12.19,04 


+  12 
Used  for  Diagonal  l6 


U,72 

15,99 

1,21 

0,84 

13,15 

4,35 


Mar.    2 

m 

N 

& 
n 

N 
S 

n 

N 

0 

S 

VI 

N 

n 

N 
S 

n 

N 

0 

S 

m 

N 

n 

N 
S 

n 

N 

0 

S 

m 

N 

n 

N 
S 

n 

N 

0 

S 

m 

N 

& 
n 

N 
S 

n 

N 

0 

S 

5 

.57 

6,5 

11,0 

59 

12,2 

20,9 

59 

59,0 

3,5 

6 

.    0 

14,5 

19,0 

1 

38,5 

43,5 

6 

.    4 

29,9 

34,9 

6 

36,1 

44,5 

7 

23,0 

29,0 

7 

38,0 

43,0 

9. 

4,0 

9,5 

6 

24 

10,5 

16,0 

26 

1.9,2 

26,2 

27. 

5,6 

12,0 

27 

19,0 

24,0 

28. 

45,8 

50,5 

7 

.27 

42,5 

47,5 

29 

54,5 

2,5 

30 

35,0 

40,0 

30 

50,0 

57,0 

32 

15,0 

20,0 

7 

.33 

50,0 

56,0 

36 

5,0 

10,5 

36 

39,5 

44,5 

36 

59,5 

4,5 

38 

20,0 

25,0 

57 

0 

1 
1 

2 

4 

7 
8 
8 
9 


,  18,0 
,  0,5 
,28,5 
,  12,0 
,  0,0 

4.3,9 
26,0 
51,5 
38,5 
24,0 


24  .  25,5 
27.  11,0 
28  .  32,7 
28  .  20,5 
29.  5,0 


27. 
.30. 
32. 
31. 
32. 

33. 
36. 
38. 
37. 
38, 


54,5 
5.5,0 
4,0 
51,0 
36,5 

59,0 
57,0 

.  12,5 
5,3,0 

,45,0 


22,9 

-,008 

+  ,113 

6,0 

-,008 

-,070 

33,0 

+  ,008 

+  ,240 

17,0 

-,008 

-,099 

6,0 

+  ,008 

-,070 

48,8 

-,008 

+  ,113 

33,0 

-,008 

-,070 

57,0 

+  ,008 

+  ,240 

43,5 

-,008 

-,099 

30,0 

+  ,008 

-,070 

30,2 

-,008 

+  ,113 

17,5 

-,008 

-,070 

38,0 

+  ,008 

+  ,240 

24,9 

-,008 

-,0.99 

10,2 

+  ,008 

-,070 

0,0 

-,008 

+  ,113 

2,0 

-,008 

-,070 

9,0 

+  ,008 

+  ,240 

54,0 

-,008 

-,099 

42,5 

+  ,008 

-,070 

4,0 

-,008 

+  ,113 

5,0 

-,008 

-,070 

17,5 

+  ,008 

+  ,240  ; 

59,0 

-,008 

-,099 

50,6 

+  ,008 

-,070 

57.  14,705 

59  ■  39,797 

0 .  46,248 

0.  45,518 

1  .51,938 


,  39,480 

.  4,797 

10,373 

10,643 

16,813 


8 
9 

24 
26 

27 
27 
28 


30 
31 
31 

32 

33 
36 
37 
37 
38 


20.655 
48,372 

,  52,323 
51,993 

,57,813 

,  51,230 

28,397 
22,248 
22,893 
28,438 

57,355 
34,272 
28,748 
28,893 
,  35,088 


+  2 

25,092 

5,8,50 

- 

,025 

2.3,350 

-1 

6,451 

44,750 

-I 

.5,721 

28,875 

-2 

12,141 

11,000 

+  2 

25,317 

6,975 

- 

,025 

24,600 

-1 

5,576 

44,125 

-1 

5,846 

30,250 

_2 

12,016 

10,125 

+  2 

27,717 

7,300 

- 

,025 

25,775 

-1 

3,951 

43,275 

-1 

3,621 

30,600 

-2 

9,441 

9,725 

+  2 

37,167 

6,125 

- 

,025 

30,000 

-0 

5.3,851 

44,500 

-0 

54,496 

29,500 

-2 

0,041 

1 1,000 

+  2 

36,917 

4,250 

— 

,025 

26,625 

-0 

54,476 

4f),500 

-0 

54,621 

27,000 

-2 

0,816 

12,650 

16,38 

4,64 

.  43,77 

16,68 

23,33 


1  .  31,07 
5  .  20,95 
9  .  35,62 
6 .  .34,62 

2  .  1 1,92 

1  .  .35,31 
5  .  36,28 
9 .  24,53 
6.3.9,18 
2.  6,71 


.  19,.97 
,  31,40 
,  40,51 
,  24,83 
,  2,3,33 

.  55,49 
,  47,37 
,  6,60 
.  52  22 
.  44^82 


-0,12 
-0,10 
-0,08 
-0,10 
-0,11 

-0,12 
-0,10 
-0,08 
-0,10 
-0,11 

-0,12 
-0,10 
-0,08 
-0,10 
-0,11 

-0,12 
-0,10 
-0,08 
-0,10 
-0,11 

-0,12 
-0,10 
-0,08 
-0,10 
-0,11 


,  16,26 
,  .3,82 
.  43,69 
,  16,58 
,  23,22 

30,95 
20,13 
35,54 
34,52 
11,81 

35,19 
35,46 
24,45 
39,08 
6,60 

19,85 
30,58 
40,43 
24,73 
2.3,22 


0 .  55,37 

5  .  46,55 

10.    6,  .52 

5.52,12 

2.41,71 


+    1 

+    1 

+    8 


,  47,56 
0,72 

,  16,02 
12,76 
36,49 


-  3.49,18 
0,72 
+  1  .  7,86 
+  1.1 4,39 
+    8.31,.59 


-   4 


0,27 

0,72 

1  .    3,62 

1  .    3,62 

8  .21,47 


.  10,73 

0,72 

7,48 

,    5,85 

■    9,73 

,51,18 
0,72 
,  10,46 
.  5,57 
.  32,27 


Used  for  Diagonal     l6.    3,53 
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Date, 
1867. 

o 

a 

First  Bar. 

Second  Bar. 

Refrac- 
tion. 

Position 

of 
Micro- 
meter. 

Corrected 

mean 
of  Bars. 

Motion  of 

Comet  and 

difFerence  of 

R.A. 

Half 
diff.  of 
Bars. 

Half  diff. 
ISsinN.P.D. 

Refrac- 
tion. 

Distance 

from 

Angle. 

Motion  of 

Comet  and 

difference  tf 

N.P.D. 

Ingress. 

Egr. 

Ingress. 

Egr. 

h.      m.     s. 

s. 

m.      s. 

s. 

s. 

s. 

m.      s. 

m.      s. 

s. 

,       „ 

" 

/        t/ 

/                */ 

Mar.    5 

p 

S 

7.     3.18,2 

24,5 

3 .  34,0 

40,0 

+  ,009 

+  ,063 

3 .  29,247 

+  3.  37,848 

7,825 

1.41,07 

-0,12 

1  .  40,95 

+ 

9  .  35,44 

q 

S 

3  .  38,0 

44,0 

5.  10,1 

16,1 

+  ,009 

-,152 

4 .  26,882 

+  2.40,213 

46,025 

9  .  55,28 

-0,11 

9.55,17 

+ 

I  .  21,22 

q 

N 

3  .  55,5 

2,0 

4 .  52,0 

58,0 

-,009 

+  ,056 

4 .  26,922 

+  2.40,173 

28,125 

6.    3,77 

-0,11 

6.    3,66 

+ 

1  .  21,09 

r 

S 

3  .  59,0 

4,0 

4.  11,0 

17,0 

+  ,009 

+  ,070 

4.    7,829 

+  2  .  59,266 

6,250 

1  .  20,72 

-0,12 

1 .  20,60 

+ 

9.55,79 

& 

N 

6.41,5 

48,9 

7 .  25,0 

33,0 

-,009   +,025 

7.    7,095 

,021 

21,900 

4  .  43,32 

-0,11 

4 .  42,57 

— 

0,64 

P 

S 

7.    9.    5,5 

1J,5 

9 .  20,0 

26,9 

+  ,009   +,063 

9.16,047 

+  3.38,298 

7,475 

1  .  36,55 

-0,12 

1  .  36,43 

+ 

9  •  27,02 

q 

s 

9 .  25,0 

31,0 

10.  56,5 

2,8 

+  ,009    -,152 

10.  13,682 

+  2  .  40,663 

45,825 

9 .  52,70 

-0,11 

9 .  52,59 

+ 

1  .  10,86 

q 

N 

9 .  42,0 

48,5 

10.39,0 

45,0 

-,009    +,056 

10.  13,672 

+  2  .  40,673 

28,375 

6.    7,00 

-0,11 

6.    6,89 

+ 

1.  11,38 

r 

S 

9  .  45,0 

51,0 

9  .  58,0 

3,5 

+  ,009   +,070 

9  .  54,454 

+  2.59,891 

6,375 

1  .  22,34 

-0,12 

1  .  22,22 

+ 

9.41,23 

& 

N 

12.27,2 

35,7 

13.  l.S,5 

21,0 

-,009 

+  ,025 

12.54,345 

,021 

22,900 

4 .  56,26 

-0,11 

4.  55,51 

- 

0,64 

P 

S 

7.  U.37,5 

43,5 

14.52,5 

58,0 

+  ,009 

+  ,063 

14.47,947 

+  3.38,548 

7,375 

1  .  35,25 

-0,12 

1  .35,13 

+ 

9  .  27,03 

q 

S 

14.  57,0 

3,5 

16.28,0 

34,5 

+  ,009  j -,152 

15.45,607 

+  2  .  40,888 

45,500 

9  •  48,49 

-0,11 

9 .  48,38 

+ 

1  .  13,78 

q 

N 

15.  14,0 

20,0 

16.  11,5 

.16,5 

-,009  i +,056 

15.45,547 

+  2.40,948 

28,500 

6.    8,62 

-0,11 

6.    8,51 

+ 

1.  11,71 

r 

S 

15.  17,0 

23,0 

15.29,5 

35,0 

+  ,009   +,070 

15.26,204 

+  3.    0,291 

6,125 

1.  19,11 

-0,12 

1.  18,99 

+ 

9-43,17 

& 

N 

17.59,5 

7,5 

18.46,2 

52,8 

-,009 

+  ,025 

18.26,495 

,021 

23,000 

4  .  57,55 

-0,11 

4  .  56,80 

- 

0,64 

P 

S 

7.19.51,9 

58,0 

20.    6,0 

12,5 

+  ,009    +,063 

20.    2,172 

+  3.39,673 

7,150 

1  .  32,35 

-0,12 

1  .  32,23 

+ 

9.22,17 

q 

s 

20.  11,0 

17,2 

21  .  42,0 

48,7 

+  ,009. -,152 

20  .  59,582 

+  2  .  42,263 

45,625 

9.50,11 

-0,11 

9  .  50,00 

+ 

1  .    4,40 

q 

N 

20  .  28,0 

34,0 

21  .  25,5 

32,0 

-,009    +,056 

20  .  59,922 

+  2.41,923 

28,875 

6.  13,47 

-0,11 

6.  13,36 

+ 

1  .    8,80 

r 

S 

20  .  32,0 

37,5 

20  .  43,2 

49,5   +,009   +,070 

20 .  40,629 

+  3.    1,216 

5,800 

1.14,91 

-0,12 

1  .  14,79 

+ 

9 -39  fix 

& 

N 

23.  13,5 

23,0 

24.    2,0 

8,9 

-,009 

+  ,025 

23.41,845 

,021 

23,600 

5  .    5,31 

-0,11 

5.    4,56 

- 

,064 

P 

s 

7.25.    0,5 

6,2 

25.  14,0 

20,8 

+  ,009 

+  ,063 

25.  10,447 

+  3.40,323 

7,025 

1  .  30,73 

-0,12 

1  .30,61 

+ 

9  .  19,58 

q 

s 

25 .  20,0 

27,0 

26 .  50,9 

57,0   +,0091 -,152 

26.    8,582 

+  2.42,188 

45,225 

9 .  44,93 

-o,n 

9  .  44,82 

+ 

1.  5,37 

q 

N 

25  .  36,0 

43,0 

26 .  34,0 

39,9   -,009  i+, 056 

26.    8,272 

+  2.42,498 

28,725 

6.  11,53 

-0,11 

6.  11,42 

+ 

1 .  2,65 

r 

S 

25  .  40,5 

47,0 

25  .  52,0 

57,2   +,009   +,070 

25  .  49,254 

+  3.    1,516 

5,425 

1  .  10,06 

-0,12 

1.    9.94 

+ 

9  .  40,25 

& 

N 

28  .  23,0 

30,7 

29  .10,9 

18,5    -,009    +,025 

28  .  50,770 

,021 

23,925 

5.    9,52 

-0,11 

5.    8,77 

- 

0,64 

15  .  58,96 

"'  — .-g«..« 

Apparent  places  of  Comet  I.  18C7,  deduced  from  Observations  made  with 
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M.  T. 

Cc 

met  — Star. 

p. 

Comet  -  Star. 

Apparent  R.A.  of 

Par  X  A. 

Apparent  N.P.D.  of 

Par.  X  A. 

1867. 

Greenwich. 

R.A. 

0 

N.P.D. 

E 
0 
0 

3 

Comet. 

Comet. 

t3 

h.       m.       8. 

m.         s. 

, 

h.     m.         5. 

s. 

0        /        // 

/' 

Feb.  20 

8.15.  47,9 

+ 

0.    3,55 

3 

+    6.40,37 

3.37.  16,97* 

+  0,263 

63  .  38  .  47,3* 

-  4,435 

a 

21 

7.50.  11,2 

+ 

0 .  29,82 

5 

+    1  .  49,84 

5 

0,228 

-  4,235 

h 

7.50.  11,2 

- 

1.    7,49 

5 

+    0.  12,72 

5 

0,228 

-  4,235 

c 

7.50.  11,2 

- 

1  .  43,17 

5 

+  13.  43,78 

5 

3.  39 -.-5.9,79* 

0,228 

63.  17.12,6* 

-  4,235 

d 

7.. 50.  11,2 

— 

2 .  43,07 

5 

-    1  .  52,52 

5 

3.40.    0.95 

0,228 

f)3.  17.56,8 

-  4,235 

e 

22 

8  .  29  .  56,5 

— 

1  .  22,28 

5 

+    6.44,06 

5 

3  .  42  .  5.3,80* 

0,286 

62  .  57  .  27,2* 

-  4,472 

f 

8  .  29 .  56,5 

- 

1  .  5.9,34 

5 

+    4.  15,64 

5 

3.42.  50,84* 

0,286 

62  .  57  .  17,2* 

-  4,472 

g 

23 

7  .36.  40,3 

+ 

1  .  42,08 

5 

+  14.  10,69 

5 

3  .  45  .  36,98 

0,213 

62  .  39  .  49,0 

-  4,087 

li 

7  .  36 .  40,3 

- 

1  .  19,01 

5 

+    2  .  46,05 

5 

3  .  45  .  34,49* 

0,213 

62  .  39  .  49,4* 

-  4,087 

I 

28 

7  .  41  .  24,8 

- 

0 .  43,57 

5 

-    7.32,50 

5 

3.59.  55,25 

0,232 

61  .    2  .  24,7 

-  3,940 

k 

Mar.     1 

9.21  .  18,2 

+ 

0 .  24,72 

10 

+    2.22,59 

10 

0,359 

-  4,746 

I 

9.21  .  18,2 

- 

0. 16,73 

5 

+  12.  19,63 

5 

4.    3.    2,22 

0,359 

60.43.  15,1 

-  4,746 

m 

2 

8.    2.21,4 

+ 

2 .  30,44 

5 

-    4.  19,78 

5 

4  .    5  .  4.0.39 

0,267 

60  .  26 .  35,8 

-  4,024 

m 

8.    2.21,4 

- 

1  .    0,86 

5 

+    0.42,10 

5 

4 .    5  .  49,5 1 

0,267 

60.26.31,1 

-  4,024 

n 

8.    2.21,4 

- 

2.    6,89 

5 

+    8.    2,31 

5 

4  .    5  .  49,95 

0,267 

60  .  26  .  32,7 

-  4,024 

0 

5 

8.24.  11,1 

+ 

3  .  38,94 

5 

+    9-26,25 

5 

4.  14.46,39 

0,303 

59.36.    4,3 

-4,121 

V 

8.24.  11,1 

+ 

2.  41,24 

5 

+    1.11,13 

5 

0,303 

-4,121 

q 

8.24.  11,1 

+ 

3.    0,44 

5 

+  .  9-44,01 

5 

4.  14.46,76 

+  0,303 

59.36.    7,3 

-4,121 

r 

*     These  plac 

es  are  to  be 

regar 

led  as  rough 

appr 

oximations;    the 

stars  ecu 

Id  only  be  foun 

d  in 

Argelander's 

Dur 

chmuslerinig. 
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Observations  of  Comet  I.  &c. 


Assumed  mean  places  for  1867'0  of  the  Stars  compared  with  Comet  I.  18G7. 


Star. 

R.A. 

N.P.D. 

Authority. 

Star. 

K.A. 

N.P.D. 

Authority. 

h,      m.        s. 

0       /       « 

A.      m.        5. 

0             '             n 

a 
b 
c 
d 
e 
/ 

I 
i 

3.37.12,92 
3  .  39  .  31 
3.41  .8 
3.41.  42,45 
3  .  42  .  43,50 
3.44.  15,57 
3  .  44  .  49,67 
3  .  43  .  54,41 
3  .  46 .  52,99 

63.32.    3,2 
63.16.    3 
63.17.40 
63.    3.25,1 
63.  19.45,4 
62  .  50 .  39,4 
62  .  52  .  57,8 
62  .  25  .  34,7 
62  .  36  .  .59,5 

Arg.  26°.  608 

Arg.  26°.  620 
B.  3''.  931 
Arg.  27°.  484 
Arg.  27".  586 
B.  3'".  953 
Arg.  27°.  598. 

k 
I 

m 
n 
0 

V 
1 
r 

4.    0.38,33 
4.    2.37 
4.    3.18,46 
4.    6.49,89 
4  .    7  .  56,36 

4.11.  6,99 

4.12.  5 
4.  11.45,86 

61.    9-53,3 
60  .  40 .  49 
60.30.51,7 
60.25.45,1 
60.  18.26,6 
59".  26.  34,3 
59.34.51 
59.26.  19,5 

B.  3^  1286. 

B.  4'>.  14. 
B.  4^  108 
B.  4''.  128 
B.  4".  199 

B.  4\214 

Arg.  26°.  608,  &c.  refer  to  Argelander's  Durchmusterung  dcs  nijrdlichen  Himmels. 

B.  3''.  931   refers  to  Weisse's  Catalogue  of  Bessel's  Stars  from  +15°  to  +45°  Declination. 

h.        m.         fl.                                   0                    If 

m  is  H.  C.  7736;   place  reduced  to  1867,0  R.A.       4.    3.18,37,  N.P.D.  60.30.39,2 
and  Arg.  29". 676             „                     „                    4.    3.18,26,        „        60.30.50,4 
q  agrees  in  R.A.  with  Argelander  SO".  656,  but  is  1'  S.  in  Declination. 

COMET  I.   1867.     NOTES. 


I867.  Feb.  20.  Swept  the  Comet  in  about  7''  M.  T.  Barely  visible,  like  a  very  faint  round  nebula.  Slight  conden- 
sation in  the  middle.  Observation  very  difficult.  Lost  sight  of  it  after  third  comparison  by  light  clouds  and  moonlight. 
Observations  little  better  than  guesses. 

Feb.  21.     Comet  rather  more  distinct  than  on  Feb.  20.     Comparisons  satisfactory. 

Feb.  22.     Satisfactory  observation. 

Feb.  23.     Very  difficult  to  see  the  Comet. 

Feb.  28.     The  Comet  was  much  brighter  than   I  have  seen  it  hitherto. 

March  1.     Cloudy.     The  position  of  the  Eye-piece  has  not  been  changed  since  the  observations  of  last  night. 

There  appears  to  be  a  double  nucleus,  or  a  faint  Star  near  to  nucleus. 

March  2.     Comet  occasionally  very  faint     Looks  to  be  a  faint  nebulous  mass  slightly  condensed  towards  the  centre. 

March  5.     Satisfactory  observation. 


APPARENT    RIGHT    ASCENSIONS 


OBSERVED    WITH 


THE    TRANSIT 


IN  THE  YEAR  1868. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Jan.  10 
Jan.  13 
Jan.  13 


Jan.  14 


Jan.  15 


Jan.  20 


Jan.  29 


Feb.   3 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  /3  Tauri 


Lyrae 


V  Ononis 

2  UrssB  Min.  S.P.. 

y  Geminorum 

51  Cephei 

Uranus 

(6)  e  Canis  Maj 

7  Canis  Maj 

7  Geminorum  . . . 
(c)  Sirius 


w 


6  Piscium 

Polaris 

Polaris  R 

H.  C.  4002 

H.  C.  4079 

f "  Ceti 

7  Ceti   

H.  C.  6101 

H.  C.  6103 

H.  C.  6204 

(e)  H.  C.  6336 

H.  C.  6355 

y'  Eridani 

o^  Eridani 

H.  C.  8394 

(f)  Uranus 


ta  Piscium   . . . . 
a  Andromedae . 

7  Pegasi  

r;  Piscium   . . .  . 
H.  C.  3987.... 


1/  Piscium  . , 
ft  Arietis  . . , 
a  Arietis  . . 
H.  C.  4090. 
67  Ceti . . . . 
f '  Ceti  . . . . 


fe) 


(A) 


a  Ceti   

B  Arietis  

H.  C.  6096 

H.  C.  6343 

o'  Eridani 

Argelander  4844 

H.  C  8252 

4  Camelopardi . . . 

e  Aurigse    

6  Leporis 

Capella 

ft  Tauri 

a  Leporis    , 

e  Orionis    


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


38,2 

25,0 
18,0 
27,5 

24,3 
45,0 
10,0 

27,5 
42,1 

28,1 
5,0 

21,8 

31,4 

51,0 

5,1 


20,2 


II 


14,6 

48,7 
9,8 
2,5 

52,9 
50,2 
46,5 
45,8 
17,3 

54,3 
39,4 
1,7 
40,1 
44.3 
29,0 

42,1 

22,4 
20,8 

4,2 
44,9 
35,2 

5,6 
49,2 
35,3 

9,4 
59,5 
11,9 
12,7 


55,5 

38,8 

4,0 

41,5 

39,0 

0,3 

23,9 

41,4 
56,2 

41,5 
22,0 

47,6 

44,8 
4,2 
27,1 
36,2 
27,3 
39fi 


III 


28,5 

2  2 

457 

17,2 

6,4 

5,5 

0,2 

59,5 

51,8 

7,8 
53,6 
16,2 

5,2 
58,2 
42,6 

55,8 
36,7 
52,2 
36,0 
58,4 
49,3 
18,8 
13,3 
53,9 
23,6 
18,7 
27,2 
27,1 
4,5 


12,5 

52,5 
51,0 
55,4 
26,5 
53,4 
15,5 
37,6 

55,3 
10,1 

54,9 

49,5 
12,6 

58,2 
17,5 

57,4 
50,8 
59,2 


IV 


42,0 
15,4 
20,8 
31,6 

19,8 
20,3 
14,0 
13,4 
.25,9 

21,1 
7,9 
30,7 
30,1 
11,4 
56,0 

9,0 
50,5 
23,3 

7,5 
12,0 

2,0 
30,8 
37,5 
12,2 
38,3 
37,8 
42,3 
40,9 
17,7 


1,9 
30,0 

6,4 
38,0 

9,5 
11,0 

8,2 
31,0 
52,0 

9,5 
24,1 

8,5 

14,5 
38,4 
44,4 
12,0 
31,1 

19,8 
15,0 
18,8 


56,2 
29,4 
57,5 
46,5 

33,6 
35,8 
28,1 

27,4 
1,2 

34,8 

y2  1 

45^5 

55,8 

25,1 

9,8 

22,6 
5,0 
55,2 
40,2 
25,6 
16,7 
45,4 
2,2 
31,0 
53,1 
57,5 
57,7 
55,1 
31,5 


17,1 

47,2 

20,2 
28,5 
23,6 
50,0 
22,9 
46,4 

23,5 
38,4 

22,0 

30,0 

4,0 

10,1 

25,6 

44,7 

41,7 
38,8 
38,5 
16,6 
10,0 
43,0 
33,3 
1,2 

47,2 
51,2 
42,1 

35,3 

48,2 
36,6 
0,0 
21,0 
38,8 
23,3 

36,1 
19,3 
27  2 
12^2 
39,1 
30,7 
58,5 
26,8 
49,5 

7,5 
16,8 
13,1 

9,4 
44,8 


VI 


VII 


32,2 

4,2 

34,5 
13,0 
37,7 

37,4 

1,6 

19,6 

37.3 
52,1 

35,6 
22,0 

29,3 

34,9 

39,3 

58,2 

54,7 

3,5 

2,8 

57,8 

52,8 

23,9 

56,3 

9,2 

15,8 

0,4 

6,4 

56,0 

9,9 

1,8 
50,8 
14,5 
46,2 
52  2 
37^0 

49,4 
33,6 
58,3 
44,0 
52,5 
44,4 
10,7 
50,8 
8,0 
22,1 
35,9 
28,2 
23,4 
58,3 


47,6 

21,5 

48,1 

0,5 

51,5 

52,2 
16,9 
33,5 

51,4 


49,2 
38,5 

54,7 
59,8 
52,9 
11,5 
16,8 


17,2 
29,2 
37,8 
10,0 
45,1 
30,4 

14,1 

21,5 

9,8 

44,5 

15,3 
5,3 

29,0 

11,3 
5,7 

50,3 

3,1 

47,8 

29.9 
16,1 
6,2 
57,6 
23,9 
15,3 
26,7 
36,8 
55,4 
43,6 
37,5 


Concluded 

transit  over  the 

niean  of  the 

seven  wires. 


5.18.    1,72 
18.32.29,88 


6.  0. 
6.  14, 
6.30. 
6.38. 
6  .  45  . 
6.53. 
6.57. 


6,50 

39,00 

9,54 

9,35 

8,21 

30,96 

51,79 


6.30.    9,41 
6.39.24,19 


0.56, 


10. 
II  . 

4. 

6. 
21  . 
36. 
12. 
12. 
16. 
20. 
22. 
51  . 

5. 
•^.'3  . 


6  .  44 , 


8,54 
51,61 
11,69 
38,34 
44,51 
12,03 
31,18 
10,92 
19,72 
14,94 
18,76 
39.97 
56,14 
29,29 
57,34 
46,46 


23  .  52  .  33,49 

0  .    1  .  35,84 
0.    6.28,11 

1  .  24 .  27,39 
2.    5.    0,84 


34 
47 
59 
6 
10 
21 


2.55, 
3.    4, 

3.  12, 
3.21, 

4.  5, 


.22 

,23 

.37 

52 

59 

6 

17 

26 

29 


34,76 
22,24 
4  5,38 
55,67 
25,10 
9,71 

22,59 
5,04 
55,27 
40,03 
25,53 
16,56 
44,81 
2,16 
30,94 
52,97 
57,37 
57,72 
55,16 
31,37 


Correction  of 


•033- 


•020 


•340 


Secondf. 

of 
Meridiai. 
I'raitsit. 


1,96 

30,10 

6,80 

3.9,18 

9,82 

.9,45 

8,44 

31,29 

52,10 

9,69 
24,51 


8,89 
52,06 
56,76 
38,55 
44,72 
12,38 
31,53 
11,14 
19,94 
1.5,15 
19,00 
40,18 
56,43 
29,58 
57,55 
46,6y 

33,84 
36,08 
28,41 
27,69 
1,05 

3.5,11 
22,48 
45,61 
55,88 
25,39 
10,06 

22,94 
5,30 
55,46 
40,22 
25,82 
16,58 
44,83 
2,37 
31,15 
5.3,29 
57,60 
57,96 
55,48 
31,71 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-3,90 


-3,79 
■3,65 
-3,59 


-3,57 
■  3,66 


■3,47 
•3,59 


-3,57 


-3,71 
-3,66 


-3,72 
-3,65 


Adopt 

ed 
losioL 
liate. 


0,05 


0,11 


-0,04 


0,10 


-^,59 

-  2,59 

2,67 

-2,60 


-1,70 
-1,58 
-1,51 

-1,70 
-1,58 


-0,16 

-0,08 

-0,12 


-0,29 

0,01 

-0,18 

-0,12 

0,00 


0,18 


0,23 


0,42 


Apparent  R.A. 

trom  the 

Observation. 


5.  17.57,97  G 


18.32.26,40 


6.  0. 
18.  14. 
6.30. 
6.38. 
6 .  45  . 
6.53. 
6.57. 


3,16 

35,54 

6,18 

5,81 

4,80 

27,65 

48,46 


6.30.    6.16 
6.39.  20,98 


56. 
10. 
10, 
,  4. 
6. 
21  . 
36. 
12. 
12. 
16, 
20, 
22. 
51. 
5. 
23. 
44. 


5,24 
48,41 
53,11 
34,89 
41,06 

8,72 
27,87 

7,48 
16,28 
11,49 
15,34 
36,52 
52,76 
2.5,91 
5.3,88 
43,01 


23.  52.31,22 
1  .  33,46 
6 .  25,79 
24 .  25,08 
4 .  58,45 


34 .  33,50 
47  .  20,87 
59 .  44,00 
6 .  54,27 
10.23,78 
21  .    8,45 


55. 
4. 
3.  12. 
3.21  . 


5 
22 
23 
37 


4.52 
4  .  59 
5.  6 
5.17 
5.26 
5.29 


22,81 
5,17 
55,34 
40,10 
2.5,71 
16,48 
44,73 
2  27 
31^06 
53,20 
57,51 
57,87 
5.5,39 
31,63 


Illumination  East.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the 
seven  wires,  -i-40',322,  -1- 26',866,  4-13',603,  -0'',050,  -13",526,  -26",890,  -40',325.  From  Jan.  29,  East,  -k  40',329,  +26*,877, 
-l-13',608,  -0',050,  -13',531,  -26',899,  -40',33.5. 

(a)  Through  clouds.  (b)  An  unsteady  blotch ;   stars  very  diffused.  (c)  Sky  cleared  only  for  a  short  time,  place  of  star  from  Berlin  Ephemeris. 

(rf)  A  mere  unformed  blotch  at  wire  III.  (e)  The  fourth  wire  has  been  increased  1«.  (/)  Stars  unsteady.  (g)  First  wire  has  been  increased  1». 

(A)  Hurried  observation. 
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Month 
and 
Day. 


Feb.  S 


Feb.  4 


Feb.   8 


Feb.  11 


Feb.  12 
Feb.  13 


Feb.  15 


Feb.  17 


NAME  OF 
OBJECT. 


y'  Leporis  . , 
j3  Aurijiae  . . 
V  Orionis  . . . 
2  Ursas  Jlin. 
51  Cephei  .. 


SP 


SUrsseMin.SP... 
cUrsffiMin.SP.U. 

51  Cephei 

(a)  51  Cephei  R 

y  Canis  Maj 


7  Canis  Maj.  .. 
S  Geminorum  . 
a'  Geminorum 

Proeyon  

(f>)  Pollux    


(c)  Polaris 

(d)  Polaris  R 

d  Ursse  Min.  SP.. 

(e)  gUrsaeMin.SP.R. 

51  Cephei 

51  Cephei  R.    .. . 

y  Canis  .Maj 

Proeyon 

Pollux   

6  Cancri  

(/)15  Argus   


{g){h)  Folaris 

is)  Po'aris 

8  Geminorum 

Castor 

Proeyon    

Pollux   


{{)  H.  c.cm6 

(i)  H.  C.  6355..... 

7'  Eridani 

o'  Eridani 

H.  C.  8,'Jf)l. 

Aldebaran 

(/t)  Rijrel    

/3  Tauri 

a  Leporis  

(T)  f  Orionis 

7"  Leporis 

ft  Aurigce 

0  Ursae  Min.  SP. 

5 1  Cephei 


4  Camelopardi. 

I  Aurigae 

e  Aurigae    

f  Leporis    

(?«)  ft  Tauri 

6  Hydrae 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


14,8 
55,0 
20,9 
18,0 
3,0 

17,0 

3,5 

5,9 

4,9 
30,2 
22,3 
42,3 
27,7 

40,0 

17,0 

59,5 

4,1 
41,5 
27,3 

37,5 
10,2 


29,0 
21,4 
41,4 
26,9 

16,8 
42,8 

7,5 
41,5 

2,0 
36,2 
28,2 

8,5 

9,3 

11,3 

51,5 

14,5 

0,0 

45,2 

32,7 

31,2 

5,2 

8,0 

3,8 


II 


29,2 
13,9 
35,1 
5,0 
43,5 

4,5 

43,5 

19,8 

18,6 
44,5 
38,2 
55,6 
43,3 

54,5 

4,0 

39,0 

18,1 

55,2 
42,3 
52,9 
25,0 


43,6 
37,2 
54,8 
42,1 

48,6 
19,2 
21,2 
55,1 
38,0 
50,1 
41,6 
23,5 
23,6 

25,8 

10,5 

0,0 

39,0 

9,S 
48,5 
49,8 
19,8 
23,2 
17,3 


HI 


43,6 

32,5 
48,7 
51,0 
18,5 


44,5 

26,0 
33,7 

32,4 
58,8 
53,8 
9,1 
58,8 


19,5 

44,0 

22,5 
32,0 

8,3 
57,5 

8,0 
39,4 


16,0 

57,9 

53,0 

8,2 

57,3 

20,2 
55,3 
35,2 

8,5 
13,6 

4,1 
55,2 
39,0 
37,6 
14,8 
40,3 
29,4 
46,0 
18,5 

33,8 
4,5 
8,0 
34,1 
38,2 
30,8 


IV 


58,3 
52,0 

2,9 
39,0 

2,5 


31,5 

10,0 
47,8 

46,5 
13,7 
9,9 
22,6 
13,7 


42,5 

32,5 

6,0 
45,9 
22,0 
12,9 
23,4 
54,3 

30,0 


12,5 

8,.9 
22,0 
12,4 

51,7 
32,0 
49,0 
22,1 
49,4 
18,0 
8,7 
54,3 
51,6 
28,2 
54.,8 
48,4 
35,0 
57,5 

58,0 
20,7 
26,8 
48,7 
53,7 
44,5 


13,0 
10,9 
16,8 
29,5 
42,5 


22,0 

50,0 
1,7 

0,5 

28,8 
25,8 
36,3 


57,0 

22,0 

46,0 
59,8 
35,5 
28,2 
39,0 
9,1 


27,3 
25,0 
35,5 
27,9 

23,4 

8,8 

2,9 

3.5,8 

26,' » 

32,2 

22,5 

9,7 

6,0 

41,7 

9,6 

7,8 

23,0 

40,5 

22,9 
37,1 
45,6 
3,5 
9,2 
58,2 


VI 


27,5 
29,7 
30,5 
13,0 
19,5 

12,0 

20,5 

15,5 

14,4 
42,6 
41,6 
49,7 
43,9 

53,5 

12,5 

17,5 

13,8 
49,0 
43,4 
53,9 
23,6 


41,7 
40,7 
4S,9 
43,1 

51-,7 
4i,8 
16,7 
49,2 

1,3 
46,1 
36,0 
25,0 
20,1 
55,2 
24,0 
26,3 

9,0 
16,5 

47,0 
5'.',8 
4,0 
17,8 
24,2 
11,4 


Vll 


41,9 
48,9 
41,3 
1,5 
59,5 

0,0 

0,0 

2.9,6 

28,3 
57,1 
57,5 
3,2 
59,3 

9,5 

0,0 

57,0 

27,8 
2,6 

58,8 
9,0 

38,5 


56,2 

56,5 

2,3 

58,3 

26,3 
21,1 
30,() 

2,8 
37,2 

0,1 
49,5 
40,3 
34,2 

8,5 
38,6 
45,6 
5.0,5 
57,5 

11,3 
8,8 
22,6 
32,5 
39,6 
25,1 


Concluiled 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


5.38. 
5  .  49 . 
6.  0. 
6.  14. 
6.38. 

6.  14. 
6.  14. 
6.38. 
6 .  38  . 
6 .  57 . 


57. 
12. 
26. 

32. 
,37. 

10. 
10. 
14. 
14. 

37. 


6.38 
6.57 


32 

37 

55 

1 


.  58,33 
,51,84 

,    2,74 

39,57 

■    1,29 

,  3S,,50 

32,51 

1,74 

.    8,8() 

.47,71 

46,52 

.  13,67 

9,87 

,  22,70 

.  13,65 

24,10 
40.05 
3S,50 
.  32,(i7 
58,11 
5,02 
45,93 
22,01 
12,92 
23,39 
54,30 


I.  10.32,04 

1.  10.3.3,66 
7.  12.  12,61 
7  .  26  .  8,96 
7.32.21,87 
7.37.  12,58 


3.  12. 

3.  22. 
3.51  . 

4.  5. 

4.23. 


28. 
8. 
17- 
26. 
29. 
38. 
49 


6.  14 
6.37 


51,67 
3. ',00 
49,02 
2  -',  I  4 
49,64 
18,13 
8,81 
54,33 
51,78 
28,23 
54,91 
48,50 
34,71 
58,50 


4  .  36  .  58,22 
4  .  48  .  20,73 
4  .  52  .  26,86 
4  .  59  .  48,80 
5.  17.55,73 
8.39.44,44 


-•033  -020 


Correction  of 


-•013 


•164 


Secfinds 


Meridiai 
I'ransit. 


i--3i0 


+•220 


58,65 
52,06 

3,04 
39.75 

1,.39 

38,6s 
38,96 

1,84. 

1,13 
48,02 

46,83 
13,90 
10,12 
2,3,05 
13,89 

24,55 
25,12 
38,68 
3.9,12 
58,21 
57,29 
46,21 
22,36 
1.3,16 
23,63 
54,62 

25,07 

26,69 
12,76 
9,09 
22,02 
12,72 

51,64 
31,94 
49,33 
22,^.4- 
49,59 
1 8,24 
9,11 
51-, 47 
52,07 
28,45 
5.5,25 
48,58 
38,42 
55,47 

58,24 
20,84 
26,94 
49,14 
5.3,87 
44,58 


Chink 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt 

eU 
losing 
Kate. 


0,03 


0,39 


1,55 
1,51 
1,56 
1,48 
1,41 


2,11 
2,15 

2,13 
2,08 
2,20 


2,62 
2,56 
2,48 
2,56 


2,91 
3,07 

3,05 
3,04 
3,14 
3,11 
3,10 


3,74 

3,61 
3,71 
3,71 


0,42 


0,41 


0,24 


0,21 


0,22 


0,24 


0,29 


0,29 


Apparent  Il.A. 

from  the 

OliservatioQ. 


5.38. 

5.  49. 

6.  0. 
18. 14. 

6 .  38  . 


58,57 
51,98 

2,96 
39,68 

1,33 


18.  14.3,9,06 

18.  14.  39,34 

6.38.  2,22 

6.38.  1,51 

6  .  57  .  48,41 


6 .  57 . 

7.  12. 
7  .  26 . 
7  .  32 . 
7.37. 


10 
10 
14 
14 
38 
37 
57 
32 
37 
55 
1 


.  48,33 
15,40 

.  11,62 
24,56 
15,40 

26,63 
27,20 
40,80 
41,21 
0,34 
59,42 
48,37 
24,50 
15,.30 
25,77 
56,76 


1  .  10.27,34 


10, 
12, 
26. 
32. 
37. 


3.  12 
3.22 


51  . 

5. 
23. 
2,S. 

8. 
17. 
26. 
29. 
38. 
49. 
18.  14. 
6.37. 


29,18 
1.0,31 
11,64 
24,58 
15,28 

54,68 
34,98 
52,38 
25,49 
52,64 
21,29 
12,17 
57,53 
5.0,14 
31,52 
58,32 
51,65 
41, .00 
58,55 


4., 37.  ^,9'i 
4.48.24,51 
4 .  52  .  30,64 

4 .  59  .  52,84 

5.  17.57,57 


8  .  39  .  48,32 


Illumination  East.  From  Feb.  12,  West.  Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  HI,  IV,  V,  VI,  VII,  to 
the  mean  of  the  seven  wires,  +  40',329,  +  26",877,  +  13',608,  -  0',050,  -  13',531,  -26',899,  -  40',.335.  From  Feb.  12,  +40',335, 
-i-26",899,   -t- 13',531,   +0',050,  -  13",608,  -  26',877,  -  40«,329. 


(a)  Got  only  last  contact  of  wire  V  at  52", 0;   all  through  clouds — faint.             (4)  All  stars  very  unsteady.               (c)  Good  image  and  steady.  (d)  M  rcury 

disturbed  at  wire  III.              (e)  (Joi  only  last  contact  of  wire  IV  at  34',0,  the  mercury  di-turheil.              (/)  The  stars  well  shewn,  but  unsteady.  ((/)  Clouded 

at  the  other  wires.            (h)  (;lock  correction  deduced  from  stars  of  Feb.  11  and  13.           (i)  By  dayligh. — very  faint.            (k)  Diffused  and  un.,ieady.  (/;  Late 
for  wires  I,  II.            (m)  Almost  invisiljle  at  wires  II,  111.    Clouded  after  this. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Monili 
ami 
Day. 


Feb.  17 
Feb.  22 


Feb.  24 


Feb.  25 


Feb.  28 


Mar.  4 
Mar.  5 


Mar.  6 


Mar.  9 


NAME  OF 
015JECT. 


Ursae  Maj. 


Y  Geminorum  . , 

(a)  7  Canis  Maj.  .. , 

Alilcbaran 

I  AurisTiB , 

e  Aurigte 

(b)  6  Leporis 

1/  Orioiiis 

gUisa;Min.SP. 

(c)  gUrsffiMin.SP.R. 
51  Cephei 

(d)  51  Cephei  R.  ... 

(e)  Ar^.  +23°,  1491 
(/)7Canis  Maj.  .., 

Procyon , 

(g)  Pollux   


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


(y)(/i)  v  Orionis  . . . 
fi  Geminorum 
7  Geminorum 

(t)  Uranus 

7  Canis  i\Iaj.  . 
0  Geminorum 

(k)  Polaris 

(0  Polaris  R 

2  Geminorum 

Procyon  

Pollux 

6  Cancri 

o  Ursse  Maj.  . 
(tn)  7]  Cancri 


(n)  a  Cygni 

a  Orionis 

(o)  V  Orionis 

6  Ursae  Min.  SP. . , 
2UrsffiMin.SP.R 

51  Cephei 

51  Cephei  R.   . . . 

(p)  Uranus 

7  Canis  Maj 

Castor 

Procyon  

Pollux 

(9)  a  Hydrse 

(r)  Polaris 

(A)  Polaris  R 

6  Tauri 

Aldebaran 

Castor 

(li)  Procyon 

Is)  Pollux    

(0  ©1  L 

ej  0  2  L 


6,0 

1.0,0 
1,.S 

S.^S 
31,0 
29,5 
3,5 
15,8 
14,5 

56,0 

21,1 

0,8 

38,5 

24,1 

1.5,3 
9,8 

18,1 

1.9,0 
0,5 

25,8 

30,5 

24,5 

22,0 
32,3 
47,5 
15,0 


11,7 
11,3 
15,5 

45,5 

43,3 
56,3 
14,2 
34,2 
1.9,« 
16,9 
25,0 

2,3 
29,1 
13,8 

19,3 

29,4 
38,7 


II 


111 


IV 


VI      vu 


s. 

», 

26,3 

46,6 

33,0 

46,9 

29,0 

47,8 

1,8 

47,0 

2,9 

48,0 

6,5 

18,0 

32,5 

ep,7 

43,4 

1,5 

.  .   . 

44,5 

;;■. 

13,0 

3.5,8 

50,3 

14,7 

28,7 

52.0 

5,5 

s%s 

54,4 

29,2 

43,1 

24,3 

38,9 

32,2 

46,1 

33,7 

48,2 

14,2 

28,0 

40,4 

54,7 

45,0 

.  .   . 

57,5 

38,9 

53,3 

50,0 

S,3 

37,3 

52,4 

47,7 

2,9 

15,0 

43,0 

29,3 

43,8 

7,6 

26,3 

25,3 

38,8 

25,2 

39,0 

2,5 

46,0 

25,5 

•   .   . 

5,0 

58,0 

12,6 

10,2 

24,1 

29,9 

45,8 

47,5 

1,2 

34,9 

50,2 

30,4 

44,0 

43,0 

.  .   . 

5.3,0 

16,4 

30,5 

43,1 

57,0 

29,8 

45,4 

34,5 

49,7 

42,9 

56,3 

52,3 

5,8 

0,9 
43,0 

15,9 
19,0 
25,1 

47,2 
57,4 

35,0 


.5,2 
42,6 
19,0 


27,3 

15,2 
57,3 

29,9 
35,3 
44,1 
1,9 
11,5 

21,5 

37,5 
20,1 

56,8 
32,9 


9,8 

25,3 

53,4 

8,1 

0,2 

14,4 

3,1 

17,8 

42,1 

56,2 

9,3 

24,0 

(8,0; 

35,5 

7,9 

22,6 

17,0 

30,7 

7,8 

23,2 

18,0 

33,7 

10,8 

3.9,1 

58,1 

12,7 

45,2 

4,7 

52,1 

6,1 

53,0 

7,1 

36,5 

24,0 

•   •   > 

30,5 

27,3 

42,1 

38,1 

52,4 

1,7 

17,8 

14,5 

28,3 

5,4 

21,1 

57,6 

11,3 

7,0 

44,8 

59,2 

11,1 

25,1 

1,3 

17,6 

14,2 

28,0 

5,1 

20,3 

9.9 

23,4 

19,3 

33,2 

47,7 
29,0 


43,9 
51,1 

2,4 
16,2 
25,1 

8,5 

14,0 

34,4 
10,5 
46,0 
40,3 


22,6 
28,2 
32,2 
9,9 
38,3 

42,5 

44,0 

38,3 

48,7 

6,9 

26,9 

23,3 

19,4 

20,8 

8,0 

3,0 

56fi 
6,0 

3,3,4 
41,5 
35,9 
24,8 

,36,0 
13,1 
3.9,1 
33,2 
41,2 
35,6 

36,9 
46,4 


7,9 

43,0 

24,7 

57,8 
7,1 
20,9 
30,7 
39,0 
55,5 

53,5 

49,1 
24,4 
59.5 

55,7 


37,1 
42,2 
46,9 
23,9 
53,0 

58,5 

51,4 
57,5 
53,6 
S,9 
34,6 
41,2 


33,0 
35,0 
57,5 

43,5 

11,1 
20,0 
49,4 
55,0 
51,3 
38,4 

54,5 

27,5 
53,1 
4,9,1 
54,8 
50,9 

50,3 
0,2 


Concluded 

transit  over  the 

mfau  ot  the 

seven  wires. 


Correction  of 


8  .  50  .    6,\i6 

6  .  30  .     1 ,00 
6  .  57  .  43,06 


28. 
48. 
52. 
59. 
59 


6.  14 
6.  14 
6.37 
6.37 
6.38 
6.57 


32 

.37 


1,5,8G 
1,9,06 
25,21 
47,14 
57,42 
34,88 
3.3,83 
55,05 
54.45 

5,14 
42,64 
19,06 

9,84 
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5  .  59  .  57,04 
6.  14.53,46 


6.30. 
6.39. 


0,20 
2,99 


6.57-42,11 
7.12.    9,'i6 

1  .  10.  14,41 
1  .  10.  14,91 
7.12.    7,93 

7.  32.  17,00 
7.37.  7,80 
7.55.  18,17 

8.  19.  10,99 
8.24.58,14 


20  .  36  .  45,42 


47 
59 
14 
14 
37 
37 
38 
57 
26 


7.32. 
7.37. 
9.20. 

1,  10. 
1.  10. 
4.20. 

4.28. 
7.26. 
7.32. 
7.37. 

23.19. 
23.21 . 


.  52,34 

,  5.3,06 

35,76 

35,66 

44,52 

46,95 

27,29 

38,16 

1,75 

14,61 

5,49 

57,63 

10,38 
9,20 

44,83 

11,09 
1,46 

14,27 
5,06 

9,87 
19,42 


Seconds 

of 

Meridinii 
1  raiisit. 


7,02 

1,11 

43,37 

15,97 
19,21 
25,29 
47,48 
57,54 
38,59 
37,05 
52,02 
51,25 

5,29 
42,95 
19,21 

9,98 

57,16 

5,3,61 

0,31 

3,14 

42,42 

9,51 

7,44 

7,79 

8,08 

17,15 

7,94 

18,30 

10,96 

58,29 

45,50 

52,48 
53,18 
39,47 
38,88 
41,49 
43,75 
27,44 
38,47 

1,87 
14,76 

5,63 
57,93 

3,41 

2,08 
44,95 
11,20 

1,58 
14,42 

5,20 

10,13 
19,68 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


3,82 

4,88 
4,84 


5,16 

5,23 

.5,13 
5,26 


Adopt- 
ed 
losinep 
Kate. 


5,23 
5,20 
5,20 

5,62 
5,61 
5,64 

5,75 

5,74 


7,13 
7,22 
7,19 
7,29 

7,13 

9,33 

.9,47 
9,45 


9,55 
9,53 
9,53 
.9,41 
9,40 


9,68 
.9,73 
9,80 
9,85 
9,83 


0,99 


0,19 


0,36 


Apparent  H.A. 

from  the 
Observation. 


0,47 


0,46 


0,32 


0,35 


8  .  50  .  10,77 

6.30.    5,97 
6.57.48,23 


28. 

48. 

52. 

59. 

6.    0. 

18.  14. 

18.  14. 

6.37. 

6.37. 

6  .  38  . 
6.57. 

7  .  32  . 
7.37. 


21,15 
24,39 
30,47 
52,06 
2,74 
43,79 
42,25 
57,23 
56,46 
10,50 
48,16 
24,43 
15,20 


6.  0.  2,82 
6.  14.59,27 
6 .  30  .  5,98 
6.3Vt.  8,81 
6.57.  48,10 
7.12.15,19 


10. 

10. 

12. 

32. 

37. 

55, 
8.  19. 
8.25. 


14,50 
14,85 
15,26 
24,33 
15,13 
25,49 
18,16 
5,49 


20  .  36  .  54,83 


5.48. 

6.  0. 
18.  14. 
18.  14. 

6 ,  37  . 

6 .  37  . 


1,94 
2,64 
48,93 
48,34 
50,96 
53,22 


6.38.36,91 
6  .  57  .  47,94 


26. 
32. 
37. 
21. 

10. 
10. 
20. 

28. 
26. 
32. 
37. 


11,35 

24,24 

15,11 

7,43 

13,12 

11,79 
54,70 
20,96 
11,38 
24,22 
15,00 


0,54    23.  19.21,16 
23.  21  .  30,71 


Illumination  West.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    -*- 40',335,    -f-26',899,    +  13",531,    +  0»,050,    -  13',6Q8,    -26',877,    -  40",329. 


(o)  Disappeared  several  times — occasional  showers.  (J)  Very  unsteady.  (c)  Very  diffused  at  wire  V.  (rf)  Diffused,  blowing  pretty  hard. 

Ce)  Taken  for  Uranus  by  mistake.  (/)  Faint.  {g)  Night  unsatisfactory,  stars  unsteady.     Clouded  after  this.  {h)  Clouds.  (i)  The  Instrument 

shifted,  so  that  the  planet  was  not  between  the  horizontal  wires  at  IV  and  VI.  (i)  Unsteady.  (/)  Image  very  faint  at  wire  IV,  it  is  rejected  in  lucan. 

(m)  The  last  four  stars  taken  with  the  left  eye.  (n)  Clouds  passing.  (0)  Stopped  an  instant  at  last  wire.  (p)  A  7ih  magnitude  s.  p.  (g)  Stars 

flaring  and  unsteady.  (r)  Disappeared  in  crossing  wires  I  and  VII,  contacts  uncertain.  (s)  Taken  with  left  eye.  (_!)  Rather  faint,  but  well  defined 

and  steady. 
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Month 
and 
Day. 


NAME   OF 

OBJ^:c^. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  II 


Mar.  1 1 


Mar.  VJ 


a  Aquilse 
ft  Aqiiilae 
n  Cyfjni  . . 


(r/)(c)©l  L 

02L 

Polaris 

Aldebaran 

Rijrel   

eUrs£BMin.SP.  . 

SUrsaeMin.SP.R. 

51  Cephei 

51  Cephei  R.  .. . 
{e)  Castor 

I'rocyon 

(/)  Pollux   


(a) 


(rf) 


Mar.  13  (e)  0  2  L 

(h)  e  Hydra?  . 
(i)  83  Cancri 


Mar.  17 


{fc)QlT. 

W02L 

Castor 

I'rocyon 

Pollux    

(/)  AUrsseMin.SP. 
(;n)  15  Argus   

£  Hydr.TB 


Mar.  18 


(m)0  1  L 

("0  0  2  L 

{k){in)  Polaris 

Aldebaran 

Rigel    

/3  'I'auri 

0  Orionis 

6  Orionis 

cUrsieMin.SP.  . 

aUrsfcMin.SP.R. 
1  Cephei   

51  Cephei  R 


(») 


13,5 

41,5 

11,0 
31,0 
16',4 

18,2 
54,5 
42,3 


53,5 

8,8 

2<),0 

14,7 

57,5 
52,9 

22,9 
31,7 

2'?,9 
i  l-'>>9 
156,2 
!  20,6" 
!  35,8 
;  1.3,0 

37,0 


Mar.  19 


(/t)  0  1  L.  . . 

(A)  0  2  L.  . . 

a  Hydra; 


11,0 


Mar.    9  a  AndromediJe.. .   3f),2    51,4 

(a)  Polaris 24,5    41,0 

(a)  Polaris  R 


Mar.  10    (^.)  0  1  L 9,5    23,0 

(/<)  0  2  L 18,9   3:>,r> 

(a)  c  Hydra; 55,6  |    9,1 

83  Cancri  43,5    57,')' 

a  Hydra; 14,5  ,28,1 

Leonis 26,1  j  40,7 

w  Leonis 22,6    36,1 


26,8  40,4 

.56,1  9,5 
45,7  I    4,4 

19,5  34,8 

29,3  42,9 

19,5 
1-6,2 

18,0  31,7 


40,2 


0,5 

20,0 

26,9 
44,5 
31,8 

31,5 

8,2 
56,3 


2.5,1 
42,5 
29,8 

12,4 
6,5 

.36,5 
45,3 
34,5 

37,9 
29,5 
11,4 
34,0 
49,4 
59,5 

16,5 


14,8 
24,4 


111 


6,6 
49,5 

36,5 
45,7 
22,() 
11,5 
41,5 
55,5 
49,7 

53,9 
22,8 
23,4 
50,2 

56,3 


54,1 
45,3 

44,5 

59,5 
42,6 
57,9 
47,0 

45,1 

10,4 

11,5 

40,7 
55,9 
45,1 
30,5 
27,0 
19,8 

49,8 

58,5 
45,5 
51,7 
42,9 
26,7 
47,3 
2,5 

45,0 

55,0 

28,2 

37,8 


IV 

V 

a. 

21,8 

37,3 

6,0 

28,5 

49,9 

3,7 

59,5 

1.3,2 

36,1 

49,7 

15,8 

40,1 

55,2 

8,9! 

10,4 

25,3 

3,4 

17,2 

7,5 

21,2 

36,7 

50,2 

42,4 

1,7 

5,6 

21,5 

9,8 

... 

32,8 

4,0 

•  •  . 

8,3 

22,4 

58,9 

12,7 

35,0 

22,0 

40,0 

24,0 

58,5 

14,6 

1 1,5 

25,2 

2,3 

17,8 

58,5 

12,3 

35,0 

48,8 

24,5 

39,0 

24,9 

-••• 

56,5 

12,5 

9.6 

23,3 

0,2 

15,8 

27,0 

14,0 

41,4 

56,5 

33,3 

46,9 

2,9 

16,9 

12,2 

25,9 

19,5 

.5,8 

20,0 

56,5 

10,4 

42,1 

57,5 

0,9 

14,5 

16,0 

29,7 

35,5 

22,5 

36,0 

19,0 

5V,6 

5,3 

VI 


52,4 


lfi,9 
26,5 
3,2 
54,1 
22,1 
39,9 
30,5 

34,7 

3,6 

20,4 

36,8 


36,3 

26,1 

7,0 

59,5 

.30,1 
38,5 
32,9 

25,5 

52,9 


28,3 
36,4 
30,8 

11,2 
0,5 

29,9 
39,2 

33,7 
2.S,8 
12,5 
27,8 
42,9 
7,5 

55,5 


18,7 


Vll 


7,7 


30,3 
40,2 
16,8 
8,3 
35,9 
54,6 
44,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


0.  1.21,91 
1.10.  8,99 
1  .  10.    7,62 


23. 
23. 

8. 

9. 

9. 

9- 

9. 


24 

39 
11 
20 
38 
53 


.  49,97 
59,50 
36, 1 5 
25,84 
55,17 
10,35 
3,37 


48,3  19.44.  7,54 
17,3;  19.48.36,60 
39,2  20  .  36  .  42,46 
52,2  21.  7-  5,80 


50,5 
50,4 
39,6 
54,5 

40,0 

46,2 
52,2 
48,1 

39,2 

7,2 

5,5 

44,2 
.50,1 
46,1 

25,9 
14,0 

43,7 
52,5 
43,0 

47,8 
37,3 
28,0 
41,3 
56,4 
54,0 

34,5 


23, 

23. 

1  . 


30 
32 
10 
28 
7 
14 
14 
37 
37 
25 
32 
37 


9,86 
19,13 

5,43 

8,27 
58,89 
33,76 
33,99 
40,39 
40,98 
58,56 
11,54 

2,33 


0  .  35  .  58,6l 
8.39.35,14 
9.11.  24,66 


23, 
23. 

7. 

rr 
i    • 

7. 
7. 

8. 
8. 

23. 
23. 

1  . 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

6. 

6. 

6. 

6. 


48. 
50. 
25. 
32. 
37. 
55, 
1  , 
39. 


25,03 
33,94 
56,59 
.9,54 
0,36 
24,31 
41,70 
33,41 


.3,23 

12,19 
1,00 
5,83 
56,61 
42,06 
0,91 
29.  16,10 
1 4 .  33,38 
14.  34,49 
37  .  36,02 
37  .  36,48 


23.  55.41,77 
31,0  23.  .57.50,.58 
32,3  1    9.  20.  51, .59 


Correction  of 
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Seconds 

of 
-Mt'ridiai 
Transit. 


22,05 
2,02 
0,50 

50,22 
.5.9,75 
36,->9 
25,96 
55,47 
10,50 
3,53 

7,68 
36,74 
42,  .54 

5,94 

10,10 
1,9,37 
58,46 

8,38 
59,19 
37,47 
.37,21 
37,36 
37,78 
5S,68 
11, «9 

2,47 

58,85 

35,28 
24,78 

2,5,24 
34, 1 5 
56,71 
9,G9 
0,50 
34,81 
42,0 1 
33,55 

3,44 
1 2.40 
54,03 

5,.94 
56,91 
42,20 

1,12 
16,,S2 
37,09 
.^7,71 
32,99 
33,28 

41,98 
50,79 
51,89 


Clock  Adopt- 
appa-        ed 

lenity  1  losing 

Slow.  Hate. 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


11,05  !  0,54 


11,86 
11,72 
11,83 
11,96 
1 1,92 

12,28 
1 2,35 
12,46 
12,28 


12,43 
12,49 


12,.59 
12,49 
12,46 


12,84 
12,87 


14,47 
14,42 
14,35 

14,.35 
14,52 


14,77 
14,66 
14,77 
14,76 
14,66 


1.5,32 


0,47 


0,34 


0,36 


0,35 


0,43 


0,49 


0.    1  .33,10  G. 
1  .  10.  13,10 
1  .  10.  11,58 


23. 

23. 
8, 
9. 
9. 


23. 
25. 
39. 
11  , 
21  . 


9.38 
9.53 


1,88 
11,41 
48,13 
37,81 

7,32 
22,36 
15,36 


19.44.20,00 
19.48.49,06 
20  .  36  .  54,87 
21.    7.18,28 


23. 
23. 

I  . 

4. 

5. 
18. 
18. 


30. 
32. 
10. 
28. 
8. 
14. 
14. 


6.37 
6.37 


22,47 
31,74 
10,86 
20,82 
11,64 
49,94 
49,68 
49,83 
50,25 


7.26.  11,17 
7.  32.  24,18 
7  .  37  .  14,96 

0.36.11,58 
8.39.  48,13 
9.11.  37,64 


23, 
23. 

7, 

7. 

7. 
19. 

8. 

8. 


48 
50 
26 
32 
37 
55 
1 
39 


23 .  52  . 
23. 54, 


10 

28 

8 

17 

25 

29 

18.  14 

18.  14 

6 .  37 

6.37 


39,55 
48,46 
11,13 
24,11 
14,92 
49,24 
56,47 
47,99 

18,07 
27,03 
8,68 
20,fi5 
11,63 
56,92 
1.5,85 
31,05 
51,83 
52,45 
.  47,74 
48,03 


23.55.57,15 

23  .  58  .    .5,96 

9-21.    7,25 


Illumination  West. 

wires,   +  40',335,  +  26',899. 


Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires   I,  -H,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
+  I3',531,   +0",050,   -13",608,   -26",877,  -  40V329. 


(o)  Clouds.  (4)  Much  irradiat'on,  tremulou!" — a  small  round  spot,  not  vciy  black.  (c)   Appeared  ti'st  when  close  to  wire  I,  which  is  therefore 

uncertain.  (rl)  First  wire  diniinislied  l'".  (e)  DiB'u>ed.  (/J  Clouded.  (y)  Clouded  while  1  L.  was  paxsinf;.  (A)  Disappeared  repeatedly — 

observation  worth  litile.  (i;  A  brief  and  partial  opening  in  clouds.  (k)  Clouds  passing.  (/)  Faint.  (mj  Very  unsteady.  (n)  Good  image 

and  tolerably  steady. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Tkansit  in  the  Year  18G8. 


Month 
and 
Day. 


Mar.  19 


Mar.  21 


Mar.  23 


Mar.  24 


Mar.  25 


Mar.  26 


Mar.  27 


Mar.  28 


Mar.  30 


NAME  OF 
OBJECT. 


6  Leonis  . 

(a)  TT  Leonis 

(b)  Regulus  . 


a  Hydrae  . 
e  Leonis  . . 
ir  Leonis  , 
RejTulus  . . 
7'  Leonis . 
p  Leonis  . 


2  Geininorum 

(c)  Castor 

Pollux   

(rf)(e)AUrsa;Min.SP. 

A.Urs8eMin.SP.R. 

ri  Cancri 

6  Hydras 

a  Hydrae    

{b)(d)  Regulus  


(/)0  1L.  .. 
0  2L.  .. 
ri  Cancri  . 
TT  Leonis  . 
Regulus  . . 
7'  Leonis 
p  Leonis  , 


(g) 


{h)  ©  1  L. 

(»■)  0  2  L. 


(e)(t)  TT  Leonis 
Regulus  . . 


(0 


(/)OiL 

02  L 

Polaris  .... 
B  Leonis . . . . 

3  Crateris  . . 
V  Leonis  . . . . 
Tj  Virginis  . 
7'  Virginis  . 

(k)  Polaris  SP. 


(m)0  1  L... 

f  Leonis . 

IT  Leonis 
(6)  Regulus. 

p  Leonis. 
(m)  I  Leonis  . 


(0  01I>.... 
(0  0  2  L.  . . . 
(j)  Polaris  . . . 

Polaris  R. 

t]  Cancri . . 

€  Hydrae  ., 

83  Cancri 


(0 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


22,7 

lf),2 
24.,9 

10,0 

21,9 
18,2 
23,9 
43,3 
55,4 

14,2 

6,4 

11,9 

55,0 

5,0 
50,1 

9,4 
23,4 

10,9 
19,6 
4,4 
17,2 
22,6 
42,2 
54,2 

48,6 
57,3 

16,4 
22,0 

4,3 
13,2 
13,0 

4,7 
46,1 
14,2 
11,9 

0,8 
59,5 

42,2 
19,5 
15,8 
21,5 
53,1 
20,5 

57,4 

6,1 

13,0 

2,1 

47,5 
35,3 


II 


37,4 
32,8 
38,5 

23,6 
3(),4 
3  J, 9 

37,7 
57,7 

y,2 

28,8 
22,3 
27,2 
50,5 

19,3 

3,7 
22,8 
36,9 

24,4 
33,1 
19,0 
30,8 
36,5 
56,5 
8,0 

1,9 
10,7 

30,2 
36,0 

17,9 
26,5 
28,0 
19,2 
0,0 
27,6 
25,3 
14,3 
16,5 

55,7 
34,1 
29,1 
35,5 
6,8 
34,1 

10,7 
19,6 

26,5 

16,5 
1,2 

49,5 


III 


51,9 
46,0 
52,2 

36,9 
51,2 
45,4 
51,4 
12,0 
22,8 

43,1 

38,0 
42,4 

34,5 
33,6 
17,3 
36,5 
50,5 

37,9 
46,5 
33,3 
44,2 
50,3 
10,7 
21,5 

15,3 
24,3 


49,6 

31,2 

40,1 
38,0 
33,5 
13,7 
40,9 
38,6 
27,7 


48,8 
43,1 
48,8 
20,3 
47,8 

24,2 
33,1 

37,5 

30,9 

14,5 

3,5 


IV 


6,8 

59,9 

6,1 

50,8 
6,0 

58,9 
5,4 

26,4 

36,5 

57,7 
53,8 
57,6 

32,5 
48,1 
31,0 
50,0 
4,4 

51,4 

59,8 
47,4 
57,7 
4,2 
25,0 
35,2 

28,8 
37,5 

57,2 
3,4 

44,8 
53,5 
53,5 

47,9 
27,5 
54,4 
52,2 
41,2 


56,5 
2,8 

33,9 
1,5 

37,7 
46,5 

52,0 
45,4 
28,1 

17,7 


21,7 
13,5 
20,1 

4,3 
20,8 
12,8 
19,2 
40,9 
50,5 

12,4 
10,0 
13,3 

21,5 
2,5 

44,  H 
3,8 

18,5 

5,1 
13,7 

2,2 
11,8 
17,9 
39,6 
49,0 

42,7 
51,3 


17,3 

58,3 
7,2 

14,0 
2,5 

41,7 
8,0 
5,8 

54,8 


18,6 
10,2 
17,0 
48,1 
15,4 

51,5 
0,2 

13,0 
0,0 

41,8 
32,2 


VI 


36,3 
27,2 
33,5 

18,0 
35,5 
26,1 
32,8 
55,1 
3,8 

26,6 

25,5 

28,3 

2,5 

l'6,8 
58,1 
17,1 
3-',0 

18,4 
27,1 
16,5 
24,9 
31,5 
53,8 
2,5 

56,1 

4,7 


31,0 

11,9 

20,5 
21,0 
16,8 
55,3 
21,3 
19,2 
8,3 


33,1 
23,9 
30,2 

1,1 

28,8 

4,9 
13,5 
21,0 

14,1 

55,2 
46,1 


vn 


51,1 
40,5 
47,3 

31,5 
50,3 
39,8 
46,5 
9,4 
17,5 

41,0 
41,6 
43,5 
58,0 

31,4 
11,4 
30,7 
45,8 

31,9 
40,5 
30,9 
38,5 
45,3 
8,1 
16,2 

.9,3 
18,0 


45,0 

25,3 
33,9 
36,0 
31,2 
9,1 
34,9 
32,5 
21,6 


48,0 
37,4 
44,1 
15,0 

42,7 

18,3 
27,3 
37,5 

28,5 
8,7 
0,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  o("  the 

seven  wiies. 


9  .  38  .    6,84 

9  .  52  .  59,87 

10.    I.   6,09 


9 

9 

9 
10 
10 
10 

7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8. 
9- 
10. 

0. 

0. 

8. 

9. 
10. 
10. 
10, 


20. 
.38. 
52. 
I  . 
12. 
25. 

11. 

25, 
36. 
55. 
55. 
24, 
39. 
20. 
I  . 

13. 
16. 
24. 
52. 
I  . 
12. 
25. 


,  50,72 

,    6,01 

59,01 

5,27 

26,40 

3u,53 

57,69 
.  53,94 
57,74 
26,14 
29,98 
48,09 
30,91 
50,04 
4,49 

51,43 
0,04 
47,67 
57,88 
4,04 
25,13 
35,23 


0.  17.28,96 
0. 19.37,69 


9- 

10. 

0. 
0. 

1 . 
11 . 
11 . 
11 . 

12. 
12. 
13. 

0. 

9. 

9- 
10. 
10. 
10. 

0. 
0, 
1. 
1  , 

8, 
8, 


.  52  .  57,29 
I.    3,47 

,24.44,81 

^6.53,56 

9-54,79 

6.47,97 

12.27,63 

54,47 

52,2 1 

41,24 

42,11 


28.22,71 
38.  3,63 
52  .  56,57 
1  .  2,84 
25  .  34,04 
42.    1,54 


35. 

37. 
9- 
9. 

24. 

39. 
9.11- 


37,81 
46,61 
54,78 
53,79 
45,35 
28,14 
17,80 


Correciion  of 


•013 


•164 


f220 


Second 

of 
Meridian 
Iiansit 


6,99 
0,00 

6,21 

51,02 
6,16 

59,14 
■'5,39 

26,55 

36,66 

57,84 
54,07 
57,88 
36,64 
40,33 
48,24 
31,05 
50,34 
4,61 

51,62 
0,23 
47,82 
58,01 
4,16 
25,28 
35,36 

20,14 
37,87 

57,42 
3,59 

44,98 
53,73 
47,82 
48,12 
27,94 
54,68 
52,41 
41,45 
50,52 

22,88 
3,78 

56,70 
2,96 

34,17 
1,67 

37,97 
46,77 
47,81 
46,67 
45,50 
28,28 
17,92 


Clock 
appa- 

renrjy 
Slow. 


16,97 
16,99 
16,85 


16,89 
16,94 

16,83 
16,94 


17,29 
17,33 
17,39 
17,41 
17,45 


17,90 
17,94 


18,28 
18,13 
18,20 
18,18 
18,37 


18,52 
18,60 
18,,55 
18,62 
18,57 


19,52 
19,61 
19,53 


Adopt- 
ed 
lo«inf!r 
Rale. 


0,49 


0,39 


0,41 


0,38 


0,28 


0,33 


0,41 


0,48 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


9  •  38  .  22,36 

9-53.  15,37 

10.    1.21,58 

9.21.    7,19 

9  •  38  .  22,34 

9.53.1.5,32 

10.    1.21,.57 

10.  12.  42,74 

10  .  25  .  52,85 


7. 

7. 

7. 
19. 
19. 

8. 

8  . 

9. 
10. 

0. 

0, 

8, 

9. 

10, 

10. 

10. 


0. 

0. 

1  , 
11  , 
11, 
11  , 
12, 
12, 

1  , 


12.  14,73 
26 .  10,97 
37.  14,78 
55  .  53,55 
55  .  57,24 
25.  5,15 
39  ■  i7,97 
21.  7,27 
1  .21,55 

14.  8,84 
16.17,45 
25.  5,17 
53.  15,39 
1  .21,54 
12.42,66 
25  .  52,74 


0.  17-46,74 

0 .  19 .  55,47 

9-53.  15,34 
10.    1.21,51 


3,06 
11,81 

5,91 
6,34 
46,16 
12,91 
10,65 
34  .  5.9,69 
10.    8,77 


0.28.41,29 

9  .  38  .  22,34 

9.53.  15,27 

10.     1.21,53 

10.25.  52,75 

10  .  42  .  20,25 


35. 
38. 
10. 
10. 
25, 
39. 
II  , 


57,37 
6,17 
7,22 
6,08 
5,06 
47,84 
37,49 


Illumination   Wkst. 

wires,    +  40',335,    +26",899, 


Intehvals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
■f  13",531,  +0',050,    -13',608,    -  26',877,  -40',329- 


(a)  Would  not  bear  fuU  illumination.  (6)  Very  unsteady.  (e)  Disturbed  by  noise  of  a  carriage.  (d)  Diffused.  (e)  Unsatisfactory. 

(/)  Tremulous.  (p)  Components  liardly  separated,  so  diffused.  (A)  Limbs  very  unsteady  and  ill-delined.  (i)  Unsteady  and  ill-defined.  (A)  Clouds 

passing.  (I)  Got  only  first  contact  of  wire  V  at  11«,0,  of  wire  VI  at  \»fi,  and  wire  Vl£  at  33»,0.  {m)  Faint  and  very  unsteady. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868, 
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Month 
and 
Day. 


Mar.  30 


NAMK  OF 
OBJ  ECT. 


a  Ilydrae  . . 
Uegulus  . . . 
V  Leonis  . . . 
/3  Leonis  ... 
(J  Vii-ginis  . 
Polaris  SP. 


Mar.  31  (n)  0  1  L.  . . 
0  2  L.  . . , 
(a)  Polaris  . . , 
a  Ilydrae  . 
ReRulus  . . 
7'  Leonis . 
p  Leonis  . 
(a)(6)  /  Leonis 


Apr.  1 


Apr. 


Apr.  3 


(0 


^  Leonis  .. 
2  Leonis. .. 
2  Crateris  . 
V  Leonis  . . 
(i  Leonis  . . 
n  Virjjinis  . 
Polaris  SP. 
(rf)  Iris  B 


/  Leonis  . 

^  Leonis 

i  Leonis . 

(c)  ft  Leonis 


Apr.  4 


Apr.  6 


(f)  Polaris  .... 
(/;  Polaris  R.  . 

Aldebaran  . 

V  Leonis  . . . 

tj  Virginis  . 

ft  Corvi  ... 

y'  Virginis. 

Polaris  SP. 
(^)IrisB 


Polaris 

(/j)(i)  Polaris  R.... 
Aldebaran  . . . 
S  Geminorum 

Castor 

Procvon  

Pollux 

p  Leonis 

I  Leonis 

X  Leonis 


ft  Leonis  .. 
f]  Virginis  . 
ft  Corvi. . .  . 
7'  Virginis  , 
Polaris  SP. 

{k)  Iris  B 

Iris 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  II         HI 


6,5 
20,.3 
12,7 
19,3 
IO,G 


34,8 
44,0 

6,0 
20,2 
3.9,3 
51,5 
18,9 


2,7 
41,0 
12,1 
18,7 
1.9,8 

10,5 

20,7 
14,5 

4,7 
20,4 

14,5 

20,3 
14,3 
12,4 

27,3 
1,3 
1,0 


a.  8. 


16,5 

20,2 
12,9 
4,9 
21,9 
10,3 
53,5 
20,9 
14,6 

19,8 
10,8 
26,0 
59,9 
2,0 


1.9,8 
34,2 
26,1 
33,1 
24,0 


48,6 

57,4 
27,5 
19,7 
33,9 
5.'-!,8 
5,2 
32,5 

26,3 
17,2 
57,9 
25,5 
32,5 
23,5 


34,5 

28,2 
19,2 
34,5 

32,0 

34,3 
27,9 
25,8 
41,9 
15,0 
18,0 
37,4 

23,0 

3.3,8 
27,1 
20,7 
38,5 
2.5,6 
7,1 
34,5 
28,1 

3.3,7 
24,2 
40,5 
l.'3,3 
1.5,5 
50,1 


33,5 

47,9 
39,4 
47,2 
37,3 
20,0 

2,2 
10,7 
37,5 
33,1 
47,4 

8,0 
18,7 
46,2 

39,8 
31,4 
11,5 
38,9 
46,3 
3(),7 
12,5 
39,2 

48,0 
41,5 

33,4 

48,5 


35,5 
48,3 
41,1 
3.9,1 
56,3 
28,1 
23,0 


40,5 
48,2 
41,8 
36,5 
51,8 
40,8 
20,7 
48,1 
41,7 

47,5 
37,5 
5.5,1 
26,7 
23,0 


IV 


47,2 

1,6 
53,1 

1,1 

50,7 
43,5 

15,8 
24,5 
51,0 
46,7 

1,2 
22,4 
32,3 

0,0 

5S,3 
45,8 
25,5 
52,4 
0,4 
50,2 
40,0 


1,6 

55,2 

47,8 
2,3 


53,0 
2,2 
54,5 
52,4 
11,0 
41,5 
44,5 


54,5 

2,2 

56,2 

52,4 

5,5 

56,1 

34,2 

2,0 

55^ 

1,4 
51,1 

.9,7 
40,1 
42,5 

48,6 


V        VI 


0,9 
15,7 

6,5 
1.5,2 

4,4 
54,5 

29,5 
38,2 
17,0 
0,5 
15,3 
37,0 
46,1 
13,9 

7,0 

0,5 
39,7 

6,2 
14,5 

3,7 
53,0 


1.5,8 

9,1 

2,5 
16,6 


11,5 
165 
8,1 
6,1 
2.5,5 
55,2 
58,0 


56,5 
16,3 

io,y 

8,5 
1.9,2 
11,5 
48,1 
15,9 

9,1 

1 .5,5 

4,7 

24,3 

53,8 


14,4 
29,1 
20,0 
28,9 

17,7 


42,7 
51,5 
19,0 
13,9 
28,8 
51,2 
5.9,8 
27,4 

20,5 
14,8 
53,3 
1.9,4 

28,2 


VI 1 


28,0 
42,() 
33,4 
42,8 
31,2 


55,8 
4,9 

27,5 
42,7 
5,5 
13,4 
41,2 


29,3 

7,3 

32,7 

42,4 


1   ,,A. 

2<),2 

42.9 

22,3 

.S5,8 

16,4 

31,2 

30,4 

44,4 

22,0 

35,5 

30,4 

44,1 

21,5 

35,0 

19,4 

32,9 

40,2 

54,7 

8,4 

21,9 

32,0 

46,5 

19,0 

34,5 

.TO,2 

44,2 

25,3 

3,9,9 

24,2 

40,1 

.S2,5 

46,1 

26,6 

41,9 

1,7 

1 5,3 

29,3 

43,0 

22,3 

36,0 

29,2 

43,4 

17,9 

31,3 

39,0 

53,4 

7,1 

20,4 

45,0 

58,5 

... 

... 

Concluded 

transit  ovtr  llie 
mean  ol  ilie 
seven  wires. 


9.20. 


10. 
11 . 
11 . 
12. 

13. 

0. 

0. 

1  . 

9. 
10. 
10. 
10. 
10. 

10. 

II . 

11 . 
II . 

11 . 

12. 
13. 
13. 


1 

29 
42, 
12 
9. 


47,19 

1,68 

53,03 

1,09 
50,84 
39,71 


39.  15,6'i 

41  .  24,46 

9 .  54,35 

20 .  46,77 

1,36 

22,46 

32,43 

0,01 


Correction  of 


57 

6 
12 

29 
42 
12 
9 
25 


53,38 
45,96 
.  25,60 
52,46 
0,43 
50,21 
3."),55 
23,06 


10.42.  1,81 
10.57.  5.5,24 
II.  6 .  47,89 
1 1  .  42  .    2,44 


1  . 
1. 

4. 

ri. 
12. 
12. 

12. 

13. 
13. 


9 
9 

28 
'-9 
12 
27 
34 
9 
23 


1-   9 
I.   9 

4.28 

7.  11 

7.25 

7 .  32 

7.. 36 

10.  25 

10.42 

10.57 


.  56,28 
.  52,95 
,  '.',31 
54,63 
5  2,  .59 
10,()9 
41,64 
42,54 
36,11 

53,53 
56,79 

y,l6 
56,30 
52,48 

.5,50 
56,11 
34,.38 

1,1)6 
55,29 


11.42.    1,51 

12.  12.  51,07 
12.27.  9,71 
12.34.40,19 

13.  9.4I,')8 
13.  20.  48,68 
13.20.48,65 


•0I3 


-■164 


+•220 


Seconds 

of 
Meridian 
I  ransit. 


47,49 
1,80 

53,24 
1,21 

51,04 

48,12 

15,79 
24,62 
47,38 
47,07 

1,48 
22,61 
32,56 

0,14 

53,52 
46,11 
25,91 
52,67 
0,55 
50,41 
43,96 
23,36 

1,94 
55,38 
48,04 

2,56 

49,31 
45,83 
2,42 
54,84 
52,79 
11,33 
41,85 
50,95 
36,41 

46,56 
4.9,67 

2,'i7 
56,45 
52,60 

5,65 
56,25 
34,51 

2,09 
55,43 

1,63 
51,27 
10,05 
40,40 
50,09 
48,98 
48,95 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


19,59 
19,69 
19,61 
19,59 
19,56 


20,00 
20,00 
20,02 
20,90 
20,08 


Apparent  R. A. 

from  the 

Observation. 


0,48 


0,31 


18,26 
18,31 
18,34 
18,24 


18,04 
18,00 
17,82 
17,75 
18,00 


18,17 
18,13 
18,22 
18,14 
18,25 
18,22 
18,10 
18,25 


1.9,16 

19,34 
19,04 
19,46 


0,00 


0,25 


-0,03 


0,35 


0,53 


9. 
10. 
11. 
11  . 
12. 

I. 

0. 
0. 
1  . 

9. 
10. 
10. 
10. 
10. 

10. 

11 . 
11 . 
11 . 
11 . 

12. 

1  . 

13. 


,21. 
,  1  . 
,30. 
,42. 
13, 
,  10, 

39. 
.41. 
10. 
21  , 
1. 
12. 
25. 
42. 


7,07 
21,39 
12,86 
20,83 
10,67 

7,77 

3.5,73 
44,56 
7,32 
7,12 
21,54 
4 -',67 
52,62 
20,21 


58.  13,72 

7.    6,31 

12.46,11 

30.  12,87 

20,75 

10,61 

4,16 

43,56 


10.42.20,23 
10.58.  l.';,67 
II.  7 .  6,32 
11.42.20,84 


1 
1 

4 
II  , 
12, 
12. 
12, 

1  , 
13. 

1  . 

1  . 

4. 

7. 

7. 

7. 

7. 
10. 
10. 
10. 

n . 

12. 

12. 

12. 

1. 

13. 
13. 


10. 
10. 

28. 
30. 
13. 

27. 


7,25 
3,77 
20,35 
12,77 
10,71 
29,25 
34.59,77 
10.  8,87 
23  .  54,33 


10. 
10. 
28. 
12. 
26, 
32. 
37. 
25. 
42. 
58. 

42. 
13. 
27. 
34. 
10. 
21  . 
21. 


4,64 
7,75 
20,40 
14,61 
10,77 
23,82 
14,42 
52,72 
20,31 
13,65 


20,87 

10,52 

29,30 

59,66 

9,36 

8,25 

8,22 


G. 


■   Illumination  West.       Inteiivals   for   an   Equatorial   star    t'rotn  wires   I,  II,   III,   IV,  V,   VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -t-40',335,  -1- 26',899,  4-13\5SI,  -(-O',050,  -  13",608,  -26",877,  -40',329. 


(a)  Unsteady  and  ill-ilefined.  (A)  Clouds.  (c)  M'ires  III  anil  IV  diminished  by  I".  {d)  C«'ne  low  in  field,  very  fain! — thick  fog.  («)  A  den«e 

fog  came  up  after  this  and  covered  the  whole  sky.  (/)  Uemarkably  unsteady — unsat  s^actory.  (y)  Would  not  bear  any  illumination.  (A)  Unsteady. 

(i)  Unsatistactory.  (k)  Added  lU'  to  each  of  the  two  last  bars.     Planet  seen  more  distinctly  than  at  any  former  time. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868, 


Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Apr.    7 


Apr.    8 
Apr.   9 


Apr.  1 1 


Apr.  15 


Apr.  17 


Apr.  18 


Apr.  20 


12  Canis  Ven. 

(a)  6  Virginis 

(a)  Polaris  SP.  . . 


(Ji)  Polaris 


3  Leonis . . 
(c)  S  Crateiis 

V  Leonis  . . 

y3  Leonis  . 
(a)  t}  Virginis 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


II 


40,5    57,9 

8,2 


0,5 
13,0 

2,3 
43,5 
12,0 
18,1 

.9,3 


Polaris  SP i  54,5 


1  Leonis  . . 
■)^  Leonis  ., 
8  Leonis  . 

2  Crateris  , 
II  Leonis  . . 
(i  Leonis  . . 
tj  Virginis 

(d)  Iris  13.  .... 
Iris 


(e)  V  Leonis 

ft  Leonis 

c  Corvi 

t]  Virginis  . . . 

ft  Corvi 

7'  Virginis.. . 
(J")  6  Virginis  . . .. 

Polaris  SP.  R. 
(a)  Polaris  SP.  . . . 


S  Leonis  

12  Canis  Ven. 


6  Virginis  . 
{g)  Polaris  SP. 


S  Leonis 

(/)a  Crateris 

(a)  t]  Virginis 

8  Virginis 

(J)(h)  his  B 

Polaris  SP.  ... 
(i)  B.A.C.  4441   .. 


S  Leonis  .. 

I  Crateris  . 

i;  Leonis  . . . 

ft  Leonis  .. 

rj  Virginis  , 

ft  Corvi  . . . 

d  Virginis  , 
(/)  Iris  B 

Polaris  SP. 
(k)  Polaris  . . .  . 


17,5 
11,1 

1,3 
42,4 
10,4 
17,3 

8,5 
54,5 
25,2 


15,5 
15,1 

6,7 
22,0 
56,0 

4,5 
59,5 


58,5 

35,8 

S,3 

55,5 


39,0 
5,1 

26,1 
56,5 


56,3 
37,9 

5,9 
12,5 

3,7 
19,0 

1,5 
39,3 
56,0 
10,0 


16,5 


16,5 

57,3 
25,1 
32,3 
23,0 
6,5 

31,2 
25,0 
15,7 
56,3 
24,2 
31,2 
22,0 
8,3 
39,1 


29,4 

29,5 
20,1 
36,2 
9,2 
18,0 
13,0 


13,0 
52,9 
17,0 


12,2 
52,8 


111       IV 


Apr.2r  (l)  ^Virginis 3,1    l6,5    30,0    43,5    57,1     10,4    23,8 


11,5 


11,0 

51,5 
19,3 
26,4 
17,2 
33,4 
15,0 
52,7 
10,0 
28,5 


15,0 

22,0 

37,5 

31,2 
11,3 
38,3 
46,2 
36,2 
17,0 

44,9 
38,1 
29,8 
10,3 
37,3 
45,0 
35,2 

53,0 


43,2 
43,8 
33,4 
51,0 
22,6 
31,3 

16,5 

27,1 
10,2 
30,3 
20,0 

26,5 

6,5 

31,8 


16,0 


2.5,2 
5,3 
32,7 
40,3 
30,5 
48,1 
28,5 

14,5 
36,0 


32,2 

44,0 


45,6 
25,2 
52,0 
0,2 
49,7 
35,0 

58,5 
52,0 
44,2 
24,2 
50,8 
59,0 
49,0 


57,2 
58,3 
47,1 
.5,4 
36,1 
44,6 


41,4 
27,6 
43,7 


49,8 


0,2 
3;),1 

5,6 
14,3 

3,5 


12,4 
5,6 

59,1 

38,1 
4,4 

1.3,2 
2,4 


11,4 
13,1 
0,5 
20,2 
49,6 
58,5 

53,0 

56,1 

45,2 
57,2 


40,9    55,5 
20,6 


45,2 
43,3 


39,5 
19,3 

46,2 
54,3 
44.0 
2,5 
42,0 


50,0 


58,9 
57,1 


54,3 
33,4 
59,7 
8,2 
57,7 
17,4 
55,7 


9.0 


VI 


7,1 

24,3  1  12. 

49 

32,40 

15,5 

28,8  113. 

2 

48,51 

...  113. 

9 

41,63 

14,3 
52,8 
19,0 
28,0 
17,0 


26,0 

19,1 
13,2 
51,8 
17,6 
-•6,8 
15,6 
3,0 
(31,0, 

16,2 
25,1 
27,3 
13,8 
34,5 
3,0 
12,0 


10,3 

2,2 
11,0 


9,9 

48,2 
12,2 
10,3 


3,6 

8,4 

47,2 
13,1 
22,2 
11,0 
31,8 
9,1 
47,1 

16,0 


VII 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1.9.  53,72 


28,8 
«,7 
32,3 
41,9 
30,1 


39,7 
32,5 
27,7 
5,6 
30,9 
40,7 
29,1 
16,4 


29,6 
3.9,1 
41,8 
27  2 
49',2 
16,4 
25,3 


25,0 
1.9,4 
24,3 


2,2 
25,5 
23,5 


17,3 


11 
11 

11 
11 
12 
13. 

10. 
10. 
11  . 
II  . 
11  . 
II  . 
12. 
13. 
13. 

11  . 
II  . 
12. 
12. 
12. 
12. 
13. 
13. 
13. 


6. 

12. 

29. 

42  . 

12. 

9. 


45,56 
25,13 
52,04 
0,14 
49,83 
34,00 


41  .  58,60 

.57.51,91 

6 .  44,44 

12.24,10 

50,81 

59,03 

48,83 

6,78 

7,04 


29. 
41. 
12. 
16. 
16. 


29. 
41  . 

2  . 
12, 
27. 
34, 

2, 

9. 

9. 


49,30 
57,27 
58,41 
46,97 
5,50 
36,13 
44,89 
38,75 
36,34 


II.  6.41,63 
12.49.27,61 
13.  2.43,83 
13.    9.37,17 


6. 
12. 
12. 

2. 

9. 


41,01 
20,56 
4,5,22 
4,'J,29 
38,04 


13.  9-35,79 
13.  10.  7,78 


2,3,0  11 
1,0  11 
26,5  1 1 
36,0  !  1 1 
24,5  !  12 
46,3  i  12 
22,5  '  13 
0,5  13 
13 
1 


6 .  39,67 
12.19,37 
29.46,21 
41  .  54,27 
44,09 
2,65 
42,04 
51,12 
34,48 
51,51 


,  12 

.27 

,    2 

7 

9 

9 


12.  12.43,49 


Correction  of 


-•013 


Second> 

of 
Meridiai 
Transit. 


•164  +-220  32,50 
48,78 
50,04 


46,75 

45,71 
25,44 
5-2,25 
0,26 
50,03 
42,41 

58,73 
52,05 
44,59 
24,41 
51,02 
59,15 
49,03 
7,09 
7,35 

49,51 
57,39 
58,74 
47,17 
5,84 
36,34 
45,16 
46,19 
44,75 

41,78 
27,71 
44,10 
45,58 

41,16 
20,87 
45,42 
43,56 
38,34 
44,20 
8,08 

39,82 
19,68 
46,42 
54,39 
44,29 
2,99 
42,31 
51,43 
42,89 
44,54 


43,66    26,93 


Clock 
appa- 
leiitly 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation, 


19,82     0,49 
19,81 


20,f:2 
^0,58 

20,57 
20,51 
20,58 


21,40 
21,58 
21,72 
21,59 
21,80 
2 1 ,62 
21,58 


23,28 
23,36 
23,37 
23,43 
23,25 
23,53 
23,45 


21,48 
24,61 
24,52 


25,09 
25,08 
25,18 
25,06 


26,41 
26,25 
26,34 
26,33 
26,.S0 
26,09 
26,31 


0,46 


0,50 


0,53 


0,57 


0,58 


0,62 


0,73 


12.49.5.S,31  G. 
13.    3.    8,60 
1  .  10.    9,86 

1.10.    7,14 


7.    6,29 

,  12 .  46,02 

30.  12,84 

.42.!- 0,85 

13.10,63 

10.    3,03 


10.42, 
10.58. 


11  , 
II  . 
11  . 
II  . 

12, 
13, 
13, 

11  . 
11  , 
12, 
12. 
12, 
12. 
13. 

1  . 

1  . 


7 
12 
30 
42 
13 
16 
16 


20,33 
13,66 
6,20 
46,02 
12,64 
20,77 
10,66 
28,75 
29,01 


12,89 

20,78 

22,14 

10,57 

29,24 

34 .  59,75 

3.    8,58 

10.   9,61 

10.  8,17 


11.    7.    6,28 

12.49.52,25 

13.    3.    8,65 

1  .  10.  10,13 


11. 
II  . 
12. 
13. 
13. 
1  . 
13. 

11  . 
11  . 
II  . 
II  . 
12. 
12. 
13. 
13. 

1  . 

1  . 


7 
12 
13 

3 
10 
10 
10 

7 
12 
30 
42 
13 
27 
3 
8 
10 
10 


6,25 

,  45,96 

10,53 

8,69 

.    3,48 

.9,34 

33,22 

6,09 
4,5,95 
12,70 
20,67 
10,58 
29,29 

S,63 
17,75 

9,21 
11,14 


12.  13.  10,.59 


Illumination    East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VU,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +  40",335,  +26',899,  +13',531,  +  0\050,  -  1.3',608,  -  26',877,  -40',329. 


(n)  Clouds.  (J)  Frequent  showers.  (c)  Unsteady, 

wires.  (/)  Very  faint.  (g)  Ve  y  haiy,  stars  unsteady. 

(/)  Faint,  a  tew  stars  occtsionally  visible  through  clouds. 


(rf)  Very  faint,  a  very  minute  star  following  about  same  N.P.D. 
(A)  Little  better  than  a  guess.  (t)  Following  Iri.s. 


(e)  Late  for  the  other 
{k)  Clouded  at  last  wire. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


22b 


Month 
and 
Day. 


Apr.  22 


Apr.  23 


NAME  OF 
OB.IKCr. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  II        III       IV        V        VI      VII 


Apr.  a'; 


May    2 


May    7 


May 


V  Leonis 4,4 

/3  Leonis ;  11,2 

r)  Virtr'wls ,    2,3 

(n)  7' Vir<;inis 51,4 

(A)  Polaris 


/3  Leonis  . . 

e  Corvi  . .  .  . 

ti  Virjjinis  . 

/3  Corvi.... 

7'  Virginis 
(c)  Iris  B.'  . ... 

Polaris  SP. 
(/.)  Polaris  . . . . 


Leonis 6,3 


TT  Leonis  , 
Regulus  . , 

6  Hydrae  . 
«  Hydras  . 

■y  Leonis  . 

(d)  Polaris  . . 

(e)  Polaris  R. 

8   (/)Sirius  .... 
(/■)  Castor  ... 

( f)  Procyon  . . 
('/)  Pollux  ... 

(g)  Polaris  . . , 


May  11 


May  12 


May  13 
May  14 


May  I .') 
May  18 


(h)  /i  Leonis  .. 
{d)  Polaris  . . . 

(d)  Polaris 

{d){i)  Polaris  R. 

Polaris  . . . 


7'  Leonis  . 

p  Leonis. . 
(c)  /  Leonis  . . 

y  Leonis  . 

3  Leonis . . 
(g)  Polaris  . . . 
(/•)  Polaris  R. 


(g)  Pollux 


(J")  Sirius  

Polaris  SP.  . . 

Spica   

f  Virginis  . . . 

f;  Rootis 

/i  Libra; 

n  Coronae.  . . . 
(/)  Var.  Cor.  Bor. 


B. 


10,3 
9,8 
1,7 

17.1 

50,8 
2,0 

54,5 


V  Leonis 52,4 


3,0 
8,5 

32,5 
51,6" 

55,5 
4,5 


5.9,2 

44,7 

5,0 

50,3 


58,7 


4,5 


17,3 
2!),5 
56,9 
50,7 
40,8 
3,0 


45,5 

52,8 

50,7 
35,0 
58,3 
31,1 
38,0 
59,0 


18,0 
25,1 
15,9 
5,0 
24,0 

24,2 
24,2 
15,1 
31,4 
4,2 
16,5 
10,0 
21,3 

21,0 
16,5 

22,4 

46,2 
5,2 

8,9 
20,0 


1.9,4 
0,5 

18,2 
5,0 


5fi 
12,7 


19,0 


31,6 
43,1 
10,6 
4,3 
5.5,3 
18,0 


1,0 

6,5 

4,3 
48,5 
12,5 
44,6 
53,0 
13,0 


31,3 
38,8 
29,1 
18,2 


.38,1 
38,6 
28,4 
46,0 
17,6 

16,0 


35,7 
2,9,9 
35,8 

59,6 
18,6 

22,3 

28,5 

27,2 
16,3 
31,8 
20,7 


1.9,2 
26,5 


24,0 


45,9 
56,7 
24,2 
17,7 
9,5 

24,5 

16,1 

20,5 

17,9 

1,9 

26,6 

58,0 

8,1 


44,8 
52.8 
42,6 
31,8 


52,1 
53,2 
42,0 
0,5 
31,1 

35,5 


50,4 

43,.5. 
49,8 

13,1 

32,4 

35,9 

(44,5, 

41,3 
32,4 
45,4 
36,0 
39,0 

32,5 
40,7 


35,0 

38,0 

0,2 
10,3 
37,9 
31,3 
23,9 

37,0 


34,5 
33,5 
31,5 
15,3 
41,1 
11,6 
23,2 


58,4 

7,0 

56,4 

45,5 


6,2 

8,0 

55,5 

15,2 

44,7 


11,5 
20,6 

58,7 
14,5 

19,8 
22,4 
8,8 
29,6 
58,1 
10,3 


5,4  i  20,1 


57,3 
3,7 


11,0 
17,4 


26,9    40,4 
46,1    59,5 


49,7 

3,5 

55,5 
48,4 
59,2 
51,5 


46,2 
54,7 
59,0 


55,5 

57,5 

14,7 
24,3 
51,7 
45,1 
38,7 

56,0 

47,1 

49,0 

45,5 
29,0 
55,5 
25,5 
38,6 


3,2 

6,5 


9,4 

4,0 

12,5 

6,5 

7,5 

59,3 
8,4 
5,5 

5,0 


28,9 

37,7 

5,4 

58,5 

52,9 

6,0 


2,1 

2,7 

59,0 
42,0 
9,3 
39,0 
53,4 
16,7 


25,1 
34,6 
22,9 
12,3 
28,0 

34,0 
36,7 
22,2 
44,1 
11,3 


31,8 
24,4 
31,1 

5.3,8 
13,1 

16,6 

17,5 


23,4 

19,9 
26,1 
22,0 
20,0 

12,7 
22,4 
18,5 

18,0 


43,3 
51,3 
19,0 
12,1 

7,2 


17,3 

17,0 

12,5 
5,5,5 
23,7 
52,5 
8,6 
31,2 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1 1  .  29  .  44,79 
11.41.  52,87 
12.  12.42,69 
12.34.31,84 
1.9.  49,36 


Correction  of 


013 --164 


II. 
12. 
12. 
12. 
12, 
13. 
13. 
1  . 


41  .52,10 
2 .  5.3,27 
41,95 
0,5) 
31,11 
14,28 
9  .  34,06 
9  ■  46,50 


9  •  37  .  50,53 

9  .  52  .  4.3,66 

10.  0.49,81 

8.  39.  1.3,21 
9  .  20  .  32,,36 


10, 
1  . 
1  , 

6. 

?• 
7. 
7. 
1 . 

II 

II 

1 

1 
1 


57  .  36,01 
9.  42,41 
9.44,41 


38. 
25. 
31  . 
36. 
9. 


41, ,34 
32,31 
45,47 
36,07 
42,38 


.  29 .  32,56 

41  .  40,56 

9.41,25 

9.41,91 
9.37,79 


1.9-  39,70 


10. 

10. 
10, 
10. 
II , 

1 . 

I , 


12.  0,27 

25  .  10,43 

41  .  37,96 

57  •  31,39 

6 .  24,04 

9.41,89 

9  .  37,79 


7.36.31,51 


6.38 
13 


13 
13 
13 
15 
15 
15 


34,71 
9-31,^6 
17.31,63 
27.  15,31 
47  .  41,00 
9.  11,76 
28  .  23,27 
53.31,30 


•030 


-•048 


+•220 


Seconds 

of 
Meridiai 
i'rarisit 


104+-120 


-•043  +-020 


45,00 
52,99 
43,89 
32,05 
42,39 

52,22 
5.3,60 
42,15 
0,90 
31,32 
14,59 
42,47 
39,53 

50,68 
43,79 
4.9,93 

1.3,24 
32,53 

35,92 
38,78 
42,51 

41,36 
32,26 
45,40 
36,04 

38,75 

32,,53 
40,47 
37,62 

38,28 
35,89 

36,07 

0,22 
10,34 
37,87 
31, ,30 
23,99 
38,26 
36,89 

31,48 

34,73 
36,13 
31.68 
1.5,27 
40,93 
11,81 
23,23 
31,26 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


27,75 
27,72 
27,69 

27,82 


28,48 
28,47 
28,4,3, 
28,17 
28,54 


31,17 
31,13 
31,22 


3|.,12 
34,07 


37,44 


38,17 
37,94 
37,85 
37,86 


40,04 
40,06 


41,83 
41,92 
41,89 
41,98 
41,97 


42,33 

44,71 

44,47 
44,47 
44,57 
44,49 

44,47 


."Vdopt- 

ed 
losing 
Kate. 


0,75 


0,68 


0,65 


0,62 


0,54 


0,55 


0,66 


0,63 


0,51 


0,51 


0,68 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


11  . 
11  . 

12. 

12. 

1  . 


30. 
42. 
13. 
34. 
10. 


12,73 
20,73 
10,64 
5.9,81 
10,49 


1 1  .  42  .  20,62 
12.  3.22,01 

12.  13.  10,57 
12.27.29,32 

1 2  .  34  .  5.9,75 

13.  5.43,03 

1. 10. 10,91 

1  .  10.  8,31 

9.38.21,85 

9.53.14,97 

10.  1.21,11 


9 


10. 
10. 
10. 
10. 
11  . 

1  . 

I  . 


6, 
1  . 

13, 

13. 

13. 

15. 

15. 

15. 


39 .  47,32 
21.  6,63 


10.58.  1.9,36 
1  .  10.  16,52 
1  .  10.20,25 


39 
26 
32 
37 
10 


19,22 
10,14 
23,28 
13,92 
17,04 


11.30.  12,57 

1 1  .  42  .  20,52 

1  .  10.  18,04 

1  .  10.  19,32 

1 .  10. 16,93 

1  .  10.  17,78 


12 
25 
42 
58 
7 
10 
10 


,  42,13 
52,25 

19,79 
13,22 
5,92 
20,45 
19,08 


7.37.  13,81 


39. 
10. 
18. 
27. 
48. 
9- 
29. 
54. 


1.9,01 
20,59 
16,15 
59,74 
2.5,41 
56,33 
7,76 
15,80 


G. 


Illumination  West.     Intkrvals  for  an  Equatorial  star  from   wires   I,  II,   III,   IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +40-,335,  +26-,899,  +13»,5.3I,  +0',050,  -13',608,  -26',877,  -40*,329. 


(a)  Disappeared  several  limes,  the  sky  became  quite  clouded  soon  after.  (i)  Interrupted  by  clouds.  (c)  Very  faint.  (il)  Very  ill-defin  d  and  very 

luisteady.  (e)  Wire  IV  very  uncerUiin,  omititd  in  reduction.  (/)  Very  unsteidy.  iff)  Clouds.  (//)  VVircH  hardly  visilile,  could  not  illuminate  as 

the  caps  are  on  the  pivots.  (i)  Clock  corrections  from  st^rs  of  Hay  11,  14.  (kj  Disturbed.  (/;  Too  faint  to  bear  illuniinatioii. 


t)t 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G8. 


and 
Day. 


May  18 
May  19 

May  20 

May  21 
May  23 


May  2- 


May  26 


May  2' 


May  28 

May  29 
May  31 

June  1 


June  2 
June  3 

June  5 ' 


NAME   OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris 


(a)  <p  Bootis  . . 
(a)  JS  LibriE  . . 
(a)  a  Coronae 


a  Corona  . 
a  Serpentis 

tj  Virginis 


Spica  

^  Virginis  . 
a  Coronas  . . 
a  Serpentis 


t]  Bootis  . . 

Arcturus  . 

/3  Li!)rae  . , 
(h)  Polaris  .. 
(c)  Polaris  R. 


(d)  Polaris  SP. 
^  Virginis 

j;  Bootis  . . . 
T  Virginis  . 

(e)  Polaris 

Polaris  11. 


(6)  Polaris  SP.  . . 

Polaris  SP.  R. 
[b)  Arcturus 

n'  Librae 

(/)  Polaris 

Polaris  SP.  .. 
/i'  Scorpii  . . .. 
3  Ophiuchi  . . 


(/)  Polaris 

,  f^  Polaris 

^'' Polaris  R.   ... 

Polaris  SP.  . . 

Polaris  SP.  R. 

(g)  Arcturus  . . .   . 

i/f  Bootis 

j3  Librae   


(ir)  Arcturus  , 
(/)(/j)  Polaris 


I 


Polaris  SP. 
e  Bootis  . . 
a*  Librae  . 

Arcturus  . 
c  Bootis  . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


I  II 


3,0 


18.4  I  33,5 
30,3  I  44,1 
37,3  \  52,4 

I 
35,3  I  51,7 

21.5  j  34,9 

43,9  ■  57,3 


48,0 
32,2 
3r>,3 
20,3 

54,4 

27,0 


30,4 
53,9 
28,1 


55,5 

7,2 
5,2 


57,0 


7,0 


58,0 

3,1 

9,6 

21,5 


33,9 
59,6 

0,7 
33,0 


1,4 
45,8 
50,4 
33,7 

8,6 
23,1 
40,6 
22,0 


43,9 

8,2 

41,5 

19,5 


10,5 

21,7 
19,2 


10,3 


19,0 


10,0 

17,3 
24,!) 
35,1 

1 6,7 


49,3 
13,6 

14,9 
48,1 


III 


25,0 

48,5 

57,4 
7,2 

6,5 
48,3 

10,6 

15,3 

59,2 

4,8 

47,2 

22,6 

37,3 
54,2 
31,5 


11,0 
57,2 
22,2 
54,9 

25,5 


36,1 
33,0 
33,0 


23,7 
30,5 


23,0 


19,5 
31,6 
39,8 
48,5 

31,0 
30,0 

12,5 

4,4 

27,4 

29,3 
3,3 


IV 


40,0 

4,0 
11,0 
22,5 

21,7 
2,0 

24,0 

28,8 

12,5 

20,4 

0,8 

36,9 

51,5 

7,9 


33,5 

10,7 

36,4 

8,5 

39,5 


37,5 
50,2 
46,9 
42,0 

32,5 
57,5 
37,1 

42,5 


37,0 


40,0 

45,9 

55,1 

2,1 

45,3 
42,5 

29,5 
1.9,4 
41,2 

43,5 
18,4 


0,0 

19,2 
25,1 
37,6 

37,1 
15,6 

37,5 

42,7 
26,2 
35,9 
14,3 

51,4 

6,2 

21,6 

58,0 

42,0 
24,3 
50,9 
22,0 

58,0 


49,5 

4,8 

1,1 
59,5 

47,0 
12,2 
50,9 

58,5 


56,5 


51,0 

0,4 

10,2 

16,0 

59,7 
3,0 


33,8 
55,5 

57,9 
33,8 


VI 


1,0 

34,0 
38,4 

52,7 

51,8 
29,1 

51,2 

56,3 
39,3 
50,5 

27,7 

.5,4 
20,0 
35,1 


37,6 
5,0 

35,4 
6,0 


0,0 
18,9 
14,9 


54,5 

26,2 

4,3 


6,5 


51,5 

14,5 

25,4 
29,3 

13,9 


4-9,9 
9,2 

12,0 

48,7 


Vll 


16,5 

49,3 

52,0 

7,9 

6,8 
42,6 


9,8 
53,0 

5,8 
41,4 

19,7 

34,5 
48,6 

15,5 


51,1 
19,1 
48,9 
21,5 


6,0 

33,1 
28,8 


40,4 
17,8 


18,0 


8,5 

28,7 
40,5 
43,1 

28,3 


5,2 
23,2 

26,4 
3,9 


Concluded 

transit  over  the 
mean  of  the 
Heven  wiies. 


I.    9.40,27 

14.58.  3,84 
15.  9-11,19 
15  .  28  .  22,52 

15.28.21,70 
15.37.    2,00 


4,5    12.  12.24,14 


13.  17.28,90 
13.27.  12,60 
15.  28.  20,45 
15.37.    0,77 


13. 
14. 
15. 

1  . 

1  . 

13. 
13. 
13. 
13. 

1  . 

1  . 

13. 
13. 
14. 
14. 
I  . 


47  .  37,01 
8.51,69 
9.  7,86 
9-4.5,91 
9  •  39,37 

9-29,21 

27.  10,74 

47  .  36,53 

54.    8,47 

9.  44,16 

9 .  40,62 

9-31,48 
9  .  35,56 
8  .  50,29 
42  .  47,01 
9 .  44,45 


13.    9.31,26 

15.  56".  57,67 

16.  6.37,30 

1.9.  4,'5,45 

1-    9-'l,?,9I 
1.9.  38,45 


IS. 
13. 
14. 
14, 
15. 

14. 
1  . 

13. 
14. 
14. 


9 
9 

8 

57 

9 


31,72 
37,21 
45,93 
55,08 
2,23 


8  .  45,34 

9  -  44,79 

9.28,84 
38  .  1.9,41 
42  .  41,39 


14.    8. 
14.38. 


43,53 
18,46 


Correction  of 


•048 


043  +-020 


•109 


Second- 

oj 
Meridian 
Transit. 


36,64 

3,80 
11,24 
22,48 

21,66 

1,91 

24,10 


+•030  28,97 
12,,';7 
20,38 
0,69 

36,92 
51,62 
7,91 
3.9,58 
37,45 


36,60 
10,71 
36,44 
8,43 
37,83 
38,70 

38,87 
37,60 
50,22 
47,07 
38,12 

38,6.5 
57,73 
37,32 

37,12 

36,58 
36,53 

39,11 
3.9,25 
45,8() 
55,01 
2,30 

45,27 
38,46 

36,23 
19,34 
41,45 


•100 --050  43,38 
18,32 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


45,36 
45,06 
45,22 

46,05 
45,90 

46,28 

47,16 
47,15 
47,34 
47,15 


48,55 
48,37 
48,42 


49,00 
49,02 
48,98 


49,76 
49,72 


50,.S7 
50,42 


54,10 
54,15 
54,05 

54,68 


55,56 
55,34 

56,56 
56,57 


Adopt- 
ed 

Hale. 


0,72 


0,54 


0,38 
0,53 


0,59 


0,57 


0,64 


0,65 


0,67 


0,68 


0,68 


0,66 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


0,67 


0,68 
0,69 


0,55 


13. 
14. 
15. 

1. 

I  . 

1  . 
13. 
13. 
13. 

1  . 

1. 

1  . 

1  . 
14. 
14. 

1  . 


48. 

9. 

9- 
10, 
10, 


2.5,35 
40,06 
56,37 
28,28 
26,15 


10.2.5,58 
27  -  ,5.9,70 
48  .  25,44 
54 .  57,43 
J0.ii7,I4 
10.28,01 

10.28,58 
10.  27,31 
9  -  39,95 
43  .  36,82 
10.28,13 


1.  10.28,96 

15.  57.48,12 

16.  7-27,72 

1.10. 27,77 

1.10.  30,30 
1.  10.30,25 


1  . 

1  . 
14. 
14. 
15. 

14. 
1  . 


10 

10 

9 

58 
9 


33,16 
3.3,30 
39,94 
4.0, 1 1 
.  56,41 


1  .  10.  21,43  G, 


14.58.  49,01 
1^.  9-56,45 
15.29.    7,70 

15.29.  7,64 
15.37.47,89 

12.  13.  10,38 

13.  18.  16,14 
13.27.59,75 
15.29.  7,60 
15.37.47,91 


9  -  39,95  I 
10 .  33,48  I 


1  .  10.31,64 
14.39.  14,79 
14.43.  36,(tO 

14.    9.-39,94 
14.39.  14,89 


Illumination  West. 
wires,  -f  40',335,  +  26",899, 


Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,   IV,  V,  VI,  Vlf,  to  the  mean  of  the  seven 
13,531,  -fO",050,  -13",608,  -26*,877,  -40",329. 


(a)  Faint  and  unsteady.  (4)  Clouds.  (c)  Clock  corrections  deduced  from  stars  of  May  25  and  26.  (d)  Unsteady.  («)  Last  wire  very  uncertain, 

the  star  hardly  visible  through  thiclt  haje;    Clock  correct  ons  tro;n  stars  of  May  21)  and  27.  (f)  Very  unsteady.  (g)  Flaring.  [It]  Clock  corrections 

from  stars  of  June  2,  3. 


RiGUT  Ascensions  obseuved  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 
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Month 
and 
iJay. 


NAME   OF 
OBJKCT. 


June  6 


e  Bootis  . 
a'  Librae 
/3  Librae  . 


June  8 :  (a)  0  1  L 

(")02  L 

(aX6)  Polaris  SP... 
Polaris  SP.  R. 

tj  Bootis 

T  Virjrinis  . . . 
Arcturus 


June  9 


WW0  2L. 
Polaris  . 


June  10  (d)  Polaris  SP. 
Arcturus  .. 
f  Herculis  . 
K  Ophiuchi 


June  11  0  1  L , 

!(«X6)0  2  L 

Arcturus , 

(c)  Aldebaran  . .  .  . 
(aXA)  Capella  


June  12 


June  13 


June  15 


01  L.... 

(./•)  0  2  L.  . . . 
(a)  Procyon  . . , 
(fl)  Pollux  .... 

Regulus . . . 

Aldebaran 
(g)  Capella  . . . 


0  1  L.  . . 
(A)  0  2  L.  . . 
(g)  Sirius  ... 

Pollux   .. 

a  Hydra; 

Regulus  . 


(0  0  1  L.  . 
{i)  0  2  L.  . 
(g)  Sirius  . . 
(g)  Cantor  . . 
{g)  Procyon  , 
{g)  Pollux  . , 


June l6 


June  17: 


a  Coronas  . . 
a  Serpentis 
/3'  Scorpii  . . 
S  Ophiuchi 
Capella  . . .  . 


fe)0i  I-- 
(g  ©  2  L.  . , 

Sirius  . . . 

Procyon , 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


32,4 

57,9 
li>,5 


31 S 
55,5 


44,4 

18,8 
5S,() 

39,5 

13,0 


57,8 
33,7 
4!),y 


12,0 

57,2 

56",3 

3,3 

20,8 
+2,1 
27,3 
3H,f) 
37,4 
50,2 

11,5 
2.9,1 
35,(1 
2fi,5 
24,0 
38,1 

28,0 
45,() 
33,8 
1.9,3 
39,f> 
24,8 

18,3 

3,2 

1,0 

43,2 

53,4 

45,+ 

2,9 
32,2 
37,6 


a 

III 

s. 

<. 

47,5 

2,6 

12,0 

25,7 

3^A1 

45,5 

46,5 

1,2 

3,7 

18,5 

9,0 

23,0 

58,5 

1-A9 

32,2 

45,5 

12,8 

27,2 

54,3 

8,9 

22,0 

29,5 

15,0 

12,1 

26,2 

+9,5 

5,2 

0,5 

14,1 

9,8 

24,4 

27,3 

42,0 

11,3 

25,5 

52,1 

6,1 

15,4 

34,5 

17,7 

32,2 

35,4 

50,2 

55,6 

9,1 

42,6 

57,9 

52,5 
51,2 
15,3 

26,2 
43,8 
49,6 
41,7 
37,4 
51,7 

42,8 
0,5 
47,7 
34,9 
53,2 
40,2 

33,3 
10,7 
1 .5,5 
56,7 
12,7 

5.9,9 
17,7 
46,3 
51,2 


6,2 

5,4 

34,4 

40,8 
58,4 

3,5 
57,0 
51,1 

5,5 

57,3 
15.2 

1,6 
50,8 

6,6 
55,5 

48,5 
30,2 
29,6 
10,0 
31,9 

14,6 

32,4 

0,2 

4,5 


IV 


17,8 
39,7 
59,1 

15,9 
33,3 

41,5 
26,9 
5.9,0 
41,5 

23,5 

43,5 

35,5 
40,4 
21,1 

27,7 

39,1 
56,7 
39,8 
20,3 
53,5 

47,2 
4,5 
22,5 
13,1 
20,1 
19,5 
53,7 

55,5 
13,1 
17,6 
12,2 
4,5 
19,2 

12,0 

29,7 
15,6 
6,5 
20,0 
10,6 

3,7 
43,8 
33,9 
23,5 
51,0 

29,3 
47,1 
14,2 
18,2 


33,2 
53,9 
13,0 

30,8 

57,7 

54,5 
41,5 
12,6 
55,9 

38,4 

55,7 

2,5 

47,5 
54,9 
37,0 
41,5 

53,8 
11,5 
54,3 
34,3 
13,4 

1,8 
19,5 
36,4 
28,5 
34,1 
33,5 
13,1 

10,3 
28,1 
32,1 

27,7 
18,3 
33,2 

26,9 
44,5 
30,1 
22,8 
33,6 
26,1 

18,9 

57,5 
4S,2 
37,2 
10,7 

44,3 

2,1 

28,5 

31,8 


VI 


48,1 

7,5 
26,5 

4.5,1 

2,4 

56,0 

55,4 


VII 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


3,4 
21,4 
40,2 

59,8 

17,2 
8,0 

'9,7 


25,9 

3y,3 

10,2 

24,5 

52,7 

7,5 

10,2 

24,7 

7,0 

20,5 

9,1 

23,4 

52,7 

8,7 

55,0 

8,7 

8,4 

22,9 

25,6 

40,4 

8,4 

22,7 

47,9 

2,1 

32,3 

51,4 

16,4 

31,2 

34,2 

48,7 

49,5 

3,2 

43,7 

59,2 

47,5 

1,3 

47,3 

1,3 

32,2 

51,7 

24,6 

39,5 

42,3 

57,2 

45,6 

59,7 

43,0 

58,1 

31,7 

45,4 

46,8 

0,4 

41,5 

56,1 

59,2 

13,7 

43,8 

57,9 

38,5 

54,4 

47,2 

59,6 

41,2 

56,1 

33J) 

49,0 

10,9 

24,4 

12,4 

26,7 

50,6 

4,1 

29,7 

49,1 

58,8 

13,4 

16,5 

31,1 

42,3 

56,2 

45,3 

58,7 

14, 
14. 
15, 

5. 

5. 
13. 
13. 
13. 
13. 


38.  17,86 

42  .  39,73 

8  .  59,28 


5. 

7. 

9- 

9- 
47- 
53. 


15,89 
33,16 
31,85 
40,05 
27,04 
59,04 


14.    8.41,53 

5  .  9  .  2,3,5+ 
5.11.  40,86 
1.9-  45,43 

13.  9.33,05 

14.  8.40,.56 
16.  35.  21,13 
16.  50.27,78 


Correction  of 


5. 

5. 

14. 

4. 
5. 

5. 
5. 
7. 
7. 
10. 
4. 
5. 


17 
19 

8 

28 

6 


3.9,10 
56,59 
39,88 
20,12 
53,82 


22.47,11 
25.  4,76 
32  .  22,62 
37.  1.3,18 

1  .  20,0+ 
28  .  19,36 

6.  53,80 


5  .  26  .  55,48 
5.29-  1.3,1  + 
6.39.  17,67 
7  37  .  12,31 
9.  21  .  4,63 

10.   1.19,27 


5, 
5. 
6. 

7. 
7- 
7- 

15. 
15. 
15. 

16. 


35. 
37. 
39 . 
26. 
32. 
37. 

29- 
37. 
57. 

7. 

6. 

43. 
45. 
39. 
32. 


12,09 
29,77 
15,79 
6,74 
19,97 
10,69 

3,65 

,  43,8 1 

,  33,.()0 

,  2,V)I 

51,21 

29,39 
47,11 
1 4,26 
18,18 


•048 


Seconds 

of 
Meridlai 
Transit. 


•100 


•167 


•050  17,72 
39,71 
59,27 


15,76 
33,03 
38,79 
38,82 
26,88 
58,91 
41,.38 

23,41 
40,73 
39,39 

39,99 
40,41 
20,98 
27,61 

38,97 
56,46 
39,73 
1.9,94 
53,64 

46,98 
4,63 
22,47 
1.3,05 
19,87 
1.9,18 
53,62 

55,35 
1.3,01 
17,64 
12,18 
4,61 
19,10 

12,01 
29,69 
15,86 
6,63 
19,89 
10,60 

.3,55 
4.3,72 
33,96 
23,63 
51,04 

2.9,31 
47,03 
14,33 
18,10 


+•030 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


57,17 
57,08 
57,09 


58,.50 
58,45 
58,54 


59,49 
59,67 
59,73 


60,11 

0,57 
o  01 


0,55 
0,58 
0,70 


1,35 
2,25 


1,72 
1,45 
1,48 
1,46 


3,50 
3,31 
3,13 
3,03 

4,16 

4,19 
4,24 
4,21 


4,yo 


5,04 
4,92 


0,60 


0,63 


0,01 


0,57 


0,59 


0,69 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


0,84 


0,81 


0,87 


0,87 


14. 

14. 

15. 

5. 

5. 

1  . 

1. 
13 
13 
14 


39.  14,83 

43  .  36,82 
9 .  56,39 


.  6. 
■  8, 
,  10. 
.  10. 
.48. 
,54. 
9. 


14,02 
31,29 
37,26 
37,29 
25,37 
57,40 
39,88 


5.  10.22,25 
5.  12.39,57 
1  .  10  .  38,67 

1.10. 39,55 

14.  9.40,00 
16  .  36  .  20,62 
16.51.27,26 


5. 
5. 
14. 
4. 
5. 

5. 

5. 
7. 
7. 
10. 
4. 
5. 


18. 
20. 

9. 

28. 
6. 


38,92 
56,41 
39,90 
20, +6 
54,18 


22  .  47,52 
25.  5,18 
32  .  23,08 
37.  13,66 

1  .  20,55 
28  .  20,,50 

6 .  54,96 


5 
5 

6 .  39 

7.37 

9-21 

10.    1 


26 .  56,70 

29 .  14,36 

19,03 

13,61 

6,10 

20,61 


35  .  15,10 
37  .  32,78 


6.39.  18,98 


26.    9,78 
32  .  23,04 


7  .  37  .  13,76 


15. 
15. 
15. 
16. 
5. 


29.    7,74 

37 .  47,9^ 

57.48,17 

7  .  27,8+ 

6 .  55,78 


5  .  43  .  34,07 
5.45.51,79 
6.-39.  19,12 
7  .  32  .  22,92 


Illumination    West.      Inikhvals    for   an   lupiatorial  star  from  wires   I,  II,  III,   IV,  V,   VJ,  VU,  to  the  mean  of  the  seven 
wires    +40-,335,    +26",899,    +  l.T,531,  +  0",050,    -I3%608,   -  20',877,  - 40',329. 


June  11,  22^  Hardy  put  forward  1" 


(a)  Very  unsteady. 


(b)  Very  diffused.  (e)  Clock  corrections  from  stars  of  June  0,  10, 

(/)  Boilinj.',  rsgged,  unsteady.  fr/j  Unsteady.  (h)  Not  good. 


(rf)  Well  d  fined,  but  unsteady. 

(i)  TreiiHilous  and  ill-deilnid. 


(e)  Unsatisfactory. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Pay. 


June  17 


June  18 


June  19 


June  20 


June  22 


NAME  OF 
OBJECT. 


Pollux    

Ref^fulus 

(rt)  Polaris  SP.  .. 
Polaris  SP.  R. 

Arcturus 

a  Coronae  . . .. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


(6) 


a  Serpentis 

/S'  Scorpii 

2  Ophiuchi 

19  Ursse  Mm 

n  Draconis 

Polaris 

Polaris  R 


(c)  Capella  , 


R. , 


(c)  0  1  L.  . . . 
(c)  0  2  L.  . . . 
(e)  Sirius  .... 
(c)  Procyon  . . 
{d)  Polaris  SP 
((/)  Polaris  SP.  . . 

Arcturus 

/3  Libra 

a  Coronae  . . .. 
(e)  a  Serpentis  . . 
{f)  Var.  Cor.  Bor. 

/3'  Scorpii  . . . 

S  Ophiuchi  . . 

19  Ursae  Min. 

t]  Draconis  . . . 

ig)  Polaris  R 

{g)  Polaris 

Aklebaran  . . . 
(/()  Capella 


B 


0  T  L 

(9  021. 

0  Sirius 

Procyon  

Pollux 

a  Coronae 

a  Serpentis 

Var.  Cor.  Bor.  B. 

S  Ophiuchi 

19  Ursfe  Min.  ... 
(Jc)  ri  Draconis 


0  11 12,1 

(/)  0  2L. 29,5 

[vi)  a  Serpentis 0,0 

\rn)  (3'  Scorpii 58,0 

i  Ophiuchi 40,0 


23,1 
.34,4 
54,5 

52,0 

17,5 

2,3 

42,4 
47,1 
44,7 
14,5 

52,4 

53,9 
11,7 
31,4 

3,5 

51,1 

9,4- 
16,5 

1,5 
37,0 
5.9,5 
41,4 
46,5 
44,0 

4,0 

32,5 
51,5 

2,8 
20,7 
50,5 
36,\ 
21,4 
15,8 

0,6 
36,3 
40,8 
45,6 
43,2 


II 


III       IV 


(»n)  0  2  L 

Polaris  SP.  . .  . 
Polaris  SP.  R. , 

Arcturus 

6  Bootis 

'a'  Libra? 


47,2 
55,0 

47,9 
20,3 
45,6 


38,3 

48,1 

9,5 

6,3 
32,5 
15,8 
14,5 
55,8 
43,7 
13,0 
27,0 

11,7 

8,6 
26,6 
45,3 
50,4 
17,5 

5,5 
23,1 
31,6 
15,2 
5i,0 
13,8 
55,0 
42,6 
12,5 
19,5 

46,4 
11,2 

17,6 
35,5 
44,5 
49,5 
36,7 
30,9 
14,3 
51,2 
54,1 
42,2 
11,4 

26,5 
44,2 
13,7 
12  2 
53',5 

1,5 
10,0 

2,2 
35,4 
59,5 


53,5 
1,9 

20,0 
20,5 
47,4 
29,3 
28,8 
9,0 
39,6 
41,7 

27,5 
31,1 

23,3 

41,1 

59,3 

3,1 

14,0 
19,8 
36,7 
46,8 
28,5 

28,0 

8,5 

39,2 

41,9 


0,3 
30,3 

32,2 

49,9 
58,5 

52,0 
46,0 

27,7 

7,4 
38,0 
39,7 

41,3 

59,1 

27,1 

26,3 

7,1 

16,5 

21,5 
16,4 
50,4 
13,5 


8,8 
15,6 

39,0 
34,9 
2,7 
42,8 
43,1 
22,5 
36,2 
10,2 


24,4 
29,7 

52,0 
4.9,3 
17,9 
56,8 
57,5 
36,1 
33,5 
38,7 


38,5    57.0 
50,3    10,0 


38,0 
55,8 
l.S,3 
17,3 

32,5 
33,9 
50,1 
1,9 
42,2 

42,2 

22,0 

34,9 

9,0 

47,5 
14,3 
49,5 

46,9 
4,6 

12,7 

16,7 
7,2 
1,0 

41,3 

21,1 

35,0 

8,4 

56,0 
13,6 
40,7 
40,5 
20,5 

31,3 

42,5 

30,8 

5,5 

27,6 


52,5 
10,7 
27,4 
31,2 

46,5 

48,5 

4,2 

17,2 

55,8 

56,7 
35,5 
32,8 
37,8 

5,5 

28,4 

9,3 

1,7 
19,5 
26,7 
30,3 
22,5 
16,4 
55,0 

34,7 
31,5 
37,0 

10,9 

28,5 

55,2 
34,1 

46,3 

53,0 
45,3 
20,9 
41,7 


VI      VII 


39,5 
33,2 
53,0 

3,4 
32,8 

9,9 
11,5 
49,5 
2i>,2 

G,9 
10,5 

29,0 

7,4 
95,3 
41,4 
44,4 

1,5 

17,7 
31,9 

9,1 
55,2 
10,7 
48,9 
28,5 

6,2 


42,3 
28,1 

16,2 
34,0 
40,6 
43,6 
37,8 
31,0 

8,3 
54,5 
48,1 
27,7 

5,3 

25,5 

43,2 

7,5 

9,1 

47,3 

0,7 
51,0 

59,3 
36,0 
55,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


54,8 

47,1 

5,5 

17,6 
48,2 
23,4 

3,3 
25,6 
35,8 
23,5 

48,3 

22,1 
4P,1 
55,5 
58,1 
14,5 

17,0 
31,3 
47,1 

9,6 
25,0 

2,3 
2.5,0 
34,7 
13,5 

56,3 


30,9 
48,8 
54,7 
57,2 
53,1 
46,4 
21,9 
9,0 
1,5 
24,1 
33,7 

40,2 
57,7 
21,1 
2.'i,3 
0,8 

15,5 


13,6 

51,2 

9,4 


7. 
10. 
13. 
13. 
14. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16, 
16. 

1 . 

1 . 

5, 


6 

7, 
13, 
13, 
14, 
15, 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 
16. 

1. 

1  . 

4. 

5. 


37 

1 
10 
10 

9 
29 
37 
57 

7 
14 
22 
10 
10 

6 


8,91 
15,71 
30,35 
37,38 
34,86 

2,71 
42,89 
4,'5,08 
22,66 
36,41 
10,14 
49,16 
40,62 
50,39 


-•048 


47 .  37,97 
49 .  55,90 
39.  13,37 
17,42 
38,97 
31,3 
34,06 
50,36 
1,86 
42,11 

54,77 
42,':'7 
21,94 
35,64 
9,44 
40,09 
48,73 
14,36 
49,63 


32 
10 
10 

9 

9 
29 
37 
53 
57 

7 
14 
22 
10 
10 
28 

6 


46,90 

4,71 

12,,59 

16,67 

7,24 

1,07 

41,30 

54,07 

21,09 

34,87 

16.22.    8,39 


51  . 
54. 
39. 
32. 
37. 
29. 
37. 
53  . 
7. 
14. 


5, 
5, 

15. 

15. 

16, 

6. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 


,  55  .  56,07 

,  58  .  1 3,69 

37  .  40,63 

57  .  40,66 

7  .  20,46 

6.31,29 
10.  .30,37 
10.  39, .3 8 

9 .  30,79 
39.  5,67 
43 .  27,52 


Correction  of 


-•167  +-030 


Second 

of 
Meridian 
I'ransit. 


S,82 
15,60 
40,11 
38,58 

34,77 

2,61 

42,80 
43,16 
22,68 
35,87 
9,84 
40,46 
39,66 
50,22 

37,89 
55,8-2 
13,44 
17,34 
40,17 
41,14 
33,97 
50,44 

1,76 
42,02 
54,68 
42,35 
21.96 
35,10 

9,14 
39,13 
40,03 
14,24 
49,46 

46,82 

4,63 

12,66 

16,59 

7,15 

0,97 

41,21 

5.3,98 

21,11 

34,33 

8,09 

55,99 
13,61 
40,54 
40,72 
20,48 

31,21 
40,13 
40,58 
30,70 
5,57 
27,60 


Clock 

Adopt- 

appa- 

ed 

rently 

losinf^: 

Slow. 

Rate. 

Appareni  R.A. 

from  the 

Observation. 


4,81 
4,93 


5,08 
5,09 
5,10 
5,05 
5,16 


0,87 


5,74 


5,94 
5,68 


5,87 
5,90 
5,93 
5,88 

.5,86 
5,88 


6,39 
6,52 


6,72 
6,43 
6,48 
6,72 
6,69 

6,13 


9,10 

.9,19 
9,12 


0,81 


0,77 


0,73 


0,85 


7. 
10. 

1  . 

1  . 
14. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 


37 

1 

10 

10 

9 

29 

37 

57 

7 

14 

16.22 

1.  10 

1  .  10 

5.    0 


13,65 
20,51 
45,14 
43,61 
3.9,83 
7,72 
47,92 
48,29 
27,81 
41,01 
14,98 
45,87 
45,07 
55,76 


5  .  47  .  43,46 
5.50.  1,39 
6.39.  19,03 
7.32.22,96 
1  .  10.45,98 
1.  10.46,95 

14.  9  •  39,82 

15.  9.56,32 
15.29.  7,65 
15.37.47,92 
15.54.  0,59 
15.57.  48,26 

16.  7-27,87 
16.  14.41,02 
16.22.  15,06 

1  .  10.4.5,39 
1  .  10.46,29 

4  .  28  .  20,60 

5  .    6 .  55,84 


5. 

5. 

6. 

7. 

7. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 
16. 

5. 
5 


51. 
54. 
39- 
32. 
37. 
29. 
37. 
54. 
7. 
14. 
00 


53,23 
11,04 
19,09 
23,05 
13,61 

7,69 
47,93 

0,71 
27,85 
41,07 
14,83 


,  56 .  3,09 
.  58  .  20,71 
15  .  37  .  47,93 
15.57.48,13 


16. 


7  .  27,89 


6 .  6  .  40,05 
49,22 
49,67 
39,82 
14,71 
36,74 


10. 

10. 

9. 

39. 

43. 


Illumin.\tion  West.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,   II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
■wires,    -^  40*,335,   h- 26',899,    +  13',531,    -I- 0*,050,   -  15',608,    -  26*,877,  -  40',.329. 


•iji"  defined  and  very  steady.  (A)  Wires  III  and  V  unsatisfactory.  (c)  Faint  and  unsteady.  (d)  Very  satisfactory.  (e)  Jumped  very 

wildly.  (/)  A  10th  magnitude.     First  two  bara  uncertain.  {</)  Interruptions  from  clouds.  (A)  Dropped  lust  wire  to  get  Rigel,  could  not  see  it. 

(1)  Tremulous  and  iU-dehned.  {k)  Stars  diftued  and  unsteady,  (l)  Through  haze,  pretty  good.  (m)  Clouds. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 
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Month 
and 
IJay. 


June  22 


NAMK  OF 
OBJfXT. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


a  Coronae  . . 
a  Serpentis 
/i'  Scorpii  . . 
3  Ophiuchi. 
ti  Draconis . 
(a)  I'olaris  .... 
Polaris  R.  . 


JuneSJ 


June  25 


(i)01  L 

a  Coronas  

a  Serpentis 

Var.  Cor.  Bor.  B. 

A'ar  <^or.  Bor 

[3'  Scorpii   , 

3  Ophiuchi 

17  Draconis 


(c) 


June  26 


June  27 


(6)01  L , 

QSL 

f3  Librae 

a  Coronae 

a  vSerpentis  . . .  . , 

Var.  Cor.  Bor.  B. 

Var.  Cor .  Bor. . . 

/3'  Scorpii 

(d)  Aldebaran  

{d)  Capella 


(e)0  1  L... 

(e)  0  2L.  .. 
(rf)  Sirius  . . . 


J  une  29 


(e)  0  11- 

(e)02L 

Var.  Cor.  Bor. 
(/)  Var.  Cor.  Bor. 

/3'  Scorpii   .. . 

a  Ophiuchi  . . 


B.. 


W01  L 

(e)  02  1 

(rf)  Sirius    

B'  .Scorpii  . . 

c  Opiiiuchi.. 

7  Draconis . . 

(u'  Sagittarii 


July    2 


July    3 


July    4 


13,3 
58,3 
5f),l 
38,1 
40,.5 
14,0 


38,2 
12,2 
57,2 
33,3 
5,9 
5.),5 
37.4 
39,6 


55,9 
13,5 

4,3 
11,2 
56,1 
31,7 

4,.S 
54,2 
27,3 
46,4 

4,3 

21,7 
25,3 

12,8 
30,3 
30,2 
3,2 
52,7 
56,7 

28,2 
46,0 
22,6 
51,0 
32,9 
15,9 
56,7 


II 


111 


28,4  '  43,4 
11,8    25,2 


10,4 

51,5 

9,0 

26,5 


52,9 
27,5 
11,0 
48,1 
20,9 

9,5 
50,8 

8,1 

10,7 
28,1 
17,8 
26,1 

.9,5 
46,7 
19,3 

8,4 
41,2 

6,0 

18,8 
36,3 
39,i 

27,0 
44,6 
45,3 
18,.S 
7,0 
10,3 

42,9 
0,3 
36,8 
5,1 
46,4 
37,3 
11,2 


24,5 

5,1 

37,0 

30,0 

7,5 
42,7 


IV 


0  1  L 50,8      .5,4 

0  2  L 7,8    22,4 

(g)  Aldebaran 21,9  j  36,2 

(</)  Capella '41,5]    0,5 

Id)  Sirius 19,7    33,7 


0  1  L.  . 
0  2  L.. 
Uegulus  , 


(</)  0  Ophiuchi. 


57,6 

14,7 

ac)  1 
29,1 


35,5 

23,7 

4,2 

36,5 

25,2 
42,7 
31,2 
41,2 
22,9 

34,3 
22,4 
55,1 
25,4 

33,5 
51,2 
53,2 

42,0 
59,5 

33, 1 
21,2 
24,1 

57,5 
14,8 
50,7 
^9,3 
59,8 
58,7 
25,4 

19,9 
37,2 

19,8 

47,7 


11,9  26,8 
29,2  I  44,0 
35,7  I  49,6 


42,4 


56,4 


18,6 

5,7 

39,0 

21,2 
57,7 


24,5  :  38,1 


51,0 

38,0 

17,7 

5,2 

40,0 

57,5 
45,0 
56,3 
36,8 

49,3 
36,7 

44,0 

48,2 
5,7 
7,3 

56,8 
13,9 

48,2 
35,5 
37,9 

12,0 
29,6 
4,6 
33,4 
13,2 
20,4 
39,9 

34,5 
52,1 

4,2 
39,2 

1,9 

41,2 

.18,7 
.3,2 

9,9 


VI 


58,4  13,9 
38,8  52,5 
39,0    53,3 


32,2 
34,8 

56,5 


13,2 
51,8 

6,1 
52,4 
31,4 
33,8 

54,9 

58,8 
11,6 
50,3 

4,6 
51,3 
23,2 

3,5 

2,9 
20,6 
21,5 

11,5 

2.9,2 

3,3 
49,8 
51,8 

27,1 
44,3 
18,5 
47,9 
26,9 
42,6 
54,5 

49,4 
6,7 
18,3 
58,8 
16,2 

56,2 
13,5 
17,1 

2.3,3 


28,8 
5,8 
7,5 

45,5 
2,5 

12,5 


27,9 
5,0 

51,5 

20,9 
6,5 

44,8 
1,8 

9,4 

12,3 
26,6 

3,6 
50,0 
19,3 

5,2 
37,2 
23,1 


VU 


17,4 
35,3 
35,4 

25,7 
43,5 
48,5 
19,1 

3,9 

5,5 

41,5 
58,9 
32,7 

2,1 
40,1 

4,0 

9,0 

4,0 
21,3 
32,0 
18,0 
29,8 

10,6 

27,8    42,6 
30,8  '  44,5 

1 
36,7    50,1 


43,9 
19,5 
21,8 
5.9,1 
31,5 
25,0 


43,1 
18,5 
6,0 
35,6 
21,0 
58,2 
30,5 

24,0 
41,5 
25,8 
41,7 
17,2 
4,2 
34,4 
19,6 
51,1 
42,4 

32,2 
49,8 
49,5 

40,7 

58,4 

3,1 

18,2 
19,2 

56,3 
13,5 
46,5 
16,4 
53,8 
25,4 
23,3 

18,5 
3.5,7 
46,1 
37,2 
44,1 

25,3 


Concluded 

transit  over  tiie 

mean  of  the 

seven  wires. 


15. 
15. 
15. 
16. 
16. 

1 . 

1 . 

6. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 

6. 

6. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 

4. 

5. 


28 
37 
57 
7 
22 
10 
10 


,  58,59 
,  38,84 
38,94 
18,59 
5,86 
49,78 
41,45 


8  .  22,30 
28  .  57,76 
38,01 
51,05 
50,84 
38,09 
17,79 
5,07 


16.  40,01 

18.  57,50 

9 .  45,03 

28  .  56,39 

36,63 

49,47 

49,35 

36,84 

9,17 


6  .  44,40 


6.20.48,19 
6.23.  5,80 
6.39.    7,37 

6  .  24  .  56,64 

6.27.  14,20 
15.  53.  48,10 
15.  53.48,37 
15.57.35,48 
17.28.37,93 

6.33.  12,21 
6  .  35  .  29,57 
6.39.    4,63 

15.  57.  33,61 

16.  7.  13,30 
17.53.20,61 
18.    5.39,99 

6.45.  34,64 
6.47.51,89 

4.28.  4,11 
5.  6.39,29 
6.39.     1,87 

6  .  49  .  41,37 
6.51  .58,64 

10 .    1 .  3,29 

16.    7.    9,70 


Correction  of 


•048 


•167 


f^OSO 


Seconds 

of 
Meridiai 
i  rausit. 


58,49 
38,75 
39,02 
18,61 
5,56 
41,08 
40,49 

22,22 
57,66 
37,92 
50,96 
50,75 
38,17 
17,81 
4,77 

39,93 
57,42 
45,11 
56,29 
36,5'4 
49,3.S 
49,26 
36,92 
.9,05 
44,25 

48,11 

5,72 

7,44 

56,56 
14,12 
48,01 
48,28 
35,56 
37,82 

12,13 
29,49 
4,70 
33,69 
13,32 
20,40 
40,08 

34,56 
51,81 

3,99 

39,12 

1,94 

41,29 

5  8,. 56 
3,18 

9,72 


Clock 
appa- 
rently 
iSlow. 


9,18 
.9,14 

9,19 

9,23 


10,01 
9,97 


10,04 
10,03 


11,20 
11,36 
11,34 


11,29 


11,72 
11,88 


11,98 


14,74 
14,51 
14,51 
14,68 
14,57 


16,94 
17,19 
17,54 


17,24 


18,09 


Adopt- 
ed 
lobing 
It  ate. 


0,85 


0,77 


0,79 


0,77 


0,75 


0,85 


0,68 


0,69 


Apparent  R.A. 

from  the 

01>servatioQ. 


15.29.  7,66 
15.37.47,92 
15.57.  48,20 
7 .  27,80 
22.  14,76 
10.  50,63 
10  .  50,04 


6. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 

6. 

6. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 

4. 

5. 


29. 
37. 
54. 
54. 
57. 
7. 
22. 

16. 

19. 

9. 

29. 
37. 
54. 
54. 
57. 
28. 
6. 


.31,93 

.    7,67 

.  47,93 

0,98 

0,77 

48,19 

,  27,84 

.  14,80 

.  50,93 
8,42 
56,40 
.  7,59 
.  47,84 
.  0,69 
.  0,57 
.  48,23 
.  20,79 
,  56,01 


6  .  20  .  59,91 
6.23.  17,52 
6.39.  19,25 


6. 

6. 
15, 
15. 

15. 
17. 


25. 
27. 
54. 
54. 
57. 
28, 


8,95 

26,51 

0,70 

0,97 

48,25 
50,56 


6.33.  26,30 
6.35.  43,66 
6.39.  18,88 

15.  57.48,19 

16.  7.27,83 

17.  53.34,97 

18.  5.5i,66 


45, 
48. 
28  . 
6. 
39. 


51,05 
8,30 
21,10 
56,24 
19,11 


6  .  49  .  58,46 

6.  52.  1.5,74 

10.    1.20,44 

16.    7-27,81 


G. 


Illujiination  West.     Intkrvals  for  an    Equatorial  star  froin  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    +  40',335,    +26',899,    +  13",,531,    +  0',050,    -  13',608,    -26»,877,    -  40",329. 


(a)  Very  unsteady.    (}ot  only  first  contact  of  first  wire  at  ll'.O.  (/j)  Clouds.  (c)  Seemed  rather  brighter  than  usual,  yet  too  faint  for  good  observation 

with  wires.  (d)  Unsteady.  (ej  Extremely  unsteady  and  ill-defined.  (/)  Too  faint  for  wires.  (^)  Passing  clouds. 
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Right  Ascensions  observed  avith  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 

NAME  OF 

Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 

Concluded 

transit  over  tlie 

mean  ol"  the 

Correction  of 

Seconds 

of 
Meiidian 

Clock 
appa- 
rently 

Adopt- 
ed 

Apparent  R.A. 

c^ 

1 

losing    ,y"""::r 

Z 

and 

I 

11        III    1   IV 

V 

VI 

VII 

seven  wires. 

c 

n 

m        »'ansit.| 

-a 

Day. 

OBJECT. 

S. 

1 

G. 

S, 

s. 

«. 

S. 

s. 

s. 

h.       m.         8. 

t. 

t. 

9.                     ». 

'• 

g. 

A.       m.           t. 

July    6 

Aldebaran 

19,2 

33,3 

47,1 

1,2 

15,4 

29,3 

43,1 

4.28.    1,23 

-•048 

f014 

-•160 

0,97 

20,06 

0,78 

4  .  28  .  20,94 

July    7 

a  Ophiuchi  

49,1 

3,1 

16,8 

30,4 

44,4 

58,1 

11,9 

17.  28.  30,54 

30,28 

20,33 

17.28.50,67 

It  Ilerculis 

14,0 

29,2 

44,2 

59,4 

15,0 

30,1 

45,2 

17.40.59,59 

59,40 

20,36 

17.41  .  19,79 

Aldebaran  

18,5 

3-2,5 

46,4 

0,4 

14,7 

28,4 

42,4 

4  .  28  .    0,48 

0,22 

20,83  1   0,80 

4  .  28  .  20,98 

Rio-el    

10,1 
16,3 

23,4 
30,2 

37,1 
44,4 

50,5 

58,5 

4,4    17,8 
12,6    26,5 

31,5 
40,6 

5.    7-50,69 
6.38.58,44 

50,55 
58,27 

20,88  : 
21  "6 

5.    8.11,33 

6.39.19,10       1 

July   8 

(J>)(c)  a  Coronae 

31,5 

46,6 

2,0 

16,9 

32,0 

15  .  28  .  46,68 

46,49 

21,05 

15.29.    7,62 

a  Serpentis   

46,3 

0,0 

13,4 

26,9 

40,7    54,1 

7,5 

15.37.26,98 

26,72 

21,09 

15.  37.  47,85  1 

S  Ophiuchi 

26,6 

40,0 

53,4 

6,8 

20,4 

33,9 

47,2 

16.    7-    6,90 

6,72 

21,07 

16.    7.27,87 

July   9 

a  Serpentis   

45,5 

5.9,1 

12,5 

26,1 

39,9 

53,3 

6,8 

15.37.26,17 

25,91 

21,89 

0,83 

15.37.47,84: 

2  Ophiuchi 

25,5 

39,1 

52,4 

6,0 

19,5 

33,0 

46,4 

16.    7-    5,99 

5,81 

21,98 

16.    7.27,76; 

S  Ursffi  Min 

28,0 

15,5 

>  .   . 

... 

25,0 

13,0 

18.  14.  50,50 

50,28 

18.  15.  12,30 

aUrsffi  Min.  R... 

... 

>  •   • 

5.9,5 

48,0 

37,5 

18.  14.48,17 

49,83 

18.  15.  11,85 

51  Cephei  SP.... 

42,0 

16,0 

56,0 

18.36.58,67 

0,00 

6 .  37  .  22,03 

51  Cephei  SP.  R. 
Aldebaran 

16,8 

31,0 

19,0 
44,9 

3,0 

58,8 

42,5 
13,0 

26,8 

41,0 

18.37.    1,69 
4  .  27  .  58,90 

59,48 
58,64 

0,78 

6.37.21,51 
4.28.21,03 

22,46 

July  10 

K  Ophiuchi   

24,0 

37,7 

51,1 

4,8 

18,4 

32,1 

45,4 

16.51  .    4,79 

4,53 

22,85 

16.51  .27,32 

(d)  a  Herculis 

35,6 

49,5 

3,3 

17,2 

31,5 

45,0 

58,7 

17.    9.  17,26 

17,00 

22,82 

17  .    9  .  39,80 

/3  Draconis 

1,1 

22,9 

45,0 

6,8 

2.9,2 

50,8 

12,9 

17.27.    6,96 

6,80 

22,58 

17.27.29,61 

/i  Herculis 

11,4 

26,6 

41,9 

57,2 

12,5 

27,5 

42,9 

17.40.  57,14 

56,95 

22,81 

17.41  .19,77 

7  Draconis 

7,5 

2.9,2 

50,7 

12,4 

34,5 

5.5,3 

17,4 

1 7  •  54  .  1 2,43 

12,26 

22,76 

17.54.35,08 

/i'  Sagittarii 

48,9 

.3,5 

17,7 

32,1 

46,8 

1,0 

15,3 

18.    5.32,19 

32,02 

22,69 

18  .    5  .  54,85 

Aldebaran 

16,2 

30,2 

44,2 

58,1 

12,2 

26,1 

40,2 

4.27.58,17 

57,91 

23,22 

0,77 

4.28.21,05 

Rigel   

7,6 
14,1 

21,2 

34,6 
41,9 

2,9 

48,4 

2,2 

15,5 

29,2 

5  .    7  .  48,.S9 

48,25 

23,24 
23,59 

2.S,50 

5.    8.  11,41 

(e)  Sirius 

28,2 

56,2 

10,4 

94,1 

38,1 

6.38.56,14 

55,97 

6.  39.  19,18 

July  11 

a  Herculis 

34,7 

49,0 

16,4 

30,6 

44,2 

58,2 

17  .    8  .  16,57 

16,31 

17.  8.39,86 

«  Ophiuchi  

45,9 

59,8 

13,4 

27,3 

41,2 

54,9 

8,7 

17.28.  27,32 

27,06 

2.^55 

17.28.50,62 

July  13 
July  14 

H  Herculis 

(  f)  Reffuliis 

10,9 
14,3 

26,1 
28,2 

41,1 

41,7 

56,2 
55,5 

11,9 

9,7 

26,9 
2.%  2 

42,1 
36,q 

17.40.56,46 
10  .    0  .  55,64 

-•074 

56,27 
-•090  55.43 

23,48 

0,78 

17.41  .  19,84 
10.    1.20,38 

24,95 

K  Ophiuchi 

20,9 

3.4,4 

47,9 

1,7 

15,4 

28,9 

42,5 

16.51.    1,66 

1,46 

25,90 

0,80 

16.51.  27,.36 

a  Herculis 

32,5 

46,3 

0,2 

14,1 

28,2 

41,8 

55,7 

17.    8.14,11 

13,.90 

25,90 

17.    8.39,81 

a  Ophiuchi   

43,6 

57,3 

11,1 

24,8 

38,9 

52,3 

6,2 

17.28.24,89 

24,68 

25,92 

17.28.50,60 

July  15 

f  Herculis 

6,4 

22,3 

38,1 

53,8 

9,9 

25,7 

41,2 

16.35.53„92 

53,74 

26,77  1  0,87 

16.36.20,48 

K  Ophiuchi   

19,9 

33,4 

47,1 

0,8 

14,6  127,9 

41,7 

16.51.    0,77 

0,57 

26,78  i 

16.51  .27,32 

a  Herculis 

31,7 

45,4 

5.9,3 

1 3,S 

27,4    41,0 

55,0 

17.    8.13,31 

13,10 

26,69 

17.    8.39,86 

a  Ophiuchi  

42,7 

56,3 

10,2 

24,1 

38,0 

51,7 

5,2 

17.28.  24,03 

23,82 

26,77 

17.28.50,59 

c  Ursie  Min 

23,5 

11,5 

•  ■  • 

20,0 

8,0 

18.  14.4,5,87 

44,23 

18.  15.  11,03 

c  UrscB  Min.  R. . . 

.   .   . 

55,0 

42,5 

34,5 

18.  14.43,84 

44,75 

18.  15.  11,55 

51  Cephei  SP.... 

56,0 

35,5 

9,5 

50,0 

18.  36.  5-J,6l 

55,83 

6  .  37  .  22,65 

51  Cephei  SP.  R.. 

... 

16,0 

58,0 

38,0 

... 

... 

18.36.57,52 

56,47 

i 

j 

6 .  37  .  23,29 

July  16 

K  Ophiuchi   

19,2 

32,5 

46,1' 

59,8 

13,6 

27,2 

40,7 

16.  50., 59,87 

59,67 

27,68 

0,94 

16.51  .27,31 

a  Herculis 

30,8 

44,7 

58,3 

12,3  !  26,5 

40,2 

54,1 

17.    8.  12,41 

12,20 

27,59 

17.    8  .  39,85 

a  Ophiuchi  

41,9 

55,3 

9,3 

23,2  i  37,2 

50,7 

4,4 

17.28.2,%14 

22,93 

27,66 

17.28.50,59 

ju  Herculis 

«,7 

21,9 

36,9 

52,2 

7,5 

22,5 

37,8 

17.  40.52,21 

52,04 

27,69 

17.41.19,71 

(g)  7  Draconis 

2,7 

24,1 

45,5 

7,3 

29,2 

50,5 

12,1 

17.53.    7,34 

7,13 

27,83 

17.  53.34,81 

July  17 

)c  Ophiuchi    

18,3 

31,6 

45,2 

58,9 

12,7  126,1 

39,7 

16.50.58,93 

58,73 

28,61 

0,96 

16.51  .27,35 

a  Herculis 

29,5 

43,5 

57,3 

11,4    2.5,4  1  39,2 

53,2 

17.    8.11,36 

11,15 

28,63 

17.    8.39,78 

a  Ophiuchi  

40,8 

54,8 

8,3 

22,2  i  36,3    49,4 

3,5 

17.28.  22,19 

21,9s 

28,61 

17.28.50,63 

IX  Herculis 

5,5 

20,8 

35,9 

51,0  j    6,5    21,7 

36,9 

17.40.51,19 

1 

1 

51,02 

28,70 

17.41.  19,68 

h 

.i.uMiNATioN    West. 

Fntkrvai.s   for   an    Equatorial   star  from    wires    I,    11,    HI,    IV,   V,    VI,    VH,    to  the   mean    of  the 

seven 

wires,    +  40',335,    +  2 

1',89.9,    -(-13',531,    +0%0r,0,    -l.r,608,    -26',877,    -40^,329. 

(a)  I 

distinct  and  unsteady. 

(4)  Unsteady.            (c)  Added  1"  to  each  wire.            (d)  Increased  each  of  the  last  five  wires  1'.             (e)  Stars  very  unsteady 

to-night. 

(/)  Very  faint  and  unsteady.             {//)  Very  faint  at  times.     Disappeared  between  wires  I  and  II. 

Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G8, 
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Month 
a,d 
Day. 


July  17 


July  20 


July  21 


July  22 


July  23 


July  27 


Aug.  1 


Aug.  7 


Auff.  8 


Aug.  IC 


Sept  5 


Sept.  7 


NAME  OK 
013J  ECT. 


7  Draconis. 
fjL  Sagittarii 


(^  Herculis 

K  Ophiuchi 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

3  I  'i-sa.'  iVlin 

a  UrSEB  Mill.  R. . . 

51  Cephei  SP.... 

(a)  51  Cephei  SP.  R.. 

(«)  ^  Aquila?    

(«)  w  Acjuila!   


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


f  Herculis  . 

a  Herculis  . 

(a)  a  Ophiuchi. 


(a)  Z  Ursae  Min.  . 
(/))  51  Cephei  SP. 
(a)  a>  Aquilae  . . .. 
(a)  S  Aquilae 


a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(c)  3  Ursae  Min 

(c)  gUrsa?  Min.  R... 

(c)  51  Cephei  SP.... 
51  Cephei  SP.  R.. 

(d)  Argelander  18935 
u)  Aqtiilae 


(e)  y  Aquilas 

(e)  a  Aquilce 

/3  Aquilae 


(f)  Sirius 


a  Herculis  . 
a  Ophiuchi 
/3  Lyrae.. . . 


1,9 
43,0 

1,8 
1.5,1 

27,1 
38,2 
18,0 

52,0 


0,4 
25,() 
36,9 


25,7 


22,8 
34-,0 
14,0 

50,0 

3,6 
23,1 

42,1 

3,5 

33,3 

.57,2 

17,5 
28,8 
45,9 


(e)  Polaris  SP.... 
(e)  Polaris  SP.  R. 

a  Coronae  . .  .. 

a  Serpentis   . . 


(d)  Polaris  SP.  . . 
(d)  Polaris  SP.  R. 

Arcturus 

3  Ursae  jMin.   . 

h^  Sagittarii  . , 

7  Aquilae 

a  Aquilae   . . .. 


28,0 


33,6 
42,5 

2 -',9 

56,0 

2.5,8 

47,5 

9,3 


23,1 
57,3 

17,5 
28,9 
41,0 
51,9 
6,0 

32,0 


9,5  1  23,3 
26,4    40,1 


I6,.S 
39,5 
50,4 

4,0 
24,5 
39,3 
53,2 

36,7 

47,7 

1,5 

29,5 

39,9 
37,0 

55,7 
17,3 
46,7 

10,9 

31,4 

42,7 
2,2 


a  Herculis 17,3    31,2 

a  Lyrae i  58,0  :  15,5 

/3  Lyrae 45,9      1,9 


44,0 

3,5 
47,1 

58,0 

37,3 
43,5 
40,5 
1,3 
22,9 


III 


44,6 
11,9 

33,3 

42,4 

54,5 

5,5 

49,0 


37,0 
53,8 

32,1 

53,3 

4^1 

50,5 
5,5 

6,4 

50,5 
1,3 

42,0 

10,5 

17,0 
50,4 

9,4 

30,8 
0,1 

25,0 

45,2 
56,4 
18,3 

44,9 
32,7 
17,9 


1,5 

18,4 

0,5 


51,4 

55,2 
14,8 
36,2 


IV 


6,2 
26,2 

49,2 

56,1 

8,5 

19,3 

36,0 

55,0 

50,9 
7,5 

47,9 

7,2 

18,0 

39,5 

45,5 

6,8 

20,1 

4,4 
15,2 

30,5 

53,5 

53,4 

4,2 

22,9 
44,5 
13,8 

39,2 

59,3 
10,1 
34,2 

58,9 
49,9 
34,1 


19,0 
33,5 
14,2 


5,0 
6,1 

10,3 

28,6 
50,1 


28,1 
40,7 

5,3 

9,9 

22,7 

33,3 

26,5 

34,0 

4,8 
21,3 

3,9 
21,5 
32,2 

30,5 
27,0 

33,7 

18,5 
29,0 

22,0 

33,5 
31,0 
18,0 

36,8 
58,3 

27,4 

53,5 

1,3,4 
23,9 
50,7 

12,8 

7,0 

50,5 


25,5 
20,3 


VI 


49,6 

55,2 

20,8 
23,3 
36,3 
47,0 


VII 


11,2 
9,3 

36,9 

37,0 

50,3 

0,5 

1,5 

45,5 


1 8,5  !  32,4 
35,1    48,5 


19,4 
35,1 
45,6 

15,5 

6,0 

34,0 

47,1 

32,2 
42,8 
10,0 

5,0 

7,1 
31,5 


36,3 
48,9 


46,1 
56,5 
57,0 

44,0 

43,0 
45,4 


50,3  4,1 
11,8  25,4 
40,8    54,3 


7,6 


21, 


26,9    40,9 

37,5  I  51,8 

6,7    22,8 


33,5 
49,1 
27,9   41,3 


26,6 

24,1 

6,4 

35,5 

.3,8 


34,5 


25,0    40,0 

42,2    55,8 
3,6  i  17,1 


40,7 
41,8 
22,5 

• 

48,5 


54,7 

58,5 

48,8 

54,8 

9,4 

30,6 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


53.    6,39 
5.26,23 


16.35. 
16.50. 
17.    8. 


17. 
18, 
18, 
18. 
18, 


28 

14, 

14, 

36, 

36, 


49,26 
.56,11 
8,63 
1.9,39 
40,18 
37,01 
48,88 
53,62 


18.58.  50,91 
19.11.    7,53 

16.35.  48,04 

17.  8.  7,31 
17.28.  18,09 

18.  14., 39,98 
18.36.45,72 
19  .  1 1  .    6,74 

19.  18  .20,10 


8.  4,46 
28.  15,21 
14.  35,75 
14.31,34 
36 .  46,99 
36 .  52,69 

0 .  53,57 

1 1  .    4,23 


19.39.2,3,04 
19.  43.44,51 
19.48.  13,77 

6  .  38  .  39,28 

17.  7.59,23 
17.  28  .  10,17 
18  .  44.  34,40 

17.  7.58,92 

18.  ,';i  .  49,86 
18.  44.  34,17 

13.11.  8,72 
13.  11  .  18,38 
15.28.3,'J,66 
15.37.  14,19 


13. 
13, 
14, 
18, 
19, 
19. 
19. 


11  , 

11  , 

9 

14, 

28, 
39 . 
43, 


21,74 
6,73 
.5,91 
18,60 
10,23 
28,51 
49,97 


Correction  of 


n         m 


■048  --074 


•090 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit. 


-•048--148 


■109 


-•130 


•067 


•049f  130 


•130 


f090 


6,18 
26,17 

49,11 
55,96 
8,47 
19,24 
37,36 
37,24 
53,70 
53,59 

50,75 
7,38 

47,89 

7,15 

17,94 

37,16 

50,54 

6,59 

19,99 

4,21 
14,96 
33,4<S 
33,16 
50,90 
50,56 
53,20 

3,9.^ 

22,79 
44,26 
13,53 

39,17 

58,97 

9,92 

34,16 

58,66 
49,61 
33,93 

14,23 
14,26 
33,46 
13,95 

1.5,90 
14,10 
5,95 
21,25 
10,21 
28,60 
50,07 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt 

ed 
losing 
Hate. 


28,77 
28,56 


31,35 
31, S6 
31,29 
31,34 


32,10 

32,26 


32,54 
32,60 
32,62 


33,05 
33,00 

35,50 
35,57 


35,67 

38,70 
38,80 
38,70 


40,86 

40,60 
40,50 
40,47 


+0,88 
40,76 
40,67 


33,08 
3.'j,05 


32,80 

32,54 
32,65 
32,76 


0,96 


0,81 


0,60 


0,42 


0,46 


0,64 


0,49 


0,17 


0,09 


-0,18 


-0,15 


Apparent  U.A. 

from  the 

Observation. 


17. 
18. 


53  .  34,85 
5  .  54,84 


16.  36.  20,43 
27,29 
39,81 
50,59 
8,74 
8,62 
25,09 
24,98 


16, 
17, 
17, 
18. 
18, 
6. 


51  . 
8. 
28. 
15. 
15. 
37. 


6.37 


1 8  .  59  .  22,9  2 
19.  11.39,56 

16.36.20,47 

17.  8.39,74 
17.28.50,54 

18.  15.  10,17 
6  .  37  .  2,3,56 

19.  II  .3.9,62 
19.  18.  53,02 


17. 
17. 
18. 
18. 

6. 

6. 

19, 
19, 


8. 
28, 
15, 
15, 
37, 
37, 

1  . 
11  , 


39,77 
50,53 
9,07 
8,75 
26,50 
26,16 
28,81 
39,59 


19.40.  1,52 
19.44.22,99 
19.  48.  52,26 


6.39.  19,62  T. 


G 


.  8.39,49 
,  28  .  50,44 
,  15  .  14,69 


17.  8.39,42 
1 8  .  32  .  30,38 
18.45.  14,70 


I  .  11  .47,31  G 
I  .  1 1  .  47,34 
15.29.    6,52 
15.37.47,01 


48,64 
46,84 
38,68 
53,96 
42,91 
1,30 
19.44.22,77 


11 

11 

9 

14 

28 
40 


Illumination  West.  From  Sept  6,  22\  East.  iNTEavALS  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  H,  HL  IV,  V,  VI,  VII, 
to  the  mean  of  the  seven  wires,  -f  40',335,  -l-26-,899,  -1-  13»,531,  -i- 0",050,  -  13',608,  -26",877,  -  40',329.  P>om  Sept  6,  22", 
-h40",329,  -t-26',877,   +  13',608,  -0,050,  -  13',531,  -26',899,  -  40»,335. 

(o)  Clouds.  (A)  Very  faint  at  wire  VI.  (c)  Satisfactory.  (rf)  Very  faint.  (e)  Unsteady.  (/)  Very  unsteady,  clouds  passing. 


k 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Sept.  7 
Sept.  8 


Sept.  9 


Sept.  10 


Sept.  11 


Sept.  17 


Sept.  18 


Septal 


NAME  OF 
OBJECT. 


/3  Aquilae 


a  Cygni 

32  Vulpeculse  . . . 

61'  Cygni 

C  Cygni 

/3  Aquarii 


S  Ursse  Min 

{a)  S  Ursce  Min.  R... 

51  Cephei  SP.... 
(a)  51  Cephei  SP.  R.. 

2  Aquilae 

h'  Sagittarii 

y  Aquilm    

a  Aquilae 

/3  Aquilae  

(6)*N.P.D.89°.l6'.B. 


01  L 

(c)  0  2  L.  ...... , 

a  Ophiuchi  . . . 
a'  Capricorni  . , 
p  Capricorni. .. 
82  Vulpeculse  , 

C  Cygiii 


01  L 

(«Z)  0  2  L 

(e)  Arcturus  . . . 

a  Coronae  . . 

a  Serpentis 

C Cygni  .... 

/i  Aquarii  . 


(e)  a  Aquarii 
t]  Aquarii 
f  I'egasi . . 

(/)«  Pegasi.. 


0)  Piscium  . . . . 
a  Andromedae. 

7  Pegasi 

12  Ceti 

;8Ceti 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L. . .. 
Lf)(g)  Neptune  . . . . 
Polaris 


R.. 


(A)  0  1  L 

(0  0  2  1 

Polaris  SP. 

Polaris  SP, 

Arcturus 

o)  Piscium  . . .  . 

a  Andromedae. 

y  Pegasi 

(3  Ceti 


Seconds  oftransit  over  the  seven  wires. 


1         11        111       IV 


38,5 

29,0 
40,5 
37,9 
2,6 
26,0 

56,0 


25,7 
47,5 
9,5 
38,9 
38,5 

36,8 
45,0 
36,4 
33,0 

7,9 
41,3 

3,5 

13,1 
20,8 
24,1 
49,5 
34,5 
4,0 
27,1 

54,5 

29,0 

46,5 

4,3 


27,2 
24,5 
20,9 
13,2 
50,5 
33,9 

4,2 


22,5 
50,5 

30,5 
2.9,3 
26,5 
23,0 
53,1 


52,2 

48,2 
55,8 
5,5,1 
18,3 
39,4 

42,5 

58,0 


40,7 
1,3 
23,0 
52,4 
51,3 

50,5 
58,5 
50,2 
46,5 
22,0 
56,4 
18,9 

26,5 
34,4 
38,4 
4,6 
48,0 
19,2 
40,5 

8,1 
42,2 

0,1 
18,3 

40,9 
39,6 
34,5 

27,0 

4,8 

47,4 

17,6 
58,5 

28,2 

36,2 

8,0 

44,6 
42,8 
41,9 


5,5 

6,6 
10,6 
12,0 
33,5 
52,7 


30,5 

30,0 
6,4 
55,3 
14,8 
36,5 
6,0 


3,9 
11,8 

3,9 

0,2 

36,0 

11,3 

34,2 

39,9 

48,1 
52,4 
19,4 
1,5 
34,4 
53,7 

21,2 
55,4 
13,6 
32,2 

54,1 

54,8 
48,2 
40,3 
18,8 

4,0 
30,9 


41,8 
49,6 

7,0 
59,0 
56,0 
57,1 


36,5  I  50,3 
7,1121.2 


19,1 

26,3 
26,2 
29,2 
49,2 
6,4 


21,0 

20,2 
10,3 
28,4 
50,2 
19,5 


17,6 
25,5 
17,9 
14,1 
50,2 
26,9 
50,0 

53,6 
1,6 

7,0 
34,9 
15,2 
50,2 

7,5 

34,9 
9,1 

27,4 
46,2 

8,0 
10,2 

2,4 
53,9 
33,3 

17,5 
44,4 
30,0 


3,3 

18,0 
13,4 
10,0 
12,4 
4.3 
35,4 


32,8 

45,2 
41,2 
46,3 
4,8 
20,2 


10,0 

53,0 
33,4 
25,2 
42,3 
4,0 
33,0 


30,8 
39,1 
31,6 
28,1 
4,4 

41,9 
5,5 

7,1 
15,2 
21,3 
50,1 
28,7 

6,0 
21,0 

48,4 

22,4 

41,1 

0,0 

21,5 
25,9 
16,1 

7,4 
47,5 

31,2 
58,1 


16,5 


27,5 
23,5 
27,6 
18,3 

149,7 


VI       Vll 


46,2 

3,8 
56,3 

3,3 
20,2 
33,5 

53,5 

31,5 

47,0 
40,1 
55,9 
17,4 
46,4 
42,2 

44,5 
52,7 
45,3 
41,6 
18,5 
56,9 
21,0 

20,5 

28,7 
35,5 
4,8 
42,2 
21,1 
34,5 

1,8 
36,1 
55,0 
13,8 

34,9 
40,9 
29,9 
21,0 
1,7 
41,2 

11,5 


32,2 
3,8 


59,7 

22,6 
11,5 
20,4 
35,5 
47,2 

42,5 

10,5 

0,5 

55,0 
9,5 
31,0 
59,9 
55,4 

57,9 
6,2 
59,1 
5,5,6 
32,8 
12,1 
36,2 

34,2 

4, ',2 
49,8 
20,1 
55,7 
36,5 
48,2 

15,3 

49,2 

8,4 

27,7 

48,2 
56,1 
44,0 
34,3 
16,0 
54,6 

25,1 


30,1 

48,0 
42,0 
37,0 :  50,2 
42,9  '  58,1 


43,6 
10,5 

56,2 


46,0 
18,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tlie 

seven  wires. 


h.      m.  9. 


19.48.19,14 


20 
20 
21 
21 
21 

18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
21  . 

11. 
11  . 

17. 
20. 
20. 
20. 
21  , 

11, 
11  , 
14, 
15, 
15. 
21  . 
21. 


36 .  25,96 

48  .  26,02 

0.29,18 

6.49,16 

,24.    6,49 


18,51 
20,66 
14,73 
10,64 
20,05 
10,32 
28,54 
50,23 
48  .  1 9,44 
38  .  48,48 


14.17,43 
16.25,54 
28.17,77 
10.  14,16 
20 .  50,26 
48  .  26,69 
6.49,90 


17. 
20. 

9. 
28. 
37. 

6. 
24. 


53,56 

1,57 

6,94 

34,77 

15,12 

50,20 

7,50 


21  .  58  .  34,89 

22  .  28  .  9,06 
22'.  34 .  27,45 
22  .  57  .  46,07 


23. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

o. 
1 . 
1 . 

11 . 
11 . 

13. 
13. 
14. 
23. 

0. 

0. 

0. 


52.  7,83 

1  .  10,29 
6.  2,29 

22  .  53,87 
36 .  33,23 
42.  14,27 
42.  17,58 

2  .  44,54 
11  .  26,21 


53. 
56. 
11  . 
11  . 

9. 
52, 

]  . 

6. 
36. 


55,29 
3,n 

32,00 
21,70 
13,31 

9,84 
1 2,36 

4,38 
35,49 


Correction  of 


049  +-130 


+•024 


KO9O 


+•220 


Sficondi- 

of 
Meridiai 
transit. 


19,23 

26,06 
26,08 
29,25 
49,21 
6,50 

21,16 
17,80 
12,11 

14,47 
20,14 
10,30 
28,63 
50,33 
19,53 
48,56 

17,52 
25,63 
17,86 
14,15 
50,26 
26,61 
49,95 

53,65 

1,66 

6,98 

34,83 

15,22 

50,25 

7,53 

35,09 

9,26 

27,65 

46,25 

8,04 
10,41 

2,47 
54.04 
33,39 
14,48 

17,79 

44,75 
27,70 

55,50 
.3,32 
30,64 
33,58 
13,44 
10,05 
12,48 
4,56 
35,65 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


32,78 

32,56 
32,59 
32,40 
32,59 
32,62 


32,55 

32,42 
32,59 
32,47 
32,45 


32,02 
32,02 
31,89 
32,04 
31,83 


-0,15 


31,72 
31,60 
31,69 
31,52 
31,.57 

27,73 
27,81 
27,81 
27,84 

26,91 
26,92 
26,92 
26,89 


25,15 
24,91 
21,86 
24,84 
24,69 


Ado^:t" 

ed 
losing 
Hate. 


Apparent  U.A. 

troni  tile 
Observation. 


■0,10 


0,28 


-0,45 


-0,41 


■0,80 


■0,79 


■0,56 


19.48.51,93 


36. 

.48. 
1  . 

,    7. 
,24, 


58,61 
58,63 
1,80 
21,76 
39,05 


18.  14.53,67 
18.  14.  50,31 


6 .  37  . 

6.37. 
19.  18. 
19-28. 
19.40. 
19.44. 
19.48. 
21 .39- 


11. 
11  . 

17. 
20. 
20. 
20. 
21  . 

11  . 
11  . 

14. 
15. 
15. 
21  . 
21  . 


14 

16 

28 
10 
21 
48 

7 


44,61 
46,97 
52,63 
42,79 
1,12 
22,82 
52,02 
21,03 

49,64 
57,75 
49,86 
46,10 
22,21 
58,55 
21,88 


18.25,38 

20  .  33,39 

9  ■  38,66 

29.  6,49 

37  .  46,87 

7.21,81 

24 .  39,08 


21.59.  2,91 
22  .  28  .  37,06 
22  .  34 .  55,45 
22.58.  14,04 


23, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 


52 
1 
6 
23 
37 
42 


0.  42 
1  .  3 
1  .  11 

11.54 

1 1  .  56 

1  .  11 

1  .  11 


14. 
23. 

0. 

0. 

0. 


9 

52 

1 

6 
37 


34,96 
37,33 
29,39 
20,95 
0,29 
41,38 
44,69 
11,64 
54,58 

20,63 
,  28,45 

55,74 
,  58,68 
,  38,.52 
,  34,90 
,  37,33 
,  29.41 
.    0,49 


Illumination   East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 

wires,  +40'.329,  +26^877,  +  13%608,  -0',050,  -13%531,  -26S899,  -40',335. 


(a)  IMcrcury  disturbed  at  wire  III. 
ill-dclined.    A  di.slant  halo  round  the  Sun.        '  '  (e)   Unsteady 
observation.    Increased  each  wire  2".  (i)  Satisfactory. 


{!>)  Observed  with  Faye's  Comet,  18fi.5,  Sept.  27.  (c)  Unste-jdy,  much  irradiation.  (d)  Very  tremulous  and 

/z.1  iT„.»o.,,i„  f^j-j  Stars  very  luisteady  to-night.  (17)  Faint.  (h)  Greatly  baffled  with  clouds.     Bad 


Right  Ascensions  observed  witu  the  Transit  in  the  Year  18C8. 


233 


Month 
and 
Day. 


Sept.  21 


Sept.  22 


Sept.  23 


NAME  OF 
OBJECT. 


Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 
(a)  Neptune  .. . 
(6)  Polaris  


Sept.  24 


Sept.  25 


0  1  L. . . . 

(c)  ©  2  I 

(rf)  Polaris  SP. 
Arcturus  .. 


01  L 

(e)0  2L. 

f  AquiliB  .. . 

II)  Aquila;  . . 

S  Aquilsp  ... 

y  Aqnilae   . . 

a  Aquila;    .. 

fi  Aquila;  . . 
(f)y  Pegasi.... 

12  Ceti 

'      /3  Ceti 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

e  Piscium  . . 

Neptune. . . . 

Polaris  . . . . , 


011 

(f)(g)Q2L.  ... 
(/()  Polaris  SP.  . 
(_/)  Arcturus  .... 

1  Piscium   . . , 

(0  Piscium  . . 

7  Pegasi .... 

12  Ceti 

/3  Ceti 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

6  Piscium  . . . 
(i)  Neptune  . . . . 

Polaris 


» 


Sept.  26 


Sept  29 


o  Andromeda? . 

7  Pegasi 

12  Ceti 

ySCeti 

Jupiter  I  L.  .. 
Jupiter  2  L.   .. 

f  Piscium  

Neptune 

(k)  Polaris 


0  1  L. 
(0  0  2  L, 


©  1  L.  . . . 

(to)  ©  2  I 

In)  Polaris  SP. 
(o)  (  Piscium   . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


14,9 
46,5 
50,9 

5.q,o 

51,0 
31,0 

26,9 
35,1 
1 6,5 
33,7 
48,0 
55,8 
17,5 
47,1 
23,4 
16,4 
53,8 
15,2 


3,7 
38,1 
49,0 

3,5 
11,5 
52,5 
32,1 

8,7 
31,0 
21,5 

16',9 
54,4 

50,3 

4,3 

33,1 

46,5 

29,0 
25,2 
18,0 
55,2 
18,9 

5,2 
27,9 
50,0 

17,3 
25,4 

8,7 
17,1 
55,5 
12,1 


11 


28,5 
3,5 

4,3 
12,3 

5,5 
45,3 

40,5 

48,4 
30,3 
47,3 

1,4 

.0,5 
31,3 

0,6 
37,6 
29,8 

8,0 
29,2 

17,2 

51,5 

3,0 

16,9 

25,2 
7,5 
46,5 
22  I 
44'3 
38,1 
30,5 
8,7 

4,0 
18,0 
46,5 

2.5 

44,4 
39,2 
31,4 
9,5 
32,4 

18,8 

41,2 

5,0 


III 


38,4 


17,5 
25,7 
17,0 
59,4> 

53,8 
1,9 
44,1 
1,0 
14,8 
2.3,1 
44,5 
14,0 
51,1 
43,1 
22,0 

45,5 

30,5 

5,0 


30,3 
38,3 
16,0 
0,5 
35,3 
58,0 

51,9 
43,8 
22,5 
13,9 

31,2 
59,8 


5.9,5 
52,8 

44,7 
23,4 

49,0 
32,1 
54.6 


30,8    44,1 
39,0    52,2 


22,0 
30,4 
11,5 
25,5 


35,4 
43,7 

39,0 


IV 


52,0 


33,0 

31,3 
39,S 
30,0 
13,8 

7,5 
15,5 
58,1 
14,9 
28,3 
36,9 
58,5 
27,7 

5,3 
57,0 
36,5 

59,2 
44,3 
18,5 
33,5 

44,0 

52,1 
30,0 
15,0 
4.9,1 
11,5 
6,0 
57,5 
37,1 
27,5 

45,2 
13,4 
31,5 

14,9 

6,9 

58,4 

38,0 

2,5 
46,0 

8,2 
33,0 

57,9 
5,8 

48,9 
57,5 
35,5 
52,4 


5,6 


44,7 
53,1 
52,0 
28,2 

20,9 

29,2 
12,0 
28,5 
41,7 
50,5 
12,2 
41,2 
19,3 
10,3 
50,7 

12,5 
58,0 
32,2 


57,5 

5,5 

51,5 

29,3 

2,7 
25,0 

19,9 
11,0 
51,3 
41,1 

58,6 

27,1 


30,2 
21,0 
12,0 
52,2 

16,1 

59,5 
22,0 


11,3 
19,3 

2,5 
11,2 
57,5 

6,2 


VI 


22,3 


58,2 

6,4 

56,5 

42,4 

34,2 

42,5 
25,9 
42,1 
55,2 

4,1 
25,6 
54,8 
33,2 
23,7 

5,0 
22,5 

Il,.3 
45,6 


10,9 
1.9,0 
58,0 
43,5 
16,1 
38,3 
33,7 
24,3 
5,2 

57,6 
12,1 
40,4 


45,5 
34,5 
25,3 
6,2 
26,2 

13,0 
35,2 


24,7 
32,6 

16,1 
24,6 

19,4 


VII 


35,6 
10,0 


11,5 

19,7 
12,5 
56,5 

47,9 
55,9 
3.9,4 
56,0 

8,6 
17,9 
39,S 

8,2 
46,9 
37,3 
19,0 
36,1 

24,9 
59,2 


24,3 

32,4 
15,0 
58,0 
29,5 
52,1 
47,5 
38,0 
19,6 

11,2 
25,6 
54,0 


0,6 

48,4 
38,8 
20,3 
39,6 

26,4 
48,9 


38,1 
46,2 

2,9,5 
38,1 
22,0 
33,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tlie 

seven  wires. 


0  .  40 .  52,01 

0  .  40 .  55,32 
1.2.  29,59 

1  .  1 1  .  29,43 

11  ..57.31,20 
11.59.39,36 

13.  11  .32,07 

14.  9.  13,79 


Correction  of 


12. 
12. 


18.59 

19-11 

19-  18 

19-39 

19-43 

19.48. 

0.    6 

0.22 

0.36, 

0 .  39 

0  .  39 

0.55 


1  , 

1, 

12. 
12, 
13. 
14. 
23, 
23, 

0, 

0, 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

I  . 

0. 
0. 
0. 
6. 
0. 
0. 
0. 
I  . 
1  . 


2. 
11  . 

4. 

6. 

11 . 

9- 

.32. 
52. 

6. 
22. 
36. 
39- 
39- 
55. 

2. 


7,39 
15,51 
58,04 
14,79 
28,29 
36,8.{ 
58,41 
27,66 

5,26 
56,80 
36,43 
55,74 
59,08 
44,28 
18,59 
30,40 

43,91 
52,01 
32,93 
14,99 
49,08 
11,46 
5,94 
57,44 
36,97 
27,51 
30,77 
45,00 
1.3,47 


11  .28,81 


1  , 

6. 
22, 
36, 
38, 
39- 
55. 

2, 
II  . 


14,87 

6,86 

58,37 

37,83 

59,27 

2,54 

45,86 

8,29 

31,37 


12.  11.57,75 
12.14.    5,79 

12.22.49,01 
12.24.57,51 

13.  11  .  38,48 
23  .  32  .  52,54 


•049 


+-024+-220 


Seconds 

of 
Meridian 
transit 


52,22 
55,53 
29,80 
30,92 

31,41 
3.9,57 
30,71 
13,92 

7,60 
15,72 
58,23 
14,98 
28,50 
37,03 
58,62 
27,87 

5,44 
56,97 
3(),59 
55,95 
59,29 
44,49 
18,80 
31,89 

44,11 

52,21 
31,57 
1.5,12 
49,29 
11, ';7 
6,12 
57,61 
37,13 
27,72 
30,98 
4.5,21 
13,68 
30,30 

14,()9 

7,04 

58,.54 

37,.99 

59,48 

2,75 

46,07 

8,50 

32,86 

57,95 
5,99 

49,20 
57,70 
37,12 
52,75 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt. 

ed 
losing 
Uate. 


24,66 


23,95 
24,05 
23,97 
2.3,97 
23,98 
2.3,91 
2.3,98 
24,00 
23,77 


24,12 


23,44 
2.3,31 
23,30 
23,30 
23,36 
23,24 


23,41 


22,37 
22,38 
22,44 
22,39 


22,56 


-0,56 


-0,51 


0,57 


Apparent  T?.A. 

from  ihe 

Observation. 


0,73 


0,81 


19,85 


-0,90 


0.41  .  17,05 

0.  41  .20,36 

1.  2.54,63 
1.11.  5.5,74 

11.  5?'.  56,12 

12.  0.    4,28 
1.11.  55,39 

14.    9-38,58 


12. 
12. 

18. 
19. 


I  . 

3, 
59. 
II  . 


19-  18 
19-40 
19  -  44 
19-48 
0.  6 
0.23. 

0. 37 

0.  40 
0.  40. 

0  .  56 

1  .    2 
1  .  11 


12. 

12. 

1  . 

14. 

23. 


5. 

7. 

n, 

9' 
32, 


23  .  52 
0.  6 
0.23 
0.37 

0 .  39 

0.39. 
0.56 
I  .  2. 
I  .  II  , 


I  , 

6. 
23. 
37. 
39  ■ 
39, 


0.56 
I.  2 
1  .  II 


31,79 
39,91 
22  26 
39,00 
52,52 

1,04 
22,63 
51,88 
29,35 
20,87 

0,49 
19,84 
23,18 

8,38 
42,69 
55,77 

7,77 
15,87 
55,20 
38,72 
12,61 
34,97 
2.9,42 
20,90 

0,41 
51,00 
54,26 

8,48 
36,95 
5.3,56 

37,43 
29,48 
20,97 

0,41 
21,90 
25,17 

8,48 
30,91 
55,26 


12.  12.  19,98 
12.  14.28,02 

12.23.    9,48 

12.25.  17,98 

1.11.  57,37 

23.32.  12,61 


G. 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,   IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +W,313,  +26',871,  +i3',595,  -0',051,  -13",5l6,  -26",897,  -40",314. 


(a)  Counting  Il»  fast  at  the  end,  deducted  it.    Clouded  at  all  the  other  wires.  (A)  Night  unsatisfactory,  frecuent  interruptions  from  clods.  (c)  Very 

tremulous,  pretty  well  defined.  (d)  Unsteady,  but  sa^i^facIory.  (e)  Ill-defined  occasionally.  (/)   Very  unsteady.  (g)  Clouds  passing.  (A)  Tli'e 

star   not   quite   in   the   usual   position   at    wire  11,    between    horizontal    wires   however.     Fourth    wire    uncertain   throntrh    clouds.     Beautifully    defined,    hut   unsteady. 
It;   Faint.  (k)  All  the  surs  remarkably  unsteady— high  wind.  (/)  Through  thin  clouds.     Faint,  but  well  defined  and  steady.  (m)  Ticmulous,  but  well 

delineil — slightly  disturbed  by  noise  of  a  car.  (n)  Well  defined— high  wind.  (0)  Motion  of  atais  very  irtegulac — clouds  passing. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


:Month 
and 
Day. 


Sept.  29 


Sept.  30 


Oct.    1 


Oct.    2 


Oct.    5 


NAME  OF 
OBJECT. 


b)  Piscimn 

a  AndromedaB.. 


0  1  T 

(a)  ©2  I,... 

•  /3  Aqiiarii 

a  Androjiieilae  . . 

7  Pegasi   

Jupiter  I   L 

Jupiter  2  L 


a  Andromedae  .  , 
(6)  7  Pegasi 


(c)  Polaris  SP 

a  Andromeda;. . 

y  Pegasi 

1 2  Ceti 

Jupiter  1  L 

(rf)  Jupiter  2  L 

£  riscium 

Neptune  

(e)  Polaris 


Oct.    7 


Oct    8 


01  L 

(/)02L..      .... 

(g)  Polaris  .SP 

61'  Cygni   . . . . 

CCyg'ii  ;. 

jj  Aquarii   . . . . 

e  Pegasi 

a  Aquarii  

a  Andromedae . 

y  Pecasi  

12  Ceti 

Jupiter  1  L. ... 

Jupiter  2  L. . .. 

(/)  Polaris 


0  1  L 

(A)02L 

(/)  Polaris  SP.  ... 

Arcturus 

o  Aquarii  

d  Aquarii  

t]  Aquarii  

a  Andromedae  . 

y  Pegasi 

12  Ceti 

Jupiter  1  L.. .. 

Jupiter  2  L. . . , 

^Ceti  

6  Piscium 

Neptinie 

(t)  Polaris , 


0  11 

(/O  0  2  L 

{k)  Polaris  SP. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


34,5 
31,4 

46,.5 
55,0 
3.9,2 
32,5 

2y,o 

59,0 

33,5 
30,0 

57.5 
34,7 
30,6 
2.%4 
58,3 

11,1 
51,2 
59,5 

1,6 
10,4 

56,7 
21,3 
44,5 
49,9 
8,5 
38,1 
34,3 
27,0 

36,4 
58,5 

21,9 
31,3 

7,0 
44,1 
11,2 

2,8 
45,5 
40,8 
36,8 
29,5 
36,9 

7,2 
17,0 
26,3 

1,0 

3,5 

12,7 

4,0 


II 


48,1 
46,8 

59,9 
8,4 

52,9 
47,8 
42,5 

12,2 

49,0 
43,6 

11,5 
49,9 
44,5 
37,0 
11,7 

24,5 

4,6 

14,5 

15,0 
23,9 

13,7 
36,7 
58,2 
3,5 
22,0 
53,4 
48,0 
40,5 

50,0 
16,0 

35,5 
45,0 

.58,4 
24,6 
16,1 
5;),0 
55,9 
.■-)0,5 
43,0 
50,4 

21,2 
3l),5 
40,0 
15,0 

16,9 

26,2 
20,5 


III 


IV 


1,^ 
2,0 

13,3 
21,7 
6,4 
3,0 
56,1 
22,3 


4,0 
57,3 

24,0 
4,7 
58,1 
50,3 
25,1 

37,9 
17,7 


28,2 
37,2 
28,0 
30,4 
52,1 
11,5 
17,0 
35,3 
8,2 
1,8 
53,7 
59,8 


48,9 
58,1 

12,5 
38,0 

29,4 
12,2 
10,9 
4,3 
56,4 

7,i 

35,3 
43,9 
53,1 


30,5 
39,8 
33,0 


15,2 
17,5 

27,0 

20,1 
18,3 
10,4 
35,9 


1.9,5 
11,5 

40,0 

20,5 

12,3 

4,1 

41,9 
51,9 
32,0 
45,5 

42,0 
51,0 
43,5 
48,0 

8,0 
25,2 
31,0 
49,0 
23,9 
15,8 

7,5 
13,5 


2,6 
12,1 

26,9 
51,4 
43,4 
25,9 
26,4 
18,4 
10,0 

20,6 
49,5 
57,8 
7,0 
48,0 

44,2 

53,5 
47,0 


28,5 

32,8 

40,4 
48,8 
33,4 
33,5 

24,2 
49,3 


34,8 
25,5 

1,5 
35,6 
26,3 
17,3 

55,5 

5,4 

45,3 


55,5 


5,0 
23,4 
38,7 
44,5 

2,5 
39,'i 
29,9 
21,0 
26,9 


16,1 
25,5 
10,0 
41,2 
5,2 
.57,1 
39,3 
41,8 
32,3 
23,5 

34,1 

4,0 

11,3 

20,2 


57,7 
7,1 
8,0 


VI 


42,0 
48,0 


46,9 
49,1 
38,2 

6,0 

50,0 
39,1 


51,0 
40,1 
31,1 

5,5 

19,0 

58,7 


9,2 
18,1 

22,0 
38,7 
52,2 
58,2 
16,0 
54,3 
43,5 
34,2 

43,7 


29,6 
39,2 

55,4 
18,2 
10,8 
52,7 
56,9 
46,2 
37,0 
44,0 

18,1 
24,8 
33,7 


11,2 

20,5 
15,5 


Vll 


Concluded 

transii  over  tlie 

mean  of  the 

seven  wires. 


5.5,3 
3,1 


0,3 

4,2 
52,0 


5,3 
53,2 


6,2 
54,0 
44,4 
19,0 

32,4 
12,2 


22,5 
31,6 

39,2 

54,2 

5,8 

11,9 
29,3 
9,8 
57,5 
48,0 

57,1 


43,2 
52,5 
33,0 

9,7 
31,7 
24,4 

6,2 
12,3 

0,1 
50,3 
57,4 

32,0 
38,1 

47,2 


24,7 
34,1 
30,5 


23. 
0. 

12. 
12. 
21. 

0. 

0, 

0. 

0. 


0. 
0. 

13. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

I . 
I . 

12. 

12, 

13. 

21  , 

21, 

21, 

21  , 

21  , 

0, 

0, 

0 

0 

0 

1 


52.14,97 
1  .  17,37 

26 .  26,92 
28  .  35,37 
24.  19,89 
1  .  18,34 
6.  10,34 
36.  35,81 
36.39,16 

1  .  19,45 
6.  11,46 


40,80 

20,38 

12,27 

3,95 

38,63 

41,91 

51,74 

I  .  31,67 

1 1  .  42,33 


44 

46 

11 

0 

7 

24 

37 

58 

1 

6 

23 

34 

34 

11 


12.52 
12.54 


13. 
14. 

21. 

22, 


22.28 


0.23 
0.33 
0.33 
0..36 

0.  55 

1.  1 
1  .  II 


,  42,00 
.  50,97 
.  41,99 
,  47,86 
.  7,77 
.  2,5,16 
.  30,86 
.  48,94 
.  23,84 
.  15,83 
.  7,41 
.  13,41 

•  16,79 
.  42,33 

.  2,54 
.11,96 
.  .50,12 
.  26,89 
.51,47 
.  43,44 
.  25,83 
.  26,43 
.  18,37 
.  9,96 
.17,17 
.  20,61 
.  49,61 
.  57,63 
.  6,79 
.  44,17 


Correction  of 


•049 


55. 

.57. 


44,10 
5.3,41 
13.11.48,361 


(-•024 


+•220 


Second: 

of 
Meridiiin 
I'ransit 


15,18 
17,48 

27,11 
35,56 
20,04 
1 8,46 
10,52 
36,05 
39,37 

1.9,57 
11,64 

3.9,44 
20,50 
12,45 
4,12 
38,84 
42,12 
51,95 
31,88 
43,82 

42,17 
51,14 
43,63 
47,98 

7,89 
25,31 
31,07 
49,14 
2.3,96 
16,01 

7,58 
13,62 
17,00 
43,82 

2,70 
12,12 
48,76 
27,02 
51,67 
43,58 
26,03 
26,55 
18,55 
10,13 
17,38 
20,82 
49,77 
57,84 

7,00 
45,66 

44,26 
53,57 
47,00 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt 

ed 
losinic 
Hate. 


1.9,80 
19...90i 


-0,90 


18,89 

18,92 
1  S,<)2 


-0,95 


Apparent  R.A. 

trom  tlie 
Observation, 


h.      m. 


•1,01 


17,81 
17,80 


16,88 
16,99 
16,S9 


16,74 


-0,98^ 
0,98 


13,24 
1,3,52 
1 3,56 
1.3,58 
13,54 
13,42 
13,44 
13,45 


0,99 


1,23 


-1,23 


11,47 
10,99 
10,97 
10,93 
10,83 
10,90 
10,90 


10,67 
10,88 


23  .  52  .  35,02  G, 
0 .    1  .  37,32  ! 


12. 
12. 
21  . 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 
0. 


-1,30 


26 .  46,48 
28  .  54,93 
39,02 
37,33 
29,39 ' 
54,89 


36.58,':il 
j 
1  .  37,38  I 
6 .  29,45  ! 


1.11.  56,73 
0.1.  37,39 
0  .  6  .  29,34 
0  .  23  .  20,99 
0.. 35.  55,71 
0  .  35  .  58,99 
0.56.    8,80 


1, 
12, 


12.44. 
12.  47. 

1.11. 
21.  I. 
21.  7. 
21 . 24. 
21  . 37  . 
21.59. 

0.    1  . 

0.    6. 

0.  23. 

0.  34. 

0.  34. 

1.  11. 

12. 52. 
12.54. 


1  . 

14. 


12 
9 


21 .59. 
22  .    9  . 

22  .  28  . 


0.  23 
0.33 
0.33 
0.37 
0.56 
1  .  I 
1  .  11 


48,73 
0,66 

56,18 
.5,15  1 

57.62  1 
1,56 

21,471 
38,87  ! 

44.63  ' 
2,68 

37,39 
29,43 
20,99 
27,02 
30,40 
57,19 

14,14 
23,56 

0,19 
38,40 

2,65 
54,55 
36,98 
37,42 
2.9,41 
20,98 
28,22 
31,66 

0,61 

8,66 
17,82 
56,47 


12.55.  54,32 

12.58.    3,63 

1.11.  57,05 


lLLUMiN.\rroN  East.     Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,   II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,   +40',313,  -*•  26",871,   +  13',595,   -0*,051,   -  15',5l6,   -26',897,  -40»,314. 


(«)  Wire  V  very  uncertain,  clouds  pa^sin?.    Clrck  correction  deduced  from  stars  of  Sept.  29  and  30. 
from  stars  ot  Oct.  1  and  2.  (d;   Very  ill-deHned  and  unsteady.  (e)  Ilung  about  wire  IV  for  l.>. 

uncertain— invisible  at  the  others.  (A)  Tremulous.  (i;  Very  unsteady.  \^k)  Very  satisfactory. 


(b)  Clouds — faint.  (c)  Clock  correction  deduced 

(/)  Clouds  passing.  [</)  Very  faint  and 


Right  Ascensions  observed  with  the  Tkansit  in  the  Year  1868. 
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Month 
ami 
Day. 


Oct.    8 
Oct.    9 


NAME   OF 
OBJECT. 


Oct.  10 


Aicturus  , 
1  Piscium 


0)  I  isciiim  . 
y  Peijasi  . . . 
Jupiter  I  L. 
Jupiter  2  L. 
(a)  Neptune. . .  . 
Polaris 


Oct.  12 


Oct  13 


Oct.  14 


Oct.  15 


0  I  L 

(A)  0  2  L 

{b)  Polaris  SP.  ... 

a  Pegasi   

y  Piscium    . . .  . 
K  Piscium 

1  Piscium 

a  AndromedfE. 

7  Pegasi   

Jupiter  1  L. . .. 
Jupiter  2  L. . .. 

/3Ceti 

Neptune 

Polaris 


(c) 


Polaris  SP.  ... 
Polaris  SP.  R. . 

Arcturus 

ft)  Piscium  . . . . 
a  Andromedae. 

7  Pegasi 

12  Ceti 

Jupiter  1  L. . .. 
Jupiter  2  L. ... 

/3Ceti 

e  Piscium  

Neptune 

Polaris 

{d)  Polaris  SP.  . . . 


Arcturus 

(c)  a  Andromedae. 
(e)  7  Pegasi 

Polaris  S P.  ... 


7  Piscium 

I  Piscium   

a  Andromedae . . 

7  Pegasi , 

12  Ceti 

Jupiter  1  L 

(/)  Jupiter  2  L 

/3  Ceti 

6  Piscium , 

is)  Neptune , 

Polaris , 

(g-)(/0  Polaris  SP.  ..., 

a  Andromedae . . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


45,5 

23,5 
45,7 
39,0 

44,2 

16,4 

S,5 


36,5 

24,9 
34,1 
24,9 
24,3 
43,9 
40,2 
13,2 

10,4 

11,4 

5,5 

9,0 

49,7 
49,0 
45,9 
42,3 
35,1 

21,3 

12,4 

22,5 

1,0 

8,5 

8,0 

51,1 
47,1 
43,3 
11,0 

38,1 

28,4 
48,2 
44,3 
37,1 
23,8 

14,6 

24,4 

50,3 

6,0 


49,2 


11 


111 


59,8 

37,0 
59,2 
52,7 

57,5 
29,8 
18,5 

40,5 
49,8 
23.5 
38,6 
47,5 
38,0 
37,9 
59,3 
54,2 
26,6 

24,6 
24,8 
22,0 

23,0 

4,1 
2,3 
1,4 

56,2 
48,4 

35,0 
26,7 
36,2 
14,5 
22,0 
25,5 

5,0 

2,2 


51,6 
42,0 
3,4 
58,2 
50,5 
37,2 

28,7 
37,9 
4,0 
26,0 
28,5 

4,5 


14,0 

50,2 

12,6 

6,5 

7,7 

43,2 


54,0 
3,3 

52,2 
1,0 
51,3 
51,3 
14,5 
8,0 

43,2 
38,8 
38,1 
31,5 


25,5 
18,3 
15,6 
16,4 
9-9 
1,9 
44,9 

40,5 
49,5 
27,8 
32,5 
38,0 

19,2 
17,4 
10,9 


4,8 
55,1 
18,4 
12,0 

3,8 

54,1 
42,4 
51,3 
17,3 
29,5 


19,5 


IV 


28,5 

4,0 
26,3 
21,0 
21,2 

57,1 
50,5 

7,5 
17,2 

6,S 

14,4 

5,2 

4,9 

29,9 

21,8 

56,8 
53,2 
51,8 


38,0 
32,7 
29,3 
32,1 
24,0 
15,5 
58,5 

55,2 

3,2 

41,4 

54,0 


35fi 
33,1 
25,1 
56,0 

18,5 

9,1 
34,1 
26,0 
17,4 

7,6 
57,1 

5,2 
31,1 
55,0 
53,5 

35,0 


42,7 

17,3 
40,0 
34,7 
34,9 

10,3 


21,0 
30,7 

20,3 
28,0 
18,5 
18,4 
45,2 
35,6 

10,2 

7,4 
5,1 


VI 


vu 


57,0    11,1 


30,8 
53,2 
48,5 

51,4 
23,8 


34,7 
44,2 
21,0 
34,1 
41,3 
31,8 
31,9 
0,5 
49,4 
20,3 

21,3 
18,9 


23,5 

1,5 

.   .    . 

47,0 

1,4 

43,1 

56,5 

47,4 

2,5 

38,0 

51,7 

29,0 

42,5 

11,9 

28,5 

.9,1 

23,5 

16,8 

30,2 

55,0 

8,5 

48,1 

2,3 

48,3 

3,5 

38,6 

52,6 

32,0 

45,4 

22,5 

35,9 

49,4 

4,4 

40,1 

53,8 

31,1 

44,3 

■  >   • 

31,1 

20,9 

11,2 

25,4 

18,6 

32,1 

44,5 

58,0 

50,3 

5,5 

44,3 
6,7 
2,4 

5,1 
37,3 


48,4 
57,6 
37,0 
48,1 
54,9 
45,3 
45,3 
15,5 
3,2 
33,9 

35,7 
32,3 


41,0 

15,6 
10,0 

17,7 

5,4 

56,1 

42,1 
37,8 
43,8 
22,0 


16,4 

18,7 
6,4 


59,0 
49,4 
19,7 
7,7 
57,9 
44,5 

39,5 
45,6 
11,4 


20,7 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


Correction  of 


14.    9.28,37 


23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

I  . 

1  . 

13. 
13. 
13. 


23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 
13. 


S3.  S,87 
52  .  26,25 

6 .  20,69 
32.21,28 
32  .  24,54 

0 .  56,84 
11.47,16 


3 

5 

11 

22.58 
23.  10 
23.  20 
23.33 


0. 
0. 


0.31 

0.  31 
0.36 

1.  0 
1.11 


.    7,57 

.  17,04 

.  52,95 

,    6,34 

,  14,46 

,    5,01 

4,86 

29,84 

21,78 

53,49 

56,74 

53,06 

51,77 

50,05 


55,66 
4 1  ,.30 
32,69 
29,40 
31,92 
23,93 
15,50 
58,44 
1,72 
36 .  55,04 
56.  3,17 
0.41,46 
11.51,64 
11.53,73 


11  , 
11 

9- 
52. 

1  . 

6. 
23. 
30. 
31  . 


14.  9.3.3,68 
0  .  1  .  32,90 
0.    6.24,85 

13.  11.56,70 


18,49 

8,91 

33,94 

26,01 

17,44 

4,14 

7,54 

56,99 

5,01 

0 .  30,94 

11  .51,64 

11.  56,52 


-049 


0.    1  .  34,96 


K024 


Seconds 

of 

Meridian 
Transit. 
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28,50 

4,08 
26,46 
20,87 
21,49 
24,75 
57,05 
48,65 

7,72 
17,19 
51,59 

6,52 
14,67 

5,22 

5,07 
29,96 
21,96 
5.3,70 
56,95 
53,22 
5 1, .98 
51,54 

54,30 
53,18 
32,82 
29,61 
32,04 
24,11 
15,67 
58,65 

1,9.^ 
55,20 

3,38 
41,67 
53,13 
52,37 

33,81 
33,02 
25,03 
55,34 

18,70 

9,12 

34,06 

26,19 

17,61 

4,35 

7,75 

.57,15 

5,22 

31,15 

53,13 

55,1 6 

35,08 


Clock 

appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


Apparent  R..\. 

from  the 

Observation. 


9,99 


8,50 
8,52 
8,58 


-1,08 


7,49 
7,46 
7,52 
7,51 
7,42 
7,49 


7,23 


-1,30 


-1,12 


5,66 
5,36 
5,33 
5,34 
5,36 


5,25 
5,36 


-1,01 


4,67 
4,35 
4,42 


3,41 
3,45 
3,31 
3,26 
3,42 


3,31 
.3,53 


-0,98 


1,00 


■0,98 


14  .    9  .  38,49 


2,29  -0,97 


23 

.33 

.  12,63 

23 

.5-2 

•  34,99 

0 

.    6 

.  29,40 

0 

.32 

.  30,00 

0 

.32 

.  33,26 

I 

.    I 

.    5,53 

1 

.  11 

.57,12 

13 

.    3 

.  1.5,64 

13 

.    5 

.25,11 

I 

.11 

.  59,51 

22 

.58 

.  13,99 

23 

.  10 

.  22, 1 4 

23 

.20 

.  12,68 

23 

.33 

.  12,52 

0 

.    1 

.  37,39 

0 

.   b 

.  29,39 

0 

32 

.    1,11 

0 

32 

4,36 

0 

37 

0,62 

1 

0 

59,36 

1 

11 

58,92 

1 

12 

0,09 

1 

11 

58,97 

14 

9 

38,57 

23 

52 

34,94 

0 

1 

37,37 

0 

6 

29,44 

0 

23 

20,98 

0 

31 

3,96 

0. 

31 

7,24 

0. 

37 

0,50 

0. 

56 

8,67 

I 

0 

46,96 

1  . 

11 

58,41 

1. 

11  . 

57,16 

14. 

9- 

38,56 

0. 

1 . 

37,37 

0. 

6. 

29,38 

1  . 

11 . 

59,18 

23. 

10. 

22,13 

23. 

33. 

12,53 

0. 

1  . 

37,45 

0. 

6. 

29,58 

0. 

23. 

20,98 

0. 

30. 

7,72 

0. 

30. 

11,12 

0. 

37. 

0,51 

0. 

56. 

8,57 

I. 

0. 

34,50 

I  . 

n . 

56,47 

I. 

11 . 

57,98 

0 .    1  .  37,43 


Illumination  East.     Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the   seven 
•wires,    +40",313,    +26",871,    4 13",595,  - 0*,051,    -13%5l6,    -  26',897,  -40",314. 


(a)  Clouds  repeatedly  interfering — the  stars  very  unsteady.  (b)  Well  defined, 

invisible  at  wire  III.  (e)  Through  clouds — fuint.  (/)  lU-dciined  and  tremulous, 

of  Oct.  14  and  li. 


(c)  Very  unsteady.  (d)  Sky  gradually  thickened,  star  nearly 

(ff)  Disappeared  several  times,  (A)  Clock  correction  from  stais 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Oct.  15 


Oct.  16 


Oct.  17 


Oct.  18 


Oct.  19 


Oct.  20 


Oct.  21 


NAME  OF 
OBJECT. 


7  Pegasi  .. . 

12  Ceti 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

ft  Ceti 

e  Piscium  . . 

Neptune  . . . 

(a)  Polaris 

(6)  Polaris  SP. 


a  Andromedae. 
7  Peffasi 


{c) 


12  Ceti 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 

ft  Ceti 

6  Piscium  . . 
Neptune  .. . 
Polaris 


{(£)  Polaris  SP. 


(e)  Arcturus 

(_/)  a  Andromedae. 

7  Pegasi 

12  Ceti 

Jupiter  1  L. ... 
is)  Jupiter  2  L  . .. 

/SCeti 

€  Piscium  

Polaris 


Polaris  SP.  . . . 
{h)  Polaris  SP.  R.  . 

a  Andromedae. 
7  Pegasi 


12  Ceti  , 

Jupiter  1  L. ... 
(J)  Jupiter  2  L. . . . 

/SCeti 

£  Piscium 

Neptune 

{k)  Polaris 

(/)  Polaris  SP 


7  Pegasi . 


12  Ceti 
Jupiter  1  L. .. 
{pi)  Jupiter  2  L. . . 

Polaris 

Polaris  SP.  .. 
Polaris  SP.  R. 


Arcturus 

^  Pegasi 

a  Andromedae. 

7  Pegasi 

{n)  12  Ceti 

Jupiter  1  L 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


.1 


4.5,4 
38,1 

0,3 
15,5 
25,5 
45,4 

.9,0 
13,5 

50,0 
46,1 
3,9,0 
30,5 

16,3 
26,4 
40,2 
11,0 
14,0 

54,5 
50,9 
47,2 
40,1 


17,4 
27,4 
13,0 

14,5 


54,6 
51,0 
43,5 
14-,9 

21,2 
31,2 
27,0 
16,5 
17,0 

52,9 
45,8 

54,3 
17,0 
20,0 


1,9 
21,1 

58,5 
54,6 
47,3 
27,2 


II 


59,0 
51,4 

13,7 
29,5 
39,2 
58,8 
25,0 
29,0 

5,2 

0,1 

52,3 

43,9 

30,4 
39,9 
53,8 
28,0 
28,5 

8,8 

6,S 

1,3 

53,4 


7,5    21,1 


31,5 
41,0 
30,5 

31,5 


9,7 

5,0 

57,3 

28;4 

35,3 
44,7 
40,2 
37,0 
33,5 

7,0 

7,8 
36,0 
36,5 


16,1 

34,8 

13,7 

«,7 

1,0 

40,5 


111       IV 


12,9 

5,0 

23,6 

43,7 
52,3 
12,2 
34,5 
S9,5 

20,4 
13,9 

5,8 

0,5 
44,5 
53,4 

6,9 
35,5 
42,0 

23,1 
21,4 
15,0 
6,9 
31,1 

45,5 
54,3 
38,5 


33,0 

25,3 
18,5 
10,5 

45,0 
49,4 
58,1 
53,6 
42,5 
46,0 

20,2 
12,5 
17,9 


34,0 

30,5 
48,2 
29,0 
22,2 
14,1 


27,0 
18,5 
37,5 

58,0 
6,0 
26,0 
5.9,0 
56,5 

35,9 
28,0 
19,4 

14,2 

59,0 
7,1 
20,8 
58,5 
57,5 

37,5 
36,8 
28,9 
20,4 
44,8 

0,1 
8,1 


47,5 

40,5 
32,5 
24,1 

58,7 
3,7 

12,0 
7,2 

59,5 
0,5 

34,4 
26,2 
31,4 


50,0 

45,0 

2,1 

44,3 

36,3 

27,8 


41,0 
32,1 
50,9 

12,4 
1.9,7 
39,4 
12,0 
17,5 

51,2 
41,9 
33,0 

27,6 
13,3 
20,7 
34,2 
13,0 
19,0 

51,7 
52,2 
42,5 
33,9 
58,0 

14,2 
21,5 


9,0 

55,8 
46,5 
37,7 

12,1 
18,1 
25,5 
20,7 

21,0 

48,3 
40,0 
44,9 


11,5 

59,2 
15,6 
59,7 
50,3 
41,5 


VI 


54,9 
45,4 

7,5 
26,3 
33,2 
53,1 
26,0 
26,0 

55,5 
46,3 

37,7 

27,3 
34,3 
47,5 
24,5 
26,5 


7,4 
56,4 
47,1 

14,7 
28,4 
35,0 


27,0 


11,2 

0,3 

51,1 

24,0 

32,0 
39,0 
34,2 

31,5 

2  '^ 


1,6 

32,5 


13,4 
2.9,4 
14,9 
4,0 
55,0 
34,4 


VII 


8,7 
58,9 

21,1 
40,5 
46,9 
6,3 
40,0 
41,0 

21,7 

9,4 

59,9 

51,1 

41,6 

47,8 

1,1 
40,4 
44,0 

20,3 

22,6 

10,4 

0,7 

28,2 
42,5 
48,6 


45,0 


26,3 

14,3 

4,6 

35,6 

46,1 
52,4 
47,6 

48,5 

1 6,2 


15,1 
49,5 


27,7 
4,3,0 
30,3 
18,0 
8,4 
47,9 


Concluded 

tian.sit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


h.       m.  B. 


0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

1 . 

1, 

13. 

0. 
0. 


6 .  26,99 
23  .  1 8,49 
37,34 
40,64 
57,99 
6,11 
25,89 
55,07 
51,51 


Correction  of 


1  . 

6. 

0.23. 
0.29. 
0.29. 
0.36. 
0.56. 


14. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
1  . 


0. 
11  . 
11  . 

9. 
1  . 

6. 
23. 
28. 
28. 
36. 
56. 
II  . 


35,82 
27,85 
1.9,39 
10,79 
14,11 
58,91 
7,09 
20,64 
55,79 
58,79 

37,43 
36,80 
28,81 
20,36 
44,64 
47,87 
5.9,94 
7,99 
58,27 


13.  11.5.9,78 
13  .  1 1 .  49,46 

0  .  1 .  40,49 
0  .    6  .  32,59 

0  .  23  .  24, 1 1 
0.27.55,72 
0.27.58,61 
0.37.  3,69 
0.56.  11,84 

1  .    0. 
1.  12. 

13.  12. 


7,21 
1,10 
2,57 


0. 
0. 
0. 
0. 

1 . 

13. 
13. 

14. 
22  . 

0. 

0. 

0. 

0. 


6 .  34,46 
23 .  26,27 
27.31,41 
34,69 
3,17 
4,91 
51,46 


9- 

35. 

1  . 

6. 
23. 
27. 


44,84 

2,03 

44,34 

36,31 

27,87 
7,74 


•049 


+•024 
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Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


27,17 
18,66 
37,55 
40,85 
58,15 
6,32 
26,10 
56,56 
56,21 

35,94 
28,03 
19,56 
1 1,00 
14,32 
59,07 
7,30 
20,85 
57,28 
57,43 

37,56 
36,92 
28,99 
20,53 
44,85 
48,08 
0,10 
8,20 
59,76 

58,42 
l,3t 

40,61 

32,77 

24,28 

55,93 

58,82 

3,85 

12,05 

7,42 

2,59 

1,21 

34,64 

£6,44 

31,62 

34,90 

4,66 

3,55 

3,34 

44,97 
2,23 
44,46 
36,49 
28,01. 
7,95 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


o  07 
2,37 


2,31 
2,43 


1,42 
1,41 
1,47 


1,39 
1,4.6 


0,91^ 
0,44 
0,45 
0,50 


0,36 
0,56 


-3,39 
-3,29 


-.5,21 
-5,41 


-6,49 
-7,01 
-7,12 
-7,06 
-7,02 


A  dopt- 

ed 
lo>in.r 
liale. 


-0,97 


-0,95 


-0,93 


0,96 


- 1 ,24 


■1,86 


1,97 


-1,94 


■1,91 


1,70 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation, 


0.  6.29,52 
0  .  23  .  20,99 
0 .  29 .  39,88 
0.29.  43,18 
0.37.  0,48 
56.  8,63 
0.  28,41 
11  .58,86 
11  .58,06 


0 .   1 .  37,39 

0  .  6  .  29,48 
0  .  23  .  20,99 
0.29.  12,43 
0.29.  15,75 


0.37. 
0.56. 


0,50 
8,71 


1 .  0 .  22,26 

1.11.  58,68 
1.11.  58,35 


14. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  . 

1  . 
I  . 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  . 
1. 
1. 


9. 
1  . 

6, 
23. 
28. 
28. 
37. 
56. 
12. 

11. 
11  . 


,  38,45 
■  37,39 
.  29,45 
.  20,98 
.  4.5,30 
.  48,53 
,  0,54 
.  8,62 
0,17 

56,18 
59,10 


1  .  37,34 

6 .  29,49 

23  .  20,98 

27  .  52,62 

27  .  55,51 


37. 
56. 
0, 
11  . 
11. 


0,53 

8,70 

4,07 

59,22 

56,82 


0  .    6 .  29,34 
0.23.  21,12 

0 .  27 .  26,29 


27. 
11. 
11  . 
11  . 


29,57 
.'59,27 
57,23 
57,02 


14.    9.38,58 
22  .  34  .  55,24 

0 .   1 .  37,37 
0.  6.29,39 

0.23.  20,92 
0.27.    0,83 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star   from  wires  I,  II,  HI,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean  of  the  seven 
wires,  -f40',3I3,  •<-26",871,  +13',595,  -0",051,  -13",5l6,  -26',897,  -40',314. 

{a)  Favourable.  (A)  Faint  at  wires  I,  II.     Got  only  first  contact  of  wire  V  at  15'.    Clock  correction  from  stars  cf  Oct.  1,'j,  10.  (c)  Rather  satisfactory, 

'    ;   i.'j'^J'/"-  .^'""^^  correction  from  stars  of  Oct.  1«,  I7.  (e)  Clouded  at  wire  Vt,  very  faint  at  last  wire.  (/)  Nearly  disappeared  at  wire  IV. 

1^)  ISad  dehniiion— shadow  ot  a  s.itellite  on  the  disc.  (h)  Very  unsteady.  (i)  111  delincd  and  unstciidv.  (h)  Stars  exccedin{;ly  Uihused  and  unsteady 

—ohRirvations  unsatistactory ;    those  of  Polaris  cannot  be  relied  on.  (/)  Clock  correction  from  stars  of  Oct.  lU  and  2J,  (m)  Through  clouds, 

(n)  Increased  wires  I,  II  each  1'. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Yeau  1868. 
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Month 
and 
Day. 


Octal 


NAME  OF 
OBJECT. 


Oct  22 


Oct  23 


Oct  25 


Oct  26 


Oct  27 


Oct  28 
Oct  29 


Jupiter  2  L. . 

ft  Ceti 

6  Piscium  .. . 

Neptune  .. . . 

(a)  Polaris 

{/,)  Polaris  SP. . . 


a  Andromedffi . 

7  Pegasi 

1 2  Ceti 

Jui)iter  1  L. ... 
Jupiter  2  L. . .. 

ft  Ceti  

f  Piscium 

Neptune 

Polaris 


Jupiter  1  L. 

(d)  Jupiter  2  L. 

7  Ceti 


Polaris  SP.  . . 
(c)  Polaris  SP.  R. 


Arcturus 

a  Pegasi   

a  Anclromedae . 

7  Pegasi 

Jupiter  1  L. ... 

(/)  Jupiter  2  L 

jSCeti  

e  Piscium 

Neptune  

Polaris 

Polaris  S P.  ... 
Polaris  SP.R.. 


Arcturus 

a  Piscium  . . . , 

a  Andromedae . 

7  Pegasi  

Jupiter  1  L. ... 
(,/■)  Jupiter  2  L.... 

Neptune  

(g)  Polaris  R 

Polaris 

6'  Ceti 

(h)  Polaris  S P.   ... 


Polaris  SP. 


£  Piscium  

Neptune  

Polaris 

Arg.  2°,  204  .... 

ri  I'iscium 

V  Piscium  

Polaris  SP 

(i)  Polaris  SP.  R.  . . 


(0 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


25,1 

18,7 
20,0 
19,0 

0,2 
56,3 
49,1 

7,0 
26,5 
36,3 
14,2 
19,0 


27,5 


8,9 

45,5 

4,8 

1,3 

32,5 

31,5 

55,8 
23,0 
27,0 


9,6 
9,0 
6,3 
2,5 

14,0 
50,8 
40,5 

2,4 
26,5 

27,5 

45,0 
41,7 
25,5 
45,0 
3,8 
13,4 
30,0 


II       III 


39,0 

32,1 
37,5 
37,0 

15,3 

10,2 

2,6 

20,2 
40,5 
50,2 
27,7 
38,0 


44,0 


23, 
5.9, 
20, 
15, 
45, 

45, 
55, 

9, 
40,1 

44. 


24,2 
22,5 
21,6 
16,2 

27,5 

4,5 

59,5 

15,9 
43,0 

45,5 

58,5 
55,1 
42,0 
58,5 
17,8 
26,9 
47,0 


57,2 
53,0 

45,3 
46,5 
50,0 

30,4 
23,8 
15,9 
30,4 

54,7 

3,5 

41,0 

46,0 


27,4 


40,0 

37,3 
13,3 
35,5 
28,8 

2,5 
59,6 

8,4 
22,4 
49,0 

42,0 


3.5,8 
36,6 
30,0 
37,4 

17,9 

50,0 
29,3 
56,5 

58,0 

11,8 
8,4 
50,0 
12,1 
31,5 
40,2 

43,0 


IV 


11,1 

7,4 
15,5 
59,1 

3,0 

46,0 
38,0 
29,5 
44,0 

9,2 

17,2 

54,7 

8,0 


41,0 


55,0 

51,7 
27,4 
51,0 
43,0 

16,1 
14,0 

go  o 

'^ '",'.' 

36,1 
10,0 

55,5 

52,8 
49,5 
52,0 
43,9 
51,0 

31,4 

11,0 
43,1 
11,5 

13,5 

25,8 
22,2 
12,5 
25,4 
4.5,3 
53,9 

0,0 


24,3 
21,9 
29,2 
12,6 

28,0 

1,3 
52,0 
43,1 
57,5 

23,2 

31,0 

8,1 

24,0 

34,5 

54,6 


19,0 

6,0 
41,2 

6,4 
56,8 

29,4 
28,4 
35,9 
49,6 
26,0 

19,0 

7,1 
3,0 
7,4 
57,8 
4,5 

44,8 

27,5 
57,0 
36,5 

36,0 

39,1 
35,7 
30,0 
39,0 
59,5 
7,3 

21,5 


VI 


35,8 
43,0 
25,9 

33,5 

16,5 

5,7 

56,4 

14,2 
37,4 
44,3 
21,7 
36,5 

47,8 

8,0 

42,0 


20,3 
55,2 
21,6 
10,6 
39,8 

42,4 
49,3 
3,0 
38,5 
42,5 


21,3 
16,5 
22,5 
11,8 

21,3 
58,3 
54,5 

10,5 


45,5 

52,7 
49,0 
42,5 
52,3 
13,3 
20,7 
44,0 


VII 


50,0 
56,3 
39,5 

53,5 

31,8 
19,5 
10,0 

27,5 
51,5 
57,9 
35,1 


4,2 
21,5 

58,5 


34,5 
9,0 
36,9 
24,5 
53,3 

56,4 
3,0 
16,3 
54,5 
58,5 


3.5,7 
30,1 
37,8 
25,6 

34,6 
12,0 
12,5 

24,1 


3,0 

6,1 

2,5 
57,0 

5,8 
27,2 
34,3 

1,0 


Concluded 

transit  ovei'  the 

tneiin  of  the 

seven  wires. 


0. 
0, 
0. 
0. 

1 . 

13. 


27.  10,88 
37.  7,46 
56.  15,65 
59 .  59,03 
12.  5,96 
12.    6,29 


0.    1 

0.  6 
0.23 
0.26 
0.26 
0.37 
0.56 
0.59 

1.  12 


45,93 
37,92 
29,52 
43.98 
47,92 

9,00 
17,20 
54,64 

6,14 


0  .  26  .  20,95 
0  .  26  .  23,88 
2  .  36  .  41,05 

13.  12.  13,28 
13.  11.57,63 


14.  9 
22.58 
0.  1 
0.  6 
0.25 
0.25 
0.37 
0.56 
0.59 


1  , 
13. 


12 
12 


13.  11 


51,69 
27,29 
50,93 
42,87 
12,84 
16,01 
14,00 
22,21 
36,04 
10,17 
13,28 
,  58,46 


14. 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1, 

1  , 

1  , 
13. 


52,72 
49,49 
52,02 
43,97 
50,98 
54,34 
59.31,39 
12.26,47 
12.  9,87 
17.4.3,19 
12.  1.3,25 


13.12.  15,57 

0  .  56  .  25,57 
0.59.  22,09 
,  11,36 
,  25,44 
.  45,49 
53,82 
15,78 
1,13 


1. 

1  , 

1  . 

1  , 
13. 
13. 


12 
18 
24 
34 
12 
12 


-•049 


Correction  of 


+•024 


+•220 


Seconds 

of 
Meridian 
transit. 


11,09 

7,62 

15,86 

59,24 

7,45 

4,93 

46,05 
38,10 
29,69 
44,19 
47,43 

9,16 
17,41 
51-,85 

7,63 

21,16 
24,09 
41,26 

11,92 
9,51 

51,82 
27,47 
51,05 
43,05 
13,05 
16,22 
14,16 
22,42 
36,25 
11,66 
11,92 
10,34 

52,85 
49,70 
52,14 
44,15 
51,19 
54,55 
31,60 
15,34 
11,36 
43,33 
11,89 

14,21 

25,78 
22,30 
12,85 
25,65 
45,67 
54,03 
14,42 
13,01 


-10,47 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


7,16 
7,09 


8,71 
8,68 
8,67 


8,7 
8,64 


•13,32 
•13,61 
13,73 
-13,64 


13,72 
13,65 


■14,35 
■14,79 
■14,83 
•14,75 


-14,93 


17,01 


■17,09 
•17,13 


Adopt- 
ed 
losing 
Rate. 


-1,70 


-1,61 


-1,49 


-1,12 


1,12 


-1,09 


Apparent  U.A. 

from  the 

Oljservation. 


27.  3,97 
37.  0,49 
56.  8,70 
59 .  52,08 
12.  0,27 
11  .57,00 


1  . 

6. 
23 . 

26! 
26. 
37. 
56. 
59. 
11. 


37,40 
29,44 
21,01 
35,51 
38,75 
0,47 
8,70 
46,13 
58,90 


0.26.  10,82 
0.26.  13,75 
2  .  36  .  30,79 


1  . 
1  . 

14, 
22. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
1  , 
1  , 
1, 

14. 

23, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0. 
1. 
1  , 
1  . 
1  . 


11 
II 

9 
58 
1 
6 
24 
25 
37 
56 
59 
11 
11 
11 


58,75 
56,34 

38, 60 
,  13,84 
.  37,37 
.  29,37 
,  59,35 
2,52 
,  0,45 
8,70 
,  22,52 
■  57,92 
,  57,62 
,  56,04 


9 

52 
1 
,  6 
24 
24 
59 
12 
11 


38,50 
34,90 
37,33 
29,34 
36,36 
39,72 
16,74 
0,47 
56,49 
17.28,46 
1 1  .  56,46 


1.11.  57,68 


.56. 
59. 
11  . 
18. 
24. 
34. 
11  . 
11  . 


8,72 
.5,24 
55,78 
8,57 
28,59 
36,94 
56,80 
55,39 


Illumination   East.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 

wires,  -f40",313,  -f26',871,  +13',595,  -0",051,  -  13',5l6,  -26»,897,  -40',314. 

(a)  Quite  black  at  wire  IV.    Stars  very  unsteady.  (/,)  Almost  invisible  at  wire  V.  (c)  Too  faint  at  last  wire— clouded.  (rl)  Through  clouds, 

very  faint.  (e)  Mercury  unsettled  at  wire  V.  (/)  Ill-defined  and  unsteady.  (ff)  fliercury  disturbed  at  wire  VI,  which  it  is  feared  is  therefore 

worth  nothing.  (A)  Very  faint  throughout;  all  but  invisible  at  wire  V,  which  perhaps  ought  to  be  rejected.  (ij  Observed  with  Mars  lliid,  Sept.  I7. 

(t)  Disturbed  by  wind. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Pay. 


Nov.  2 


Nov.  4 


Nov.  5 


Nov.  6" 


Nov.  7 
Nov.  8 

Nov.  9 


Nov.  14 


Nov.  20 


Nov.  23 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


NAME  OF 
OBJECT. 


a  Pejjasi 

Jupiter  1  L. .. 
Jupiter  2  L. . . 

/3Ceti 

Neptune 

Polaris 

{a)  1]  Piscium  . . ., 


(  Piscium  .. . . 
Jupiter  1  L. . 
Jupiter  2  L. . 

/3  Ceti 

Neptune  . . . . 
Polaris 

(b)  Arjf.  2°,  206  , 
f]  Piscium  . . 
ft  Leonis  .. . , 

(c)  Polaris  SP.  . 
Arcturus  ... 


Arcturus 


Neptune 

(d)  Polaris 

Arff.  2\  206  B. 

ri  Piscium 

1/  Piscium 

ft  Arietis 

a  Arietis 

(e)  Arcturus 


(  Piscium  . 

Polaris  SP. 
(J")  Arcturus  . . 


6)  Piscium  

a  Andromedae . . 

7  Pejjasi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

Neptune 

(g)  Polaris 

Polaris  SP 


(h)  Neptune 

I'olaris  

(i)  Arff.  2\  199  B. 

t]  Piscium  .. . . 


e  Piscium 
Polaris  ... 
i;  Piscium 
1/  Piscium 

f  Piscium 
(/■)  Polaris  . . . 
i;  Piscium 


53,3 
11,9 

39,2 

23,7 

27,5 

8,0 

55,1 

40,0 

41,3 
14,8 
30,0 

10,2 

2,1 

35,0 

19,3 

20,5 

6,5 
31,5 
39,1 
12,4 
21,7 

7,2 
29,4 
21,8 

58,3 

35,0 
24,4 

23,3 
20,5 
17,0 


35,5 


38,5 
39,5 
22,5 
23,5 

12,8 
42,0 
31,7 
41,2 

16,2 
43,5 
35,2 


11 


7,0 
25,5 

53,4 
37,2 
44,0 

oo  1 

— ,  1 

8,4 

53,4 
55,5 
28,3 
47,5 

24,0 
16,1 
54,5 
33,8 

34,8 

20,2 
50,5 
52,1 
26,2 
35,3 
21,5 
44,2 
36,1 

11,9 

52,0 
38,7 

36,9 
35,8 
30,7 


52,0 


52,0 
58,5 
35,6 
31,5 

26,2 

0,5 

45,8 

54,9 

29,6 

1,5 

49,1 


III 


20,8 

41,7 
7,0 
50,6 
54,0 
35,9 

21,9 
3,5 

9,2 
41,8 
55,5 
33,2 
37,7 
29,9 

5,5 
47,9 

49,1 

33,4 
59,5 

40,0 
48,6 
35,4 
58,4 


25,2 

6,0 
52,9 

50,4 
50,9 
44,5 
47,9 


1,0 

4,0 


6,0 

51,1 

39,6 

12,0 

59,3 

8,2 

43,0 

11,5 

2,9 


IV 


34,7 

55,5 
21,6 

4,2 

16,0 

49,8 

35,5 
17,2 

23,8 
55,3 
19,5 

51,8 

44,0 

21,5 

2,4 

3,5 

47,1 
24,0 

54,0 

2,2 

50,2 

13,0 

4,8 

38,9 
22,5 


3,8 

6,4 

58,5 

1,5 

35,5 
25,0 


5,3 

53,3 

13,4 
21,8 

56,8 
35,5 
17,0 


48,5 

'9,1 

35,8 

17,5 

34,5 

4,0 

49,0 
30,7 

38,1 
9,0 

34,5 
0,3 

5,8 

57,9 
45,0 

16,7 
17,9 

0,5 
39,5 

7,9 
16,0 

4,4 
28,1 
19,1 

52,4 

45,0 
21,5 

17,4 
21,9 
12,4 
14,9 

49,1 
40,5 


32,3 

19,2 

7,0 
53,0 
27,3 
35,2 

10,4 

30,8 


VI 


2,6 

19,2 

50,0 
31,2 

17,5 

2,3 

47,2 
52,0 
22  2 
46^5 

19,7 
11,7 
54,0 
31,0 

32,1 

13,9 
50,5 
42,5 
21,7 
29,2 
18,4 
42,5 
33,3 

5,8 

54,0 
36,0 


31,0 
37,0 
26,1 

31,4 


46,0 
59,0 

33,1 

20,5 

41,1 
48,6 

24,0 

5,5 

44,6 


Vll 


16,3 

32,7 

4,1 

44,5 

31,5 
16,0 

0,5 

6,3 
35,8 

2,5 
27,1 
33,4 
25,7 

9,0 
45,3 

46,3 

27,4 
10,0 
56,0 
35,9 
42,9 
33,0 
57,0 
47,6 

19,5 

12,0 
50,1 

44,3 
52,2 
40,1 

44,8 
16,0 


59,3 

47,0 

34,0 

55,2 
2,1 

37,4 
23,0 
58,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


22  .  58  .  34,74 
0  .  22  .  52,32 

0  .  22  .  55,44 
0.37.21,59 
0.59.  4,13 

1  .  12.  14,62 
1  .  24  .  49,83 


23, 

0. 

0. 

0, 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 
11, 
13. 
14, 


0 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
14 


S3 
22 
22 
37 
58 
12 
18 
24 
42 
12 
10 


35,46 
17,14 
20,28 
23,74 
55,31 
16,57 
46,77 
51,80 
43,92 
23,50 
2,34 


14.10.    3,46 


58. 
12. 
18. 
24. 
35, 
47. 
0. 
10. 


47,00 
20,79 
49,06 
54,01 

2,27 
50,02 
13,23 

4,70 


23.33.  38,86 

13.12.23,79 
14.10,    7,28 


23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 
13. 


53. 

2. 

6. 
21. 
21  . 
58. 
12, 
12, 


3,87 

6,39 

58,47 

1,44 

4,51 

35,52 

22,51 

21,87 


0.58.  18,84 
1  .  12.27,80 
1.17.  32,53 
1  .  25  .    5,24 

0  .  56 .  53,34 
1.12.  32,54 

1  .25.  13,41 
1.35.21,71 

0  .  56  .  56,77 

1  .  12.  3,%  14 
1.  25  .  16,87 


Correction  of 


049  +-024 


+•220 


Seconds 

of 
Meridiiin 
I'ransit 


34,92 
52,53 
55,65 
21,75 
4,34 
16,11 
50,01 

35,67 
17,35 
20,49 
23,90 
55,52 
18,06 
46,98 
51,98 
44,10 
22,14 
2,47 

3,59 

47,21 

22,28 
49,27 
54,19 

2,48 
50,15 
13,35 

4,83 

39,07 

22,43 
7,41 

4,08 

6,51 

58,65 

1,65 

4,72 

35,73 

24,00 

20,51 

19,05 

29,29 

32,74 

5,42 

5.'3,55 
34,03 
13,.59 
21,92 

56,98 
3i,63 
17,05 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


•21,14 
■21,34 
■21,42 


-1,04 


■23,26 


•23,50 


•23,39 
■23,80 

■23,90 


-25,02 


25,60 
■25,57 
■25,61 
■25^58 
-26,24 

26,69 


■28,79 

■29,28 
•29,31 
■29,34 


■36,84 

-44,87 

-45,03 
45,03 


48,32 
-48,51 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


Apparent  1!,A. 

from  the 
Observation. 


■1,06 


-1,18 


1,24 


•1,34 


•1,42 


1,22 


-1,31 


22. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1  . 
1  . 

23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 
II  . 

1  . 
14. 


58 
22 
22 
37 
58 
11 
24 


13,68 
31,22 
34,34 
0,43 
43,01 
54,77 
,  28,66 


12,36 

54,00 

57,14 

0,54 

32,15 

54,68 

23,.59 

28,59 

20,25 

11  .  58,23 

9  .  38,52 


14.    9.38,56 


0. 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
14. 


,  21,65 
.  56,71 

2.3,70 

28,6l 
.  36,89 

24,55 
.  47,74 

SS,6l 


23  .  33  .  12,36 

1  .  11  .53,71 
14.    9.28,64 

23  .  52  .  34,77 

0.   1.37,19 

0.  6.29,32 
0.  20.  32,31 
0  .  20  .  3,5,38 
0.58.  6,36 
1.11  .54,61 
1.11.  50,45 

0  .  57  .  42,23 
1.11.  52,46 

1  .  16.55,90 
1  .  24  .  28,58 

0.56.  8,59 
1.11.  49,0f) 
1  .24.28,61 
1  .  34  .  36,93 

0.56.  8,58 
1.11  .46,21 
1  .24.28,62 


Illujiination  East.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean  of  the  seven 
wires,    +iO',3l3,    -f26',87I,    4- 13V'595,    -0»,051,    -  13',5l6,    -26»,897,    -40",314. 


(a)  Iiitermptions  from  clouds  throughout  the  evening.  (i)  Too  faint  for  observations  with  wires.  (c)  \Ve\l  defined  and  tolerably  steady.  (</)  Very 

unsteady  and  ill  detined.  ^e)  Stars  flaring  and  very  unsteady.  {/)  Clouded  at  wire  IV,  extremely  faint  at  wire  V.  (y)  Stars  rcmaikably  unsteady. 

(A)  Disappeared  occasionally.  (i)  The  Instrument  set  for  Arg.  2",  202.  (A-)  Too  faint  at  wire  V. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 
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Montli 
a  id 
Day. 


Nov.  24. 


NAME  OF 
OBJECT, 


6  Piscium 

Polaris 

(rt)  Arg.  2°,  199  B. 

»;  Piscium 

V  Piscium 

47  Cephei 

li  Persei 


Nov.  26  ft  Ceti  . . . 
(6)  e  Piscium 
(I))  Polaris  ... 


Dec.   3 


Dec.   6 


Dec.  7 


Dec.   8 


Dec.  9 


/3Ceti  ... 
€  Piscium 
Polaris  . . . 
Polaris  R. 
(c)  ri  Piscium 
V  Piscium 
7  Ceti   . . . 


Arcturus 
e  Bootis  . 


01  L... 

(rf)  0  2  L.  . . 

Arcturus 

£  Bootis  . 

(e)  Arcturus 
e  B<x)tis  . 


0  1  L.... 
(/)0  2L.... 

K  Piscium  , 

1  Piscium   , 
{g)  (0  Piscium 


Dec.  10  {d){Ji)  y  Ceti , 
((/)  a  Ceti  . . 


Dec.  12 
Dec.  1 1 

Dec.  15 


Dec.  16 


((/)  2  Arietis. 


Arcturus  ... 
€  Bootis  . . . . 
a  Coronoe  . . 
o  Serpentis  . 

0  1  L 

(0  02  1 

{d)  t  Ursae  Min. 

a  LyrjB  .... 

Arcturus  .. . 

e  Bootis  . . .  . 
(6)  a'  Librte  ... 

a  Serpentis  . 


a  Lyrce 
/3  Ceti  . 
Polaris  . 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


11 


17,6 
45,0 

46,1 
1.^,5 
36,5 


31,1 
3,0 
33,5 
50,4 
59,6 
23,4 
54,3 


10,2  24,4 
20,5  33,9 
47,0      5,0 


1.9,7 
29,8 
51,5 


58,2 
52,3 

55,9 
28,3 

5,9 
27,1 
59,2 
31,1 

0,2 
32,1 

55,2 

16,7 
36,0 
35,6 
53,1 

56,0 
51,3 

33,4 

6,3 
38,3 
31,1 
16,1 


30,9 
5,3,0 

5,0 
46,2 

7,1 
39,1 

5,2 
17,2 

47,2 
28,6 
48,5 


33,7 
43,3 
13,5 


11,8 
6,2 

10,4 
43,7 

20,6 
41,7 
13,5 
46,3 

14,4 
47,2 

9,7 
31,5 
49,4 
49,2 
11,6 

9,1 

4,7 

48,0 

20,5 
53,4 
46,1 

29,7 

45,5 
7,7 
5,3,5 
3,5 
21,5 
51,4 
19,1 
30,5 

4,4 

42,9 

8,0 


111      IV 


44,3 
12,0 

4,1 
12,9 
32,7 
11,6 

38,5 

47,4 
15,5 

47,6 
56,6 

37,0 
16,4 
25,1 
19,3 

24,5 

58,4 

34,7 

,56,1 

27,4 

1,2 

28,5 
2,1 

24,2 

45,9 

3,0 

2,5 

24,9 

22,6 
18,0 

2,0 

34,8 
8,4 
0,9 

43,1 

59,9 
22  2 
37^0 
20,4 
35,5 
9,3 
3. ',8 
43,9 

21,3 

56,7 


58,2 
38,5 

18,1 
26,5 
43,4 
29,5 

52,9 

1,1 

40,0 

2,2 
10,5 

1,0 
30,5 
38,9 
33,0 

38,9 
14,1 

49,8 
11,1 
42,0 
16,5 

43,1 
17,6 

39,0 

0,7 
16,3 
16,1 
38,7 

36,4 
31,6 

16,3 

49,3 
23,8 
16,2 
56,8 

14,9 
37,2 
27,5 
.38,0 
50,2 
24,8 
47,2 
57,6 

38,9 
11,0 


VI 


11,8 
51,5 

32,2 
40,1 
53,3 
37,2 

7,1 

14,7 
54,0 

16,5 

24,0 

19,0 
44,3 
52,3 
46,5 

53,2 
29,1 

4,3 
25,6 
56,2 
31,9 

57,4 
32,8 

53,9 
15,5 
29,9 
29,8 
52,3 

49,8 
45,0 

30,5 

3,5 
3,9,1 
31,4 
10,4 

2.9,7 
51,8 
14,0 
55,3 
4,5 

1,1 
11,4 

56,2 
25,3 


VII 


25,2 

38,7 

6,0 

19,5 

24,5 

46,0 

0,0 

53,4 

7,0 

2,5 

12,4 

5,0 

22,6 

21,3 

35,5 

28,2 

41,6 

... 

28,0 

30,6 

44,5 

37,5 

51,1 

13,5 

34,5 

58,1 

12,1 

5,9 

19,0 

^%'d 

13,2 

7,5 

21,8 

44,4 

5^,^ 

18,8 

33,5 

40,1 

54,6 

10,5 

25,0 

46,8 

2,1 

11,6 

... 

48,2 

3,1 

8,3 

22,9 

30,1 

44,7 

43,3 

5(\<c, 

43,1 

56,5 

5,7 

19,1 

3,3 

16,7 

58,5 

12,1 

44,6 

58,8 

18,0 

32,2 

54,1 

.9,3 

46,4 

1,5 

23,8 

37,3 

44,2 

58,9 

6,3 

21,3 

2,0 

48,5 

12,5 

29,5 

18,7 

32,9 

5,5,0 

10,2 

14,9 

28,7 

24,8 

38,1 

13,1 

30,5 

^%& 

54,0 

1.3,5! 

32,0 

Concluded 

transit  over  the 
mean  of  the 
seven  wires. 


17. 
17. 
23. 
23. 
23. 


2 


Correction  of 


56.  58,13 
12.  33.64 
30,71 
18,19 
26,52 
43,03 
29,54 


0.37.52,84 
0.57.  1,06 
1  .  12.36,94 


0. 
0. 
1  , 
1  . 
1  . 

1  . 

2  . 

14. 
14. 


38, 
57. 
12, 
12, 
25, 
35. 
37. 


2,11 
10,40 
42,97 
59,37 
30,39 
38,75 
32,91 


9 .  38,S9 
39  .  13,94 

\6.56.4:9M 
16.59.  10,90 
14.  9-41,97 
14.39.  16,56 

14.  9.4.3,02 
14.39.17,,59 


5  .  39,03 

8.    0,73 

20  .  16,36 

33.  16,12 

52  .  38,63 


2  .  36  .  36,28 
55.31,60 


3.    4.16,24 

14.    9.49,23 

14.  39.  23,77 

15.  29.  16,23 
15.37.  56,74 


17.  32 
17.34 


18. 
18, 
14, 
14, 
14, 
15. 


14 

32 
9 
39 
43 
37 


14,86 
.  37,07 
26,79 
37,91 
,  50,06 
,  24,67 
,  47,01 
,  57,64 


18.32.38,80 
0.37.  11,14 
1  .  11.  40,2  > 


n         m 


049+-024 


+•088 


+•220 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Ailopt- 

ed 
losing 
Hate. 


Apparent  R.A, 

from  tlie 

Observation. 


•140 


58,34 
35,13 
30,92 
18,37 
26,73 
43,09 
29,65 

53,00 

1,27 

38,43 

2,27 
10,61 
44,26 
48,05 
30,57 
38,96 
33,12 

38,96 
14,03 

49,71 
10,95 
42,04 
16,65 

43,09 
17,6s 

39,08 

0,78 

16,49 

16,26 

38,77 

36,41 
31,74 

16,32 

49,30 
2.S,86 
16,32 
56,88 

14,91 
37,12 

28,77 
38,00 
50, 1 3 
24,-6 
47,07 
57,78 


■49,69 


-49,83 
-49,85 


52,77 
52,63 


•62,12 
•62,02 


62,09 
62,13 
62,14 


0,18 
0,36 


2,87 
2,96 

3,90 
3,96 


4,36 
4,24 
4,28 


5,45 
5,62 


-  7,52 


9,95 

9,99 

10,02 

10,00 


10,07 


10,76 
10,87 
10,85 
10,88 


38,90  -10,97 
11,20  -11,20 
44,28 


-1,40 


-1,39 


1,34 


-2,82 


-2,01 


1,04 


■1,04 


0,99 


-0,90 


•0,87 


0.56.  8,57 
1.11.  45,35 
1  .  17.41,13 
1  .  24  .  28,58 

1  .  34  .  36,93 

2  .  48  .  53,22 
2  .  59  .  39,76 

0.37.  0,31 
0.56.  8,57 
1.11.45,71 


37. 
56. 
11. 
11  . 
24. 
34. 


0,21 
8,54 
42,17 
45,96 
28,47 
36,85 


36 .  30,95 


14  .  9  .  38,90 
14.39.  13,91 

16.56.  49,,32 
16.59.  10,55 
14.  9-39,15 
14.39.13,71 

14.  9.39,20 
14.39.  13,77 

17.  5.35,06 
17.  7.56,76 
23.  20.  12,20 
23  .  33  .  1 1,96 
23  .  52  .  34,45 

2  .  36 .  30,88 
2  .  55  .  26,20 

3.    4.    8,80 

14.    9-39,35 

14.  39.  13,89 
15.29.    6,32 

15.  37-46,87 


17, 
17. 
18. 
18. 
14. 
14. 
14. 
15. 


32.  4,83 
34.27,04 
14.  18,67 
32  .  27,88 
9  •  39,32 
39-  13,93 
43  .  36,24 
37  .  46,91 


18.32.27,98 
0.37.  0,01 
1.  11.33,07 


Illumination    East.      Intervals   t'or   an    Equatorial    star  from    wires    I,    II,    III,   IV,   V,   VI,   VII,   to    the   mean    of  the 
seven    wires,   -(-40",313,   •f26',871,    4- 1.3',59.5,   -0',051,   -l,r,5l6,    -26',897,    -40',314. 

Dec.  6,  20^  40™,  stopped  Clock  about  1"".  9',  an(l  lengthened  pendulum  two  divisions. 


(a)  The  Instrument  set  for  Arg.  2",  202. 
{!/)  Might  liazy. 


(A)  Very  faint. 


Jnateady. 


(c)  Hurried.  (d)  Faint.  (e)  Very  faint  at  wires  IV,  V,  VI. 

(i)  ISoiling — passing  clouds— blowing  hard — clock  heard  with  difficulty. 


(/)  Tremulous. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1868. 


Monti) 
and 
Day. 


Dec.  16 


Dec.  17 


Dec.  18 


Dec.  19 


Dec.  21 


Dec.  22 


Dec.  23 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris  R 

f'Ceti 

7  Ceti 

Arcturus 

e  Bootis 

(b)  a'  Librae  

a  Coronae 

a  Serpenlis 

0  1  L 

(c)  0  2  L 

a  CoronEB 

a  Serpentis 

0  1  L 

('i)02L 

£  Urste  Min 

a  Lyrte   

;3  Aquarii 

e  Pegasi 

a  Aquarii 

01  L 

(e)  02L 

B  Ursoe  Min 

a  LyriE 

/3  Lyras 

y  Aqiiilae   

a  Aquilse   

fi  Aquarii 

(/)S  Arietis 

a  Persei 

<r  Persei 

(^)Gr.  71(5 

■>]  Tauri 

9  Camelopardi . . . 

■y'  Eridani 

a  Serpentis  

a  Ophiuchi   

0  1  L 

(A)  0  2  L. 

5  Ursa;  Min 

a  Lyrae 

(j)  /?  Lyrae 

CCygni  • 

p  Aquarii 

e  Pegasi 

Rigel 

/3  Tauri 

2  Ononis 

6  Ononis 

a  Orionis 

JUrsffiMin.SP.., 

(k)  SUrsffiMin.SP.R 

Uranus 

a  Coronae  


Seconds  of  transit  over 

the  seven  wires. 

I 

II 

lU 

IV 

V 

VI 

Vll 

s. 

«. 

S* 

g. 

a. 

S. 

8. 

33,5 

57,5 

14,0 

... 

... 

42,2 

56,0 

9,1 

23,0 

36,6 

50,0 

3,6 

IJ 

15,1 

28,4 

42,0 

55,5 

9,0 

22,4 

8,2 

22,4 

36,3 

51,0 

5,4 

19,7 

33,9 

40,0 

55,3 

10,1 

25,5 

40,9 

55,9 

11,1 

6,1 

19,9 

33,8 

48,1 

1,9 

15,7 

29,5 

3,3,0 

47,9 

3,0 

18,1 

33,0 

48,3 

3,3 

18,0 

31,5 

44,8 

58,5 

12,2 

25,6 

39,1 

25,0 

39,7 

54,2 

9,2 

23,7 

38,5 

53,2 

47,2 

1,6 

16,2 

31,2 

45,8 

0,5 

15,2 

48,8 

3,8 

19,1 

34,2 

49,3 

4,4 

19,0 

33,4 

46,0 

59,7 

13,1 

26,5 

40,2 

52,3 

7,1 

21,7 

36,5 

51,2 

5,9 

20,5 

14,5 

29,4 

44,0 

58,8 

13,4 

28,1 

42,8 

7,.^ 

55,0 

39,0 

29,5 

17,5 

4,0 

50,5 

49,1 

6,5 

23,4 

40,8 

58,1 

15,3 

32,4 

37,3 

51,0 

4,5 

18,0 

31,5 

15,8 

29,3 

42,7 

56,5 

10,2 

23,9 

37,4 

34,3 

47,8 

1,1 

14,8 

28,2 

41,6 

55,0 

19,8 

34,4 

48,9 

3,9 

18,7 

33,2 

47,9 

42,1 

56,7 

11,2 

26,2 

41,1 

55,6 

10,3 

.9,0 

55,5 

40,0 

31,0 

18,5 

4,0 

52,0 

50,0 

7,3 

24,3 

41,9 

59,1 

16,2 

33,4 

38,1 

54,1 

10,0 

26,3 

42,4 

58,5 

14,5 

32,7 

46,4 

59,9 

13,8 

27,4 

41,2 

54,9 

54,6 

8,1 

21,5 

35,3 

48,9 

2,5 

16,1 

11,4 

24,9 

38,3 

52,0 

5,4 

18,9 

32,5 

40,2 

54,4 

8,5 

23,0 

37,2 

51,1 

5,5 

11,9 

32,5 

53,0 

14,0 

34,6 

55,3 

15,9 

36,2 

56,0 

1.5,7 

35,9 

55,9 

15,7 

35,6 

36,3 

5,8 

34,8 

4,9 

34,0 

3,2 

32,8 

12,7 

27,2 

41,9 

56,8 

11,5 

26,0 

40,9 

52,2 

20,0 

47,0 

15,1 

42,3 

9,8 

37,3 

28,0 

42,0 

55,7 

9,6 

23,5 

37,3 

51,3 

23,1 

36,7 

50,2 

4,0 

17,4 

31,0 

44,0 

24,5 

38,3 

52,0 

5,9 

19,7 

33,4 

47,2 

42,7 

57,2 

11,9 

26,9 

41,7 

56,1 

10,9 

5,1 

19,7 

34,2 

49,2 

4,0 

18,5 

33,3 

42,0 

33,0 

21,0 

7,5 

53,5 

53,2 

10,4 

27,5 

45,0 

2,2 

1.9,3 

36,5 

41,3 

57,3 

13,1 

29,5 

45,5 

1,5 

17,5 

'50,9 

6,2 

21,5 

37,2 

52,8 

8,2 

2.3,5 

14,5 

27,9 

41,3 

55,1 

8,7 

22,1 

35,5 

19,7 

33,3 

46,7 

0,5 

14,3 

28,0 

41,5 

53,2 

6,5 

19,9 

33,7 

47,3 

0,8 

14,3 

34,0 

49,2 

4,4 

19,8 

35,3 

50,5 

5,8 

57,6 

11,0 

24,3 

38,0 

51,3 

5,0 

18,2 

12,9 

26,2 

39,4 

53,0 

6,5 

20,0 

33,4 

43,3 

56,7 

10,0 

23,8 

37,4 

51,0 

4,5 

15,5 

2,5 

■  .  . 

•  •  > 

12,5 

58,5 

44,0 

31,5 

21,0 

.   .  . 

•  •  • 

.53,2 

7,7 

22,0 

37,0 

51,7 

6,1 

20,7 

40,3 

55,5 

10,3 

25,7 

40,8 

55,8 

10,9 

Concluded 

transit  over  the 

mean  oi  tlie 

seven  wires. 


1  . 

2, 
2. 

14. 

14, 


11 
21 
36 
9 
39 


14.43 
15.29 


52,04 
22,93 
42,01 
50,94 
25,55 
47,86 
18,09 


15.37.58,.53 

17.41.  9,07 
17.43.31,10 
15.29.19,05 
15.37.59,70 

17  .  45  .  36,46 
17.47.58,71 
18.  14.29,00 
18.32.40,80 
21  .24.  50,94 
21  .  37.  56,55 
21.59.  14,69 


1 7  .  50 
17.52 


14 
,32 


18.45 

19.40 

19.44 

21  .24 

3.    4 

3.  15 

3.21 

3.31 

3.39 

3.46 

3.52 


3,83 
,26,17 
30,00 
41,75 
26,27 
13,76 
35,29 
51,91 
22,84 
13,89 
35,86 

4,54 
56,71 
14,81 

9,63 


15.38.    3,83 
17.29.    5,86 


18, 
18, 
18, 
18. 
18, 
21  , 
21, 
21, 

5, 
5, 
5, 
5. 
5, 
6, 


3 

5 
14 
32 
45 

7 
24 
38 

S 
18 
25 
29 
48 
14 


6.  14 

7.  9 
15.29 


26,77 
4.9,15 
32,25 
44,87 
29,39 
37,19 
55,02 
0,57 

33,67 
19,86 
37,91 
53,06 
23,82 
37,36 
32,02 
.36,91 
,  25,62 


-•049 


Correction  of 


4- -088 


(••140 


Seconds 

of 
Meridiai. 
I'raijsit. 


43,25 
23,07 
42,14 
51,01 
25,64 
47,92 
18,18 
58,67 

9,12 
31,15 
19,14 
59,84 

.36,51 
58,76 
30,98 
40,89 
51,00 
56,69 
14,81 

3,88 
26,22 
31,98 
41,84 
26,37 
13.90 
35,43 
51,97 
22,92 
14,02 
36,00 

4,70 
56,78 
14,97 

9,68 

3,97 
5,99 

26,82 
49,20 
34,23 
44,96 
29,49 
37,27 
55,08 
0,71 

33,72 
19,94 
38,04 
53,18 
23,96 
35,78 
35.74 
36,98 
25,71 


Clocli 
appa- 
rently 
Slow. 


■11,25 
11,21 


■11,61 
11.72 
■11,67 
■11,84 
■11,75 


12,78 
•12,90 


12,96 
■1.3,10 
■13,05 
■13,07 


13,91 
13,97 
■14,03 
■13,95 
■14,08 
•14,14 
■14,20 


■14,34 

-14,26 

•16,94 
•16,91 


-17,02 

17,08 

17,18 

-17,21 

-17,10 


18,59 
•18,6l 
•18,55 
18,6s 
•18,60 


•19,20 


Adopt- 
ed 
losint; 
Hale. 


-0,87 

■o;96 


-1,02 


-0,99 


■1,05 


1,11 


-1,11 


Apparent  R.A. 

from  the 

Oljservat.on. 


1  . 

2. 

2. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 


1 1  .  32,04 
21  .  11,81 

36  .30,88 
9  .  39,33 

.39.13,93 
43.36,21 
29.    6,44 

37  .  46,92 


17.40.57,29 
17.43.  ig,3i 
15.29.  6,32 
15.37.47,01 


17 
17 
18 
18 
21 
21 
21 


,  45 .  23,60 
47  .  45,84 

.14.  18,04 
32  .  27,94 
24 .  37,93 

.  37  .  43,61 

■59.    1,72 


17.49. 
17- 52. 
18. 14. 
1 8  .  32  . 
18.45. 
19.39. 
19.44. 
21 .24. 


,  4 
14 
21 
30 
39 
46 
51. 


50,00 
12,34 
18,09 
27,94 
12,46 
5.9,95 
21,48 
37,95 

8,66 
59,76 
21,73 
50,43 
42,50 

0,68 
55,39 


15.37.47,07 
17.28.49,01 


18, 
18. 
18. 
18. 
18. 
21, 
21. 
21. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5, 
18. 
18, 

7. 
15, 


3.  9,81 
5.  32,19 
14.  17,21 
27,93 
12,45 
20,13 
37,92 
43,55 


8. 
18. 
25. 
29. 
48. 
14. 
14. 

9. 
29. 


15,14 

1,35 

19,45 

34,59 

5,35 

17,15 

17,11 

18,31 

6,53 


Illumination  East.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the    mean  of  the   seven 
wires,  -i-40',313,  -(-26»,S71,  +  13\595,  -0\05],  -  13',5l6,  -26S897,  -40»,314. 


(a)  Blowing  hard— a  chain  of  images.  (i)  Very  faint,  not  satisfactory.  (c)  Barely  visible  in  lightest  thade  of  dark  glasses.  (d)  Fair  definition. 

(e)  Satisfaciory.  {/}  Jumped  at  wire  VI.  (a)  Jumping  strangely.  (h)  Tremulous.  (i)  Passinj;  clouds.  tk)  Stars  very  irregular  in  their 

movements. 
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Month 
and 
bay. 


Dec.  23 
Dec.  2.5 


Dec.  28 


Dec.  2f) 


Dec.  SO 


Dec.  31 


NAMK.    OK 

oiui'.cr. 


a  Ser|)entis 

a  Serpentis 

Kisrel    

ft  Taiiri 

c  Orionis 

6  Orionis 

n  Oriniii.s 

(a)2Ursa.-j\lin.  SP.  . 
Uranus 

Rijrel 

/J  Taiiri 

2  Orionis 

e  Orionis 

a  Orionis   

Z  Ursse  Min  SP.  . 
(6)  SUrsa-Min.SP.R. 
(c)  y  Canis  Majoris. . 

Uranus 

(rf)  a  Serpentis 

Rigel 

/3  Tauri 

i  Orionis 

(e)  e  Orionis 

a  Orionis   

V  Orionis 

y  Canis  Majoris . . 

Uranus 

a  Lyras 

0  1  L 

(/)02L 

[g)  I  Piscium 

u)  Piscium 

a  Andromedae  . . . 

7  Pegasi 

12  Ceti 

/SCeti  

Polaris 

(h)  Polaris  R 

(i)  a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(k)  2  Ursie  Min 

a  Lyrae 


Secunds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


27,9 
.58,5 

3y,.5 

3,2 
18,2 
48,6 
22,5 


59,4 
40,.5 
4,2 
I9-I 
49,7 
21,0 

34,1 
54,0 
32,1 

0,5 
41,8 

5,4 
20,4 
51,0 
.50,5 
35,0 
44,0 

3,5 

47,8 
10,0 

20,9 
17,9 
14,5 
7,3 
44,6 
52,0 

25,2 

36,0 

23,0 

4,8 


39,1 
41,3 

12,0 

54,8 

1 6, 5 

31,8 

2,3 

8,5 


1,%1 
55,9 
17,4 
32,6 
3,3 
9,5 

48,1 

«,7 

45,6 

14,2 

57,0 
18,7 

4,5 

4,7 
49,1 
58,8 
20,7 


24,6 

34,3 
33,3 
28,2 
20,8 
58,9 
8,0 

39,0 
49,8 
10,0 
22,0 
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52,3 

54,7 

25,4 
10,0 
29.8 
45,0 
1.5,5 
54,5 


26,4 
11,0 
30,8 
45,8 
16,7 

49,5 

1,9 

23,0 

59,1 

27,7 
12,2 
32,0 

17,9 

18,2 

3,0 

1.3,0 

37,7 

16,9 
39,0 
25,3 
47,8 

48,4 

41,9 
34,1 
12,6 

37,0 
52,7 
3,5 
53,5 
38,9 


I 


IV 


6,0 

8,4 

39,2 

25,4 
4.3,5 
58,5 
29,4 
41,5 
47,9 

40,2 

26,5 
44,4 
59,5 
30,4 

36,5 
16,0 
38,0 
12,8 

41,4 

27,7 
45,7 
1,0 
31,6 
32,4 
17,0 
27,9 
55,2 

31,9 

53,9 

3.9,0 

1,4 

3,9 
56,1 

47,7 
27,2 

1,5 

7,1 

17,5 

44,5 

56,3 


19,7 

22,1 

52,8 
40,7 
57,0 
12,0 
42,9 


2,3 

5.3,8 
42,0 
58,0 
13,1 
43,9 

28,0 
30,0 
52,6 
26,4 

54,9 
43,0 
59,1 

45,3 
46,3 
30,9 
42,5 
12,4 

46,5 
8,6 
52,4 
15,1 
19,2 
10,0 

1,1 
41,5 

23,5 
20,7 
31,3 
32,5 
13,7 


VI 


X.  s. 


Vll 


33,2 

35,5 

6,3 
55,9 
10,3 
25,3 
56.3 
17,5 
17,0 

7,3 
56,9 
11,4 
26,3 
57,5 
16,5 

44,0 

7,1 

39,8 

8,5 
58,2 
12,4 
27,6 
58,S 

0,2 
4.5,0 
57,1 
29,5 

1,2 
23,2 

6,0 
28,6 
34,4 
24,0 
14,5 
55,5 
18,5 

34,4 
44,9 
19,0 
30,8 


46,8 

49,1 

20,1 
11,2 
23,8 
39,0 
10,0 
5,0 
31,5 

20,9 
12  2 
24,'7 
40,0 
10,9 
4,0 

57,7 
21,7 
53,3 

22,1 
1.^5 
26,0 
41,1 
12,2 
14,1 
58,8 
11,7 
46,7 

15,8 
37,7 
19,2 
42,0 
49,7 
37,8 
28,0 
9,6 
38,5 

48,3 

58,7 

.5,5 

48,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


15.. 38.    6,09 
15.38.    8,43 


,  8 
,  18 
,25 
.29 
,48 
,  14 


,  8 
.  18 
,25 
,29 
,48 


6.  14 

6.  14 

6.58 

7.  8 
15.38 


,  39,19 
2,5..36 
43,44 
58,54 
29,29 
43,14 
47,75 

40,16 

26,43 

44,41 

.  59,49 

,  30,34 

,  42,86 

.37,85 

■  15,97 

,  .37,87 

,  12,74 


5.    8.41,34 

5.  18.27,63 
5.25.  45,6 1 
5  .  30  .    0,79 

5  .  48  .  31,6l 

6  .    0  .  32,34 

6.  58.  16,97 

7.  8.27,!-6 
18.  .32.55,10 


18.43, 

1  8  .  45  , 

23  .  33  , 

23 .  53  . 

0.    2, 

0.    6. 

0.23. 

0.37 

1.11, 

1  .  12. 

17.  9. 
17.29. 

18.  14. 
18.32. 


31,80 

5,3,86 

38,90 

1,46 

3,83 

56,07 

47,64 

27,13 

43,97 

1,04 

6,77 

17,.39 

44,00 

56,36 


Correction  of 


■049     -088 +•  140 


seconds 

of 
Meridian 
Transit. 


6,23 
8,57 

3.9,24 
25,44 
43,57 
58,66 
29,43 
41,56 
47,82 

40,21 
26,51 
44,54 
59,61 
30,48 
41,28 
41, .57 
16,03 
37,94 
12,88 

41,39 
27,71 
45,74 
0,91 
31,75 
32,4 
17,0! 
27,93 
55,19 

31,85 

5.3,91 

39,04 

l,6o 

3,91 

56,18 

47,72 

27,19 

48,03 

52,25 

6,88 

17,52 

45,98 

56,45 


I 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Vdopc- 

ed 
losing 
itate. 


I 
19,15-1,11 


•21,44 


24,10 
■24,08 
24.05 
24,07 
24,04 


■25,06 
2.5,15 
■2,5,02 
■25,02 
■25,08 


■25,27 


•1,10 


-1,C2 


■1,10 


-25,65 


■26,24 

■26,3, 

-26,22 

-26,31 

■  26,3,5 

-26,27 

-26,26 

-27,19 


■27,2 

-27,3 

-27,42 

-27,45 

-27,32 

-27,39 


-1,23 
-1,25 


1,43 


■28,41 
28,30 

-28,45 


-1,38 


Appaicnt  R.A. 

from  the 

Obsei  vution. 


h.        III.  jr. 


15.  37.  47,05 
15.. 37.  47,13 


G. 


8. 
18. 
25  . 
29. 
48. 
,  14. 


15,18 
1,-37 

19,50 

34,59 
5,34 

17,46 


8  .  23,68 


5.  8.  15,14 
5.18.  1,43 
5.  25  .  19,45 
5  .  29  .  34,52 
5  .  48  .    5,37 


18.  14 

18.  14 

6.57 


15, 


16,15 
16,44 
.50,87 
8.12,77 
37 .  47,23 


5 
5 
6 

6 

7 

18 

18. 
18  . 
23  . 
23. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 
17. 
17. 
18. 
18  . 


8. 

18. 

25. 

2;) . 

48. 
,    0. 

57. 
,  8. 
,32. 

,  43. 

,45. 

.  33. 

.  52. 

,     1  . 

.    6. 

,  23. 

.36. 

,  II  . 

.  11  . 

8. 

28. 

14, 

32, 


15,13 
1,44 

19,47 

34,63 
5,46 
6,15 

50,68 
1,57 

28,13 

4,77 
26,83 

11,6s 
34.2-2 
.36,52 
28,78 
20,37 
5.9,76 
20,57 
24,79 
38,49 
49,10 
17,52 
27,97 


Illumination  East.      Intervals   for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V, 
•wires,    -h40*,313,    -l-26",871,    +  13'.595,  -  0',051,    -I3',5l6,    -  26',897,  -40',314. 


VI,  VII,  to  the  mean  of  the    seven 


(o)  Very  faint  at  last  wire.  (A)  Very  imperfect  image  at  wire  III.  (c)  Increased  each  wire  I'.  (rf)  Faint — through  clouds, 

very  unsteady.  (/)  Fair  definition.  {ff)  Diminished  each  wire  1'.  (A)  Mercury  disturbed  at  wire  V.  (i)  Very  unsteady. 


(«)  Clouds — stars 
(k)  Satisfactory. 
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APPARENT    NORTH    POLAR    DISTANCES 


OBSERVED  WITH  THE 


MURAL     CIRCLE 


IN  THE  YEAR  1868. 


244 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Jan.  13 


Jan.  15 


Feb.  11 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope   Readings. 


7  Geminorum 
Uranus 


Argelander  175^ 

(a)  H.  C.  2933 

/3  Arietis 

H.  C.  3960 

H.  C.  4002 

Argelander  2737 
H.  C.  4416 

(b)  H.  C.  4655 , 

H.  C.  5001 

(e)  Arg.  61°,  513   .. 
H.  C.  5814 

(c)  H.  C.  .5917 

(c)  H.  C.  6110 

(rf)  H.  C.  6355 

H.  C.  6751 

Arg.  58°,  648  . . 

(d)  H.  C.  7188 

Uranus 

(c)  Zenith  Point ... 


0.51,7 
8,0 

0 .  44,9 


H.  C.  8304 

(e)  H.  C.  8811 

Capella  R 

Capella 

(/)  g  Ursa-  Min.  SP. 

S  Ursffi  Min.  SP. 
(c)(g)51  Cephei 

51  Cephei   

Uranus    

(c)  Argelander  8508 

>(cR.A.7''.53".22' 

H.  C.  15589 

Zenith  Point  . . . 


2  .  30,5 
1  .  31 
0 .  25,3 
3.    5,0 


53,8 
13,1 
49,8 

39,0 
33,4 
32,2 
48,9 


4.  8,1 
2  .  20,1 
4 .  45,0 


Feb.  131 


Feb.  15 


Feb.  22 


Feb.  24 


Feb.  28 


H.  C.  8403. 
{k)  H.  C.  8811. 
Capella  R.  . 
Capella  . . . . 
Uranus  . . .  . 


3.11,8 

.35,9 
.  13,3 


4  .  45,9 

2.  5,4 
0.21 ,6 
4.22,1 
1  .  36,0 
1  .  59,0 


H.  C.  7527  . 

H.  C.  8353  . 
(c)  H.  C.  8403 . . 
(t)  H.  C.  12381. 
(c)  Uranus 


(k)  S  Ursse  Min,  SP. 
h  Ursffi  Min.  SP. 


(Ii)  n  Geminorum  R. 
t)  Geminorum  . . 


(c)  H.  C.  14871 

{l)  *  R. A. 7"- 53"". 22" 
H.  C.  15589 


49,8 
27,4 
20,1 
35,3 
23,0 


58,9 
15,7 

52,7 

37,5 
38,9 
31,5 
11,4 

60,9 
19,9 
56,0 
65,7 
45,9 
39,4 
34,0 
55,3 


14,8 

25,8 
50,3 

56,7 
33,6 
26,2 
42,5 
30,8 


35,9 
22,0 
57,9 
42,7 
44,0 


0.    3,3 


0  .  42,8 

0 .  27,1 

4 .  44,2 

1  .  43,1 


18,2 

40,8 
18,9 


52,2 

11,7 
28,3 
28,6 
43,4 
64,0 

43,2 
28,2 
64,5 
50,2 
49,6 

11,3 


60,1 
lb',3 

53,0 

40,1 
32,8 
12,9 

6l',6 
20,0 
58,1 

67,9 
46,0 
41,8 
36,5 
56,5 


16,9 
26,9 
53,9 

58,1 
35,2 
30,0 
42,3 
29,5 


47,4 
35,3 

49,6 
48,0 


19,8 

42,6 
20,1 


56,9 

14,2 

29,8 
31,5 
42,9 
65,4 

45,1 

28,9 
66,8 
52,4 
52,0 

11,0 


52,8 
%S 

47,5 

31,9 

3.-^1 

26,4 

6,2 

55,7 
15,9 
52,7 
60,4 
41,1 
35,6 
29,9 
50,7 


10,8 
20,5 
45,1 

51,0 

29,9 
20,1 

37,9 
23,9 


13,8 
36,8 


60,6 
16,1 

55,0 

39,4 
41,5 
33,4 
12,0 

62,5 
20,5 
58,8 
67,6 
48,1 
43,0 
36,9 
56,4 


15,9 
27,8 
53,0 

57,8 
35,7 
27,9 
43,0 
29,9 


20,3 
42,9 


15,4    19,5 


47,9 
34,3 


50,7 
49,4 


46,0 

7,8 
24,7 
23,7 
39,5 
58,5 

39,9 
23,8 

59,9 
42,8 
45,0 

5,5 


44,3 
30,9 

47,8 
4.';,4 


53,4 

11,9 

29,3 
29,9 
45,3 
64,0 

44,4 
29,9 
64,3 
50,1 
50,9 

11,4 


52,3 
7,8 

45,7 

30,4 

33,0 

27,0 

4,3 

55,0 
14,2 
50,4 
59,0 
40,8 
34,1 
28,3 
49,5 


9,7 
19,2 
44,1 

49,7 
27,3 
19,8 
35,4 

21,7 


.2.0 


o  -^ 


47,8 

51,1 
50,0 


12,1 

34,6 
14,3 


44,3 

5,4 
21,7 
22,1 
36,8 

57,7 

36,0 
21,0 
57,3 
43,1 
42,8 

2,1 


41,9 
27,9 

43,8 
42,3 


i-l 


+8,1 

+%3 

+6,2 
+.9,3 
+6,7 

+4,6 
+5,',' 
+4,0 
+66 
+6,1 
+7,0 
+7,9 
+5,5 

+5,8 
+5,9 

+7,7 

+7,6 
+9,0 
+6,4 
+4,9 
+4,3 

+6,0 

+5,0 
+6,7 


+6,6 

+8,7 
+8,1 
+9,4 
+4,2 
+5,3 

+4,4 
+7,1 
+9,0 
+6,5 
+9,2 

+5,1 


+7,8 
+Gfi 

+8,3 
+5,1 


3  i 


8,550 
9,828 

15,923 
12,200 
11,125 
11,521 
11,059 
15,212 
1 4,032 
1 3^258 
12,681 

.9,710 
11,222 
12,718 
12,556 
12,310 
12,018 

9,040 
13,667 
14,344 
10,454 

10,851 

9,440 

12,500 

12,500 

15,242 

15,185 

9,178 

9,135 

12,872 

4,239 

13,832 

8,229 

10,531 

11,700 
9,260 
12,624 
12,624 
11,698 

8,419 
11,788 
14,149 

9,450 
20,279 

11,347 
11,679 

12,865 
12,865 

8,467 
9,462 
4,010 


+  1A 


+  1 


+2 


Concluded 
Circle  reading. 


215. 
208. 

167. 
167. 
211  . 
165. 
173. 
173. 
173. 
182. 
185. 
170. 
172. 
184. 
170. 
163. 
173, 
173. 
179. 
208. 
179. 


6  .  47,48 
1 1  .  36,98 


-2 


+24 
+3 


9 
10 

27 

31 
30 
6 
7 
42 
20 
25 
SS 
58 
34 
18 
11 
12 
53 
11 
24 


7,69 
2.5,04 
32,22 
25,76 
28,56 
41,49 

6,35 
1 1,6( 
42,43 
21,21 

59fi: 

7,3s 

5,34 

6,59 

31,99 

,35,10 

16,92 

.  14,09 

.  59,92 


Uaiom. 


Inch. 


166. 
179- 
353. 
185. 
138. 
1.S8. 
144. 
144. 
208. 
182. 
182, 
182. 
179. 


55. 

6. 

3. 
46. 
14. 
14. 
24. 
24. 

7. 
40. 
37. 
39. 
25. 


57,19 

4,21 

53,06 

8,38 

57,39 

57,53 

1,03 

0,54 

0,33 

35,50 

18,55 

15,91 
0,63 


163.21  .55,4 
179.    6.    2,30 
353.    3.53,22 
185.46.    7,00 
208  .    6 .  47,24 


riiermom. 
Refrnc- 


Int. 


178.37. 
185.46. 
163.21 . 
154.  4, 
208.    6. 


34,84 
9,53 
55,49 
20,03 
33,77 


+  i 


+1 


138.15.    8,82 
138.  14.53,59 


329 
209 


,45.    6,51 
,    4 .  53,30 


180.45.40,64 
182.37.  18,92 
182.  39.  12,52 


29,608 
29,940 

29,940 

29,980 
29,980 


30,000 
30,080 


30,440 
30,438 
30,438 


30,438 
30,438 


30,130 

30,118 

30,118 

30,168 

30,178 
3(1,240 

29,600 
30,100 

29,738 


EUt. 


41,542,5 


44,5 


41,7 


43,841,5 


42,0  40,5 
42,0  39,9 


41,8 
42,0 


44,5 
43,5 
43,0 


42,9 
42,0 


44,8 
43,9 
42,9 
43,8 


39,5 
40,0 


41,8 
40,7 
40,0 


39,8 
^9,0 


43,0 
40,8 
39,5 
39,5 


43,5  39,4 
41,0  37,0 


45,9 


50,0 


49,0 


43,5 


51,4 


46,, 


41,97 
32,09 

12,86 

12,84 

37,03 

14,61. 

6,13 

6,54 

6,54 

3,40 

6,15 

9,41 

7,14 

5,78 

9,26 

17,19 

6,49 

6,47 

0,49 

32,77 


13,.'52 
0.3  5 
6,71 

52,77 

42,30 

33,07 
3,45 
3,39 
3,42 


17,10 
0,33 
6,64 

32,74 

0,83 

6,67 

17,25 

28,60 

33,04 

50,94 


33,22 


1,37 
3,26 
3,29 


Apparent  N.P.D.j 

from  the 

Observation. 


73  .  29  . 
66 .  34 . 


37,53  T 
17,15 


25. 

25, 

69. 

23, 

31  . 

31  , 

31  . 

41  , 

43 

28 

30. 

43, 

28 

21 

31 

31 

38 

66 


25 
37 
44 
44 
-3 
-3 
2 
2 
66 
41 
40 
41 


31 
32 
50 
53 
52 
28 
29 


47 
56 
20 
56 


2,91 
20,28 
17,33 
19,20 
30,51 
43,03 
7,89 
4 .  2,3,08 
42  .  56,66 
1.9,88 
0,56 
21,24 
4,16 
39  •  57,48 
33  .  33,58 
34.  36,71 
15.25,49 
33  .  54,94 


17.51,24 

28.  11,23 
8  .  22,28 
8  .  22,46 

23.48,01 
23.4T,87 
45.26,10 
45.  25,61 

29 .  40,77 
2.46,32 

,59.29,31 
,    1  .  26,70 


21  , 
37. 
44, 
44, 
66. 


43  .  45,70 

28.  9,34 
8  .  22,05 
8.  21,01 

29 .  27,35 


36.  59.  41, .38 
44  .  8  .  2.3,57 
21  .43.45,61 
12.25.58,80 
66.29.  14,18 

-3  .  23  .  34,75 
-3  .  23  .  49,98 

67  .  27  .  35,34 
67  .  27  .  33,89 

.S9.  7.49,38 
40  .  59  .  29,55 
41.    1.23,18 


Onb   Revolution  of  the  Micrometer  =20",860.      Rbferenck  Michometer  Reading 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.      Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'- 8'',00. 


1  r,000.     One  Interval  from  the 


(a)    Faint.  (6)  One  followed  about  an  interval  and  higher. 

(e)  Diffused.  (/)  Times  by  Molyneux,  K''.  I  !■». 42",  tiMI,".  19». 

(A)  Diffused  and  unsteady.  («;  One  followed  lower  and  brighter. 

of  7th  magnitude  preceded. 


(c)   Negative  correction  for  runs.  (d)  One  preceded  an  interval  and  lower. 

M.  slow,  21".  (g)  Times  by  Molyneux,  6*.2an'.48»,  t,''. 2a">.41».     M.  slow,  21. 

{k)  Times  by  Molyneux,  b\^.'il\  tiM2'».42«.    M.  slow,  31'.  (0  One  higher 
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Month 
and 
Day. 


Mar.    3 


NAME  OF 
OBJECT 


Mar.    5 


Mar.   6 
Mar.   9 


Mar.  10 


Mar.  12 


Mar.  13 
Mar.  14 


Mar.  17 


(a)  SUrs.  Min.  SP.  R. 
aUrs.  Min.SR  U 

(b)  d  UrsffiMin.  SP.. 
0  Ursa?  Min.  SP. 

(c)  51  Cephei  R 

51  Cephei  R 

(6)  51  Cephei 

51  Cephei 

(6)  H.  C.  13770.... 


Microscope  Headings, 


u      c 


/        //  // 


7  Geminorum 
H.  C.  13082.. 
H.  C.  13633.. 


(b)  Zenith  Point 


{bXd)  0  S.  L. 
0  N.  L. . 


(A)  0  N.  L. 
0S.  L. 


(h)  Zenith  Point  . . . 
(e)  2  Urs.  Min.  SP.  R. 

2  Urs.  Min.  SP.  R 

g  Urs.  Min.  SP. . . 

h  Urs.  Min.  SP... 

H.  C.  13082 

H.  C.  13633 

(6)  H.  C.  13770 

H.  C.  14290 

H.  C.  14G7I 

(4)(/')H.  C.  14871  .. 


0.40,1  46,8 


4.53,8  61,0 
2  .  15,9  23,9 
3.31,2  38,9 
4.    2,4^    7,9 

0.40,1 1  45,9 

2  .  37,4!  43,9 
1.37,1   42,2 


47,0 


4 .  46,2 


50,7 


4.2f^,8  31,5 
2.  12,1   16,4 


38,3 
51,0 


4 .  47,7 
0.10,1 

0.27,1 


(g)  0  S.  L.  R. 


53,3 
36,3 
22,1 

6,9 
18,9 

2,1 


1  .  14,7 


Mar.  18 


Mar.  19 


Mar.  2 1 


(//)  c  Urs.  Min.  SP.R.  0.55,7 
dUrs.  Mm.Sl^R 
2  Urs.  .Min.  SP. ..  4.  18,4 
a  Urs.  Min. SP.. 


(O0S-L 

0  N.  L 

(6)  Zenith  Point 

H.  C.  15223 

H.  C.  15255 

>|<R.A.7''.5.3"'.22'. 

H.  C.  15589 

0  N.  L.  R 

(J)(/t)0S.  L.  R..... 
63  Aurigae  R.  . . . 
p  Geminorum  R. . 
p  Geminorum  . . . 

OS.L 

(0  0N.L 

H.  C.  14602 


2,9 
53,0 
47,1 
10,6 


1  .21,3 


44,1 

5r,,9 

54,0 
16,3 

34,9 


60,5 
43,4 
28,4 
12,9 
25,7 
8,1 

22,7 

63,1 

27,6 


11,4 
62,5 
53,9 
16,9 

28,1 


13,1 
5,1 
41,1 
55,5  59,3 
44,7  49,6 


15,7 

7,4 

45,7 


42,6 
30,6 


49,6 
37,0 


3.55,1  63,8 


59,8 
22,5 
38,3 

7,3 

46,1 
45,4 
43,5 

51-,0 

31,1 
16,8 

4.3,5 
56,6 

56,2 
16,7 

33,9 


40,9 


55,9 

17,7 

34,7 

5,4 


62,5 
44,6 
28,3 
15,0 
27,4 
9,9 

22,7 

63,5 

26,7 


9,3 
60,1 
55,9 
17,0 

28,2 


10,1 

47,7 
63,1 
50,7 

49,6 
36,2 

63,9 


41,5 

40,0 

47,7 

28,0 
12,0 

38,9 
51,0 

50,8 
11,5 

29,5 


47,3 


59,3 

24,1 

40,0 

8,9 


37,7 


42,5    47,2 


56,6 
39,9 
25,4 
10,0 
22,9 
4,7 

16,8 

55,9 

21,0 


5,6 
55,4 
48,9 
14,1 

24,9 


13,4 
5,6 
41,8 
56,5 
46,5 

44,5 
32,5 

59,3 


45,3 
44,1 

53,1 

32,2 
16,0 

44,4 
57,0 

56,6 
16,0 

35,7 


61,9 
45,6 
28,3 
14,2 
26,1 
8,0 

20,9 

63,1 

27,0 


11,9 
60,4 
55,5 
17,9 

29,9 


14,9 
8,9 
46,4 
60,5 
50,3 

48,9 
36,7 

64,5 


52,1 

14,2 

31,8 

1,3 

39,5 
37,5 
36,9 

44,6 

26,6 
10,1 

38,0 
50,5 

48,0 
9,0 

26,3 


S5f 
c-3 


54,1 
36,7 
22,9 

6,5 
19,6 

2,9 

12,9 
53,5 
16,8 


1,8 
51,1 
45,5 

9,9 

22,1 


10,2 

2,9 

39,1 

52,7 
43,2 

41,9 
29,9 

54,7 


+5,7 

+4,2 

+3,8 

+3,1 

+4,6 

+8,5 
+5,5 

+5,5 

+6,6 

+8,9 
+4,0 

+6,0 
+6,5 

+6,9 
+6,6 

+6,5 

+4,2 
+6,6 
+3,8 
+6,7 
+3,7 
+5,0 

+1,9 

+5,3 

+4,5 


+5,1 
+6,9 

+7,4 
+8,8 

+4,7 


+5,4 
+5,3 
+6,9 
+7,5 
+6,8 

+5,0 
+6,6 

+7,4 


E.S 


12,957 
12,823 
11,259 
11,094 
14,342 
14,448 
10,809 
10,950 
7,806 

7,940 

10,22;> 

7,41-4 

10,493 

14,136 
14,136 

16,673 
16,673 

10,630 

1 1,779 

11,609 

12,949 

12,971 

11,069 

10,465 

8,781 

11,049 

5,761 

6,495 

12,735 

13,098 

13,389 

9,012 

8,906 

15,572 

15,.'.72 

10,580 

8,370 

10,111 

8,455 

3,157 

10,695 
10,695 
15,175 
13,522 
13,522 

1,5,447 
1,5,447 

12,565 


+1 


+2 


-2 
-2 


+  4 


Concluded 

Circle  rcadiu;-' 


40, 
40, 

138. 

138. 
34, 
34, 

144, 

141.. 

183. 


35 
35 
14 
14 
26 
26 
23 
23 
30 


11,23 
9,13 
50,98 
51, ,35 
10,16 
7,43 
5.5,39 
54,.S3 
12,03 


liaruni. 


Incli. 


30,110 


215.  6.47,60 
162.  42.  58,41 
177.  17.5.5,13 

179-24.59,93 

236.  8.23,21 
235  .  36  .    8,78 


235.  12. 
235  .  44 . 

179-24 
40.35 
40.35 
138.  14 
138.  14 
162.42 
177.  17 
1 83  .  30 
182.41 
1:9.  8 
180. 45 


42,23 
5.5,74 

,  59,90 

•  .9,13 
.  9,34 
.  50,62 
.  50,20 
.57,13 
.  52,84 
.  12,12 
.  10,18 

•  12,89 

•  39,7 


304.  15.4,3,38  ,TO,040 


riierniom. 


Int. 


Kxt. 


Refrac- 

ttou. 


Apparent  N.P.D. 
.   from  the 
Observation. 


49,5 


30,108  50,0 


2:1,550 
29,550 


49,0 

47,9 


29,550  47,0 


29,500  44,0 


29,350 
29,808 

29,808 
29,832 


40.35.  1.5,.99 

40.35.  10,85 

138.  14.  4.9,19 

138.  14.  49,49 


232, 
232. 
179. 
198, 
198, 
l,s-J  , 
182. 

306 . 
306 , 
346 , 
339. 
199. 


59. 

y7. 

24, 
.36, 
35, 
37. 
39- 

4'), 
14. 
44, 
15. 
34. 


31,40 
22,76 
59,86 
9,3* 
33,03 
19,10 
10,27 

20,51 
12,95 
16,68 
5,17 
55,07 


2.32.  12.  1.3,92 
231.40.     1,54 


179-    8.28,63 


30,166 

29,840 
29,944 

30,180 
30,060 

29,784 
29,980 


45,0 
48,5 

47,9 

47,0 

49,0 
+9,8 

49,1 
48,5 

45,0 
t5,8 


49,0 


48,5 


43,7 
42,5 
t2,5 


45,0 

46,5 

46,0 

44,8 
43,5 


48,0 
39,5 

45,0 
J8,5 


45,0  48,5 


4S,9  48,7 


51,25 


41,11 


4,19 

41,79 

17,50 
2,16 


88,04 
86,25 

84,33 
86,04 


51,03 


17,53 
2,17 
4,18 
3,35 
0,29 
1,38 


57,5    82,41 
47,0    51,55 


78,76 
77,25 

20,70 

20,69 

3,33 

3,36 

77,50 
79,01 
13,46 
2 1, .97 


76,32 
74,86 

0,28 


-3  .  23  .  54,55 

-3  .  23  .  52,45 

-3  .  23  .  52,20 

-3.23.  51,83 

2.45.  16,66 

2.45.  19,39 

2  .  45  .  23,35 

45.21,29 


41  .  52  .  24,29 

73  .  29  .  37,46 
21.  4.48,98 
35.40,    1,04 


94.31.59,32 
93.59.43,10 

93.36.  14,66 
94.    8.29,88 


-3. 
-3, 
-3. 
-3. 

21. 
35. 
41. 
41  . 
37. 
39. 


23 .  52,26 
23 .  52,47 
23.52,31 
23 .  52,73 
4 .  47,70 
39  ■  58,77 
24,40 
21,63 
20,70 
49,25 


92  -  57  .  47,02 

-3  .  23  .  59,64 
-3  .  23  .  54,50 
-3  .  23  .  54,26 
-3 .  23  .  53,96 

91.22.58,30 
90.50.49,15 

56.58.38,18 
56.58.  1,86 
40  .  59  .  30,57 
41,  1.21,77 


90 .  27 . 
90 .  59 . 
50 .  28  , 
57 .  57 , 
57 .  57 . 


4,85 

i3„q2 

4,64 
24,66 
25,18 


90.35.38,38 
90.    3.24,54 

37  .  30.  35,84 


T. 


Onk  Revolution  of  the  Micrombtkr  —  20",860.     Rkperencb  MicnoMKTEB   Rkarino  =  11 ',000.     Onk  Interval  from  the 
middle   wire   for   an    Equatorial    Star   =  l6',6.       Assumed  Co-latitude  =  37°,  47'.8",00. 

ia)  Times  bjr  Molyneux,  6\  S".  39»,  (Bi.  It". 3<'.»,  t>i>,  jgra.  0«,  tP'.  19"".  SS".     M,  slow,  32'.  (A)  Negative  correction  for  runs,  (c)  Times  by  Molynenx, 

(?>.  SB™.  34',  tP>.  39">.  .5ii»,  B\  50m.  14',  «i..  50">.  .W,     M.  slow,  32'.  {dj  Jumping—seen  through  haze.  («)  Times  by  JMolyneux,  fi''.  3">.  50",  6i>.  .5o>.  21«,  6K  Vi".  2;>', 

G'',  14"'.  2fi',     M.  slow,  47'.         (f)  Not  a  good  n-ght  for  observing,  thick  haze.  (g)  Circumstances  bad — cloud  and  wind.  (A)  Times  by  Molyneux,  B"".  IB™.  0", 

6^.17'",30<,  6''.25ra.43',  <?". aC". 27'.    M.  slow,  4a'.  (i)  A  tine  group  of  spots  ou  Sun.  (k)  A  little  diHuted,  but  considered  good  for  a  reflection, 

(/)  Clouds  passing. 
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North  Polar  Distances  observed  witu  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868, 


Month 
and 
Day. 


Mar.  21 


Mar.  23 


Mar.  24 


Mar.  25 


Mar.  26 


NAME  OF 
OBJECT. 


Mar.  27 


Mar.  28 
Mar.  SO 


Mar.  31 


H.C.  14671 

H.  C.  15223 

(a)  :+:R.A.7^53™.22■ 
H.  C.  15589  ••-. 

H.  C.  15812 

H.  C.  16435.... 

(J)  H.  C.  16616.... 


Microscope  Readings. 


(c)  Zenith  Point 

(rf)AUrs.  Min.SP... 

xUrs.  Min.SP... 

AUrs.  Min.  SP... 
(e)  A  Urs.  Min.SP.  R. 

A Urs.  Min.SP.  R. 


55,1   63,8 
,  27,8  3i,3 


©N, 
(c)  O  S. 


L.R. 
L.  R. 


©S.  L 
(/)0N.L. 


(c)  /3  Cancri  R. . 
is)  /3  Cancri  . . . 
(c)  o  Ursse  Alaj. 
t  Hydrae  R.. 
(c)  e  Hydrae . . . . 


©N.L.  R.  ... 
(cX/i)©S.L.  R.... 
H.  C.  21415... 
A  Draconis  R.  . 
A  Draconis  .... 

(«)  QS.L 

©  S.  L.  R 

C/)©N.L.  K 

(A)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(c)  S3  Leonis  R.  .. 

(c)  83  Leonis 

(c)  83  Leonis  (2d  Star) 

/3  Leonis  R. . . . 

(c)  /3  Leonis 

(/)  Polaris  SP.  R.  . 

Polaris  SP.  R.  . 

Polaris  SP.R.. 

Polaris  SP.  R. . 

Polaris  S P.  ... 

Polaris  S  P.  ... 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  ... 

Zenith  Point  . . 

©N.L 

(»n)©S.  L 


10,5 

47,1 
35,0 

18,4 

51,5 
27,0 

.27,9 
\3A 


53,3 
•^9,9 


3  .  25,2 
0.34,1 


56,6 
24,1 
48,9 
11,5 
15,7 

48,8 

47,9 

35,3 

,44,8 

,56,1 


4 .  54,9 


,31,7 
38,4 
55,5 


I  .    Si4 


,31,8 
■25,7 

.28,8 
,45,0 
,33,3 

,48,6 

14,1 

,17,2 

,44,7 


17,1 

53,1 
41,4 
24,9 

56,1 
33,0 

32,9 
18,9 


57,9 
54,1 

2;),I 
38,8 

60,4 
31,7 
55,5 
17,9 
20,9 

56,0 
52,9 
43,2 
52,0 
62,9 

60,5 

36,9 
42,9 

61,2 

11,9 

3S;S 
30,8 

33,7 
48,9 
38,6 

54,1 

19,3 

21,9 

51,1 


3.15,2  23,1 
0.18,9  24,9 


63,9  59,S 
34,7  31,9 
18,2  j  13,8 


53,1 

42,2 
26,4 

58,8 
33,9 

34,5 
19,9 


61,9 
54,9 

32,0 
41,3 

61,8 
31,3 
57,0 
18,9 
21,3 

56;0 
54,1 
44,3 
5. ',2 
63,2 

60,9 

38,0 
43,7 
62,3 

11,5 

37,0 
31,9 

35,4 
51, 3' 
40,'9 

54,7 

21,1 

24,1 

54,9 

22,7 
25,3 


51,1 
39,2 
21,7 

52,8 
28,3 

29,4 
12,9 


54,5 
49,8 

25,6 
34,9 

57,8 
26,5 
51,5 
12,9 

17,2 

52.7 
49,7 
38,9 
46,1 
58,0 

56,9 

32,6 

39,9 
55,5 

6,5 

31,0 
26,0 

2,9,1 
46,0 
3^,9 

48,9 

15,2 

18,4 

46,4 

16,9 
19,0 


64,5 
36,4 
19,0 

56,2 
44,9 
26,2 

57,1 
33,2 

32,5 
18,9 


58,1 
52,9 

29,1 
37,1 

61,0 
33,5 
57,2 
17,0 
22,3 

56,2 
53,0 
45,1 
51,7 
62,8 

60,2 

36,1 
43,8 
62,0 

lV,.3 

36,2 
31,1 

35,0 
50,9 
42,1 

36,S 

1.9,* 

22,2 
53,0 


22,9 
23,5 


54,7 
27,8 
10,3 

48,0 
36,1 
17,9 

49,5 
25,4 

26,1 
11,4 


50,6 
47,0 

22,7 
31,1 

54,9 
22,5 
46,5 
9,1 
13,4 

49,1 
45,3 
32,5 
42,9 
54,7 

53,9 

27,3 
36,1 
52,a 

1,9 

28,7' 
24,5 

25,9 
44,0 
31,2 

47,2 

12,2 

14,9 

41,9 

13,8 
15,9 


O   -V- 


II 


+  8,0 

+  9,7 

5,4 
7,0 
6,0 
5,9 

7,5 


I 
7,413,510 

8,1;  9,18- 

4.4  10,769 
I  5,463 

3,3]  8,292 
7,2   7.9.>9 

7.7  7,331 

6.5  10,701 

6.8  11,589 
n,669 

8,817 

7,252 
7,488 


6,2 
6,2 


7,6 

7,2 


+  i 


4-  4,8 

+  7,3 

+  6,0 

-H  8,2 

H-  8,3 

+  9,0 

+12,3 
6,6 

+■  7,2 

+  4,1 

80, 
7,3 

+  6,7 
+  8,7 
+  3,4 

+  8,7 

G,9 

+  8,4 

+  8,3 


7,355 
7,255 

7,665 
7,665 

15,978 
15,978 
11,889 
14,638 
14,638 

5,769 

5,76y 

5,301 

14,925 

14,925 

11,014 

4,974 

4,974 

4,515 

4,950 

8,138 

7,840 

12,490 

12,490 

11,303 

14,322 

14,322 

16,789 

l6j571 

14,278 

13,989 

14,276 

14,339 

11,760 

11,752 

10,507 


-2 


+Si 


+1 


-2 


-n 


+  6,0,11,592 
+  3,4]ll,.592 


+2i 
-2 


Concluded 
Circle  reading 


179-  8.  8,92 
198.  36.  10,10 
182.37.  19,97 
2.39.  10,69 
185.28.47,69 
181  .  16.43,3;) 
180.33.  39,76 


Barom . 


179. 
140. 
140. 
140. 

38. 

38. 


25 
33 
33 
38 
16 
16 


309.    8 
308  .  36 


0,51 

l6,38 
l6,8fi 
16,48 
48,89 
46,43 

.  13,93 
9,6^ 


308  .  59  ■  37,22 
309.31  .45,99 


316.48. 
222  .  1  . 
170.28. 
314.  6. 
224 .  43 . 

310. 18. 
309 .  46 . 
158.54. 
17.  15. 
161 . 34 . 


14,87 
45,73 
34,02 
59,23 
2,42 

42,00 

39,59 
39,38 
i.5,25 
38,00 


228  .  S9  .  56,95 


310.56, 
311 .28. 

35 .  47  . 

35  .  47  . 
143.  2. 
143.  2, 
310.57. 
227  .  52  . 
227  .  53  . 
322.31. 
216.18. 

38.35. 

38  .  35  . 

38  .  35  . 

38  .  34 . 
140. 15. 
140. 15. 
140. 15. 
140. 15. 
179 ■ 25 . 

226 .  58 . 
227 . 30 . 


40,78 

46,8 

48,26 

48,02 

14,20 

14,74 

2,02 

56,89 

21,70 

22,42 

38,42 

1,65 

1,42 

1,16 

59,92 

4,3-2 

4,08 

3,76 

3,99 

0,30 

6,91 
8,95 


Incli. 

29,9S0 

29,986 
29,986 

29,730 


29,850 
30,032 
29,850 
29,850 


Thermom. 


Int. 


Ext. 


48,9 


48,5 
48,5 


42,9 


48,7 


47,4 
i6,5 


35,5 


41,5 
41,5 
45,9 
46,9 


30,040  46,0 

30,210  45,0 
30,208  44,3 


30,394 
30,430 
30,420 


30,374 

30,368 
30,350 


30,330 


45,0 
43,8 
44,0 


39,5 
43,5 
50,5 
50,5 

52,5 

39,4 
39,5 

47,5 
44,5 
46,0 


42,0  36,5 


42,0 


36,0 


40,0  34,5" 


Refrac- 
tion. 


0,29 
S0,33 
3,27 
3,3 1 
6,23 
1,90 
1,17 


47,95 


71,26 
72,62 

71,46 
70,12 

53,28 

9,12 
58,51 


66,98 
68,25 
22,45 
19,31 


68,81 

67,45 
66,20 
43,90 


68,45 

68,46 
45,59 

49,59 


44,5  52,0    64,11 
I  65,32 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


37. 
5o' . 
40, 
41  , 
43. 
39, 
38, 


-!• 
-1 
-I 
-1 

-1 


30.  15,72 

58  .  37,92 

59  .  30,73 
1.21,49 

51  .  1,41 
38  .  52,78 
55  .  48,42 


5  .  24,08 
5  .  23,()0 
5  .  23,98 
5  .  28,.33 
5  .  25,87 


88.    5.    5,84 
88.37.  11,47 

88.  13.42,75 
87  .  41  .  32,64 


80 
80 
28 
83 
83 


,  24 .  46,92 

24  .  46,50 

50  .  32,39 

6.    7,79 

,    6.    8,42 


86  .  54  .  33,49 
87.26.37,17 
17.  16.24,42 
19.56.23,95 
19.56.26,18 

87.    3.  13,25 


86.  16. 

85  .  44 , 
1  .23, 
1  .  23  , 
1  .23. 
1  .23. 

86.  16. 

86.16. 

86.16. 

7*. 41 . 

74.41. 

-1  .  23 . 

-1 .33. 

-1 . 23 . 

-I  .  23  , 

-1  .  23  . 

-1 .23, 

-1  . 23  . 

-1  . 23  . 


85.21 
85.53 


34,97 
27,63 
36,14 
36,38 
38,00 
38,54 
14,73 
1.3,04 
37,86 
31,47 
31,71 
42,94 
42,71 
42,45 
41,21 
37,57 
37,81 
38,43 
37,90 


18,72 
21,97 


One    Revolution    of  the    Micrometer  =  20",860.      Reference    Micrometer  Reading  =  ir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6*,6.     Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(<x)  Difficult  to  bisect,  so  very  faint.  (4)  One  of  equal  magnitude  preceded  16»  and  lower  in  field.  (c)  Negative  correction  for  runs.  frf)  Times  by 

Molyneux,  7>'.48™.  20",  T^.  65»'.4M^  7'>.  ST".  37«,  Sh.  15™.  50>,  8K\7'».2ti:    M.  slow,  0%0.        (e)  Not  very  good,  very  faint,  at  times  invisible.        (/)  Very  bud  definition 
and  a  little  unsteady.  (o)  Hurried  in  consequence  of  setting  slifjhtly  wrong.  (A)  Bad  definition.  (t)  Cloudy — not  seen  after  this  bisection.  (k)  Times 

by  Molyneux,  O*". 4(5".  64i,  O*.61'".20»,  0^.  ill"  15»    1  >>.«■».  .IT'.     M.  slow.  7».         (/)  Times  by  Molyneux,  12\ 46"".  .11'    12''. 41)'"'. 8',  12''.d0".49',  121". 55".  19=,  13''.0"'.16', 
iKl^-SO-,  13l'.IP».50',  ISh.gm.SS-.     M.  slow,  8".  (m)  Unsteady. 
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Month 
and 
Day. 


Apr.    1 


Apr 


Apr.  4 
Apr.  11 


Apr.  15 


Apr.  18 


Apr.  20 


NAME  OF 
OBJECT. 


(i  Urs.  Maj.  R.  . 
((j)  ji  Urs.  Maj 

^Urs.  Maj.  H... 

£  Urs   Maj 

{a)  V  Leonis  11 

{b)  Polaris  SI'.  R.  .. 

Polaris  SP.  R.  .. 

Polaris  SP.  R.  .. 
(n)  Polaris  SP 

Polaris  SP 

(c)  IrisB 


(rf)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(a)  Polaris 

((x)  Polaris 

(«)  H.  C.  22800.. 

2"  Comoe  R.  . 

23  Comoe  .... 
(c)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  S  P.  .. 

Polaris  SP.  .. 

Iris 


Microscope  Readings, 


(n)  Zenith  Point  . 

(n)  Zenith  Point  . 
e  Leonis  R.  . . 

e  Leonis 

n.  C.  210G3.. 
Iris 

H.  C.  27800.. 
(/)H.C.  22845.. 
( / )  23  Comoe  R.  . 

(VisS  ComcE   

(a)4')  Polaris  SP.  . 

Polaris  SP.... 

Polaris  SP.  ... 

Polaris  SP.  . . , 

(A)  B.A.C.  4441 . , 

(«)  ri.  C.  22800 . . 

0  Corvi 

(aXO  Polaris  SP.  R. 
Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP 

Polaris  S P.... 

(/!•)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 


13,1    19,8 

22,7:  28,9 
2 1, 9j  28,4 
54,9  (iO,') 

(),1      0,() 


.57,2 

.50,4 

,48,2 

,39,1 

,    4,9 

19,3 

,  15,4 

,    4,0 

,    7,0 

25,7 

21,9 

,'15,2 

4 .  50,9 

46,9 
,  Ifi,3 
28,5 
43,4 
25,9 


62,3 

57,1 

55,1 

47,0 

14,9 

26,9 

21,4 

9,0 

12,0 

32,5 

29,1 

19,1 

5C,8 

51,9 
21,9 
3i,6 

49,6 
29,1 

25,1 
42,8 
2G,3 
27,0 
42,9 

14,9 

50,6 

3.21,8  29,1 
1  .26,5  31,5 
4.55,1161,7 

0 .  44,3  50,9 


16,0 
34,1 
20,8 
19,9 
36,1 


0.    7,4 


3  .  42,8 


C         D 


36,8  43,4    43,3 


92,4 
3  ,0 
29,0 
62,2 
12,0 


1  .  13,4 
0 .  5(),7 


20,9 
64,0 


63,1 

57,1 

55,4 

46,8 

12,9 

25,0 

22,9 
12,0 
13,0 
32,9 

28,9 

18,9 

57,1 

55,2 
24,9 
34,7 
51,7 
32,1 

25,9 
42,5 
2'),7 
26,9 
41,9 

13,1 
49,0 


14,9 
26,0 
24,0 
57,5 
6,8 
37,3 


21,0 
31,1 
28,3 
62,1 
10,4 
45,5 


57,7    6.3,8 


50,7 
48,0 
40,0 
8,9 
22,9 

19,0 
5,6 
8,3 

26,5 

23,5 

15,4 

52,9 

48,3 
18,9 

28,5 
45,8 
24,2 


20,9 
36,3 
23,9 
23,2 
38,9 

10,4 


45,7 


57,9 
56,8 
48,5 

12,7 
27,1 

23,1 

9,1 
12,1 
33,4 

27,9 

19,3 

57,9 

54,0 

22,7 
34,5 
5(1,8 
28,9 

27,1 
44,3 
29,0 
28,1 
45,1 

15,1 
48,9 


29,4  2.5,9  30,1 
32,0  26,9  32,3 
62,5 


60,9 
51,2 

19,9 
64,1 


56,0 
47,2 
16,5 
58,9 


52,1 
19,8 
63,4 


11,8 
22,3 
20,2 
54,3 
2,3 
34,3 


54,0 
49,0 
45,1 
37,2 
4,6 
20,9 

15,5 
1,2 
4.5 

25,0 

19,5 
13,8 
49,8 

44,8 

14,7 
25,1 
42,6 
24,5 

15,5 
33,0 
20,1 
17,1 
34,1 

5,9 

40,7 

21,4 

24,5 
53,5 

42,9 

i'i',i 

56",  1 


es 

£* 


+6,1 

+4,7 
+(),9 

+6,4 
+5,3 

+4,2 


+4,6 

+6,8 

+5,2 

+6,9 

+6,2 

+  1,5 

+8,7 
+6,4 
+4,2 
+5,0 

+6,9 

+7,5 

+4,6 

+.0,4 
+6,7 
+9,0 
+5,8 
+9,1 

+3,5 
+7,3 
+5,4 
+3,2 
+3,5 

+5,1 

+0,8 

+4,6 

+4,4 
+5,7 

+7,9 

+4,7 
+5,5 


13,459-2 

13,459; 

15,96'i  -2 

15,<)63[+l 

12,768  +2 

19,889 

19,121 

19,139 

1 0,535 

10,779 

15,320 


+2 


10,100 

10,191 

6,S81 

7,052 

8,029 

8,00-' 

11,411 

11,489 

9,'i5S 

14,281 

14,'?8I 

16,319 

16,169 

14,308 

14,729 

12,964 

10,704 

10,438 
I9,451 
19,454 

7,128 
15,868 

6,668 

6,625 

15,0  U 

15,041 

9,032 

9,137 

10,754 

11,439 

17,141 

6,902 

8,160 

12,338 

12,233 

12,268 

12,933 

5,698 

.5,963 

7,447 

7,378 


+H 


-1 

-2 


Concluded 
Circle  reading. 


4. 

174. 

339  , 

199. 

307. 
38, 
38. 
38. 

140. 

140. 

248. 

35. 

35. 

35. 

35. 
143. 
143. 
143. 
143. 
177. 
330. 
208. 

38. 

38. 
140. 
140. 
248. 


17 
32 
28 
21  , 
7, 
35 
35. 
35, 
15, 
15, 
12, 

47. 
47. 
47. 
47. 

2, 

2. 

2. 

2, 
29. 
33. 
16, 
35. 
35. 
15. 
15. 

1. 


,  2.'"),6,) 
35,30 

,41,11 

,  15,<)6 
30,66 
2,42 
3,26 
0,81 
2,81 
3,23 

23,42 

47,43 

46,74 

49,46 

4-i,0.) 

15,84 

15,10 

14,73 

14,43 

55,71 

58,13 

1,36 

0,21 

1,35 

2,83 

3,24 

36,55 


179.25.    0,30 


179- 
331. 
207. 
184. 

247. 

177. 
160. 
330. 
208. 
140. 
140. 
140. 
140. 


25. 
35. 


1,85 
24,15 


13arom. 


Incli. 


30,330 


30,330 
30,328 


30,174 


30,078 


Thermom, 


Int. 


Ext. 


45,9  40,5 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.l'.U. 

fioin  the 

Observation. 


45,2 
4,3,5 


48,0 


45,9 

15,0 


30,058  44, 


29,988 


14  .  35,53 
8  .    8,44  29,930 
13  .  46,03 


29. 
14, 
34. 
15. 
14, 
14. 
14. 
14. 


52,73 
10,76 
0,23 
59,65 
54,94 
55,17 
55,73 
56,68 


243.26.39,18 


177.29 

247  .  22 

38.35 

38.35 

140.  14 

140.  14 

35  .  47 

35.  47 

f43.    2 

143.    2 


.51,53 
.  28,41 
.  7,72 
.  6,74 
.  54,49 
.  54,19 
.  45,24 
.  43,43 
.  19,21 
.  19,85 


30,210 
30,210 
30,210 

29,680 

2.9,350 
29,3.^8 

29,388 


43,8 

38,0 
38,5 

49,0 
49,5 
i9,9 


40,5 
i8,0 


58,0 


40,5 

i9,7 


5,13 

21,81 

77,62 
•49,20 


154,54 
42,49 


9,00 
32,89 

48,62 


39,0  151,47 


3.5,5 

31,0 
31,4 

53,0 
52,7 
52,0 


49,0j43,5 

50,247,0 
49,2|46,5 


52,0  58,5 


31,70 

5,00 
147,43 

1,96 
14,75 
32,16 

47,61 


137,09 

1,92 

140,96 

46,79 


41,34 


32. 
32. 
57. 
57. 
90, 
-1  . 
-I  . 
-1  . 
-1  . 
-1  . 


106.37. 


54 .  37,57 
54 .  37,87 
43 .  49,00 
43  .  45,47 
5  .  55,25 
23  .  43,32 
44,16 
41,74 
38,69 
3S,27 
5,'i6 


1  , 
1  , 
1  , 
1  , 
1. 
1  . 
1  . 
1  . 

35. 

63. 

66 . 

-1 , 

-1 , 

-1  . 

-1. 
106. 


38,38 
39,07 
36,35 
37,76 
41,05 
40,61 
39,94 

23 .  3i},6'-) 
1,41 
43,06 
41,95 
40,53 
41,67 
38,09 
37,68 

26.  15,72 


65.  37.  17,40 

65.37.  13,38 

42.30.  19,59 

105.38.19,61 


35  . 
23. 
66. 
66 . 
-1  . 


51  .  56,92 
36.  2,16 
.38 .  41,78 
38  .  37,96 
23  .  46,52 
-1  .  23  .  46,29 
-1  .  23  .  45,73 
-1  .  23  .  44,78 

104.51.    3,92 


35. 
105. 
-I  . 
-  1. 
-1  . 
-1  . 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 


51 
46 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 


57,26 
57,02 
46,16 
45,18 
44,65 
44,95 
41,77 
43,58 
4.5,52 
46,16 


One    Revolotion  of  the  Micrometer  =20",860.      Repehknce  Micrometer  Reading   =  ir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6',6.     Assumed  Co-latitudk  =  37°.  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs.  (4)  Times  by  Molyneux,  12i'.46m.l«,  12''. ,')4m. 0",  12''. 45">. 24',  12''. 58™.  14",  13''. .1'".  I.V.     M.  slow,  IO*.  (c)  Very  faint, 

at  times  invisible  from  fog.    Uar  correction  =  +  0',()35.  (d)  Times  by  Molyneux.  0''.47™.41«,  0i'.40'n.2(i",  0''.  49'".  2U»,  0''.  50'".  3;«,  U'.l'n.O",  l''.2"'.15«,  li'.10n'.4», 

1''.15'°.19'.    .M.  slow,  12'.  (e)  Times  by  Molyneux,  12''. 4!i"'.3!l»,  12^4'J'".3!K  12h..i3i".0«,  13". 0™.I5«.     M.  slow,  13".  (/)  Faint.  (ii)  Times  by  Moly. 

neux,  12i'.46"'.  23«,  12''.47'".  30«,  12^  4«"'.  S.i',  12^.  ,')ll'".l!)".     M.  slow,  28«.  (A)  .Sky  thick  tliroughout  the  evening.     This  star  was  taken  by  mistake  for  Iris  botli 

by  Transit  and  Circle  observers.  (t)  Times  hy  Molyneux,  12''. 41"'. 36",  l2i'.42"'.  4!1»,  12''. 45'". 38",  12ii.52"'.3i\    M.  alow,  35".  (k)  Times  by  Molyneux, 

0^47'».53•,  0''.49'».46%  1".0'".0«,  l''.0'n.65".     M.  slow,  35'. 
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North  Polau  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Apr. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Microscope  Readings. 


50,0 


June  6 
June  8 

June  9 
June  11 

June  12 


June  13 


June  15 


June  17 


June  18 


June  19 


June  20 


(fl)  Polaris  SP.  R.  . . .  0  .  44,9 
Polaris  SP.  U.... I     ... 

Polaris  SP il  .  l.'i,2  18,9 

Polaris  SP I     ...     i    ... 

(b)  IrisB 4.53,li58,0 

(c)  Zenith  Point 14  .  45,5*  .50,7 

(c)(rf)  Zenith  Point  . .  k  .  49,8  51,7 


(d)  0  S.  L. 

0N.L. 


0.  13,7|  18,5 
3.40,1   45,9 


(e)  0  N.  L. 


(./10N.L.R.... 
(c)  Zenith  Point 

0  S.  L.  R.  . . 
(c)(rf)  0  N.  L.  R. 
p  Bootis  R. . . . 

p  Bootis 

H.  C.  27111. 
H.  C.  27357 . 


(5)0N.L. 
0S.  L. 


0S   L 

(c)0N.L.  ...... 

(c)  Zenith  Point  . . 

(c-)(g)0S.  L 

0N.L. 

ft  Serpentis  . . . 
(c)  Zenith  Point  .. 

(g)QS.L.n 

(cXg)0N.L.  R... 

0  8.  L.  R.  ... 

(c)(g)0_N.  L.R. .. 

(c)  Zenith  Point  .. 

Arcturus  R. . .. 

Arcturus 

(g)  5  Ursse  Min.  R. 

5  UrssB  Min 


2.  18,0 

0.37,1 
4 .  47,0 

2  .  5fi,7 
4.31,6 
0.  8,2 
0 .  3.5,8 
0.  16,8 
0 .  56,i) 

3  .  2.3,2 
1.51,6 

1  .  23,7 
4 .  49,5 
4 .  52,0 

3 .  40,9 
2.  7,2 
1  .  19,7 
4.48,9 

i  .  28,1 

4.  3,4 


37,9 
5,9 
49,8 
53,8 
46,1 


21,2 

42,9 

50,5 

61,7 
36,2 
12,3 
42,1 
21,0 
62,5 

26,4 
57,9 

30,4 
5(),9 
54,2 

47,9 
14,9 
27,8 
52,0 

34,1 
9,1 

41,1 
10,2 
53,1 
57,0 
4-9,5 
35,9  40,1 


3,9,0 


(c)(/i)  V'ar.  Coronae  B  4.  59,3 


0  S.  L.  R. 
0  N.  L.  R. 


June  21    (c)  Zenith  Point  .. 


June  22 
June  23 


(c)  Zenith  Point 


4  .  24,3 
0.55,1 

4  .  49,9 
4 .  50,5 


44,8 
62,1 

26,5 
57,0 

52,9 
53,1 


(0  0  S.  L 1  .  24,5 

(c)(A-)  Var.  Coronae . . .  3  .  27,6 
1]  Draconis  R.  .. .  0.  51,8 
t]  Draconis 3  .  44,8 


49,8 

19,0 

58,5 
52,4 

52,3 

18,2 
44,7 

21,2 

41,3 
50,5 

60,1 
34,5 
10,7 
39,9 
21,1 
6l,5 

24,9 
53,9 

27,2 
53,4 
54,1 

43,8 

9,9 
21,8 
51,4 

31,2 
6,9 

39,8 

8,2 
53,5 
55,6 
48,5 
40,4 
42,7 
61,1 

26,3 
.56,3 

53,0 

55,0 


.30,0  !  28,0 


31,0 

54,7 
47,9 


29,9 
54,9 
48,4 


45,3 

15,4 

53,9 
47,5 

51,2 

17,0 
i3,9 

17,3 

40,9 
48,9 

58,9 
33,9 
11,2 
39,3 

1.9,1 
60,0 

25,4 
54,5 

26,8 
54,5 
53,5 

43,8 
11,8 
23,9 
50,9 

30,9 
6,2 

38,9 
8,3 
51,8 
55,9 
46,3 
35,9 
41,8 
60,0 


52,0 

18,3 

57,7 
52,9 

53,0 

19,9 
46,0 

21,0 

43,2 
52,9 

61,7 
36,1 
10,3 
44,0 
23,8 
63,4 

26,9 

56,7 


41,9 
10,3 

50,9 
42,0 

45,0 

10,4 

35,5 

1 2,5 

33,5 
43,0 

53,9 
27,9 
5,7 
32,0 
13,2 
52,9 

18,5 
48,1 


V    - 


30.8  18,9 
58,0  46,9 

55.9  48,5 


48,1 
13,2 
26,3 
51,3 

32,2 
8,8 

41,8 
9,9 
53,1 
57,0 
50,8 
39,9 
43,9 
60,0 


24,9  24,9 
55,5  56,2 


51,2 

52,0 

26,0 
29,5 
53,7 
47,1 


53,7 
53,8 

27,9 
31,2 
54,9 
48,5 


36,2 

2,5 

17,7 

44,2 

24,3 
58,9 

31,4 

2,1 

45,2 

49,1 
40,2 
31,1 
35,3 
55,8 

1,0,5 
49,8 


+7,3 

+7,0 

+4,!) 
+3,0 

+4,7 
+6,2 


14,152 
14,085 
13,819 
14,369 
12,832 
10,431 

10,448 

28,909 


+3,7  j28,909 
+3,2  10,470 


+4,1 
+3,7 

+3,3 
+4,8 


9,230 
10,357 

9,394 
9,394 
+2,0  12,07H 
+2,2  12,078 


+2 


+2 


Concluded 
Circle  reading. 


38.35.  11,7 
38.  Sr).  10,12 
140.  14.  5.5,,5(l 
140.  14.5,5,48 
245.54.  16,1)3 
1 79  .  25  .    0,35 


179-25.    1,99 

208.  59.    2,88 
208.27-29,5,' 


208  .  22  .  29,98 

330.36.  16,48 
179-25.    1,72 


+2,3 
+5fi 

+1,7 
+8,0 

+2.9 
+2,0 

+2,7 


9,001 
7,325 

10,898 
10,898 

21,929 
21,929 
10,574 


+1,5  10,841 
+0,2  1 10,841 
+.3,1  11,422 
+  1,3   10,418 


+1,4 
+  1,5 

+5,2 
+0,7 
+  1,1 
+3,2 
+3,0 
+1,8 
+2,7 
+2,7 

+1,7 
+1,0 


45,2    +5,3 


46,8 

20,0 
24,5 
46,9 
40,9 


+4,1 

+2,2 
+2.0 

+7,5 
+  1,5 


10,724 
10,724 

8,420 
8,420 
10,465 
1,3,242 
13,242 
12,729 
12,729 
12,322 

12,191 
12,191 

10,471 

10,499 

9,213 

8,270 
10,280 
10,280 


330. 

330 . 
.33.S  . 
200. 

174, 
177. 


+  i 


-2 


-2 

-2 
-1 

-2 


8. 
40. 

9 

40. 
11, 


Tliermcm. 


Barora. 


Inch. 


32,51 

6,81 

46,.()9 

16,41 

0,91 


27.  16,38 


330 .  43 
330  .  1 1 


26,37 
56,40 


208  .  32  .  38,64 
208 .  1  .  5,21 
179.25.    1,91 

208  .  28  .  46,92 
207.57.  13,25 
224.  46.  14,20 
179-25.    1,92 

330  .  22  .  35,78 
3.30.54.  11,26 


208 
207 

179 

.327 
211 


26 
.55 
,25 
,  5 
.45 


23  .  29 
155.21 
205 .  19 


32,64 

1,24 

.    ?,24 

.    7,85 

,    0,22 

0,82 

.    5,33 

31,35 


3,30 
330 


23  .  59,55 
,  55  .  30, 1 


179-25.    l,(;.<) 


179-25.    2,3 


-24  208  .  27  .    3,88 
205.  19-2.5,80 
9-1-    6,95 
169-49.    1,47 


29,665 
29,668 

30,140 

30,120 
30,150 

.30,192 
30,180 

30,180 
30,180 

30,188 


49,5 


30,140  6,9,0 


Int. 


Exl, 


43,5 


Refrac- 
tion. 


Apparent  N.P,D. 

t'roni  the 

Obseivation. 


49,5  43,5 


60,0  58;5 


60,0161,2 
62,5166,5 

62,5  68,0 
66,0 


64,1 

64,0 
64,9 

66,() 


30,200 

30,268 

30,200 

30,134 
30,134 
,30,120 
29,988 


68,9 


67,0 


65,2 


66,0 


29,730 
29,788 
29,790 


65,0 
73,5 

68,8 

73,5 
61,5 

70,8 

68,i 

61,0 


65,8  59,5 


61,0 
67,0 


54,0 
81,0 


66,0 
64,9 
61,5 


47,58    -1  . 
-1  . 
-1  , 
-1  , 
133,.52  104. 


70,0 
56,0 
56,0 


32,66 
31,97 

31,66 
31,17 


31,72 
31,04 
22,09 

5,20 
1,95 

30,63 
31,30 

31,48 
30,80 


31,06 
30,39 
58,00 


31,32 
30,65 

31, .37 
30,70 

36,25 

25,66 

28,20 

30,40 
29,74 


30,81 

27,78 
9,68 


23. 
23, 
23, 
23, 
18. 


50,98 
4.9,35 
44,43 
44,45 
38,10 


67.2I.4!,.56 
66  .  50  .    7,51 

66  .  4.5 .    7,92 

66.36.24,41 


67.    4.    S,93 

66 .  32 .  33,95 
59.  2  .  44,82 
59.  2.44,78 
32.. 33.  1,99 
35.49.20,71 

66.29.  13,98 

67 .  0 .  44,62 


66 .  55  . 
66.23. 


16,21 
42,10 


66.51  .24,06 
66.  19.  49,72 
83.    9.  18,28 


66.50.  .5,46 
66.  18.29,31 

66.49.  .9,77 
66.  17-37,70 

70  .  7  -  38,64 
70  .  7  .  42,23 
13.42.4.3,76 
1 3  .  42  .  45,43' 
63.42.    5,311 

66.48.41,09 
66.17.    9,31 


66 .  49 .  40,39 
63  .  41  .  59,28 
28.  10.5,3,(>7 
28.  10.57,49 


One    Revolution    of  the    MicnoMETER  =  20",S60.      Reference    MicnoMETER    READihO  =  1  r,000.     One   Interval  from   the 
middle  wire  for  an  Equatorial  .Star  =  l6-,6.     Assumed  Co-lath uue  =  37".  47'.  8",00. 


(a)  Time"  by  .Molyneux,  12''.44™.2't',  12''  45"<,47",  12'>.41!"». !»•,  12''.  54">. 52».     .M.  slow,  XU.  (6)  Bar  correction  =+0',034.  (c)  Negative  correction  for 

run*.  (tl)  Onuteady.  {e)  Clouded  over  before  bi^ecMon  of  S.  Ij.  (/)   Delayed  by  wrong  setting.  (ffi  Unsteady— difl'used.  (A)  Estimated 

the  magnitude  a*  9th.     Bar  correction  =  +  0',«3a.  («)  Not  satisfactory,  clouded  over  before  the  Liinb  reached  the  first  wire.  (k)  Appeared  brighter  than 

the  last  observation  of  it. 
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Month 
and 
Day. 


JuneSS 


June  25 


June  26 


June  27 


June  29 


July    2 


July   3 


July   4 


July   6" 


July    7 


July    8 


July   9 


July  10 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  f  Herculis  R. 

i^  Herculis  . . . 

(a)  Zenith  Point  , 

(«)ON.L 

(n)0S.  L.  ..... 

(a)  Zenith  Point  . 

Aldebaran  R. 
(a)  Aldebaran  . . . 

Capella  R.  . . . 
(A)  Capella 


0S.  L.  R.... 

(«r)(c)  0  N.  L.  R. 
Aldebaran  R. 

0S.  L 

(rf)0N.L 

0S.  L 

(a)ON.L , 

0S.  L 

O  N.  L 

0S.  L 

(a)  0  N.  L.  . . . . . 

(a)  Zenith  Point 


0S.  L. 

0N.L. 


Aldebaran  R. 
Aldebaran  . . . 


(a)  /3Urs»  Min.  R.. 

fi  Ursae  Min 

r]  Draconis 

(a)  H.  C.  30H06 

Aldebaran  R.  . . . 

Aldebaran 

(a)(e)  Capella  R 

Capella 

(a)(/)  Zenith  Point . . 

a  Coronae   

(a)  f  Ursce  Min.  R. . 
f  Urs£B  Min.  ... 

H.  C.  3.3046.... 

(a)  H.  C.  33.582 

H.  C.  34056 

Aldebaran  R.  .. , 
Aldebaran 

(a)  Capella  R , 

Capella 


(a)  Capella  R. 
Capella  . . . 


Microscope  Readings. 


3.46,1  49,3 
2.  8,9;  12,3 
4.49,9:52,7 


23,5  29,1 
53,8  59,0 

49.1  52,0 
22,2;  23,9 
59,7'  62,2 
14,4  18,4 

51.2  55,1 


2 .  45,2 
4  .  17,9 
1  .42,1 

3 .  50,2 
2.  18,3 

1.    6,3 

4.35,0 

1  .  59,0 
0.26,6 

0 .  53,0 

4 .  22,5 
4 .  47,5 


56,2 
34,1 


1  .  24,1 
1  .  59,9 


34,9 
58,4 
22,7 
42,2 
24,8 
0,1 
57,1 
37,8 
49,1 


48,1 
20,8 
45,9 

56,2 
25,2 

.9,8 
37,9 

63,1 
30,8 

56,9 
26,1 
49,8 

60,1 
38,1 

25,9 
64,0 

36,2 
61,8 
27,4 
47,9 
26,9 
5,6 
60,3 
41,() 
53,9 


1  .  45,6  53,2 
4.21,2  24,0 
1  .  21,2  27,0 


29,4  31,8 
41,91  46,3 
49,5;  55,2 
18,2  18,9 
51,81  55,9 


14,3 
53,9 


3.38  0 
1.  17,8 


18,4 
59,0 

41,3 
20,4 


52,1 
12,1 
53,7 

26,0 
55,9 
52,6 
25,0 
61,7 
19,0 
54,0 

47,4 
18,7 
44,2 

53,1 
21,0 

9.0 
37,0 

62,0 
29,9 

54,8 
23,7 
52,0 

60,0 
35,6 

25,7 
62,3 

35,2 
60,0 
26,7 
45,5 
26,8 
2,8 
60,6 
39,2 
52,9 

48,3 
22,9 
25,8 

30,9 
44,2 
53,2 
19,2 
53,2 
18,4 
54,0 

41,1 
19,0 


48,9 
11,5 
50,5 

25,2 
56,3 
4.9,7 
23,3 
5.9.9 
16,2 
53,5 

46,7 
19,1 

44,2 

52,0 
20,7 

7,0 
36,9 

60,4 
29,3 

54,1 
23,8 
48,5 

57,3 
35,9 

24,7 
60,5 

34,5 
59,3 
25,5 
46,2 
26,1 
2,8 
59,4 
40,4 
52,7 

49,9 
22,7 
24,4 

2.9,5 
42,8 
52,0 
17,0 
53,5 
15,4 
56,4 

39,9 
19,1 


51,0 
11,9 
51,9 

28,9 
57,9 
52,5 
24,0 
62,3 
16,9 
55,1 

48,9 
19,1 
46,3 

55,1 
22,3 

8,0 
38,2 

62,0 
28,9 

57,1 
24,6 
51,0 

60,1 
37,2 

27.0 
63,2 

37,3 
63,2 
28,0 
48,5 
27,4 
4,0 
61,9 
43,9 
54,9 

53,9 

23,2 
27,9 

34,5 
47,1 
55,5 
19,6 
55,9 

18,9 
58,3 

42,8 
20,2 


42,3 

5,5 

45,1 

19,5 
49,3 
43,9 
16,5 
54,5 
10,2 
46,5 

41,0 
12,7 
38,2 

44,9 
14,9 

0,2 
29,9 

53,2 
22,5 

46,3 
17,9 

42,8 

50,9 
29,2 

19,0 
55,3 

30,9 
53,8 
20,0 
39,8 
21,2 
5,5 
55,1 
35,1 
45,8 

42,7 
18,2 
18,0 

24,5 
38,2 
46,0 
13,5 
47,5 
9S 
50,0 

35,1 
12,9 


.2<2 
tb  a 


+2,5 
+1,4 
+5,3 


11 


12,331 
12,331 
10,443 


+5,2  11,305 
+2,2:11,305 
10,426 
11,449 
11,449 


+S,6 
+0,6 
+0,7 
+3,6 
+5,0 


+3,8 
+0,6 
+1,5 

+1,4 
+0,4 

+4,0 
+3,3 

+1,2 

+2,4 

+4,8 
+3,0 
+5,0 

+3,1 
+4,8 

+0,8 
+2,6 

+4,1 
+2,4 
+2,0 
+4,6 
+0,6 
+1,7 
1,2 
+3,3 
+3,4 

1,1 

+0,7 
+0,2 

+2,1 

+0,7 
+1,6 
+2,3 
+4,9 
+0,6 

+1,9 

-1,9 
-3,5 


9,692 
9,692 

9,757 
9,757 
9,734 

10,050 
10,050 

13,439 
13,439 

10,080 
10,080 

7,369 

7,369 

10,305 

10,069 
10,069 

8,643 
8,643 

1.3,111 
13,111 
9,502 
.9,475 
8,6.?0 
8,650 
8,986 
8,986 
10,473 

8,673 
11,948 
11,948 

11,690 
10,692 
12,569 
.5,408 
.5,408 
9,730 
9,730 

10,832 
10,832 


-2 


-2 


-2 

+  H 
-2 


-2 

+2 

-H 
+1 


+  * 

-2 

+  i 

-i| 

_  a 
+  i 

-2 

+  i 
-2 


-2 

+  i 
-2 

-2 


185.46.20,01 

.3.30.  18.  12,17 
330  .  49  .  43,74 
323.27.  9,91 

208.34.  12,12 
208.  2.40,38 

208  .  40  .  16,34 
208  .    8  .  44,89 


208  .  52 
208  .  20 


Concluded 
Circle  reading. 


339  .  3  .  20,03 
199-46.42,71 


179.25.  2,22 


207 
208 
179 
323 
215 
353 


.58. 
.29. 
,25. 

27. 

22. 

3. 


1.9,02 
49,01 
1,.92 
12.99 
50,74 
42,92 


19,61 
47,23 


208  .  57  .  .9,99 
208  .  25  .  38,78 
179.25.  3,07 

209.  2.  17,11 
208  .  30  .  54,54 


.323.27.  13,43 
215  .  22  .  50,23 


21, 
1.56. 
169. 
183, 
323. 
215, 
353 . 
185, 
179. 


4.9,05 

1.5,86 

56,60 

16,64 

14,49 

52,60 

3  .  40,54 

46.21,79 

25.  2,53 


204 .  27  •  37,42 

25.24.  1,12 

153.26.  4,47 


168. 
1,55. 
153. 
323. 
215, 
353. 
185. 

353. 
185. 


32. 
59. 
42. 
27. 
22, 
3. 
46. 


1.5,88 
49,85 
19,32 
14,23 
49,77 
41,82 
22,03 


,  3.42,67 
.46.21,59 


Barom. 


Therinom. 


Int. 


Inch.    0 


29,790 

30,120 

30,328 
30,328 

30,328 
30,250 
30j220 

30,334 

30,128 

29,980 

29,960 
30,070 

30,050 

30,068 
30,068 
30,088 

30,090 


30,070 
30,070 


30,158 

30,178 
30,180 

30,190 


64,5 

66,5 

65,2 
66,0 

66,0 
66,9 
67,8 

64,0 

61,8 

64,0 

61,0 

62,5 

65,9 

65,2 
65,0 
65,0 

66,5 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


56,0 


67,4 

66,5 
68,9 

70,0 

72,5 
78,0 

63,0. 
69,0 


58,5 


66,4 


70,7 

64,0 
63,5 
71,0 

72,5 


68,5  70,0 
68,2  69,0 


67,0 


62,5 


66,5  69,5 
67,2  70,0 


66,8 


69,0 


21,23 

30,76 
31,43 

41,35 

6,32 


31,53 
30,85 
40,77 

30,98 
30,32 

32,13 
31,44 

32,20 
31,52 

31,77 
31,10 


32,54 
31,85 

41,01 


23,19 

9,61 

3,71 

40,66 

6,23 


26,23 
27,41 


10,99 

24,75 
27,52 
40,91 

6,28 


6,29 


Apparent  N.P.D. 

from  the 

Observation. 


58.    9.11,50 
.58.    9.    9,64 


66 .  20  .  55,86 
66  .  52  .  26,52 

73  .  45  .  38,28 
73.45.38,17 
44  .  8  .  33,32 
44.    8.32,41 

66  .  54  .  29,28 

66.  22.  57,03 
73  .  45  .  40,78 

66.56.49,18 
66.25.  16,78 

67.  2.54,55 
66.31  .22,41 

67.14.56,74 

66 .  43  .  23,68 

67.  19.46,69 
66.48.  14,81 


67  .  24  .  54.58 
66.53.31,32 

73.45.38,11 
73.45.36,71 


15. 
15. 

28. 
41  . 
73. 
73. 
44. 
44, 


17.58,29 
17.58,14 
10.52,46 
31  .25,82 
45 .  36,77 
45  .  38,73 
8  .  36,22 
8  .  33,49 


62.50.  9,12 
11.47.42,00 
1 1  .  47  .  42,53 


54 

21 


26. 
14. 
12.  3. 
73  .  45  . 
73 .  45  . 
44.  8, 
44.    8. 


10,36 
30,57 
57,27 
37,21 
36,15 
34,99 
33,78 


44, 
44. 


8.  34,15 
8  .  33,35 


One    Revolution    of  the    Micrometer  =  20",880.      Reference    Micrometer    Reading- 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitcde  =37".  47'.  8",00. 


:  1 1',000.      One   Interval  from  the 


(a)  Negative  correction  for  runs. 


(6)  Very  unsteady.  <c)  Diffused.  (d)  Bad—unsteady  and  diffused.  («)  Unsteady. 

{/)  Observed  with  the  roof-shutters  open. 
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Month 
and 
Day. 


July  11 


July  20 


Sept.  10 

Sept  11 

Sept.  15 
Sept.  17 

Sept.  20 
Sept.  21 


Sept  22 


Sept.  2; 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)(6)  f  Herculis  R. 
f  Herculis  . . . . 
A'  Draconis  R. 
(a)  /('  Draconis  .. . 
H.  C.  32409... 
H.  C.  32590... 


a  Herculis  R.  . 

a  Herculis  .... 

<r  Ophiuchi  .. . 

H.  C.  32590 

(c)  Arg.  60°,  1779... 

H.C.  32663 

H.  C.  3304-6 

(a)  H.  C.  33582 

H.  C.  34056 

(a)  Argelander  18247 
{a)(d)U.C.  34246.... 

H.  C.  34972 

(a)  Zenith  Point  .... 

0  S.  L 

(e)  0  N.  L 


Microscope  Reading's. 


.  45,2  48,4 


0S.  L. 
(/)0N.L. 

(g)  O  S.  L. 


«■'  Cygni  R. 
(a)  tt"  Cygni  .. . 


(a)  Zenith  Point  ... 

0  S.  L 

{h)QN.L 

(a)(0  Polaris  SP.  R. . 

Polaris  SP.  R,  .. 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

2  Aquilae  R 

(a)  2  Aquilse 

Jupiter  S.  L. .. . 

Jupiter  N.  L. .. . 
(a){k)  Neptune 


0S.L 

(0  0  N.L , 

0S.L 

(0  ©N.L 

8  Aquiloe  ... . 

I  Cephei  R. . . 

i'  Cephei  R. . 
(ot)  k  Piscium  K. 

K  I'iscium  .. . 

1  Piscium  .. . . 

Neptune 


3,3 

1,4 

8,1 

14,5 


8,9 

5,8 

12,5 

19,9 


17,8  21,0 
57,3  62,2 
26,8  32,9 

51.6  55,9 

46.7  51,9 


49,0 

37,9 
33,1 

29,9 

24,1 

48,5 


3.  18,6 
0.14,8 

16,4 
,35,1 

,    5,3 


3 .  27,5 
4.11,9 

4 .  47,9 


39,1 
48,8 
49,0 


0 .  27,9 


43,3 

5,9 

21,9 


2.16,1 


2 .  44,9 
0 .  47,2 


54,2 
42,9 
38,7 
34,4 

28,9 
4:9,9 

23,4 
19,9 

21,3 
40,6 

9,9 

.?2,2 
16,1 

52,2 

45,5 
53,5 
55,7 


34,3 

47,9 

9,9 

26,8 

20,6 


50,9 
53,1 


0  .  38,4  44,3 
3  .  41,3  47,3 
0 .  28,3,  35,2 
0 .  20,91  26,2 

3.  12,1   14,4 

1  .  49,9  52,9 
0.  55, Ij  60,3 
0.    9,61  12,9 


48,7 

6,4 

6,0 

10,4 

16,8 


16,2 

58,2 
28,8 
53,2 
48,9 

51,1 
40,0 
35,8 
31,3 

26,7 
50,8 

21,5 
17,7 

1.9,8 
37,5 

8,3 

34,0 
16,0 

52,4 

41,3 
51,1 
51,9 


29,8 

46,8 

7,5 

24,5 

18,7 

47,9 
49,5 

40,5 

44,3 
31,4 
25,9 

15,6 
51,8 
59,4 
13,7 


46,6 

(i,9 

2,5 

10,2 

16,5 


20,7 
57,3 
99,5 
53,1 
49,3 

52,0 
40,5 
36,5 
33,7 

27,5 
48,2 

20,9 
16,9 

19,0 
36,8 

6,4 

30,5 
15,1 

50,5 

39,8 
50,3 
50,9 


31,5 

44,3 

7,5 
22,5 

17,5 

46,0 
49,8 


40,7 
42,8 
31,0 
22,4 

11,6 

49,9 
57,5 
11,6 


49,2 

8,0 

5,6 

12,3 

19,5 


18,9 
61,2 
31,2 
56,3 
52,2 

54,2 
43,4 
38,7 
35,7 

30,0 
51,3 

20,2 
15,9 

18,7 
38,6 

7,9 

34,4 
15,5 

52,5 

4.5,1 
53,0 
55,7 


33,1 

47,3 

9,0 

25,7 

20,1 

50,4 
51,9 

42,6 

48,5 
32,9 
26,2 

14,0 
52,8 
59,8 
12,8 


42,1 
0,8 

57,8 
5,0 

11,1 


15,1 

51,2 
22,0 
48,9 
43,1 

45,1 
34,4 
29,8 
27,0 

20,9 
43,3 

12,3 
9,6 

12,1 
31,2 

3,6 

25,0 
8,9 

45,0 

35,2 
45,4 
45,6 


24,2 

38,3 

2,9 

18,7 

13,0 

42,0 
44,3 

35,7 
38,6 
27,3 
17,8 

7,3 
46,1 
53,0 

5,8 


■2^ 


0,0 

+1,9 
+0,1 

+1,2 
+1,4 


+1,5 

-1,4 
+0,4 
+1,5 
+3,0 

-0,6 
-0,3 

-1,1 
-0,5 

+0,9 
+0,1 

+4,2 
+3,4 

+5,2 
+3,0 

+3,4 

+4,8 
+2,5 

+2,8 

+4,0 
+5,6 
+5,4 

+1,9 

+2,5 
+0,8 
+2,9 

+1,6 


+3,2 
+4,4 

+5,8 
+2,2 
+2,8 
+4,1 

+2,6 
-0,4 

+7,1 
+7,8 


E£ 


12,199  -2 
12,199  + 
12,693 
12,693 
11,078 
5,823 


9,823 

9,823 

8,840 

7,819 

5,9 -'0 

13,209 

12,825 

7,818 

9,063 

9,067 

13,079 

11,283 

10,343 

72,193 
7,397 

6,020 
6,020 

7,848 

7,602 
7,602 

10,377 

13,278 

13,278 

11,329 

11,161 

11,823 

12,120 

7,818 

7,818 

8,779 

11,192 

8,123 

1.5,195 
15,195 


+1 

+2 


+2 


+2 


-2 


-2 


-2 


-1 

+1 


-2 
+  i 


Concluded 
Circle  reading. 


339.  3.21,31 
199  .  46  .  40,84 
12.32.27,55 
166.  17.35,67 
154.25.  14,7 
154.27.  4,40 


321  . 
217. 
227. 
154. 
171. 
171. 
168. 
155, 
153. 
172, 
172, 
154, 
179. 


45, 

4, 

21  , 

26, 

2. 

0. 

32, 

59, 

42, 

54, 

52, 

28, 

25, 


42,70 
22,29 
13,59 
59,58 
34,74 

3,7.-. 
12,81 
46,40 
15,79 
12,35 
49,64 
20,55 

2,38 


227.  8.21,45 
226 .  36 .  30,99 

227.31.  3,09 
226 .  59  .  20,79 

229.  3.  13,44 

355.54.41,37 
182.55.24,80 

179.25.  3,07 


231 
230 
38 
38 
140 
140 
310 
228 
s;28 
228 

+2i  226 


,  22  .  54,23 
51.  2,91 


-2 


13,827 
1 ,3,827 
1 1,829 

6,621 

8,598 

3,757 1 

3,757;  +2i 

8,395,  +  ^ 
1 2,995  i 


+  i 


35, 
35. 
15. 
15. 
4, 
45. 
57, 
56. 
43. 


231.46, 
231. 14, 


232. 

231  , 

228, 
4, 
4, 

307  . 

231  . 

I226. 

226. 


9. 

37. 
45. 
56. 
56. 
45. 
4. 
41  . 
44. 


3,83 

5,71 

1,46 

2,04 

51,32 

13,48 

9,81 

19,45 

17,60 

20,34 
21,91 

42,05 
45,10 
13,77 
54,10 
l.%32 
4.3,87 
21,64 
52,09 
29,50 


Barom. 


Inch. 


Tliermom. 


Int. 


30,138 
30,138 
30,138 

30,010 

30,010 

30,010 

30,028 

30,180 
30,000 
29,938 


Ext, 


68,061,0 
67,0  59,5 
67,0  58,0 


75,574,5 
74,9  7*,Q 


Refrac- 
tion. 


74,5 

74,5 


73,5 
73,5 


63,5  67,5 


63,567,0 


59,561,5 


29,636  57,5  51,0 


29,700 
29,700 

29,692 
29,660 


29,668 


29,620 

29,610 
29,600 

29,598 


29,598 


60,5  63,5 
62,9  68,0 


62,5 


58,5 


60,5  57,0 
57,2  52,0 


58,5  54,5 


60,8  63,5 


60,1  61,0 


7.%89 

72,49 

65,95 

5,55 

5,54 

56,5  50,0l  72,60 


54,5  48,0 


21,26 

13,40 

26,87 
26,83 

42,84 

61,46 

25,88 

8,19 

8,23 

10,70 

24,11 

26,80 

6,36 

6,38 

25,.90 


62,20 
61,06 

63,71 
61,57 

66,79 
3,52 


71,68 
70,33 
45,33 


65,94 

66,87 
66,83 
6 1,83 

72,61 
71,24 


62,22 
62,58 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation. 


58, 
58, 
24, 
24, 
12. 
12, 

75. 
75. 
85, 
12, 
29, 
29. 
26. 
14. 
12. 
31  , 
31, 
12. 


9  .  10,48 


9 
39 
39 
46 
48 


.  7,57 
29,58 
27,74 
53,37 
43,04 


27  .  10,52 
27.  10,75 
44 .  20,67 
39,32 
32,17 
1,14 
7,73 
27,91 
54,61 
16.11,61 
14.48,88 
50.    0,27 


85  .  31  .  28,58 
84 .  59  .  36,98 


85. 
85. 


54.  10,73 
22  .  27,29 


87.26.25,16 


41 
41 


17.33,22 
17-33,25 


89 .  46 . 
89  .  1 4 . 


-1  , 
-1, 
-1, 


23, 
23, 
23 


-1  .  23 

87.  8 
87.  8 
87.20 
87.  19 
85.    6 


10,84 
18,17 
38,09 
39,97 
38,94 
38,36 
25,69 
24,35 
21,61 
31,21 
24,36 


90.    9.37,88 
89  .  37  .  38,08 


90. 
90. 
87. 
32. 
32. 
89. 
89. 
85. 
85. 


33 

1 

8 

15 

15 

27 

27 

4 


,  0,60 
2,25 

,  24,38 
11,69 
52,48 
40,07 
38,90 

.  58,97 

.  36,74 


One  Revoi-tiTioN  of  the  Micrometer 
middle  wire   for  an    Equatorial    Star   =  l6',6. 


:20",860.     Reference    Micrometer  Reading  =  ll'',000. 
Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.8",00. 


Onb  Interval   from   the 


\r    ^''K*'"'^  correction  for  runs.  (J)  Unsteady.  (c)  This  star  was  observed  on  July  14,  IRBfi.  (d)  Coarse  double.  (e)  Not  very  good. 

{■(,KX"l  tremulous.  (<,)  Not  very  satisfactory—without  dark  g]a^a.  (A)  Well  defined_cloud»  passing.  (i)  Times  by  Molyneux,  12i'. dl'".  43", 

liii'.aa-'.dd",  12i'.5ti°'.  16»,  13iM"..50-.    AI.  slow,  6».  (i)  Very  faint— clouds  passing.  (0  Very  unsteady.  (m)  Faint. 
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Month 
an  I 
Day. 


Sept  24 


5ept.  26 


Sept  29 


NAME  OF 
OBJKCT. 


(a)  0  S.  L.  U 

(«)(/')  0  N.L.  R 

(A)(c)  Zenith  Point... 
(6)(rf)  Polaris  SP.  R... 

Polaris  SP.  R.  ... 

Polaris  S P.  R.... 

Polaris  SP.R.... 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

I  Piscium  R 

I  Piscium 

Jupiter  S.  L.    .. . 

Jupiter  N.L.  . . . 
(e)  Polaris 

Polaris 

(6)  Neptune 


Microscope  Reading's. 


0.  21,1 


0S.L 

(J)0N.L 

(6)  Zenith  Point  . . . , 

0  S.  L 

(4)(g)0N.L 

(A)  Polaris  SP.  R.  . . 

Polaris  SP.R... 
(b)  Polaris  SP.  R.  . . 

Polaris  SP.  R. . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

Polaris  SP , 

(6)(i)  Zenith  Point  . . 
(b)  8  Andromedae  R. 

8  Andromedae  . . 
(6)  Arg.  .-JT",  2747  ., 

B.A.C.  8188  ... 


Sept  30    (k)  0  S.  L 

Jupiter  S.  L. 
(/)  Jupiter  N.L 


7  Pegasi  R. 
(/)  7  Pegasi   . . , 


Oct    1 


Oct    2 


1,1 

4,7 
46,3 
39,9 

's6,9 

.    3,3 


4,8 

7,9 
50,1 
45,1 

42,8 

7^ 


26,1 


2.31,4i34,2 


10,0 
14,1 


,44,6 
.57,9 


0.51,8 
3  .  54,1 
4 .  45,9 

2  .  57,1 
0 .  59,3 
0.  11,8 

4 .  52,5 

0.  14,1 

0 .  25,4 

4 .  49,7 
4 .  1 8,0 

3  .  47,4 
2  .  42,7 


2  .  55,7 
0.    9,9 


1  .  44,5 
1  .  22,2 


14,1 

18,2 


50,2 

60,5 

56,4 
61,1 
50,9 

62,5 
63,9 
17,3 

59,4 

18,8 

30,9 

54,1 

22,9 
54,2 
45,9 


60,5 
13,9 


4,0 

7,2 
49,4 
42,7 

39,1 

6,i 


24,3 

34,4 
12,3 
17,9 


48,9 

61,1 

53,8 
57,4 
51,0 

58,9 
61,0 
14,8 

55,7 

16,9 

28,7 

55,4 
23,5 
51,8 
45,8 


58,5 
12,4 


3,0 

7,3 

48,9 

39,9 

39,7 

5,7 


23,5 

32,0 
11,1 
14,8 


46,0 
57,9 

53,4 
57,0 
47,5 

58,3 
59,0 
12,7 

53,9 

16,5 

27,9 

52,1 
20,4 
51,3 
45,1 


56,5 
10,7 


48,9    48,5    46,1 
26,6    25,5    21,9 


7  Piscium  R 1  .27,0  30,9 

(Z)  7  Piscium   jl  .  45,5  50,6 

7  Pegasi  R 2.1 4,9  20,3 

7  Pegasi jl  .  47,0  51,8    49,8 

Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.  L. 
(m)  Polaris 

Polaris 

(6)  Polaris  R 

Polaris  R.  ... 

Neptune  .... 


0.  30,8|  35,1 
0.43,5  49,2 


4 .  52,9 


0 .  30,9 


57,9 


34,2 


30,5 
47,9 
1.9,9 


33,y 
49,1 
59,5 
36,0 


29,9 
46,3 
15,5 
46,5 
31,0 

45,8 

54,7 

31,1 


4,3 

6,0 

50,0 

45,8 

43,1 

6,8 


25,4 

35,6 
12,9 
16,5 


49,8 
60,4 

57,2 
59,2 
51,3 

61,8 
63,4 
17,3 

59,7 

18,0 

30,1 

55,9 

24,5 
52,3 
48,7 


■•i9,5 
13,3 


48,9 
25,3 

29,5 
49,5 
17,1 
50,3 
33,6 

48,9 

59,0 

33,9 


57,1 

1,7 

4.S,7 

36,9 

33S 

59,3 

17,8 


26,9 

6,6 

12,5 


42,2 

55,1 

49,5 
52,1 
41,9 

55,2 

55,9 

8,1 

49,0 

8,6 

22,0 

46,9 
15,7 
45,0 
41,0 


53,1 
7,6 


.9.5 


1,6 

3,8 
2,9 
3,2 

6,9 
5,3 


p-2 


1,5 
2,8 
4,0 

4,1 

6,1 

+  6,0 
+  3,0 
+  3,5 

3,5 

+  4,7 
+  6,2 

+  7,3 

4,3 

+  4,5 

+  2,9 
+  6,2 
+  3,7 

h  2,4 


+  4,9 
+  7,5 


42,9  +  3,8 
18,6  +  1,2 


22,6 
42,9 
13,0 
44,2 
29,0 

41,2 

50,0 

26,1 


1 1,269 
11,269 
10,267 
11,371 
11,070 
13,613 
13,436 
13,.565 
I3,8.S2 
11,872 
11,820 
9,011 
9,011 
10,378 
12,746 
10,798 
10,649 
10,662 

13,931 
13,931 
10,275 

5,285 

5,285 

13,009 

12,479 

11,443 

11,259 

11,420 

11,500 

12,076 

12,041 

10,475 

8,192 

8,1.92 

9,183 

9,273 

10,131 
10,288 
12,643 

0,954 
0,954 


4,9 
5,4 
6,6 

4,7 
8,1 


7,3 
+  10,9 


II 


-2 


306. 
306. 
179. 

38. 

38. 

.S8. 

38. 
140. 
140, 
140. 
140. 
312. 
226, 
229. 
229  , 
143, 
143, 
226, 


233.  19.53,25 
232  .  47  .  56,05 
179.25.    3,19 


8,339 
8,339 
2,411 
2,411 
7,548 
1 0,030 
8,340 
8,127 
1,380 
1,471 
+  7,4!l  1,915 


Oct.    5    (Z)  0  S.  L.  R 3.    9,4!  13,7    14,1      9,1    11,7      5,1  +  5,6   3,235  -2    302.    0 .  52,62  30,018  54,5  57,5    89,61    95.12.48,22 


-li 


+2^ 


+  i 


-n 

+2 

-2 
-2 

+  i 


+ 


Concluded 
Circle  reading. 


16, 
49. 
25. 
35. 
35, 
35, 
35, 
15, 
15, 
15, 
15, 

8, 
41  , 

6. 

5. 

2. 

2. 
45, 


56,34 

0,07 

3,34 

4,03 

2,96 

7,31 

4,48 

5,04 

4,69 

4,08 

5,36 

14,05 

52,78 

28,88 

39,40 

14,49 

15,53 

5,86 


234 . 29 , 
233 .  57  , 

38  .  35 . 

38  .  35 . 

38  .  35 . 

38  .  35  , 
140.  15, 
140. 15, 
140.  15, 
140. 15, 
179-25, 
355  .  30 , 
183. 19, 
173.48, 
173.48. 


58,45 

59,79 

2,73 

4,23 

2,43 

3,02 

4,79 

4,97 

5,12 

4,29 

3,33 

18,89 

49,42 

22,59 

22,20 


234  .  53  .  16,42 
229  ^  25  .  26,20 
229  .  24  .  37,06 

,?21  .40.  16,34 
217.  9-53,11 


309. 
229. 
.S21  . 
217  . 
229, 
229 , 
143, 
143, 
35, 
35, 
226, 


47. 

2. 

40, 

9, 
31  , 
30, 

2, 

2, 

47, 

47, 

50, 


24,13 

42,94 

16,30 

47,7 

44,38 

52,62 

1  .%82 

14,17 

5«,(J3 

58,58 

13,09 


Baroni. 


Inch. 


29,620 
29,620 


29,620 
29,620 

29,620 
29,670 

29,208 
29,188 


59,1 
59,9 


29,258 
29,250 


29,150 
29,470 


29,916 

30,040 
30,028 
30,028 


30,010 


Ihermom 


Int. 


62,0 
64,0 


56,0 
54,5 

53,5 
59,0 

60,5 
60.8 


57,0 
56,5 


58,9 
57,0 


54,9 

51,4 
50,5 
50,2 


Ext. 


49,5 

47,0 

46,5 
63,5 

60,5 
64,0 


53,0 
52,5 


60,5 
51,0 


48,5 

44,5 
43,5 
43,0 


49,542,5 


Refrac- 
tion. 


74,79 
73,36 

45,56 


62,33 

68,18 
68,15 
42,66 

62,83 

76,83 
75,36 


79,43 
77,88 
44,90 


3,87 

5,56 
5,56 

80,42 
68,04 
6S,01 

45,13 


69,35 
45,77 

70,74 

70,70 
43,60 

64,39 


Apparent  N.P.D 

from  the 

Observation, 


90, 
90, 

-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1, 
-1  , 
-1  , 
85, 
85, 
87, 
87. 

1  , 

1 
85, 


,  56 .  29,79 
24  .  24,63 


23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23, 
23. 

4. 

4. 
29, 
28, 
23. 
23, 

8, 


38,25 
37,18 
41, .53 
38,70 
35,86 
36,21 
36,82 
35,54 
59,62 
59,77 
41,72 
52,21 
36,49 
37,53 
13,35 


91  .43.  14,89 
91.  11.  16,22 


92. 
92. 
-1  . 
-1  . 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1, 
-1  , 
-1  , 

41, 
41, 

.32, 
32. 


53  .  22,55 
21  .  22,34 
23  .  36,30 
23  .  37,80 
36,00 
36,59 
35,44 
3,5,26 
3.5,11 
35,94 


,41.56,31 
41  .  57,96 

,  10.21,70 
10.21,31 


93.  16.41,51 
87.48.38,91 
87  .  47  .  49,74 

75.32.  40,12 
75  .  32  .  42,91 


87. 

87. 

75. 

75. 

87. 

87. 
1. 
1  , 
1  , 
1  , 

85, 


25 
25 
32 
32 
54 
54 
23 
23 
23 
23 
13 


56,55 

56,96 

40,80 

38,18 

59,79 

7, .99 

34,8() 

35,24 

29,10 

,29,15 

,  22,15 


One  Rkvolution  of  the  Micromktkr  =  20",860.     Reference  Micrometer  Readino  =ir,000.     One  Interval  from  the 
middle   wire  for  an    Equatorial   Star  =l6",6.     Assumed  Co-latitude  =  37"  •  47'. 8",00. 


ft 


(a)  Very  tremulous— bad  deKnition.  (*)  Negative  correction  for  runo.  (c)  Faint.  (rf)  Times  by  .Molyneux,  IZ^.  46".  39",  IZi".  49'".50«,  IZ"".  SO".  5% 

IZi".  5:j'».  31",  I3".(1«»..V,  13'',6».3,i«,  lan.ym.Sa",   13".  l.i"'.2,'i".     M.  slow,  ««.  (e)  Times  by  Molyneux,  0''.  4!("'.  44'.'!''.  ,'i()i".  4,')«.     M.  slow,  II".  (/)  Through 

haze—goiKl.  (g)  Unsteady,  high  wind  from  ►outh— dehintion  good.  (A)  Tniits  by  Molyneux,   I'Ji'.  4ti'".l!",  l2''..Vt™.  2()»,  12''.  52™.  .')■')»,  1 2''.  54'".  .00  , 

13''.5".ll",  l^.lOra.O,  1 3".  1 1™.  47',  13''  l?".  2lt.     .'M.  slow,  20\  (i)  Oscillating.  (*)  Clouds  passing— doubtful  observation.  {,1)  Clouds  passing. 

(n>)  Times  by  Molyneux,  Oh.  45"'. 42",  0^.  47'".  26",  O''.  5;2">.  26«,  Oi-.  SS™.  20".     M.  slow,  24". 
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North:  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Oct.    5 


Oct.    7 


Oct    8 


Oct.   9 


Oct  10 


Oct.  12 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)(6)  ©  N.  L.  R.  . 

(c)  Polaris  SP.  ... 
Polaris  S P.  ... 
Polaris  SP.  R. . 

(rf)  Zenith  Point  .. 

H.  C.  41551... 

H.  C.  46853... 

7  Pegasi  R.  . . . 

7  Pegasi   

H.  C.  456  .... 
(</)(e)  Jupiter  S.  L. . 

Jupiter  N.  L.  . 
(J)  Polaris  K 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(g)0S.  L.  R 

((/)  0N.L.  R 

{h)  Polaris  SP.  R.. 

PolarisSP.  R. . 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  ... 

a  Delphini  R.  , 

(d)  a  Delphini  .... 
a  Andromedae  R.. 
a  Andromeda; 
Jupiter  S.  L.  . 

(i)  Jupiter  N.L. . 
(d){k)  Polaris  R.  .. 

Polaris  H 

Polaris 

Polaris 

(d)  Neptune  


0S.  L 

(rf)0N.L 

{I)  PolarisSP.  R.  .. 

PolarisSP.  R... 

Polaris  SP , 

Polaris  SP , 

a  Andromedae  R. 

a  Andromedae. . , 
(a)  Jupiter  S.  L.  ... 

Jupiter  N.L.  — 

Polaris 

(to)  Polaris 

Neptune 


{d)  Jupiter  S.  L 

Jupiter  N.L 

(»)  Polaris 

Polaris 

Neptune 


(cT)  Zenith  Point  ... 

H.  C.  41551 

a  Andromedae  R. 


Microscope  Readings. 


8,1 
31,7 

23,4 
49,0 
43,8 
2,2 
5,3 
42,4 
10,7 
13,1 


50,8 
47,9 


32,1 

.35,9 

45,9 


4  .  44,4 


0,5 

S9,.9 

20,0 

4,9 

6,3 

38,2 

47,5 

,33,5 


1  .  26,8 
4 .  25,0 
0.21,1 

0.17,9 


1.41,9 

2 .  26,7 
2.    4,8 

0.41,2 

4 .  22,0 

4 .  57,1 

1  .  30,5 


13,5 

29,9 
54,7 
49,3 
8,2 
10,8 
48,4 
16,4 
17,9 


58,0 
56,7 

37,2 
52,5 
50,9 

4,9 

44,7 

24,9 

8,1 

8,9 

44,3 

34,5 

37,5 

33,1 

31,7 
27,3 

23,9 

46,7 
34,2 
10,3 

48,9 

28,3 

6S,5 

37,1 


2 .  27,9  SS^ 

4  .  50,0  54,8 

2.    6,5  13,2 

2  .  24,8  30,3 


13,1 
37,1 

27,3 
55,2 
49,4 
6,6 
10,1 
47,2 
16,4 
16,9 


56,6 
55,0 

36,8 
38,8 
50,7 

49,5 

5,5 

44,1 

26,8 

7,4 

9,9 

44,1 

33,1 

37,9 

30,9 
28,1 
25,2 

23,3 


47,8 

31,0 

8,7 

47,0 

27,1 

61,5 

36,4 

33,9 

56,2 
12,9 
31,5 


9,9 
35,3 

24,9 
51,4 
48,3 
5,0 
6,4 
43,0 
13,9 
14,8 


52,7 
52,3 

32,9 
S6,9 
46,9 

47,8 

1,3 

41,9 

21,9 

6,0 

5,2 

40,0 

29,8 

34,7 

29,9 
26,9 
22,4 

21,0 

43,6 

29,2 

4,8 

44,5 

24,4 

58,9 

34,0 

29,8 

52,9 
11,6 

27,3 


11,0 
S9,9 

29,1 
55,9 
50,1 
7,8 
11,0 
48,7 
15,9 
16,6 


57,3 
55,1 

34,9 
39,1 
53,2 

52,0 

5,0 
46,0 
24,1 

6,9 

7,8 

44,1 
32,1 
37,9 

32,3 

29,4 
27,2 

22,3 

49,5 

32,4 

.9,1 

49,8 

28,2 

64,4 

38,9 

35,1 

57,9 
14,8 
33,0 


5,1 
29,3 

20,9 

45,8 

42,1 

0,4 

4,0 

40,5 

8,9 

11,4 


47,9 
47,9 

29,6 
33,2 

42,7 

42,1 

7,1 
38,9 
17,5 

2,2 
4,0 

36,4 

26,3 

3V,2 

25,7 
23,8 
18,3 

15,9 


39,5 

26,3 

3,9 

40,9 

21,1 

55,3 

29,5 

26,1 

48,0 

4,9 

22,9 


u' 


+5,3 
+5,3 

+6,2 
+6,2 
+1,0 
+3,1 

+4,2 
+1,0 
+1,3 
+2,6 

+4,7 
+3,5 


+5,0 
+3,9 
+4,8 

+4,9 

+2,8 

+4,7 
+5,4 

+5,9 
+2,2 

+4,9 
+4,0 

+4,7 

+2,0 

+4,7 
+8,3 

+4,5 

+1,8 
+3,4 
+3,5 

+7,3 

+3,1 

+4,4 

+6,4 

+3,8 

+4,9 
+0,5 

+3,7 


V     ■ 


3,235 

6,586 

6,498 

12,461 

10,461 

12,247 

11,786 

2,031 

2,031 

11,371 

5,609 

8,039 

9,331 

9,499 

11,331 

10,752 

4,223 

4,223 

7,760 

7,749 

9,768 

9,744 

7,681 

7,681 

88,553 

88,553 

7,643 

10,060 

14,538 

14,643 

1 2,924 

12,449 

11,431 

20,594 
20,594 
12,214 
12,201 
11,390 
1 1,402 

2,556 
2,556 
7,430 
9,739 
8,1 68 
8,017 
10,168 

7,032 

9,350 

10,237 

10,179 

2,871 

10,531 
13,401 

4,627 


i! 


+1 


+  k 


-2 


+1 

-2 


Concluded 
Circle  reading. 


-2 


302. 
140. 
140. 

38. 
179. 
179. 
183. 
321  . 
217. 
178. 
229. 
229. 

35. 

35. 
143. 
143. 

301  . 
301. 

38. 

38. 
140. 
140, 
322. 
216. 
335. 
203, 
229. 
229, 

35. 

35. 
143. 
143, 
226, 

237. 

237. 
38, 
38. 

140. 

140. 


52,13 

7,82 

9,98 

57,86 

3,23 

21,40 

48,75 

15,16 

9 .  52,20 

32.    6,0(^ 

7,51 

1 6,80 

.^6,71 

.56,23 

9,98 

9,44 


+1 


+1 


+  ii 


-2 


14. 

46. 
34. 
34. 
15. 
15. 
40. 

9. 
34. 
15. 
47. 
46. 
47. 
47. 

2. 

2. 
53. 

58. 
26. 
35. 
34. 
15. 


,  55,26 

.  58,63 

58,05 

57,31 

10,49 

10,42 

.  13,58 

51,66 

41,93 

.  25,77 

.17,13 

26,71 

57,53 

58,82 

16,02 

15,64 

,  26,24 

,  10,21 

■  7,26 
.  0,22 
.59,21 
.  11,35 


15.  10,23 


335  .  34 
203.  15 
229  •  53 
229  ■  52 
143.  2 
143.  2 
226  .  54 


41,06 
.  26,90 

,  21,6.T 

33,44 

,  10,05 

10,14 

43,01 


229  .  56  .  2';;,90 
229  .  55  .  34,52 
143.  2.  9,98 
143.  2.  9,22 
226.55.21,00 


179-25.  3,06 
179.51  .20,60 
335.34.41,25 


Barom. 


Inch. 


.30,018 
30,010 


30,040 
30,040 


30,040 
30,040 

29,950 
29,950 

30,050 
30,050 
30,068 

30,068 
.30,108 
30,100 

29,930 
29,930 

29,928 
30,078 

30,078 


30,018 
30,018 


Thermom 


Int. 


Ext. 


54,5  57,5 
55,0  58,5 


55,053,5 
54,0  52,0 


54,0 
54,0 

55,0 


51,5 
51,3 

55,7 


55,956,0 


54,5 
48,9 
48,0 


48,0 
52,8 
54,0 


53,0 
52,0 


46,5 
43,0 
43,5 


41,5 
55,5 
56,0 

44,5 
44,5 


51,0  45,0 
53,046,5 


51,8  46,5 


54,0  51,0 
53,0'49,0 


Refrac- 
tion. 


87,80 
46,67 


0,44 

4,08 

45,00 

0,90 
69,<)3 
69,89 
42,88 


92,42 
90,54 
46,82 


43,90 
26,18 

71,41 

71,.S7 
43,61 


64,76 

94,33 
92,40 
47,04 


25,99 

71,19 

71,14 
43,33 

64,05 

71,37 
71,34 
43,36 

64,19 


0,45 
25,83 


Apparent  N.P.D, 

from  tlie 
Observation. 


94.  40 
-1  .  23 
-1  .23 
-1  .23 

38.  13 
41  .47 
75.32 
75  .  .32 
36.54 


88. 
88. 


1  .  93 
1  .23 
1  .23 
1.23 


46,90 

34,08 

31,92 

.  33,30 

,  26,61 
,  57,60 
.41,07 

■  41,97 

■  9,93 
,22,21 
,31,46 
.  31,64 
.32,12 
.31,87 
,  31,33 


95. 
95, 
-1, 
-1, 
-1  , 
-1  , 
74. 
74, 
61, 
61, 
88, 
88, 

1  . 

1  . 

1  , 

1  , 
85, 

96. 
95. 
-1  , 
-1  , 
-1  , 
-1, 

61, 
61, 
88. 
88. 

1. 

1  . 
85. 


58  .  48,39 
26.4.S,14 
23  .  3.3,64 
23  .  32,90 
23.31,56 
23.31,63 
32.  41, .55 
40,33 
55,48 
.56,72 
.33,31 
42,85 
30,09 
28,80 
37,18 
36,80 


16.35,77 


21  . 
49. 
23. 
23. 
23. 
23. 


49,31 
44,43 
36,03 
35,02 
30,92 
3-2,01 


37.56,16 
37  .  57,66 
16 .  37,61 
15.49,35 
23.31,49 
23.31,58 
17.51,83 


88  .  19 .  39,04 

88.  18.  50,63 

1  .23.31,39 

1  .  23  .  30,63 

85.  18.29,.96 


38.13.25,99 
61 .  37  .  55,64 


Onb  Revolution  of  the  Micrometer  =20",860.      Reference  Micrometer  Reading  =11',000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.      Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8 ',00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Clouds  passing. 


.  „  (*)  Ragged. 

W  Boiling  motion._  (/)  Times  by  JJolyneux,  Oi'. 46'".'24»,  O''.  4t)'".  39',  O''.  4»'».'5Hs'0''.  S5™  &H».     M.  slow,  28«. 


(c)  Times  by  Molyneux,  IS^.S".  55«,  13.Ml'".28«.  13''.  18'».28«. 


M.  slow,  27'.  {d)  Negative  correction  for  runs. 

...  ,  ,  , ,  -  ...  ......   .  _..  , _ ...    ,  28«.  {g)  Unsatisfactory,  mercury  dis(urbed  by  a 

vehicle.  (A)  Times  by  .Molyneux,  13i'.ti'*.27",  13''.y'».  lU",  13i>.  l<)n,.20«,  131'. 20ni.4«.     JM.  slow,  30».     Unsteady.  (t)  Talien  on  the  fixed  wire:   coincidence 

reading  =10',0eu.  (i)  Times  by  Molyneux,  U>'. 40'". 27»,  tl''. 47'". 57',  0>'.50"'.0»,  0''.  35'n.50».     M.  slow,  31'.  (l)  Times  by  Molyneux,  13i'.5'n.  13',  13i>.il"'.4s 

13".  ltin'.37',  13".  ISn'.lO".     M.  slow,  32«.  (m)  Times  by  Molyneux,  0".4B'".ia',  0''.  4'J'".  44».     M.  slow,  Sd".  (n)  Times  by  Molyneux,  C-.d!-".  13»,  0".a2"'.17». 

M.  slow,  3ti«. 


North  Polar  Distances  observed  with  teie  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


253 


Month 
and 
Day. 


NAME  OF 
OliJECT. 


Microscope  Readings, 


Oct.  12 


a  Androraedfe  . . .  S  .    8,4 

Jupiter  S.  L 2.25,8' 

Jupiter  N.  I, \     ... 

(«)  Polaris 2  .  27,9 

Polaris     |     ... 

Neptune !  .  40,.S 

{/>)  Polaris  SP 0.    0,1 

Polaris  SP I     ... 


Oct  13  (c)(rf)  Polaris  SP.  R.. .  4  .  43,9 
Polaris  SP.  R....      ... 

Polaris  SI' 0.50,8 

Polaris  SP ... 


Oct  14 


Oct  15 
Oct  10" 


61'  Cyjrni  R 3 


6V  Cyffiii 

fil'Cygi.i  R.  ... 

Gl'Cygni 

H.  C.  41551  .... 
(c)  Arjr.  4()",  H305  . . 

H.  C.  4'i.S4f).... 

Arff.  48",  3470.. 

y  Pegasi 

Jupiter  S.  L.  ... 

Jupiter  N.I 

(c)(e)  Polaris  R 

(c)  Polaris  K 

Polaris 

Polaris 

(c)  Neptune 

(c)  Zenith  Point  ... 

Neptune 


16,2 
16,7 
16,- 
16,7 

3,1 
16,1 

4,4 


Oct  17 


Oct  18 


Oct  19 


(c)  Jupiter  S.  L.  . 

Juj)iter  N.  L. . 

Neptune  

(/)  Polaris  S P.... 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 


21,2 
43,1 

22,4 

54,9 

57,9 
50,0 


3.23,1 

4.48,8 

0.  .32,1 
1  .  18,0 

0.  11,1 


14,8 
31,8 

36,1 

45,9 
7,1 


49,8 
56,1 


20,5 
22,0 
20,5 
22,0 

9,0 
20,8 

9,0 


a  Andromeda;  R. 
a  Andromedae  . . . 


25,3 
46',9 

26,9 

61,5 

63,3 
54,9 

29,6 

54,1 

36,7 
23,2 

17,9 


0.    6,2  10,2 
lO .  48,9  53,9 

Jupiter  S.  L 0.  50,3  53,1 

Jupiter  N.L 

(^)  Neptune 12.33,1 


(A)  Polaris  S P.... 
Polaris  S P.... 
Polaris  SP.  R. 
Polaris  S  P.  R. 

Jupiter  .S.  L.  . 
Jupiter  N.  L. . 
Arg.  4°,  185  .. 
(c)(0  Polaris  SP.  . 
Polaris  SP.  . . 
Polaris  SP.  R. 


1  .  19,4 


36,2 
26,1 


0.16,4  21,2 


1  .  57,9 
1  .  29,8 


60,3 

35,2 
4 .  34,8i  .V9,9 

jO.  14,2   18,9 


12,3 
29,0 

34,6 

44,4 
5,6 


48,2 
54,8 


21,5 
21,1 
21,5 
21,1 
10,0 
20,3 
9,9 


25,0 

47,8 

27,4 

60,9 

62,3 
57,1 

27,3 

•52,1 

35fi 
22,5 

15,9 

12  2 
52^6 
54,0 

38,0 

24,6 

22,1 

60,8 

34,7 
40,9 

20,6 


10,3 
'26,9 

31,5 

42,0 
3,6 


44,9 
52,6 


17,7 
19,9 
17,7 
19,9 

7,9 
19,6 

7,1 


20,5 
42,8 

22,7 

57,0 

60,0 
51,1 

23,7 

49,8 

32,0 
20,8 

12,0 

7,4 
51,2 
50,7 

33,1 

20,9 

16,0 

57,3 

30,9 
36,9 

14,0 


14,1 
32,7 

36,9 

47,2 
6,2 


50,9 
58,7 


23,0 

22  3 
23,0 
22,3 
11,0 
22,9 
10,3 


26,5 
49,0 

28,3 

6V,9 

63,2 
57,8 

29,9 

55,7 

37,1 
23,5 

16,6 


54,6 
55,3 


20,5 


6,0 
24,2 

26,0 

38,9 

58,2 


40,7 
47,2 


12,7 
16,1 
12,7 
16,1 

2,1 
15,6 

2,8 


18,8 
41,0 

19,0 
52,8 

56,9 
47,3 

20,1 

47,7 

29,2 
15,6 

8,9 


11,0     3,9 


46,9 
48,9 


39,5  30,2 
24,9  17,1 
21,9    14,4 

60,9   56,2 

34,0  29,4 
40,9  ;  32,8 


11,0 


+4,6 
+3,6 

+3,6 

+2,0 
+6,5 


+6,1 

+5,4 


+6,4 
+6,6 
+6,4 
+6,6 
+1,0 

+1,9 
+4,3 

+7,9 
+6,7 

+6,0 

+5,7 

+6,9 

+5,8 

+6,3 

+7,4 
+7,7 


■-a 
1=-. 


4,627 
11,331 
13,698 
13,720 
1.3,420 
86,742 
9,592 
9,706 

11,628 
1 1,339 
12,925 
12,917 

8,690 

9,110 

9,110 

8,757 

10,361 

9,989 

13,197 

13,023 

1 2,623 

12,679 

15,131 

12,984 

13,209 

11,789 

11,228 

14,203 

10,491 

10,632 

13,849 
16,267 
14,905 


+4,0   14,203 
14,105 


+7,0 


12,460 
12,399 


-2 


+8,4 
+3,0 


+H 


+8,6  ^7,881 
+8,8  87,881 
8,868 

11,280:+1J 

19,040 


Concluded 
Circle  reading. 


^  203.  15.  24,43 


+2 


+^ 
-1 

+2f 


+1 


+1 


+  i 


+5,6  14,253 

i  14,033 

+7,4  12,829 

12,988 


+1,5 


10,813 
13,273i  + 
7,113;  + 
9,220 
9,038 
+9,5!  12,768 


+7,8 
+7,5 


230 
230. 
143. 
143.    2 


226, 
140. 
140, 


21,79 

3--',3.() 

8,30 

,  8,26 
40,70 
12,07 

,  1 1,60 


38.  34.5,S,10 

38  .  34  .  53,64 

140.  15.  13,36 

140.  15.  13,52 


345.19. 
193  .  30  . 
345  .  18  . 
193.31 . 
179.51. 
185.  28. 


183. 
183. 
217. 
230. 
230. 
35. 


1 

1  . 
9 
8, 

7 
48 


35  .  48  . 
143.    2 
143.    2 
226 .  57 
179.25, 


7,04 
59,94 
58,63 

7,45 
20,56 
40,21 
21,73 
25,54 
49,14 
10,88 
19,72 

1,23 

4,84 
10,29 
10,N7 
53,56 

3,62 


226  .  58  .  34,03 


230. 
230. 
226. 
140, 
140. 

38. 

38. 

335  . 
203, 
230, 
230. 
226. 


13, 
13, 
59. 
15. 
15, 
34, 
34. 


5 1, .90 
1,44 
12,4- 
1 3,96 
14,00 
52,77 
54,82 


34.41,87 
1 5  .  25,46 
16..S6,78 
1 5  .  46,42 
59 .  47,56 


140.  15.  14,57 

140.  15.  16,92 

38  .  34  .  54,38 

38  .  34 .  53,HH 


'230. 
4  230 , 
I  227. 
140. 
140. 
38, 


22. 
21  . 
22. 
15. 
15. 
34. 


2,91 
11,57 
5.9,83 
14,75 
16,11 
53,84 


Barom. 


Inch. 


Thermom. 


Int. 


,30,018  '5.3,0 
30,008  52,5 


.30,010 
30,040 


Kxt. 


Refrac- 
tion. 


49,0  25,83 
49,5  71,02 
70,99 
42,99 


30,098  53,5 


30,110 


53,0 


30,108  53,0 


30,078 
30,070 

30,070 


30,070 


29,700 


48,5 
48,0 

47,8 


47,0 


52,0 


29,474  50,0 

29,470  49.0 
29,540  51,0 


29,640  50,0 
29,640  48,0 

29,640  47,0 

I 
29,660  45,5 


52,5  48,5    63,83 
55,059,0    46,67 


53,0 


47,0 


46,5 


42,0 
42,0 

40,5 


40,0 


48,0 

45,0 

44,7 
51,0 


38,0 
37,5 
37,5 
43,5 


29,800  42,0  35,0 


29,800  ! 
2.9,850  44,9 


35,ri 
44,0 


47,33 

14,79 

14,79 

0,45 

6,26 

.3,71 

3,72 

45,9« 

72,53 

72,49 

43,89 

65,14 

63,30 

70,89 
70,85 
63,27 
46,64 

26,09 

72,53 
72,49 
64,62 

47,56 


7.3,53 
7.3.50 
66,19 

47,81 


Apparent  N.r.l), 

t'loin  tlie 

Observation. 


61, 
88. 
88. 

1  . 

1  . 
85. 
-1  . 
-1  . 


88. 
88, 
85. 
-1  . 
-1  . 
-1  . 
-1  . 

61. 
61. 

88. 
88. 
85. 


88, 
88, 
85, 
-1  , 
-1  . 
-1  . 


37, 
25. 
24. 
23. 
23. 
19. 
23. 
23. 


55,20 
.37,75 
48,32 
30,25 
30,21 
49,-17 
29,66 
30,13 


-1  .23.28,81 
-1  .  23  .  29,35 
-1  .  23  .  29,59 
-1  .  23  .  29,43 


51 .53, 
51 .53, 
51 .53, 
51  .  53  , 
38. 13. 
43 . 50 . 
41 .23. 
41  . 23. 
75  .  32  . 
88  .  31  . 
88  .  30 . 

1  .  23  . 

1  .  23  . 

1  .  23  . 

1  .  23. 
85.21. 


19,37 
19,11 
27,78 
26,62 
25,3,>) 
50,85 
2),82 
3!,';4 
39,50 
27,79 
3'),59 
26,50 
22,89 
30,78 
31,36 
3,08 


85.21.41,71 


37, 
36. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23. 

37. 
37. 
39. 

39. 
22 


7,17 
16,67 
20,12 
28,30 
28,26 
27,79 
29,84 

55,84 
5r,,93 
53,69 
3,29 
56,56 


-1.23.28,36 
-1  .23.26,01 
-1  .23.. 30,57 
- 1  .  23  .  30,07 


45. 
44. 
46. 
23 . 
23. 
''3, 


21,07 
2.9,70 
4,65 
28,43 
27,07 
.30,28 


One    Revolution   of  the    Mi<bomktbb  =  20",860.      Refkrkncb    Micromktkb  Heading  =  ir,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6",6.     Assumed  Co-latitudk  =  37" .  47' •  8",00. 


Onk  Interval  from  the 


(a)  Time*  by  Molyneux,  0*. ^ii"".  KC,  0''.47n'  SO".     M    nlow.  3!»".  (h)  Times  by  Atolyneux,  \7^.  !iO<«.2,V,  12i'.51">.24«.     M.  slow,  40».  (c)  Negative 

correction  for  runs.  (d)  Times  by  JNInlyneux,  12''. .50'". .52»,  12''. 53™. .')5«,  13''.  KM". .57%  13''.  11"'. 3!t'.     M.  slow,  41'.     Clouds  pa.ssin,'.  (e)  Times  by  Slolyneux, 

0h.4l'".4(>',  Oi'.4J>n.47s  0''.  4t;"'.  at;*,  (t^.  ,',2'".  20".     SI    slow,  42«.  If)  Times  by  .Molyneux,   13''.  lI'n.4o»,  13''.  17'",  41«,   13i'.2.i"'.  ll'i",  13''.  25"'.  5U'.     iSl.  Anw,  4l». 

(o)  Very  faint,  sky  thick.  (A)  Times  by  .Molyneux,  IS*!.  1 1". 42',  13''.  1II"'.0»,  13ii.2U"'.M«,  13''. aa-". 4a'.     M.  slow,  49'.     Unsatisfactory.  (i)  Times  by 

Jlolyneux,  13^.11'".  5',  13''.  18".  1»",  13''.  2U™.  20-,  13",21M".  ly.    Al.  slow,  5>. 

_ 
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North  Polar  Distancfs  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Oct.  19 
Oct.  20 


Octal 


NAMK  OF 
ObJIXT. 


Polaris  SP.  R. 


Microscope  Readings. 


0.  14.,2 


Jupiter  S.  L.    . . .  ,0  .    2,1 
Jupiter  N.  L.   .. .  I     ... 

(a)  Polaris  SP 1  .  15,6  21,9 

Polaris  SP.  ... 


18,9 
6,5 


Oct.  22 


Oct.  23 


Oct.  25 


Oct.  26 


Oct.  27 


(6)  Zenith  Point  ., 
(c)  Jupiter  S    L.   . 

Jupiter  N.  L.  , 
(fZ)  Polaris 

Polaris 

(i)  Polaris  R 

Polaris  R , 

Neptune  

(e)  Polaris  S P.  ... 

Polaris  SP 

PolarisSP.  R.  . 

Polaris  SP.  R. . 


Arcttirus  ... 

H.  C.  4f>853. 
(6)  Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.L. 
(/)  Polaris 

Polaris 

Polaris  R.  . . 

Polaris  R.  . . , 

Neptune  ... 


Jupiter  S.  L.  . . . 
(g)  Jupiter  W.  L.  . . . 
(h)  P.Jaris 

Polaris 

{/>)(i)Vo\aTis  SP.  R... 
(6)  PolarisSP.  R.  . . . 

Polaris  SP 

Polaris  SP 

(i)(/f)  Zenith  Point . . . 
a  Andromedae  R.. 
a  Andromedae  . . . 


51,3  .56,1 
25,7131,1 


2,9 

■-59,5 

45,5 
5,4 


0 .  1 8,3 


14,7 
19,8 
59,9 


41,9 
9,2 
0,0 


1  .31,2 


1  .  33,2 

3  .  42,8 
4 .  40,.5 


4 .  49,9 
1  .  '^9,8 
»-    8,2 


.  2  .  52,6 


(h)  Jupiter  S.  L. 

Jupiter  N.  L.   . .   j     ... 

(6)(0  Polaris  R '4  .  58,7 

Polaris  R 

Polaris 2  .  57,9 

Polaris 

Neptune 

{m)  Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  R. 

Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  . . 

(n)  Arcturus 


Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.  L. 


37,0 
12,2 


0.  14,9 
4 .  1 8,3 


0.  12,7 


10,9 

4,9 

53,0 
11,2 

24,4 


20,0 

25,7 

3,2 


49,1 

15,8 

5,2 

36,0 


41,4 

49,4 
48,0 


56,9 
35,1 
14,9 
57,1 


64,7 
66,2 

41,9 
18,0 


21,1 
24,9 


17,S 


20,6 

5,3 

22,0 


58,5 
31,1 


10,0 

6,5 

54,0 
10,9 

23,9 


18,9 

26,0 

4,6 


49,2 

15,5 

6,0 

36,9 


40,9 

47,2 
45,6 


57,2 
36,0 
13,9 
57,1 


14,0 
3,1 

18,4 


53,4 
25,9 


5,0 
59,9 

47,9 
6,9 

17,9 


15,8 

22,1 

0,7 


44,9 
9,9 
0,4 

32,0 


35,4 

^3,9 
43,1 


53,2 
31,0 

9S 
52,0 


20,5 

6,2 

21,4 


5.9,1 
32,2 


10,1 

6,i 

54,1 
10,9 

24,9 


19,1 

25,5 

6,4 


50,9 

16,2 

6,7 

38,9 


64,9  60,0 
65,4  :  60,9 
41,9138,0 


17,4 


20,0 


12,3 


16,9 


24,0    20,0 


16,4 


12,3 


41,8 

51,5 
49,1 


58,3 
36,9 
14,0 
60,0 


66,1 

65,3 

43,7 
1.9,5 


21,1 
24,0 


11,0 

0,0 

13,2 


49,2 
26,0 


3,2 

57,9 

45,9 
2,9 

l'6,7 


12,7 
18,8 
59,3 


42,1 

8,8 

57,9 
31,4 
33,9 

40,9 
39,0 


48,0 

27,6 

7,1 

51,8 


57,2 

57,6 

35,9 
9,9 


12,5 
17,3 


15,9   10,6 


S3 


P  3 


E.5 


is 


Concluded 
Circle  leading. 


12,968, 


12,108 


+9,5 

+6,8 

14,490  +  ^  230.  23.51,06 
+5,2  14,029  140.  15.  15,63 

13,906  140.15.15,20 


38.  34.51,31 
230  .  24  .  40,76 


+5,5 
+6,6 

+5,2 

+7,8 

+5,4 
+8,8 

+7,9 

+9,4 
+7,0 
+9,7 

+7,7 

+6,7 

+€,9 

+5,7 

+4,6 

+6,3 
+6,6 

+5,2 
+4,5 
+6,3 
+4,0 

+8,9 

+5,4 

+5,5 

+5,8 

+6,7 
+5,3 
+9,4 


I0,577i 

14,479 

16,918  + 

12,658 

12,540 

15,669' 

15,7.i9j 

12,576, 

13,474! 

13,441 

12,870 

12,862^ 

11,699 

15,868 

11,753 

14,068  + 

14,668 

14,611 

16,114 

16,288 

1 1,496 

8,959 
11,274  + 
11,36'9 
11,109, 

8,988; 
8,880: 
9,209 
9,420 


10,599 
1 ,866  -2 
1,866  + 
6,770 
9,149  + 

14,890 

14,.920 

14,749 

14,699 

12,073 

13,180 

13,149 

10,749 

10,960 
9,101 

7,000 
9,389  +1 


1 79  .  25  . 
230 .  27  . 
230 .  26 . 
143.  2. 
143.    2, 

35  .  48  . 

35  .  48  . 
227.  2. 
140.  15, 
140. 15. 

38  .  34  , 

38  .  34  . 

211  . 45, 
183.25, 
230 .  29  . 
230 .  28  . 
143.  2. 
143.    2. 

35  .  48  . 

35  .  48  , 
227.    2, 


3,37 

16,86 

25,96 

4,82 

5,01 

3,87 

4,13 

18,04 

16,63 

17,46 

52,73 

54,21 

2,38 

42,00 

46,65 

58,34 

5,15 

4,30 

4,03 

3,96 

53,07 


230.32.  17,27 
230.31  .28,98 
143.  2.  4,92 
143.    2.    4,07 


38  .  34  .  48,53 

38  .  34  .  48,05 

140.  15.  16,59 

140.  15.  17,12 


179.25. 
335  .  34 . 
203 .15. 
230  .  39  , 
2.S0 .  38  , 

35  .  48  . 

35  .  48  , 
143.    2, 


143. 

227. 


38.34 

38  .  34 

140.  15 

140.  15 

211  .45 


2,24 

43,20 

22,36 

23,07 

33,4s 

6,27 

7,84 

2,48 

2,03 

17,47 

48,93 

47,73 

17,73 

17,62 

1,80 


liarom. 


Inch. 


Thermom. 


Int. 


Kxu 


Kefmc- 
tion. 


29,850  44,9  44,0 
29,750  4.5,0  37,0 
29,625  46,049,5 


29,770  43,8 


2.Q,770  ;44,0 
29,908  46,5 


29,906  47,0 
29,910  45,5 
29,898  :45,0 

29,896  44,5 


29,768 


40,5 


42,0 
50,0 


51,5 
40,0 
39,5 

39,5 


43,5  39,0 


29,766  '43,5  41,0 


29,818  49,948,5 


1230.41  .37,74 
1230.  40,  47,88 


29,844 
29,846 


29,846 
30,040 


30,050 


46,943,0 
46,542,5 


46,0  43,0 
47,0  47,5 


47,81 


Apparent  X.P.D 

from  the 

Observation. 


-1.23.  27,75  iT, 


7.3,22  88  .  47  .  58,61 
73,19  88.47.  8,88 
46,92  i-1  .23.26,66 
1  .23.27,09 


72,85 
72,81 
43,46 


61,39 

47,32 


36,67 
4,16 
73,43 
73,.39 
43,73 


65,02 

73,28 
73,26 
43,40 


47,32 


88. 
88. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 
85. 
-1  . 
-1  . 
-1  . 
-1  . 

70. 
41. 
88, 
88. 

1  . 

1  . 

1. 

1  . 
85. 


50. 
49. 
23. 
23. 
23, 
23. 
25, 
23, 
23, 
23, 
23, 

7. 
47, 
53. 
52. 
23. 
23. 
23 . 

23. 
26. 


34,34 
43,40 

25,99 
26,21 
24,04 
23,78 
27,06 
26,06 
25,23 
28,68 
30, 16 

43,68 

50,79 

4,71 

16,36 

,  26,05 

25,20 

23,61 

23,68 

2,72 


25,99 

73,25 
73,22 
43,39 


64,53 

47,77 


88., 55.  35, 18 

88  .  54  .  46,87 
1.23.  26, 1 5 
1  .  23  .  25,30 

-1  .23.25,61 
-1  .23.25,13 
-1  .  23  .  24,97 
-1  .  23  .  24,44 


48,0  48,0,  37,11 


30,178  43,0  38,5 


74,79 
74,75 


61. 
61. 
89. 
89. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  . 
85. 
-1  . 
-1  . 
-I  . 
-1  . 
70. 

89. 
89. 


37. 
37. 

2. 

1  . 
23. 
23. 
23. 
23. 
28. 
93. 
23. 
23. 
23. 


53,03 

54,11 

42,08 

52,41 

20,58 

19,01 

24,85 

24,40  I 

27,76 

25,77 

24,57 

24,97 

25,08 

43,98 

57,60 
7,70 


Onk    Revolution  of  the  Micrometer  =20",860.      Reference  Micrometer  REAoma  =ir,000.     One  Interval   from  the 

middle  wire  for  an  Equatorial  Star=l6",6.     Assumed  Co- latitude  =  37°.  47'.  8",00. 

(a)  Tines  by  JMolyneux.  I  Sh.  ]:<">.  4»,  13"'.  IM".  17'.     M.  slow,  5I».  (b)  .Negative  correction  for  runs.  (c)  Jumping  motion.  (rf)  Times  by  Moly. 

neux,  Oh.4.')">.  10',  O''.  4ti">.  t^'.  ()h.  .V)i.i.  (>,,  Oh.sim.S".     M.  ^low,  52*.  (e)  Times  by  Alolyneux,  Kli-.M"".  ib._  ISh.  li™.  33',  Vi^.2r,»'.\;  1 S^  26".  .W.    M.  slow,  53«. 

(/)  Times  by   iMolyneux,  Oi>.  44ra  7«.  O''.  44™.  .W,  0''.  4!t'o.  :«!•,  (M'.  .'ilm.  27".     M.  slow,  53«.  (g)  Clouds  passing— faint  at  times.  (A)  Times  by  Molyneux, 

0''.44">.t>',  0<>.4«"'.4«».     M.  slow,  54».     Very  faint,  scarcely  visible— clouds.  (i)  Times  by  Molvneux,   12''.60».;V,   12''.  51">.30s  l.t''.  0'".  50«,   13M1">.20».     Al.  slow, 

57'.  {kj  Very  unsteady.  (/)  Times  by   IMolyneux,  0''.44n>.5»,  Oi-.  44">'.  58»,  O'l.Sl"'.  37>,  0"'.  52">.  2t<«.     il.  slow,  o/'.  (m)  Times  by  Alolyneux,  12'>.60">.  45", 

12'..'>i"'.44",  131'.  O"-.  2»«,   131'.  (im.20».     Al.  slow,  3it«.  (n)  Clouds  passing. 


North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  180*8. 


255 


Month 
and 
Day. 


NAME  OF 
OBJECT. 


Oct.  27  Neptune 

(«)(6)  Zenith  I'oiiit . . . 


Oct  29  Neptune 

(c)  H.  C.  2568 

Nov.  2    (a;  S  Cephei  H 

6  CVpliei   

Jupiter  S.  L.    .. . 
Jupiter  N.  L.   .. . 


Nov.  4 


Nov.  5 


Nov.  6 


Nov.  7 


Jupiter  S.  L.    . 
Jupiter  N.  L.   . 

Neptune  0  .  4'>',4 

H.  C.  2568 1.50,4 


Microscope  Headings. 


3».,0 
52,5 


38,3 
57,5 


//         // 


2.47.1  52,4 
1  .  19,9  '^5,3 

4.31.2  36,5 
0.  23,<);  30,1 
2.26,5  31,9 


6,4 


Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.L. 


3  .  58,9 


a  Andromedae  R..  1  .  54,9 
(a)  a  Andromedae  . . .  J2  .  30,2 
{d)  Jupiter  S.  L.   ...jl  .  51,8 

Jupiter  N.  L.   . 
(a)  C  Andromedae  II..  3  .  51,3 

f  Andromedae 1  .  53,1 

(a)  Neptune |2  .  59,9 

(e)  H.  C.  2018 3.35,0 

H.  C.  25f:8 1  .46,7 

(/)Arg.  2»,202... 


(a)  Zenith  Point 
1  Piscium  R. 


4 .  49,9 
3  .  57,0 


Nov.   8    (g)  Polaris  SP.  R. . . .  0 . 
Polaris  SP.  R.  ...| 

Polaris  SP ,0. 

Polaris  SP.  ... 


Nov.  9 


a  Andromedae  R..  2 


(rt)  a  Andromedee  . . 

{a)  Jupiter  S.  L.   . . 

Jupiter  N.L.   . . 

(a)(/i)  Neptune 


Nov.  14    (i)  Jupiter  S.  L. 
Jupiter  N.L. 
{k)  Neptune 


Nov.  20 


Dec.   3 


Dec.   7 


(0  Polaris 

Polaris 

Polaris  R 

Polaris  R.  . . . 

H.  C.  2568 0 


7,7 
33,4 


27,0 

6,7 

35,2 


.41,1 
.11,9 


2 


H.  C.  1721 1 

H.  C.  2750 0 

Argelander  1752.  4 


.33,0 

24,9 

27,0 

47,3 

52,1 
29,5 
46,0 


11,2 


53,0 
55,9 

63,0 


57,9 

;h,9 

57,1 


54,7 
59,1 
65,7 
40,8 
52,2 


54,0 
59,9 

13,6 
39,9 


33,8 
11,9 
40,5 


45,9 
18,4 


0S.  L 3.26,2 


39,7 

33,8 

33,2 

52,8 

59,9 
36,3 
54,8 

30,7 


39,0  34,4 
()0,0  ;  54,5 

52,2  !  47,2 
25,7  19,5 


39,2 
59,1 

53,0 

26,3 


37,0  31,9  38,9 
30,6  26,9  31,7 
31,6  26,0  32,6 


10,9 


52,9 
56,3 

64,5 


61,1 
35,0 
57,9 


57,0 
59,1 
67,0 
43,6 
52,5 


57,6 
63,8 

14,7 
40,0 


35,7 
11,0 
40,9 


37,4 
18,0 


40,2 

34,2 

35,0 

52,2 

61,0 
37,1 
54,5 

.^1,2 


7,5 


48,9 
50,9 

58,1 


53,7 
31,5 
51,9 


52,4 
56,0 
60,7 
37,0 
46,0 


49,9 
5.5,2 

7,5 

34,3 


28,3 

7,9 

35,9 


41,0 
l'A9 


33,9 

26,9 

26,1 

46,9 

56,1 
34,4 
48,9 

26,0 


11,9 


54,2 
56,9 

63,9 


58,5 
35,9 
57,0 


55,2 

59,9 
65,6 
41,9 
51,6 


55,3 
60,0 

14,9 
40,9 


34,2 
12,9 
42,5 


47,4 
18,5 


39,9 

33,9 

33,6 

53,1 

61,9 
38,2 
55,4 

30,9 


32,7 
49,8 

44,8 
20,0 

29,7 
24,0 
22,9 


4,8 


46,6 
49,0 

57,0 


51,1 
27,8 
49,8 


48,2 
50,3 
59,2 
32,9 
45,0 


47,1 
51,3 

6,0 

32,0 


25,9 

4,6 

34,3 


40,1 

12,0 

31,9 

24,0 

25,2 

45,9 

51,0 
30,2 
45,0 

22,7 


+11,1  85,883 
7,2  10,645 

+  7,7  13,384 
+  5,2  9,799 

+-4,8  .1,7.00 

-h  7,21  3,790 

+  7,3'  7,288 

I  9,58,^ 

H-  4,3  10,485 
|l2,810 
+  7,7  12,465 
+  4,3  11,202 


+  7,7 


11,148 
13,523 


7,3  2,889 

5,3;  2,889 

+  4,3  14,906 

17,.S22 


-f-  5,8 
5,8 
6,9 
7,8 
7,8 


4,853 
4,853 
15,971 
1 3,9s  3 
11,112 
13,742 


f  7,6,10,466 
+  8,4l  13,102 

-(■  7,7  12,434 
12,431 

f  8,4]  11,680 
11,549 


+  5,1 
+  8,3 
+  7,3 

*-  9,2 

+  5,9 

f  5,8 

-I-  9,7 

+  8,4 

+10,7 

\-  2,8 
+  6,8 
+-  7,2 


4,605 

4,605 

10,515 

12,898 

16,402 

1 6,492 
18,767 
15,032 

12,8.59 
12,738 
11,047 
10,972 
8,191 

12,620 
16,080 
13,771 


+  2,9jl5,117 


+3 


+2i 


+  i 


+  i 


-2 


-2 

+2 


-2 


-1 


+  i 


Concluded 
Circle  reading. 


227.     5.51,83 
179.25.     2,93 

227.    7.    0,45 
228.56.48,14 


Barom. 


Inch. 


Therniom. 


Int. 


Kxt. 


Refrac- 

tioji. 


30,180  43,0  38,5 


29,900  45,0  42,5 


4.57.    4,48  30,060  50,0  41,5 
173.  52.. 59,60 
230  .  53  .  40,63 
230.  52.  58,75 


230.57.  19,81- 
2.S0.56.  31,33 
227.  10.20,,33 
228.. 06.  49,31 

2.30  .  58  .  58,86 

230.58.  9,31 


335. 
203. 
931  . 
230. 
'iSO. 
208  . 
227. 
183, 
228. 
228. 


34. 
15. 

0. 
59. 
46. 

4. 
11  . 

2  . 
56! 
55. 


45,58 
21,36 
33,0 
42,63 
0,92 
5,02 
18,88 
37,27 
47,17 
52,32 


179.25.  3,41 
312.  8.15,15 


38. 

38. 
140. 
140. 

335  . 
203. 
231  . 
231  . 

227  . 

231  . 
231  . 

227. 

143. 
143. 

35. 

35. 
228. 


34 .  4.3,94 
34 .  43,03 
15.  22,72 
15  .  22,84 


34 

15 

4 

3 

12 


44,32 
29,07 
48,25 
58,48 
49,37 


10.  21,18 

9.3.'{,7I 
15.  12,64 


1  . 
1  . 

48. 
48. 
56. 


54,49 
54,18 
13.21 
11,20 
48,60 


163 
181 
167 


6 .  2,'?,3(i 
.28  .  48,45 
.  8.54,13 


254  .  32  .  2,40 


30,038  46,5  40,5 


49,0 


44,5 


29,460 

29,46'0 

29,444  48,2  44,5 


48,5  44,5 


29,650  43,5 


29,700 
29,700 


2.9,700 
29,700 


29,886 
2.9,978 

30,050 

30,050 
30,128 
30,128 


40,9 
40,5 


40,0 
39,0 


39,0 


34,9 


30,5 


30,5 


30,5 
30,0 


29,5 


38,8  30,5 


40,5 


41,0 


41,5  37,5 


41,0:37,5 
44,9  40,0 
43,5  .39,0 


30,028  39,0  32,0 


29,550  46,8  45,5 
29,550  147,0  45,5 


65,89 


64,78 
69,07 

5,76 

74,67 
74,63 

72,78 
72,74 
(;3,68 
67,74 

74,80 

74,77 

26,56 

75,70 

75,68 
32,84 
32,84 
66,22 
3,81 
70,51 
70,48 


65,43 

48,31 


26,48 

75,66 
75,62 
66,01 

75,71 
75,68 
66,07 

44,63 


70,92 


Apparent  N.P.D. 

tiom  tite 

Ob.-iervalion. 


85.29.    2,79iT 


85.. 30.  10,30 
87.20.    2,28 

32.15.  1,17 
32.  14.58,43 
89.17.  5,89 
89.16.17,97 

89.  20.37,21 
89.  19.48,66 
85  .  33  .  28,60 
87.20,    1,64 

89.  22.  18,25 
89.  21  .28,6? 


61 
61 


37. 
.37. 


89.23 
89 .  23 
66 .  26 
66 .  26 
85 .  34 
41  .  24 
87 . 20 , 
87.19. 


85. 


52,39 

52,51 

53,32 

2,90 

43,33 

42,45 

29,69 

45,67 

2,27 

7,39 


1,69 


-1  .  23  .  20,84 
-1 .  23  .  19,93 
-1  .  23.21,00 
-1  .  23  .  20,88 

61  .  37  .  5.3,57 
61  .37.53,14 
89.28.  8,50 
89.27.  18,69 
85  .  35  .  59,97 

89  .  33  .  41,48 
89  .  32  .  53,98 
85  .  38  .  23,30 


1  .23 
1  .23 
1 
1 
87.20. 


14,45 

14,14 

23  .  13,57 

23.  1.5,58 

4,11 


16,.07    21.28.13,97 

2,09    39  .  50  .  58,09 

12,61     25  .  30  .  49,07 


29,778  50,950,5  214,09  112  .  57  .  44,04 


One    Revolution   of  the    Micbombtkr  =  20",S60.      RKFEncNCK    Micrometer    Reading  =  1  r,000.     O.nb  Interval  from   the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6",6.     Assumed  Co- latitude  =  37°.  47'.  8",00. 


(a)  Negative  correction  for  runit.  (A)  Oscillating.  (c)  Arg.  2°.  204,  which  h  the  same  star,  appears  to  be  less  in  N.P.D.     Observed  with  Mars  on 

Sept.  l!)  h,  lWi2.  (rf)  Very  unsleadv.  (e)  One  lullowed  higher.  (/)  ilj  niagnitude — difficult  to  observe  with  the  wire.  (</)  Times  by  JMolyncux, 

13''.2'".:«)%  i;i''.4'".2',  I3I'.  11".  10",  lah.  jllm.7..     Ji.  ,i„„^  73.  (/,)  Very  faint,  clouds  pabsing.  (i;  Unsteady.  (A)  Very  faint,  scarcely  visible. 

(/)  Times  by  Molyneux,  1''.3"'.40',  I'-.H"'.?",  i".  mu^.  \M,  1''.32".7'.    M.  slow,  2j". 
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North  Polau  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1868. 


Month 
and 
Day. 


Dec.    7 

Dec.   9 

Dec.  11 
Dec.  15 
Dec.  16 


Dec.  18 


Dec.  19 


Dec.  22 


Dec.  23 


NAME  OF 
OBJECT. 


0N.L 

(a)  Zenith  Point 


7  Pegasi  R. 
(a)  7  Pegasi  . . . 


Microscope  Readings. 


1  .  35,9  4.2,9 
4  .  4:6,3  52,7 


41,3    36,9 
53,1    48,9 


'2  .  35,9  42,3    43,0    37,8 
|2.    8,4  13,1     12,8      7,9 


(b)  H.  C.  1970. 

(c)0S.  L.  ... 


jO .  35,0  40,9 
0.   9,6;  16,7 


(d)  Polaris 

Polaris 

(ff)  Polaris  R 

Polaris  R 

H.  C.  2232 

H.  C.  2750 

(e)  Argelantler  1752. 
H.  C.  2933  

(n)  Zenith  Point  .... 


0S.  L 

{a)  0  N.  L 

(a)  Zenith  Point 

a  LyroB  R.  . . . 

a  Lyrae 

(/)  Polaris  R.  . . . 

Polaris  R.  ... 
(a)  Polaris , 

Polaris - 

ri  Piscium  R. 

ri  Piscium  . . . 


1  .  23,9 

4.17,2 

3  .  10,8 
0.  17,8 
0.    6,9 

4.  48,1 


0  S.  L.  R 

0  N.L.  R 

w  Lyrae  K 

a  Lyrae 

is)  Polaris  R 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

(a)  2  Cassiopeiae  R. 

i  Cassiopeiae   ... 


(a)0S.  L.  ... 

©N.L.  ... 
(A)  3  Urs.Min. 

I  Urs.  ]\Iin. 

a  Lyrae  R.  , 

a  Lyrae  . . .  , 


25,1 
4(),5 
50,1 
16,1 
35,1 
34,7 


4 .  53,4 

1  .  53,2 
0 .  53,0 

3.  12,8 
0 .  40,3 

9,1 
.28,2 
0.31,1 

2  .  10,0 

4.  6,9 

3  .  16,3 


4 .  49,1 

2  .  24,7 
1  .  16,3 

1  .  42,2 


31,4 
23,1 
18,0 


41,2 
16,9 
31,0 
24,0 

19,9 

24,3  :  25,4 
13,6  j  14,0 

53,8    56,9 


31,3 
53,2 
55,3 
22,7 
41,9 
41,7 

60,4 

•ns 

58,4 

17,2 
43,8 
13,1 
36,3 

31,1 

17,3 

12,2 
22,8 

54,3 
30,8 
24,4 

48,8 


(i)   e  Urs.  Min.  SP.. .  0  .  41,3  49,2 
a  Urs.  Min. SP...      ...     j    ... 

2  Urs.  Min.  SP.  R.  1 .  23,6  29,9 
aUrs.  Min.SP.  R.|     .. 

(a)  0  Geminorum  R..!4.  54,9 
9  Geminorum  ...  1  .  17, 1 
Uranus 1  .30,1 

(a)  Zenith  Point 4  .  48,9 


59,1 
«'3,9 


30,6 
53,5 
58,3 
23,3 
40,9 
42,0 

61,1 

59h 
58,5 

17,5 
45,0 
17,4 
34,5 
39,2 

17,9 

15,5 
24,4 


53,5 
31,4 

23,7 

50,3 


47,8 
28,3 


62,4 

23,0 

34,2  ;  36,4 

53,9  !  56,9 


37,9 
11,9 
26,0 
18,0 

12,9 

21,4 
10,9 

49,0 

25,2 
48,4 
52,0 
19,7 
36,9 
35,4 

56,2 

55,8 
5.3,7 

16,0 
42,5 

9,S 
31,1 
32,4 

12,2 

'6fi 
18,9 

48,8 
2.5,5 
19,5 

44,4 


43,1 

25,2 


43,0 
53,4 


33,3 

44,3 


1+  4,6|  16,925 
5,6  10,487 


42,5    34,8 
12,0  1    5,9 

43,4    34,0 


55,0 
19,9 
29,9 
50,1 


15,4 

31,9 

24,9 

18,9 
24,0 
14,5 

55,5 

32,7 
53,3 
57,8 
25,9 
42,2 
43,5 

61,6 

60,6 
59,5 

14,5 
42  2 
14^6 
34,7 
39,1 

17,2 

13,9 
22,9 

54,1 
30,3 
24,0 

51,0 


48,2 
29,8 


59,1 
22,1 
34,8 
55,8 


9,7 
23,3 
1.5,4 

9,1 

17,2 
4,0 

46,3 

21,9 
43,9 

47,4 
13,9 
34,1 
32,1 

52,8 

51,5 
49,0 

9,4 

36,9 

6,1 

27,3 
29,5 

8,5 

5,5 
14,3 

46,8 
22,3 
14,5 

41,1 

39,0 
20,3 


PA 


H 


6£  Concluded 

£  *       Circle  reading. 


+  5,9 
+  2,5 

+  8,4 

+  3,5 

3,6 

3,7 

5,6 

5,9\ 
6,0; 

I 
1 

+    7,3; 


3,559 
3,539 

15,016 

13,810 

11,196 
11,170 
13,396 
13,471 
12,048 
15,678 
14,748 
11,060 
10,556 


+  4,5 

+  3,8 
+  8,8 


+  4,0  11, .577 
+  8,2  11,577 
3,9  10,601 
+  7,0  10,601 
+10,9:  1,628 
1,855 
4,9  13,274 
12,719 


52,2 
15,1 
27,1 
44,9 


4,4  1 

2,2  1 

5,6;  1 
2,0! 

1,6 
3,9 


3,312 
.2,723 
0,652 
8,051 
8,051 
5,310 
5,759 
6,181 
5,898 
7,911 
7,911 


8,2 
3,7 


7,381 
7,381 


+  4,5  17,455 
+  6,217,455 
5,0    9,053 
9,320 


+  5,3 


9,471 
9,471 


+  9,5  12,408 
!l2,498 
9,5  16,089 
16,125 
+  5,8' 12,8 11 
+  4,912,811 
+  7,9  1 1,225 
+  8,110,561 


+2 


+  1 


+  4 


1 


+2i 


-2 


+2 
-2 


+1 


-2 


2,53.59.35,13 


179. 

321  . 
217. 


25.    0,45 

40  .  1 5,45 
9 .  45,46 


183.55.  15,19 


255.    9-14,76 


14.-3. 
143. 

35. 

35. 
153. 
181  . 
167. 
167. 
179. 


43,20 

41,62 

18,05 

17,53 

53,67 

28.44,17 

8.  53,13 

10.    9,51 

25.    0,83 


255. 15. 
254 .  43  . 
179.25. 
345  .  52  . 
192.57. 

35  .  48  . 

35  .  48  . 
143.  1. 
1 43  .  1  . 
.<521  .  53. 
216.57. 


-2 
+  h 


283. 
284. 
345. 

192. 

35. 

35. 

143. 

143. 

6. 

172. 

255. 
254. 
145. 
145. 
345. 
345. 

138. 
138. 

40. 

40. 
341  . 
1.97. 
208, 
179. 


33. 

5. 
52. 
57. 
48. 
48. 

1  . 

1  . 
45. 

4. 

17. 

45. 
2, 
2. 

52. 

52, 


39,79 

13,33 

0,71 

21,39 

40,15 

20,70 

19,45 

44,07 

44,61 

1,33 

0,07 

3,13 
30,18 
19,72 
40,91 
22,08 
21,76 
45,55 
45,30 
24,35 
35,84 

36,16 

13,28 

1,41 

1,44 

18,04 

,  18,52 


Barom. 


Inch. 


0 


.15.  13,16 
15.  11,82 
34 .  52,7 
34 .  54,27 
19-  18,91 
30 .  42,65 
41  .  27,79 
25.    0,88 


29,778 


50,260 


29,208 
29,424 
29,444 


29,444 

29,550 

29,558 
29,578 

29,572 

29,648 
29,650 
29,688 

2.9,688 
29,188 

29,178 
29,050 

29,032 
29,024 


rhermom. 


Int. 


50,9 
45,8 

49,0 
50,0 
48,0 

48,0 

49,9 

50,0 
49,0 

48,8 

47,9 
48,0 
45,5 

43,9 
48,1 

49,0 


50,5 


38,5 


48,0 


52,5 


45,5    42,55 


Exl. 


Refrac- 
tion, 


206,41 


46,60 


4,49 
219,89 


45,0 


28,32 

2,08 

12,58 

12,55 


52,0  222,78 
214,47 


52,0 
44,0 

43,5 


13,79 
42,88 

41,73 


44,5  227,37 
218,91 
45,5    14,01 


36,5 


37,0 


43,71 


7,64 


50,5  221,21 
213,00 
38,76 


51,0 


41,5  37,0 


40,835,0 
40,8  35,0 


13,64 
50,67 

19,02 
32,62 


Apparent  N.P.D. 

from  ttie 

Observation. 


112.25.    9,09 


75  .  32  .  3Q,60 
75  .  32  .  39,61 

42.  17.  27,23 

113.35.    1,82 


1  , 
1  . 

1  . 

1  . 

11  . 

39. 
25. 
25. 


23. 
23. 
23. 
3, 
S9- 
50. 
30, 
32. 


7,82 

6,24 

8,23 

8,75 

32,52 

53,42 

47,72 

4,13 


113.41.29,36 
113.    8.55,09 


51 .20. 

51 .20, 
1  .  23, 
1  .  23. 


23. 
23. 


1,11 

1,23 
5,13 
6,38 
8,48 
9,02 


75.  19.52,11 
75  .  19  .  52,09 


113. 

113. 

51  , 

51  , 

1  , 

1  , 

1  . 

1. 

30, 

30. 

113. 

113. 

3. 

3. 

51  . 

51  . 


42. 
10. 
20, 
20. 
23, 
23, 
23, 
23. 


59,95 
17,44 
3,00 
2,24 
2,92 
3,24 
9,13 
8,88 
26  .  36,72 
26 .  35,49 

43  .  24,66 

,  10 .  53,57 

23  .  29,94 

23  .  29,97 

.20.    4,31 

20.    3,83 


-3.23.  30,39 
-3  .  23  .  31,73 
-3  .  23  .  34,49 
-3  .  23  .  36,06 
55  .  53  .  8,99 
.55.53.  8,79 
67.    4.    7,53 


One   Revolution  of  the  Micrometer  =  20",860.     Reference  Micrometer   Reading  =  ir,000. 
middle    wire    for   an    Equatorial    Star    =  l6',6.       Assumed  Co-i.atitude  =  37°.  47'- 8",00. 


One  Intebval  from  the 


la)  Negative  corr  ction  for  runs.  (6)  Clouds  passing.    Strong  S.W.  blowing  during  this  obseryation,  and  one  hour  after  a  sudden  g.nle  sprang  up  from 

the  N.E.     Rain  and  hail.  (c)  Not  good— boiling  nioiion.  (rf)  Times  by  Molyneux,  0''.  ,'iO'".  47%  O*".  5I'".5ti»,  O"".  ."iJ"'.  47",  li^  SSii.SO'.     M.  slow,  3!»'. 

(e)  Micrometer  reading  has  been  decreased  1'.  (/)  Times  by  Moljneux,  0i'.52">.  15^,  (P'.  57"'.  37»,  O"". Sy™. M',  li>.  7"'.  lil".     M.  slow,  39'.  (y)  Times  by 

Blolyneux,  Oi>.  4(i"'. -iO',  th.  41)'".  lit",  Oh.  Ml'".  57«,  0>'.  ,W">.  44».     M.  slow,  4««.  (A)  Times  by  Molyneux,  IB''.  14"'.4U«,  18''.  20'".  40«.     M  slow,  41».     Very  faint, 

(t)  Times  by  Molyneux,  (Ji'.'J'n.O',  tj''.  17n'.41",  6^'.2S<".53^,  ff'.  24"',  4«s,    M.  slow,  41", 
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Wontli 
and 
Day. 


NAMi:    OF 
OBJECT. 


Dec.  28 


Uranus  , 


Dec.  29    («)  S  Urs.  Min.  SP. 

2  Urs.  Min.  SP. 

i  Uranus 


Dec.  31 


(6)  0  S.  L.  R.  . .  . 

©  N.  L.  R.  . . . 

(i)(c)  Zenith  Point . 


Microscope  Readings. 


0.  13,7 
1  .  5,3 


0.19,1 

4 .  26,7 
I  .  44,3 


17,2 
14,3 


20,0 
12,3 


23,9  24,9 


30,1 
49,1 


12,9 
8,7 


18,9 


32,5  27,2 
50,1  i  46,5 


17,5 
11,8 


22,5 


11,0 
3,5 


16,2 


29.8  24,6 

48.9  42,3 


4 .  46,5j  49,5  !  54,3  '  45,3  i  53,0  45,1 


to 


■S'2 

1=^ 


S 


2:2 


+8,0  12,069 

! 
+6,0  13,828 

13,824 


+9,8 

+8,7 
+5,6 
+5,2 


13,285 


8,002 


SS 


Concluded 
Circle  reading. 


208.39.53,15 


138.  15.  10,,33 
!l38.  15.  10,64 
I2O8  .  39  .  33,36  29,248 


Barom. 


Inch. 

29,324 
29,248 


-2     283  .  55  .  31,01 
8,002'  +1     284  .  27  .  49,89 
10,478!  179-24.59,81 


29,688 


Thennom, 


Int. 


Ext 


41,0  37,5 
42,0  33,5 


RefraC' 
tion. 


32,52 
51,40 


Apparent  N.P.D. ! 
from  the 
Observation.      ; 


0        /         // 


67.    2.33,86 

-3  .  23  .  32,88 
-3  .  23  .  32,57 
67.    2.14,40 


39,033,5    32,85 

!      I 

40,0  41,5  22.S,l6,113.20.  19,96 
I         215,06  112.47.52,98 

I 


One    Revolution    of   the    Micrometer  =  20  ",860.      Reference    Micro.meter    Reading  =  1  r,000.      One    Intervai,  from  the 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =  l6',6.     Assumed  Co-latitude  =37°.  47'- 8",00. 


(a)  Times  by  .^lolyneux,  tP'.  12».  12»,  6'".  IS".  39'.     M.  slow,  43'. 


(4)  Negative  correction  for  runs. 


(c)  Steady — good. 


ilW>gWl»lil^WNrafc»WlWaWII 


MEAN   RIGHT   ASCENSIONS,    January  1,  1868, 


OF  THE 


FUNDAMENTAL    STARS 


OBSERVED    IN   THE   YEAR   1868, 


AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION. 


260     Mean  Right  Ascexsioxs  of  the  Fuxdamextal  Stars  observed  in  the  Year  1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Andromedae. 


Jan. 

20 

+  0,58 

Mar. 

9 

+  0,97 

Sept. 

18 

-  3,26 

21 

-  3.27 

25 

-  3,29 

29 

-  3.31 

30 

-3,31 

Oct. 

1 

-.S.31 

2 

-3,31 

5 

-3,31 

7 

-3,31 

10 

-.3,31 

12 

-  3,30 

l.S 

-  3.30 

14 

-  .3.30 

15 

-  3,30 

16 

-  3,29 

17 

-  3,29 

1.9 

-3,28 

21 

-3,27 

22 

-3,27 

26 

-  3,25 

27 

-3,24 

Nov. 

9 

-3,13 

Dec. 

31 

-  2,42 

0.     1 


7  Pegasi. 


.Jan. 

20 

+  0,65 

0.  6.26,44 

Sept 

18 

-  3,00 

26,.39 

21 

-3,01 

26,40 

23 

-3,03 

26,32 

24 

-3,03 

26,.39 

25 

-  3,03 

26,45 

30 

-3,05 

26,34 

Oct. 

1 

-  3,05 

26,40 

2 

-3,05 

26,29 

5 

-3,06 

26,37 

7 

-3,06 

26,35 

9 

-3,06 

26,34 

10 

-  3,06 

26,33 

12 

-  3,06 

26,38 

13 

-3,06 

26.32 

14 

-  3.06 

26,52 

15 

-  3,05 

26,47 

16 

-  3.05 

2(),43 

17 

-  3,05 

26,40 

19 

-3.01. 

26,45 

20 

-  3.04 

26,30 

21 

-  3,04 

26,35 

22 

-  3,03 

26,41 

26 

-  3,02 

26,35 

27 

-.3,01 

26,33 

Nov 

.  9 

-  2.92 

26,40 

Dec 

31 

-2,34 

26,44 

12  Ceti. 


34,04 
34,07 
34,07 
34,06 
34,14 
34,01 
34,02 
34.07 
34,08 
34,08 
34,11 
34,08 
34,07 
34,07 
34,15 
34,13 
34,10 
34,10 
34,06 
34,10 
34,13 
34,12 
34,09 
34,0() 
34,10 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Sept. 


Oct 


18 

-2.78 

23 

-2,82 

24 

-2,82 

25 

-2.83 

2 

-  2,86 

0.23. 


18,17 
18,05 
18,08 
18  14 
18,13 


12  Ceti  continued. 


Oct. 


Dec. 


r> 
7 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 

92 
31 


•2,88 
■2,88 
■2,88 
■  2,88 
■2,88 
■2,88 
■2,88 
■2,88 
•2,88 
■2.87 
■2,87 
-2,25 


0.23, 


18,11 
18,10 
18,10 
18,10 
18,11 
18,11 
18,10 
18,10 
18,24 
18,05 
18,14 
18,06 


/3  Ceti. 


Sept. 

18 

-  2,68 

0  .  36  .  57,61 

21 

-2,71 

57,78 

23 

-2,73 

57,76 

24 

-2,74 

57,67 

25 

-2,75 

57,66 

Oct. 

7 

-2,81 

57,80 

10 

-  2,82 

57,80 

12 

-2,82 

57,68 

14 

-2,83 

57,68 

15 

-  2,83 

57,65 

16 

-  2,83 

57,67 

17 

-2,83 

57,71 

19 

-2,83 

57,70 

21 

-2.83 

57,66 

22 

-2,82 

57,65 

26 

-2,81 

57,64 

Nov. 

2 

-2,78 

57,65 

4 

-2,77 

57,77 

26 

-2,60 

57,71 

Dec. 

3 

-2,52 

57,69 

16 

-2,37 

57,64 

31 

-2,17 

57,59 

Day  of 
Observa- 
tion. 


.Jan. 

15 

+  0,37 

Sept. 

23 

-2,92 

24 

-2,93 

25 

-2,94 

Oct. 

2 

-  .3,00 

7 

-  3,03 

12 

-3,05 

14 

-3.06 

15 

-3,06 

16 

-3,07 

17 

-3,07 

19 

-3,07 

21 

-  3,08 

22 

-  3,08 

26 

-  3,08 

29 

-  .3,08 

Nov. 

20 

-  2.99 

23 

-  2,97 

24 

-  2,1)6 

2fi 

-2,95 

Dec. 

3 

-  2,90 

0.56. 


5,61 
5,46 
5,55 
5,54 
5,80 
5,63 
5,62 
5,51 
5,57 
5,64 
5,55 
5,63 
5,62 
5,62 
5,62 
5,64 
5,60 
5,61 
5,61 
5,62 
5,64 


Correction 

to  IMean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


.Ian. 
Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


Sept, 


15 
11 
12 
13 
28 
6 

9 

12 

18 

27 

27 

SO 

30 

31 

1 

3 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

15 

17 

18 

20 

20 

22 

23 

23 

7 

8 

11 

12 

13 

14 

18 

18 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

31 

1 

2 

3 

8 

9 
10 

17 
17 
18 
18 
22 
22 
5 
7 
18 
21 
21 
22 
23 
24 
24 


Polaris. 


-16,.35 
+  6,87 
+  7,63 
+  8,33 
+  18,48 
+  22,04 
+  23,75 
+  24,90 
+  26,68 
+  29,00 
+  29,02 
+  29,09 
+  29,12 
+  29,16 
+  29,35 
+  29,58 
+  29,66 
+  29,72 
+  2.9,84 
+  2.9,77 
+  29,56 
+  29,46 
+  28,56 
+  28,38 
+  28,26 
+  27,87 
+  27,73 
+  27,03 
+  26,83 
+  26,62 
+  20,75 
+  20,15 
+  18,.52 
+  18,02 
+  17,53 
+  17,05 
+  15,07 
+  14,73 
+  9,59 
+  9,28 
+  8,98 
+  8,68 
+  8,38 
+  8,07 
7,09 
5,58 
5,16 
3,87 
3,42 
+  0,73 
+  1,83 
+    2,19 

-  8,01 

-  8,50 

-  8,99 

-  9,48 
-12,56 

-  12,94 
-70,31 
-71,47 

-  76,23 

-  77,35 

-  77,56 

-  77,76 

-  78,29 
-78,43 

-  78,57 


1  .  10 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


32,06 
33,50 
.^4,97 
37,51 
32,98 
35,16 
36,85 
35,76 
35,,36 
34,91 

37,79 

36,31 

36,89 

36,48 

33,51 

36,83 

38,53 

34,36 

39,20 

39,63 

36,70 

32,49 

36,73 

38,51 

37,60 

37,08 

38,87 

37,52 

37,74 

34,93 

37,27 

37,19 

36.56 

37,34 

35,31 

3  7,  .50 

35fi6 

S6,l6 

37,87 

34,86 

36,12 

37,26 

36,51 

37,03 

34,86 

35,88 

38,3i2 

37,35 

35,06 

36,53 

36,84 

37,36 

37,13 

37,37 

37,96 

36,81 

36,66 

37,69 

37,00 

37,17 

38,35 

38,39 

38,18 

37,63 

37,48 

36,77 

34,99 


Polaris  continued. 


Sept.  25 

29 
Oct.   2 

2 
5 
5 
7 
7 
8 

9 

10 

10 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

■  15 

15 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

29 

Nov,  2 

4 

4 

6 

8 

9 

9 

14 

20 

23 

24 

26 

Dec.  3 

16 

31 


•78,80 
•  79,34 

■  79,85 

■  79,96 
80,59 
80,72 

■  8 1 ,04 
■81,13 
•81,20 
■81,31 
•81,31 
-81,30 
-81,20 
■81, 16 
-81,14 
■81,10 
-81,10 
-81,11 
-81,14 
-81,17 
-81,21 
-81,25 
-81,30 
-81,41 
-81,43 
-81,43 
-81,43 
-81,40 
-81,37 
-81,31 
-81,24 
-80,51 

-  80,39 

-  80,27 
-80,16 

-  80,05 
-79,86 

-  79,78 

-  7.9,70 

-  79,24 
-78,83 

-  78,68 
-78,15 

-  77,05 

-  76,84 

-  76,63 
-75,15 

-  72,46 

-  70,64 

-  70,05 
-68,96 

-  65,06 

-  55,75 
-43,14 


1  .  10., 36,46 
38,03 
36,88 
40,70 
37,03 
36,47 
3.9,15 
35,34 
35,85 
3.5,81 
38,20 
37,62 
38,89 
37,25 
36,02 
38,08 
3,5,37 
36,87 
37.72 
36,89 
37,47 
37,10 
38,87 
34,77 
37>79 
35,-39 
37,84 
35,83 
38,90 
35,69 
37,66 
38,24 
37,53 
37,35 
36,33 
36,41 
37,82 
"  36,00 
37,10 
35,53 
35,85 
39.55 
38,56 
36,66 
37,77 
33,82 
37,31 
36,60 
35,57 
35,30 
36,75 
37,11 
37,32 
37,43 


Polaris  R. 


Jan. 

15 

Feb. 

11 

28 

Mar. 

6 

9 

SO 

Apr. 

3 

4' 

- 16,35 

+  6,87 
+  18,48 
+  22,04 
+  2,3,75 
+  29,09 
+  2.9,58 
+  29,72 


1.  10.36,76 
34,07 
33,33 
33,83 
35,33 
35,17 
33,35 
37,47 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  .Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Day  of 

Oljserva- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1868. 


Polaris  .R.  continued. 


Apr.  15 

+  28,56 

May     7 

+  20,75  ! 

VJ. 

+  18,02 

U 

+  17,05 

25 

+    9-,^9 

26 

+    8,98 

27 

+    8,68 

31 

+    5,58 

June     I 

+    5,16 

8 

-    0,73 

17 

-    8,01 

17 

-    8,50 

18 

-    8,99 

18 

-    9,48 

22 

-12,56 

op 

-12,94 

Sept.    5 

-70,31 

7 

-71,47 

21 

-  77,35 

Oct.    12 

-81,20 

IS 

-81,41 

20 

-  81,40 

25 

-80,51 

26 

-  80,27 

27 

-80,16 

29 

-  79,70 

Dec.     3 

-  65,06 

16 

-  5.5,75 

31 

-43,14 

1  .  10. 


38,17 
41,00 

36,13 
35,74 
S^-,99 
S5,99 
.S5,S3 
38,46 
36,56 
3,5,60 
36,57 

35,91 
37,11 
37,10 
37,03 
35,37 
41,33 
37,77 
37,69 
35,62 
35,83 
35,77 
40,31 
S5fi9 
40,90 
36,29 
41,65 


0'  Ceti. 


Oct   27  i    -  2,93 


1.17-  25,53 


ri  Piscium. 


Jan. 

20 

+  0,22 

Oct 

29 

-3,27 

Nov. 

2 

-  3,28 

4 

-  .%28 

6 

-3,28 

14 

-3,27 

20 

-3,25 

23 

-3,23 

24 

-3,23 

Dec. 

3 

-3,17 

1.24. 


25,30 
25,32 
25,38 
25,31 
25,33 
2.5,31 
2.5,36 
25,39 
25,,S5 
25,30 


a  Arietis. 


e  Tauri. 


Jan.    29 
Nov.    6 


+  0,08 
-&,59 


1  .  59  •  44,08 
44,15 


67  Ceti. 


Jan.    29 


+  0,26    1  2.  10.24,04 


f  •  Ceti. 


Jan. 

15 

29 

Dec. 

16 

-0,16 
+  0,09 

-  3,25 


2.21.  8,62 
8,54 
8,56 


Ceti. 


Jan.    15 

Oct    23 

Dec.     3 

10 

16 


-0,16 

2.36.27,71 

-3,08 

27,71 

-3,27 

27,68 

-3,25 

27,63 

-3,22 

27,66 

a  Ceti. 


Feb.     3 
Dec.   10 


0,00 
•3,33 


2.55. 


22,81 
22,87 


S  Arietis. 


Feb.     3\    -0,16 

Dec.  12     -3,74 

19     -3,72 


3.  4.  5,01 
5,06 
4,94 


a  Persei. 


Dec.   19     -5,14       3.  14.54,62 


17  TaurL 


V  Piscium. 


Dec.    19!    -4,00 

I 


3  .  39  .  38,50 


Jan. 

29 

+  0,36 

Oct 

29 

-3,13 

Nov. 

6 

-3,14 

20 

-3,12 

24 

-3,11 

Dec 

3 

-3,06 

1  .  34 


33,86 
33,81 
33,75 
33,81 
33,82 
33,79 


7'  Eridani. 


Jan. 
Feb. 
Dec. 


-  0,50 

-  0,03 
-3,21 


3.51 


52,26 
52,35 
52,18 


/3  Arietis. 


o'  Eridani. 


Jan,    29 
Nov.    6 


+  0,17 

-3,47 


1.47. 


21,04 
21,08 


Jan.    15 

Feb.     3 

15 


■0,57 
•0,34 
•0,15 


,  2.5,34 
25,37 
25,34 


Mar.     6!    +0,01       4.20.54,71 


Aldebaran. 


Feb. 

15 

-  0,38 

24 

-0,22 

Mar. 

6 

-  0,02 

12 

+  0,90 

18 

+  0,20 

Apr. 

3 

+  0,45 

4 

+  0,47 

June 

11 

+  0,40 

12 

+  0,38 

18 

+  0,28 

25 

+  0,14 

July 

2 

-0,02 

0 

-0,12 

7 

-0,14 

9 

-0,19 

10 

-0,22 

4.28, 


20,91 
20,.<)3 
20,94 
20,92 
20,85 
20,80 
20,87 
20,S6 
20,88 
20,8,S 
20,93 
21,08 
20,82 
20,84 
20,84 
20,83 


Auriga 


Feb.   17 

24 


■0,56 
•0,42 


4 .  48  .  2.3,98 
23,97 


e  Leporis. 


Feb.     3 

17 

24 


•0,66 
•0,41 

•0,27 


4  .  59  .  52,54 
52,40 
52,39 


Capella 


Feb.  3 
June  11 
12 
16 
17 
18 
25 
July     2 


-1,11 

5.    6.56,40 

+  0,65 

54,83 

+  0,62 

55,58 

+  0,56 

56,34 

+  0,53 

56,29 

+  0,52 

56,36 

+  0,37 

56,38 

+  0,19 

56,43 

Riffel. 


Feb. 

15 

-  0,50 

Mar. 

12 

-  0,03 

18 

-  0,08 

July 

7 

+  0,22 

10 

+  0,16 

Dee, 

23 

-.3,48 

28 

-  3,49 

29 

-3,50 

30 

-  3,50 

11,67 
11,61 
11,71 

11,55 
11,57 
11,66 
11,69 
11,64 
11,63 


(3  Tauri, 


.Tan.    10 
Feb.     3 


1,06 
■0,87 


5.17.56,91 
57,00 


yS  Tauri  continued. 


Feb. 

15 

-0,70 

17 

-0,67 

Mar. 

IS 

-0,06 

Dec. 

23 

-4,42 

28 

-4,45 

29 

-  4,45 

30 

-4,45 

5.  17.56,83 
56,90 
56,86 
56,93 
56,92 
56,98 
56,99 


S  Orionis. 


Mar.   18  j 
Dec.  23  j 
28 
29 
30 


•0,03 

•  3,64 
■3,67 

•  3,67 
■3,67 


5.25. 


15,82 
15,81 
1.5,83 
1.5,78 
15,80 


a  Leporis. 


Feb.     3     - 

15      - 


0,80 
0,62 


5  .  26  .  54,59 
54,52 


€  Orionis. 


Feb.     3 

15 
18 
23 
28 
29 
30 


Mar. 
Dec. 


■0,78 
■0,62 
•0,05 
■  Sfi3 
■SfiCi 
•3,66 
■3,67 


5  .  29 .  30,85 
30,90 
31,00 
30,96 
30,93 
30,86 
30,96 


a  Orionis. 


Mar.     5 
Dec.   23 

28 

29 
30 


•0,42 
■3,83 
•3,86 
•3,87 
3,87 


5.48. 


1,52 
1,52 
1,48 
1,.50 
1,.59 


V  Orionis. 


Jan, 
Feb. 


Mar. 
Dec. 


13 

-1,02 

3 

-  0,94 

24 

-0,67 

25 

-0,65 

5 

-  0,50 

30 

-4,05 

6,    0. 


2,14 
2,02 
2,07 
2,17 
2,14 
2,10 


H  Geminorum. 


Feb.   25      -  0,74       6.14.  58,53 


7  Geminorum. 


Jan, 
Feb. 


■1,06 
-1,05 
■0,82 
■0,78 


6.30. 


GO 


5,12 
5,11 
5,15 
5,20 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Jlean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


51  Cepliei. 


Jan. 
Feb. 


Mar. 


July 


Sept. 


-  22,93 
-20,21 

-  20,05 
-18,34 
-17,11 

-  14,33 

-  10,59 

-  7,49 

-  5,14 
+  19,07 
+  18,09 
+  1(1,18 
+  15.98 
+  14,99 

-  3,17 


6 .  37  .  42,88 
41,12 
42,17 
42,00 
41,44 
42,90 
40,37 
42,34 
42,60 
41,10 
40,74 
41,77 
39,54 
41, 4() 
41,44 


51  Cephei  R. 


Feb.  4 
11 
24 

Mar.  5 
12 
18 

July  9 
15 
20 
27 

Sept.  9 


-  20,05 
-18.34 
-14,33 

-  10,.59 

-  7,49 

-  5,14 
+  19,07 
+  18,09 
+  16,68 
+  14,99 

-  3,17 


6.37 


,  41,46 
41,08 
4 ',13 
42,63 
4?,76 
42,89 
40,58 
41,38 
41,66 
41,15 
43,80 


Sirius. 


Jan.    14 

May  8 
18 

June  13 
15 
17 
18 
1.9 
26 
29 

July     2 

7 

10 

Aug.    7 


-1,19 

+  0,46 
+  0,55 
+  0,63 
+  0,63 
+  0,62 
+  0,61 
+  0,61 
+  0,57 
+  0,55 
+  0,51 
+  0,46 
+  0,43 
-0,04 


39.19,79 
19,68 
19,56 
19,66 
19,61 
19,74 
19,64 
19,70 
1.9,82 
1.9,43 
19,62 
19,56 
19,61 
19,58 


£  Canis  Majoris. 


Jan.    13 


-1,41 


6 .  53  .  26,24 


y  Canis  Majoris. 


Jan. 

13 

-1,21 

Feb. 

4 

-1,18 

8 

-1,15 

11 

-1,12 

22 

-0,98 

24 

-0,95 

25 

-0,94 

6  .  57  .  47,25 
47,23 
47,18 
47,25 
47,25 
47,21 
47,16 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


7  Canis  Majoris  continued. 


Mar.     5 
Dec.   29 

30 


-0,79 

-  3,53 

-  3,54 


6.57. 


47,15 

47,-34 
47,14 


S  Geminorum. 


Feb. 

8 

-1,12 

13 

-  1,09 

25 

-  0,96 

28 

-0,92 

Mar. 

23 

-  0,52 

Apr. 

4 

-0,29 

7.  12.  14,28 
14,22 
14,23 
14,34 
14,21 
14,32 


Castor. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 
May 
June 


8 

-1,21 

13 

-1,18 

5 

-0,93 

6 

-0,91 

12 

-0,80 

17 

-0,71 

23 

-0,59 

4 

-0,35 

8 

+  0,27 

15 

+  0,53 

7.26. 


10,41 
10,46 
10,42 
10,47 
10,37 
10,42 
10,38 
10,42 
10,41 
10,31 


Procyon. 


Feb.     8 

11 

13 

24 

28 

.Mar.     5 

6 

12 

17 

Apr.     4 

May     8 

June  12 

15 

17 

18 

19 


-  1,13 
-1,11 
-1,10 
-1,01 

-0,97 

-  0,89 
-0,87 
-0,78 
-0,71 

-  0,S9 
+  0,15 
+  0,38 
+  0,38 
+  0,38 
+  0,38 
+  0,38 


7.S2. 


23,43 
23,39 
23,48 
23,42 
23,36 
23,35 
23,35 
23,40 
23,40 
23,43 
23,43 
23,46 
23,42 
23,30 
23,34 
23,43 


Day  of 

Observa- 
tion. 


Correction 
to  Mean 
•  K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Pollux. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 
May 


8 

11 

13 

24 

28 

5 

6 

12 

17 

23 

4 

8 

15 


-1,20 
-1,19 
-1,18 
-1,08 
-1,03 
-0,94 
-0,93 
-0,83 
-0,75 
-  0,63 
-0,40 
+  0,20 
+  0,29 


7.37. 


14,20 
14,11 
14,10 
14,12 
14,10 
14,17 
14,07 
14,13 
14,17 
14,15 
14,02 
14,12 
14,10 


Pollux  contimied. 


June 


12 

+  0,47 

13 

+  0,47 

15 

+  0,47 

17 

+  0,47 

19 

+  0,47 

7.37 


14,13 

14,08 
14,23 
14,12 
14,08 


6  Cancri. 


Feb. 

11 

28 

-1,20 
-1,08 

7. 

55 

24,57 
24,41 

15  Argus. 

Feb. 
Mar. 

11 

17 

-1,45 
-  1,02 

8. 

1 

.  55,31 
55,45 

t)  Cancri. 

Feb. 

28 

Mar. 

23 

24 

30 

1,13 
■0,84 
•0,82 
•0,73 


8.25. 


4,36 
4,31 
4,35 
4,33 


Hydra. 


Feb. 
Mar. 


May 


17 

-1,22 

10 

-1,08 

13 

-1,05 

17 

-1,00 

23 

-0,93 

SO 

-0,82 

2 

-0,29 

8.39. 


47,10 
47,05 
47,08 
46,99 
47,04 
47,02 
47,03 


I  Ursae  Majoris. 


Feb.   17 


-1,49 


8  .  50  .    9,28 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


(  Leonis. 


Mar.  10 
19 
21 
28 

Apr.  27 


■1,22 

■  1,15 

■  1,13 
■1,06 
•0,61 


9-38. 


21,14 
21,21 
21,21 
21,28 
21,24 


83  Cancri. 


Mar.  10 
13 

30 


•1,16 

1,13 

■0,93 


9.11 


36,65 
36,51 
36,56 


a  Hydrse. 


Mar.  5 
10 
19 
21 
23 
30 
31 
May  2 
June  13 


■  1,.S4 

■1,31 

1,22 

■1,20 

1,18 

1,09 

■1,08 

■0,61 

■0,10 


9.21 


6,09 
6,01 
6,03 

5m 
6,09 

5,98 
6,04 
6,02 
6,00 


■tr  Leonis. 


Mar. 

10 

19 

21 

24 

26 

28 

Apr. 

27  i 

•  1,26 

1,21 
1,20 
1,18 
1,16 
■1,14 
•0,76 


9-53. 


14,10 
14,16 
14,12 
14,«1 
14,18 
14,13 
14,21 


Regulus. 


Mar. 

19 

21 

23 

24 

26 

28 

30 

31 

Apr. 

27 

June 

12 

13 

17 

July 

3 

13 

■  1,21 
■1,20 
■1,18 

■  1,18 
.1,16 

■  1,14 

■  1,12 
■1,11 
■0,78 
■0,20 
•0,19 
■0,16 
-0,05 
■0,01 


10.    1 


20,37 
20,37 
20,37 
20,36 
20,35 
20,.S9 
20,^7 
20,43 
20,33 
20,35 
20,42 
20,35 
20,39 
20,37 


7*  Leonis. 


Mar. 

21 

24 

31 

Jlay 

14 

•1,22 
1,20 
1,14 
0,56 


10.  12.41,52 
41,46 
41,53 
41, .57 


p  Leonis. 


Mar. 

21 

-1,27 

24 

-1,25 

28 

-  1,23 

SI 

-  1,20 

Apr. 

4 

-1,17 

May 

14 

-0,70 

10.25, 


51, .58 
51,49 
51, .52 
5 1 ,42 
51, .55 
51,55 


/  Leonis. 


Mar. 


Apr. 


May 


■1,26 
■1,24 
1,22 
-1,21 
■1,15 
■0,78 


10.42. 


18,99 
18,.97 
19,01 
19,10 
19,18 
1.9,01 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

U.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  I,  18t8. 


j(^  Leonis. 


Apr. 


May 


1 

-1,29 

2 

-  1,29 

4 

-1,98 

11 

-1,23 

7 

-0,96 

14 

-0,88 

10.58, 


12,4.3 
12,38 
12,.37 
12,4.'J 
12,40 
12,34 


S  Leonis. 


Mar. 

27 

-1,29 

Apr. 

1 

-1,27 

o 

-1,27 

9 

-1,22 

11 

-1,20 

17 

-  1,15 

18 

-1,14 

20 

-1,12 

May 

14 

-0,85 

11, 


5,05 
5,04 
5,05 
5,07 
5,00 
5,13 
5,11 
4,97 
5,07 


S  Crateris. 


Mar. 

27 

Apr. 

1 

9 

11 

18 

20 

-1,56     11 

-  1 ,55 
-1,51 

-  1,*9 

-  1,44 

-  1,42 


12 


44,60 
44,56 
44,51 
44,53 
44,52 
44,53 


V  Leonis. 


Jlar. 

27 

-1,44 

30 

-1,43 

Apr. 

1 
3 

-1,43 

-1,42 

9 

-  1,40 

11 

-1,40 

15 

-1,37 

20 

-  1,34 

22 

-1,33 

May 

11 

-1,15 

1 1  .  30  . 


11,47 
11,43 
11,44 
11, .35 
11,44 
11,24 
11,52 
11,36 
11,40 
11,42 


/3  Leonis. 


:Mar. 

30 

-1,35 

Apr. 

1 

-  1,35 

2 

-  1,35 

2 

-  1,,35 

6 

-1,34 

9 

-1,32 

11 

-1,32 

15 

-1,30 

9.0 

-1,27 

22 

-1,26 

23 

-1,25 

May 

n 

-1,08 

Nov. 

4 

-0,85 

1 1  .  42  , 


1.9,48 
19,+0 
19,49 
19,49 
19,53 
1.9,53 
19,45 
19,48 
19,40 
19,47 
19,37 
19,44 
19,40 


Corvi. 


Apr.  15 


-1,76     12, 
-1,72 


.  20,38 
20,29 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Conection 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1868. 


i;  Virginis. 


Mar.  27 

.30 

Apr.     1 

3 

6 

9 

11 

15 

18 

20 

21 

22 

23 

21 


May 


1,47 
1,48 
1,48 
1,4!) 
1,49 
1,49 
1,49 
1,48 
1,48 
1,48 
1,47 
1,46 
1,46 
1,26 


12.  13. 


9,18 
9,19 
9,13 
9,22 
9,03 
9,14 
.9,17 
.9,09 
9,05 
9,10 
9,12 
9,1« 
9,11 
9,12 


/?  Corvi. 


Apr.     3 

6 

15 

20 

23 


1,83 
1,85 
1,85 
1,83 
1,83 


12.27, 


27,42 
27,45 
27,39 
27,46 
27,49 


y'  Virginia. 


Mar. 
Apr. 


1,48 
1,51 
1,52 
1,53 
1,53 
•1,52 


12.34. 


58,21 
58,26 
58,14 
58,22 
58,28 
58,23 


12  Can.  Ven. 


Apr. 


7'    -1,46 
171    -  1,46 


12  .  49  .  50,85 
50,79 


6  Virginis. 


Apr.  7 

-  1,60 

15 

-  1,62 

17 

-  1,63 

18 

-1,63 

20 

-1,63 

13.    3. 


7,00 
6,96 
7,02 
7,06 
7,00 


Spica. 


May 


-1,71 
-  1,69 


13.  18, 


14,44 
14,45 


^  Virginis. 


May   18 

23 
26 


-1,61 

-  1,59 

-  1,58 


13  .  27  , 


58,13 
58.16 
58,12 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  -Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Bootii 


May 

18 

25 

26 

June 

28 

1,54 
1,51 
1,.'50 
1,42 


13.48. 


Virginis. 


May  26  I    -1,66 
June     8  I    -l,6l 


13.54. 


Arcturus. 


May  25 

-1,56 

27 

-1,55 

June  1 

-  1,53 

2 

-  1,52 

5 

-  1,51 

8 

-1,49 

10 

-1,47 

11 

-1,47 

17 

-1,42 

18 

-1,41 

22 

-1,37 

Sept  7 

-0,32 

11 

-0,27 

21 

-0,16 

22 

-0,15 

24 

-0,13 

Oct.   7 

-0,06 

8 

-0,06 

12 

-0,05 

13 

-0,05 

17 

-0,04 

19 

-0,04 

21 

-0,05 

26 

-0,07 

27 

-0,07 

Nov.  4 

-0,14 

5 

-0,14 

6 

-0,16 

8 

-0,19 

Dec.  6 

-0,71 

7 

-0,74 

8 

-0,76 

14 

-0,92 

15 

-  0,94 

16 

-0,97 

14. 


£  Bootis. 


23,87 
23,84 
2.3,94 
23,95 


55,77 
55,79 


,  38,.50 
38,40 
38,41 
38,43 
38,43 
38,.39 
38,5,3 
38.43 
38,4 1 
38,41 
38,45 
3H,36 
38,39 
38,.36 
38,43 
38,5.0 
38,34 
38,43 
38,52 
38,51 
38,41 
38,43 
38,53 
38,53 
38,43 
38,38 
38,42 
38,45 
28,45 
38,19 
38,41 
38,44 
38,43 
38,38 
38,36 


June 


Dec. 


•1,64 
-1,64 

■  1,63 

■  1,50 
-0,41 

■  0,43 
-0,46 
-0,61 

0,63 

■  0,66 


14. 


39.  13,15 
13,26 
13,20 
1.3,21 
13,50 
13,28 
13,31 
13,28 
1.3,.30 
13,27 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


a'  Libra?. 


May   27 

June    3 

6 

22 
Dec.   15 

16 


-2,07 
-2,07 
-2,07 
-2,00 

-  1,50 

-  1,53 


14.43, 


34,75 
34,83 
34,75 
34,74 
34,74 
34,68 


>//'  Bootis. 


May   19 
June     1 


1,72 

1,72 


14.58. 


47,29 
47,,39 


/3  Librae. 


May  18 

-1,98 

19 

-1,98. 

25 

-2,01 

June  1 

-2,03 

6 

-2,04 

18 

-2,02 

25 

-  1,99 

15. 


9 .  54,35 
54,47 
54,36 
54,38 
54,35 
54,30 
54,41 


a  Coronae. 


May  18 
19 
20 
23 

June  16 
17 
18 
19 
22 
23 
25 

July     8 

Sept.  5 
II 

Dec.  14 
16 
17 
23 


•1,79 
■1,78 
•1,79 
■1,80 
-  1,80 
■1,78 
-1,77 
•1,77 
■1,75 
■1,75 
-1,73 
-1,62 
■0,62 

0,51 
■0,38 

0,42 
■0,44 
■  0,59 


15.29. 


5,97 
5,92 
5,85 
5,80 
5,94 
5,94 
5,88 
5,92 
5,91 
5,92 
5,86 
6,00 
5,90 
5,98 
5,94 
6,02 
5,88 
5,94 


a  Serpentis. 


May  20 
23 

June  16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
25 

July  8 
9 

Sept.  5 
11 

Dec.  14 
15 


•  1,85 
■1,88 
-1,95 
■1,94 
- 1,94 

•  1,94 

•  1,94 

•  1,93 
•1,93 
■1,92 

■  1,85 
1,84 

•  1,04 

■  0,95 
0,92 

•0,94 


15.37 


,  46,04 
46,03 
45,97 
45,98 
4.5,98 
45,99 
45,99 
45,99 
46,00 
45,92 
46,00 
46,00 
45,97 
45,92 
45,95 
45,97 
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Day  of 

Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

11.  A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1863. 


a  Serpentis  continued. 


Dec.  J  6 

17 
21 
23 
25 
29 


■0,96 
•  0,98 
■1,07 
■1,12 
■1,17 
■1,27 


15 


37  .  45,96 
46,03 
46,00 
45,93 
45,96 
45,96 


/3  Scorpii. 


May   28 

-2,25 

June  l6 

-  2,35 

17 

-2,36 

18 

-2,36 

20 

-  2,36 

22 

-  2,36 

23 

-2,36 

25 

-2,36 

27 

-  2,36 

29 

-  2,35 

15.57. 


45,87 
45,82 
45,93 
45,90 
45,77 
45,84 
45,83 
4.5,87 
45,89 
45,84 


S  Ophiuchi. 


May   28 

-2,03 

June  l6 

-2,13 

17 

-2,13 

18 

-2,13 

19 

-2,13 

20 

-2,13 

22 

-2,13 

23 

-2,13 

29 

-2,12 

July     4 

-2,10 

8 

-2,08 

9 

-2,08 

16.    7. 


25,69 
25,71 
25,68 
25,74 
25,72 
25,76 
25,67 
25,71 
25,71 
25,71 
25,79 
25,68 


^  Herculis. 


June  10 

July   15 

20 
22 


■2,01 

•1,87 

■  1,82 

■  1,79 


16.36. 


18,61 
18,61 
18,61 

18,68 


K  Ophiuchi. 


June  10 
July  10 
14 
15 
16 
17 
20 


■2,07 
■2,11 
■2,09 
■2,08 
-2,08 
■2,07 
■2,05 


16.51 


25,19 
25,21 
25,27 
25,24 
25,23 
25,28 
2.5,24 


a  Herculis. 


July 


■2,15 
■2,14 
■2,13 
■2,12 
■2,12 
■2,11 


17.    8 


,  37,65 
37,72 
37,68 
37,74 
37,73 
37,67 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


]\Iean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


a  Herculis  co7itinued. 


July 

20 

22 

27 

Aug. 

8 

10 

Dec. 

31  ! 

■2,09 
■2,08 
-2,04 
-1,90 
-1,87 
-0,80 


17.    8. 


/3  Draconis. 


July   10 


a  Ophiuchi. 


June  27 

-2,20 

July     7 

-2,22 

11 

-2,22 

14 

-2,21 

15 

-2,20 

16 

-2,20 

17 

-2,20 

20 

-2,19 

22 

-2,17 

27 

-2,14 

Auoj.    8 

-2,03 

Sept.  10 

-1,49 

Dec.  21 

-0,69 

31 

-0,83 

17.28 


II  Herculis. 


Jiily 


-2,23 
-2,23 
-2,22 
-2,20 
-2,19 


17.41 


7  Draconis. 


June  29 

-  2,59 

July   10 

-2,53 

16 

-2,47 

17 

-2,46 

/*'  Sagittarii. 


June  29 

July   10 

17 


-2,59 
■  2,65 

■2,67 


18. 


37,72 
37,66 
37,73 
37,59 
37,55 
37,69 


-2,38    |17.  27.  27,23 


48,36 
48,45 
48,40 
48,39 
48,39 
48,39 
48,43 
48,40 
48,37 
48,39 
48,41 
48,37 
48,32 
48,27 


17,56 
17,54 
17,62 
17,51 
17,49 


17.53. 


32,38 
32,55 
32,34 
32,39 


5  .  52,07 
52,20 
52,17 


I  Ursas  Minoris. 


Jan. 
Feb. 


13 

+  19,48 

3 

+  16,26 

4 

+  16,07 

11 

-t-  14,36 

15 

-f  13,23 

24 

+  10,63 

18. 14, 


55,02 
55,94 
55,13 
55,16 
54,73 
54,42 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

K.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


8  Ursae  Minoris  continued. 


JIar.  5 
12 
18  1 

July     9 
15, 
20 
23 
27 

Sept.    7 
9 

Dec.  15 
18 
19 
22 
23 
28 
29 
31 


+  7,32 
+  4,69 
-J-  2,65 
-16,00 
-15,07 
-13,89 
-13,28 
-12,38 
+  1,94 
-f  2,80 
+  36,24 
+  S6M 
+  36,76 
-I-  36,96 
+  37,03 
+  37,35 
+  37,42 
-t- 37,51 


18.  14 


56,25 
54,63 
54,48 
56,30 
5.5,96 
54,85 
56,89 

5P>M 
55,90 
56,47 
54,91 
54,70 
54,85 
54.17 
54,18 
54,81 
5,3,57 
55,03 


8  Ursae  Minoris  R. 


Feb.  4 
11 
24 

Mar.  5 
12 
18 

July  9 
15 
20 
27 

Sept.    9 

Dec.  23 
29 


-H6,07 
-(-14,.S6 

+ 10,63 

+  7,32 
-*-  4,69 
+  2,65 
-16,00 
-15,07 
-13,89 
-12,38 
+  2,80 
■t-  37,03 
+  37,42 


18. 14. 


55,41 
5.5,60 
52,88 
55,66 
54,37 
55,10 
5.5,85 
56,48 
54,73 
56,37 
53,1 1 
54,14 
53,86 


a  Lyrae. 


Jan.  12 
Aug.  10 
Dec.  15 
16 
18 
19 
22 
SO 
31 


-t-1,78 
-2,28 
-^0,l6 
-hO,16 
+  0,16 
-1-0,16 
-f  0,15 
+  0,09 
■+  0,09 


18.32, 


28,18 
28,10 
28,04 
28,14 
28,10 
28,10 
28,08 
28,22 
28,06 


(3  LyrsB. 


Aug.    8 

10 

Dec.   19 

22 


•2,34 

•2,31 

0,11 

■0,12 


18.45.  12,35 
12,39 
12,35 
12,33 


^  Aquilae. 


July  21 
Sept.  23 


-2,44    118.59.20,48 
-1,77  20,49 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan. 1,  1868. 


(u  Aquilae. 


July 

21 

23 

27 

Sept. 

23 

-2,47 
■2,47 

-2,48 
■1,86 


19.  11 


37,09 
37,15 
37,11 

37,14 


2  Aquilae. 

July   2,3 

Sept.    9 

23 

-2,52 
-2,22 
-2,00 

19-  18.50,50 
50,41 
50,52 

h^  Sagittarii. 

Sept.    7 
9 

-2,59 
-2,56 

19.  28.  40,,32 
40,23 

7  Aquilae. 

Aug.     1 

-  2,.54 

Sept.     7 

-  2.30 

9 

-2,27 

23 

-2,05 

Dec.   19 

-0,92 

19 .  39 . 


58,98 
59,00 
58,85 
58,99 
59,03 


Aquilae. 


Mar,  11 
Aug.  1 
Sept.  7 
9 
23 
Dec.   19 


■f  0,.53 
-2,57 
-  2,34 
-2,31 
-2,11 
-0,99 


19.44, 


20,53 
20,42 
20,43 
20,51 
20,52 
20,49 


(3  Aquilae. 


Mar.  11 

Aug.    1 

Sept.    7 

9 

23 


-^0,57 
-2,57 
-2,35 
-2,32 
-2,12 


19.48 


.  49,63 
49,69 
49,58 
49,70 
49,76 


A  Ursae  Minoris. 


Mar.   17 
23 


+  24,82 
+  19,04 


19.56.  14,06 
12,59 


A  Ursa?  Minoris  R. 


Mar.  23     -)- 19,04    19.56.16,28 


a"  Capricomi. 


Sept.  10 


-2,54     20.10.43,56 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  ftlean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


ip  Capricorni. 


/3  Aquarii. 


f)  Aquarii, 


Piscium. 


Sept.  10      -  2,62     20  .  21  .  19,59 


a  Cygni. 


Mar. 

4 

+  1,04 

11 

+  0,87 

Sept. 

8 

-2,75 

20.36. 


55,87 
55,74 
55,86 


Sept  8 

-2,70 

11 

-2,68 

30 

-2,51 

Oct.   5 

-2,45 

Dec.  18 

-1,48 

19 

-1,47 

22 

-1,45 

32  Vulpeculae. 


Sept    8 
10 


Sept    8 
Oct.      5 


■2,62 
•2,60 


20.48 


,  56,01 
55,95 


61'  Cygni. 


•3,05 
•2,62 


21 


0.58,73 
58,94 


t  Cygni. 


Mar. 

11 

+  0,84 

Sept 

8 

-2,74 

10 

-2,72 

11 

-2,71 

Oct 

5 

-2,35 

Dec. 

22 

-1,03 

21 


19,12 
19,02 
19,16 
19,10 
19,12 
19,10 


Oct.     7 


21.24 


,  36,35 
36,40 
36,51 
36,42 
36,45 
36,48 
36,47 


Sept  17 
Oct     7 


•2,77 
•2,66 


22  .  28  .  34,29 
34,32 


^  Pegasi. 


Sept.  17 
Oct    21 


-2,84 
-2,60 


22.34 


52,61 
52,64 


Sept. 

24 

-2,90 

29 

-2,90 

Oct 

9 

-2,88 

10 

-2,88 

14 

-2,87 

Nov. 

4 

-2,71 

7 

-  2,68 

Dec. 

9 

-2,33 

31 

-2,06 

23  .  33  . 


Pegasi. 


Oct 

5 

-2,50 

Dec. 

18 

-1,49 

22 

-1,46 

a  Pegasi. 


21, 


37.42,13 
42,12 
42,09 


Sept  17 
Oct    10 

26 

Nov.    2 


■2,92 
■2,84 
■2,69 
•2,61 


a  Aquarii. 


22.58.  11,12 
11,15 
11,15 
11,07 


Sept 

17 

-2,71 

Oct 

5 

-2,57 

7 

-2,55 

Dec. 

18 

-1,63 

21  .  59 . 


0,20 
0,11 
0,10 
0,09 


7  Piscium. 


Oct    10 
14 


■2,82 
•2,80 


23. 10, 


19,32 
19,33 


&  Aquarii. 


K  Piscium. 


•2,60    i22.    9.51,95 


Oct    10 
Dec.     9 


■2,80 
-2,19 


23. 


20.    9,88 
10,01 


(d  Piscium. 


Jan. 

20 

+  0,79  ! 

Sept. 

18 

-2,91 

21 

-2,92 

24 

-2,93 

29 

-2,94 

Oct 

9 

-2,94 

12 

-2,93 

27 

-2,87 

Nov. 

9 

-2,76 

Dec. 

9 

-2,45 

31 

-2,19 

9,71 
9,71 
9,75 
9,64 
9,66 
9,65 
9,68 
9,63 
9,62 


23 .  52  . 


32,01 
32,05 
31,98 
32,04 
32,08 
32,05 
32,01 
32,03 
32,01 
32,00 
32,03 


w 


MEAN    RIGHT    ASCENSIONS,   Jan.  i,  1868, 
OF    STARS 

OBSERVED    IN    THE    YEAR    1868, 
AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION; 

AND 

A    CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED  MEAN  EIGHT  ASCENSIONS, 

January  1,  1868 ; 
WJTH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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Mean  Eight  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  1868, 


1 

o 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
SO 
31 
S2 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 

45 
46 


47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 


Name  of  Star. 


a  Andromeda; 

7  Pegasi    

12Ceti 

/3  Ceti 

e  Piscium 

Polaris 

Polaris  R 

6'  Ceti 

Arg.  2°,  204   . . 
Arg.  2°,  206  . . 


rj  Piscium  . . 
V  Piscium  .. 
(3  Arietis  . . . 
a  Arietis  . . . 
H.  C.  4002 
H.  C.  3987  . 
H.  C.  4079 
H.  C.  4090 
67  Ceti  .... 
f  ^  Ceti  . . . . 

7  Ceti 

47  Cephei . . 

a  Ceti 

/3  Persei  . . . 
3  Arietis  . . , 
H.  C.  6101 
H.  C.  6103 
H.  C.  6096 


Day  of 

Observation. 


Oct. 
Nov. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


29 
4 
6 


15 
20 
15 
29 


a  Persei  . . . 
H.  C.  6204 
H.  C.  6336 
<r  Persei  . . . 
H.  C.  6343 
H.  C.  6355 


Gr.7l6 

t)  Tauri 

9  Camel  opardali  . 

7'  Eridani 

o'  Eridani 

e  Tauri 

Argelander  4844. 

H.  C.  8252 

H.  C.  8394 


Aldebaran 

4  Camelopardali  . 


I  Aurigae  . 
£  AurigEB 


e  Leporis  . 
Capella  ... 

Higel 

/3  Tauri  . . 
8  Orionis  . . 
a  Leporis  . 
6  Orionis  . . 
7'  Leporis 


Nov.  24 
Nov.  24 


Jan. 
Jan. 
Feb. 


Jan. 
Jan. 
Dec. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 


15 

15 

3 

15 

15 
15 
19 
3 
15 
15 
19 


Is 


Correction 

to  Mean 

11.A. 


Dec.    19 


Feb. 
Feb. 
.Ian. 
Feb. 

Feb. 


Feb. 


3 

3 

15 

15 

3 
17 

3 
17 

24 


a  Orionis  . 
/3  AurigiE  . 


57  "  Orionis  

58  n  Geminorum 

59  7  Geminorum 


Feb. 


Feb. 


3 
15 

3 
15 


10 


H 


61 


7 
9 


8 
6 

7 

7 


Feb.  25 


3,07 
3,07 
3,06 


0,85 
1,09 
0,85 
0,40 


-  13,22 

-  4,50 

-  1,10 

-  1,10 

-  1,02 

-  0,48 

-  Ifi6 

-  0,97 

-  5,03 

-  1,11 

-  2,19 

-  0,68 

-  6,79 

-  6,58 


3,92 
3,90 
2,57 
1,28 

1,27 
0,84 

0,99 
0,69 
0,52 


Seconds  of 

K.A. 
Jan.  1,  1868, 
as  observed. 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,  1868. 


-  0,88 

-  0,69 

-  1,24 

-  1,03 

-  0,74 


5,50 

20,52 
20,64 


34,04 
57,36 
40,21 
53,87 


40,00 

35,26 

6,38 
15,18 
54,32 
54,20 

10,23 
14,37 
16,70 
88,99 
34,33 
34,30 
43,64 

54,10 


12,56 
40,83 
51,31 
51,36 

1,00 
1,10 

30,07 
29,95 
29,95 


57,69 
57,62 

50,74 
50,62 

58,53 


61.38 
75.33 
94.41 
108.43 
82.49 
1.24 

98.52 
87.19 

87.19 

75.20 

85.  11 
69.50 
67.  10 
31.53 
22.56 
32.19 
32.  12 
97.  2 
82.  8 
87.20 
11.  7 

86 .  26 
49.33 
70.47 
37.45 
37 .  51 

25.  13 

40  .  36 
34.  20 
43.31 
42.28 
24.54 

21.40 

27.  14 
66.18 
29.17 
103 . 53 
97.11 
71.  7 
10.31 
10.36 

22.  0 

73.46 

33,29 

57.  3 

46.23 


112 
44 


33 
8 


98.  22 
61.31 
90.24 
107  .  55 
91.  18 

112.30 

82.37 

45.  4 

75.13 
67.25 
73.30 


25 

27 

17 

22 

21 

121 

37 

1 

1 


10 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 


1 
1 
1 

3 
3 
1 
1 
1 

2 

16 

2 

2 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1868. 


h.     m.        $. 


0.    1. 

0.  6. 
0.23. 
0.36. 

0 .  56 . 

1.  10, 
1.10, 
1.17. 
1  .  18, 


34,08 
26,39 
18,11 
57,69 

5,60 
36,78 
36,74 
25,53 

5,50 

1.  18.20,58 

1. 
1  . 
1  . 
1  . 

2. 
2. 
2, 
2, 

2. 


24, 
34, 
47. 
59. 
4. 
4. 
6, 
6, 
10, 
2.21  , 
2.36, 
2.48, 
2.55 
2  .  59 , 
3.  4 
3.  12 
3.  12 

3.  12 


14 
16 
,20 
21 
21 


3.22, 


30 

39 

45 

51 

5 


4.20. 
4.22. 
4.23. 

4.23. 

4.28. 

4.37. 

4,48. 


25,34 
33,81 
21,06 
44,11 
34,04 
57,36 
40,21 
53,87 
24,04 
8,57 
27,68 
40,00 
22,84 
35,26 
5,00 
6,38 
15,18 

54,26 

54,62 
10,23 
14,37 
16,70 
38,99 

34,32 

43,64 
38,50 
54,10 

,  52,26 
25,35 
54,71 
12,56 

,  40,83 

:  51,34 

.  20,89 

1,05 

23,98 


59- 

6. 

8. 
17. 
25. 
26. 
29. 


Annual 
Variation. 


4 .  52  .  29,99 


5.38 

5.48 

5.49 

6.  0 
6.  14 
6.30 


52,44 
56,08 
11,64 
56,92 
15,81 
54,56 
30,92 

57,66 

1,52 

50,68 

2,11 

58,53 

5,14 


+  3,086 
3,081 
3,059 
3,012 
3,111 
19,913 
19,913 
2,996 
3,092 

3,092 

3,198 
3,114 
3,'i96 
3,366 
4,182 
5,710 
4,180 
4,187 
2,986 
3,180 
3,101 
7,638 
3,127 
3,875 
3,418 
4,355 
4,355 

5,188 

4,247 
4,549 
4,150 
4,195 
5,290 

5,673 

5,137 
3,552 
5,058 

2,794 
2,921 
3,492 
9,478 
9,593 

6,093 

3,435 

4,961 

3,894 

4,290 

2,536 
4,421 
2,880 
3,787 
3,064 
2,646 
3,041 

2,520 

3,246 

4,403 

3,426 

3,632 

+  3,466 


Notes. 


No.  8. 
Sept.  17. 


Observed  with  Mars,  1862, 


AND   CONCLUDED    MeaN   EiGHT    AsCENSIONS    WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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Name  of  Siar. 


\ 


60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 


107 
108 

loy 


no 


III 

112 
113 
114 


51  Cephei 

51  Cephei  R. . . . 
A  rg.  23",  1491  .. 
Sirius 

6  Canis  IVfajons  . 

7  Canis  Majoris . 
i  Geminoruin . . . 

Castor 

I'roC3'on 

Pollux 

6  Cancri   

15  Argus  

0  Ursa?  Majoris  . 

ti  Cancri 

e  Hydras 

1  Ursae  Majoris  . 

83  Cancri 

a  Hydrae 

e  Leonis 

TT  Leonis 

Regulus 

7*  Leonis 

p  Leonis   

/  Leonis  

X  Leonis 

S  Leonis 

5  Crateris 

V  Leonis 

/3  Leonis 

e  Corvi   

r;  Virginis 

ft  Corvi 

7'  Virginis 

12  Can.  Ven 

d  Virginis 

B.A.C.  4441  .... 

Spica 

^  Virginis 

i;  Bootis  

T  Virginis 

Arcturus 

6  Bootis  

a'  Libraj 

\lr  Bootis 

ft  Librae 

a  Coronae 

a  Serpentis 

Var.  Corona;  . . . 


ft  Scorpii 

I  Opiiiuchi  

19  Ursae  Jlinoris 

>]  Draconis  


f  Flerculis  . 
K  Ophiuciii 
a  Herculis  , 
ft  Draconis 


Day  of 
Observation. 


Feb.  24 


Feb.  28 


Apr.  18 


June  18 

19 
23 
23 
25 
25 
27 
27 


June  17 
18 
19 

June  17 
18 

19 
22 
23 


10 


Correction 

to  Mean 

B.A. 


-0,85 


-1,79 


-1,78 


1,89 

1,88 

1,87 

■1,87 

1,86 

•1,86 

■  1,85 

•1,85 


■3,73 
•3,69 
■3,65 
■2,48 
•2,46 
■2,45 
•2,40 
•2,39 


Seconds  of 

n.A. 

Jan.  1,1868, 
as  observed. 


9,65 


16,37 


31,44 


58,70 
58,83 
59,11 
58,90 
58,83 
58,71 
58,85 
59,12 


37,28 
37,33 
37,42 
12,50 
12,60 
12,38 
12,36 
12,41 


Approximate 

Oj    OT 

N.P.D. 

fo 

Jan.  1,  1868. 

0      / 

2.45 

15 

11 

66 .  30 

1 

106.33 

14 

118.  48 

I 

105.27 

10 

67.47 

6 

57.  50 

10 

84.27 

16 

61  .40 

18 

61  .50 

2 

113..')6 

2 

28  .  50 

1 

69.    7 

4 

83.    6 

7 

41  .a7 

1 

71  .44 

3 

.98.    6 

9 

65.37 

5 

81  .20 

7 

77.24 

14 

69.30 

4 

.80.    1 

6 

78.46 

6 

81  .57 

6 

68  .  45 

9 

104.    4 

6 

90.    6 

10 

74.42 

12 

111.53 

2 

89.56 

14 

112.40 

5 

90.44 

6 

50.58 

2 

94.50 

5 

104.51 

1 

100. 28 

2 

89  .  55 

3 

70.56 

4 

87.49 

2 

70.    8 

35 

62.22 

10 

105.30 

6 

62.  32 

2 

98.54 

7 

62.50 

18 

83.    9 

22 

63.42 

8 

109.26 

10 

93.21 

12 

13.47 

3 

28.  11 

5 

58.    9 

4 

80,25 

7 

75.27 

12 

37.36 

1 

(^ODclnded 
Mean  Il.A. 
Jan.  1,  1863. 


6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

7. 

7. 

7. 

7- 

7. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

9- 

9- 

9- 

9. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11  . 
11  . 
11  . 
11  . 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
13, 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 


41,59 
41,96 

9,65 
19,64 
26,24 
47,22 
14,27 
10,41 
23,40 
14,12 
24,49 
55,38 
16,37 

4,34 
47,04 

9,28 
36,57 

6,03 
21,22 
14,16 
20,37 
41,52 
51,52 
19,04 
12,39 

5,05 
44,54 
11,41 
19,4-5 
20,34 

.9,13 
27,44 
58,22 
49 .  50,82 
3.  7,01 
31,44 
14,45 
58,10 
23,90 
55,78 
9  .  38,45 
39.  13,28 
34,75 
47,34 
54,38 

5,92 
45,98 


53 

1 

12 

25 

42 

58 

7 

12 

30 

42 

3 

13 

27 

34 


10 
18 

27 
48 
54 


43. 
58. 
9. 
29. 
37. 


15  .  53  .  58,88 


15.57.45,86 
16.    7.25,76 

16.  14.37,34 


16.22.  12,45 


16.36.  18,63 
16.51  .25,24 
17.  8.37,68 
17.27.27,23 


Annual 
Variation. 


Notes. 


+  30,292 
30,292 
3,644 
2,645 
2,358 
2,716 
3,592 
3.842 
3,145 
S,6S2 
3,695 
2,555 
5,065 
3,479 
3,184 
4,141 
3,3r,6 
2,949 
3,419 
3,177 
3,202 
3,317 
3,166 
3,158 
3,098 
3,203 
2,995 
3,069 
3,065 
3,075 
3,065 
3,132 
3,037 
2,816 
3,099 
3,178 
3,150 
3,052 
2,858 
3,048 
2,734 
2,619 
3,306 
2,571 
3,219 
2,538 
2,919 


2,508 


3,477 
-f    3,136 

-    1,813 


+    0,823 


2,262 

2,834 

2,732 

+    1,351 


No.  94.     This  star  followed  Iris. 


No.  1(!6.    June  23,  25  and  2/  ob- 
served over  the  Bars  and  Wires. 
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»2 


115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 


Name  of  Star, 


a  Ophiuchi 

ju  Herculis 

y  Draconis 

n'  Sagittarii 

8  UrssE  Min 

S  UrssB  Min.  R.  . 

a  Lyrae 

/3  Lyrae   

f  Aquilae 

CO  Aquilae 

S  Aquilae   

h'  Sagittarii  

7  Aquilffi 

a  Aquilae 

/3  Aquilas 

A.  Ursae  Min 

X  Ursae  Min.  R.  . 
a'  Capricorni . . . . 
p  Capricorni  . . . . 

a  Cygni 

32  Vulpeculae  . .. 

6l'  Cygni 

f Cygni 

p  Aquarii 

€  Pegasi 

>tc  N.P.D.  89°.  16' 

a  Aquarii 

d  Aquarii 

ri  Aquarii 

^  Pegasi 

0  Pegasi 

y  Piscium 

K  Piscium 

1  Piscium 

u  Piscium 


Day  of 
Observation. 


Sept.     9 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


-2,71 


Seconds  of 

K.A. 
Jan.  1,1867, 
as  observed. 


18,32 


Approximate 

N.P.U. 
.Tan.  1, 1867. 


77-20 

62.12 

38.29 

111.    5 

3.23 

51  .  20 
56.47 
76 .  20 
78.38 
87.  9 
115.  10 
79-4.2 
81  .28 
83.55 
1.    5 

102  .  57 
108.  15 
45.  12 
62.26 
51  .53 
60.  18 
96.  9 
80.43 
89-16 
90-57 
98-26 
90-47 
79-51 
75.30 


85.    5 
83.52 


eo 

2  o 


14 

5 

4 

3 

24 

13 

9 
4 
2 
4 
3 
2 
5 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
7 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
8 
11 


Concluded 

Mean  R.A. 

Jan.  1,  1867. 


17- 
17- 
17- 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19- 
19- 
19- 
19- 
19- 
19- 
19- 
19- 
20. 
20. 
20. 
20. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23. 


28 
41 
53 

5 
14 
14 
32 
45 
59 
11 
18 
28 
39 
44 
48 
56 
56 
10 
21 
36 
48 

0 

7 
24 
37 
39 
59 

9 
28 
34 
58 
10 
20 
33 
52 


48,39 

17,54 

32,42 

52,15 

,  55,21 

,  54,89 

,28,11 

.  12,36 

.  20,49 

.37,12 

,  50,48 

,  40,28 

58,97 

20,48 

49,67 

13,33 

16,28 

43,56 

19,59 

55,82 

55,98 

58,84 

19,10 

S6,44 

42,11 

18,32 

0,13 

51,95 

34,31 

52,63 

11,12 

19,33 

9,95 

9,67 

32,03 


Annual 
Variation. 


+    2,781 

2,342 

1,392 

+    3,585 

-19,391 

+  2,030 
2,212 
2,752 
2,814 
3,024 
3,656 
2,852 
2,927 
+  2,946 
-58,713 

+  3,333 
3,426 
2,043 
2,554 
2,674 
2,548 
3,163 
2,948 
3,061 
3,082 
3,169 
3,082 
2,987 
2,983 
3,106 
3,075 
3,084 

+    3,078 


Notes. 


No.   138.    Observed  with    Faye'i 
Comet,  18«5,  Sept.  27. 


MEAN    NORTH   POLAR  DISTANCES,    Jan.  i.  1868. 

OF    STARS 

OBSERVED  IN  THE  YEAR  1868. 

AS  DEDUCED  FROM  EACH  DAY'S  OBSERVATION; 

AND 

A   CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED    MEAN    NORTH    POLAR    DISTANCES, 

January  1,  1868; 
WITH  THE  ANNUAL  VARIATIONS. 
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Mean  North  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1868, 


s 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Name  of  Star. 


a  Andromedee 


a  Andromedce  R. 


y  Pegasi 


7  Pegasi  R.  .. 

H.  C.  456  ... . 
^  Andromedas 
H.  C.  1721  .. 
Arg.  4°,  185  . 
H.  C.  1970  .. 
II.  C.  2048  . . 
H.  C.  2232  .. 
Polaris 


Polaris  R. 


Day  of 
Observation 


Oct.   7 

9 

12 

17 

26 

Nov.  6 

9 

Oct.  7 

9 

12 

17 

26 

Nov.  6 

9 


Oct. 


Dec. 
Oct 


Polaris  SP. 


1 
2 
5 
14 
9 
1 
2 
5 
9 
5 


Dec 

Oct. 

Nov.  6 

Dec.  3 

Oct.  1.9 

Dec.  11 

Nov.  6 

Dec.  16 

Mar.  30 

Apr.  3 

20 

Sept.  24 

Oct.  2 

5 

7 

9 

10 

12 

14 

21 

22 

23 

26 

Nov.  20 

Dec.  16 

18 

19 

Mar.  SO 

Apr.  3 

20 

Oct   2 

5 

7 

14 

21 

22 

26 

Nov.  20 

Dec.  16 

18 

19 

Mar.  30 

Apr.  1 

3 

15 

20 

23 


0)   . 

O 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  20,18 
+  20,48 
+  20,93 
+  21,68 
+  22,76 
+  23,88 
+  24,09 
+  20,18 
+  20,48 
+  20,93 
+  21,68 
+  22,76 
+  23,88 
+  24,09 
+  18,96 
+  19,06 
+ 19,36 
+  20,05 
+  20,51 
+  18,96 
+  19,06 
+  19,36 
+  20,51 
+  17,72 
+  20,84 
+  28,92 
+  16,78 
+  26,53 
+  21,35 
+  30,40 
+    1,17 

-  0,13 
Bfi3 
3,27 
6,17 
7,27 
8,07 
8,77 
9,17 
9,97 

10,77 
13,37 
+  13,77 
+  14,17 
+  15,27 
+  23,97 
+  30,57 
+  30,87 
+  31,07 
+    1,17 

-  0,13 

-  5,63 
+  6,17 
+  7,27 
+  8,07 
+  10,77 
+  13,37 
+  13,77 
+  15,27 
+  23,97 
+  30,57 
+  30,87 
+  31,07 
+  1,02 
+    0,32 

-  0,28 

-  3,98 

-  5,48 

-  6,38 


Seconds  of 

xN.P.l). 
Jan.  1,  1868. 
as  observed. 


16,90 
18,14 
l6,13 
17,61 
16,87 
16,.S9 
17,23 
15,66 
16,64 
16,57 
17,52 
15,79 
16,27 
17,66 

1,87 
57,24. 

1,33 
59,55 

0,12 
59,08 
59,86 
60,43 
60,11 
27,65 

3,29 
42,89 
21,43 
53,76 

7,02 

2,92 
39,44 
40,19 
40,21 
40,28 
41,24 
38,82 
45,06 
40,31 
40,18 
40,20 
41,84 
39,47 
39,39 
39,90 
39,90 
38,42 
37,60 
39,62 
40,08 
37,31 
37,76 
37,05 
35,29 
39,15 
37,52 
35,47 
37,45 
37,42 
35,07 
38,55 
39,06 
36,63 
34,15 
38,87 
38,80 
37,61 
41,85 
39,32 
38,06 


Approximate 

K.A. 
Jan.  1,1868. 


0  .     1  . 34 


0.    6.26 


0.17.  7 
0.40.21 
0.54.10 
0.35 
0.55 
2 .  52 
10.26 


1 .10.37 


2;  ° 


19 


14 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1,  1868. 


61  .  38  .  17,04 


61  .  38  .  16,59 


75.33.    0,02 


75  .  32  .  59,87 


36. 
66. 
21  . 
85. 
42  . 
41. 
11  , 


54 .  27,65 
27.  3,29 
42,89 
21,43 
53,76 
7,02 
2,92 


28 
46 
17 
25 
40 


1.23.40,11 


1  .  23  .  36,99 


Annual 
Variation. 


- 19,90 


20,03 


19,20 
19,74 
19,49 
19,36 
19,35 
19,30 
19,11 


-19,11 


Notes. 


AND   CONCLUDED    MeaN    NoRTH    PoI.AR    DISTANCES    AVITH    THE    AnNUAL   VARIATIONS. 
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rl2 


II 

12 
13 


14 
15 
16 

17 

18 
1.9 
20 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3'.3 
33 
34 
35 


Name  of  Star. 


Polaris  SP. 


Polaris  SP.  R. 


3  Cassiopeiae  . . 
2  Cag.siopeiae  R. 
Arg.  2",  202  . . . 
H.  C.  2568  .... 


i;  Piscium  . . . 
rj  Piscium  R. 
H.  C.  2750  . , 


Argelander  1752. 


11.  c.  2933 


/3  Arietis 

H.  C.  .3.960 

II.  C.  4002  

Argelander  2737- 

II.  C.  4416 

H.  C.  46,55 

H.  C.  5001  

Arg.  61",  513 

II.  C.  .5814 

II.  c.  .5917 

H.  C.  6110 

H.  C.  63,55  

H.  C.  6751  

Arg.  58°,  648 

H.  C.  7188  

H.  C.  7527  

H.  C.  8,'i04 

H.  C.  8353  


Day  of 
Observation. 


Sept  21 
24 


Oct. 


Oct. 


2.9 

5 

7 

8 

12 

13 

16 

18 

19 

20 

21 

25 

26 

Nov.  8 

Mar.  30 

Apr.  1 

3 

20 

23 

Sept.  21 

24 

29 

5 

8 

12 

13 

16 

18 

19 

21 

25 

26 

Nov.  8 

Dec.  19 

Dec.  19 

Nov.  6 

Oct.  29 

Nov.  4 

6 

20 

Dec.  18 

Dec.  18 

Dec.  3 

16 

Jan.  15 

Dec.  3 

16 

Jan.  1 5 

Dec.  16 

Jan.  15 

Jan.  1 5 

Jan.  1 5 

Jan.  1 5 

Jan.  1 5 

Jan.  1 5 

Jan.  1 5 

Jan.  15 

Jan.  1 5 

Jan.  15 

Jan.  15 

Jan.  1 5 

Jan.  15 

I  Jan.  15 

I  Jan.  15 

Feb.  15 

!  Feb.  11 

I  Feb.  15 


o 


7.8 


8.9 


7.8 

8 


Correction 
to  Mean 
M.P.U. 


1,97 
3,07 
4',.92 
7,07 
7,87 
8,22 
+  10,17 
+  10,57 
+  11,72 
+  12,47 
+  12,82 
+  1.3,17 
+  1.3,57 
+  1.5,07 
+  1,5,47 
+  20,17 
+  1,02 
+    0,32 

-  0,28 

-  5,48 

-  6,38 
1,97 
3,07 
4,92 
7,07 
8,22 

+  10,17 
+  10,57 
+  11,72 
+  12,47 
+  12,82 
+  13,57 
+  1.5,07 
+  1.5,47 
+  20,17 
+  28,19 
+  28,19 
+  15,28 
+  15,58 
+  15,46 
+  15,29 
+  14,56 
+  16,19 
+  16,19 
+  24,10 
+  25,54 
+  11,88 
+  2,5,14 
+  27,38 
+  11,88 
+  27,37 
-  1,69 
+  10,99 
9,22 
8,80 
8,77 
6,05 
4,86 
7,72 
6,73 
3,61 
6,65 
7,53 
4,92 
4,88 
2,73 
4,18 
6,59 
1,42 


Senonds  of 

N.P.D. 
Jan.l,  Km, 
as  observed. 


40,62 
39,18 
40,36 
40,07 
3,9,47 
3.9,70 
3.9,83 
40,08 
40,00 
42,79 
40,57 
40,05 
39,22 
39,78 
40,50 
41,11 
4,3,35 
43,39 
40,82 
40,19 
43,79 
41,00 
41,99 
41,54 
40,37 
4,3,75 
40,.30 
39,65 
40,54 
39,65 
41,84 
42,.99 
40,44 
40,64 
40,56 
3,6s 
4,91 
22,67 
17,86 
17,10 
17,.56 
18,67 
8,28 
8,30 
22,19 
18,96 
1 4,79 
14,21 
1,5,10 
.32,16 
31,50 
1 5,64 
30,19 
39,73 
51,83 
16,66 
29,13 
1,52 
27,6'0 
7,29 
24,85 
10,81 
,5,01 
38,.50 
4 1, ,59 
28,22 
45,56 
57,83 
24,99 


Approximate 

R.A. 
Jan.  1,  1868. 


h.   m.     s. 


1.17.11 
1. 17.34 

1  .  18.    5 

1  .  24 . 25 

1  .24.25 

1  . 30  .    7 

1  .  30  .  27 


47.21 
3.53 
4.34 
17.22 
17.47 
24.57 
35 .  46 


1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.53.21 
3.41 
5.46 


13.23 
22  .  33 
.35.    3 


3 
3 
3 
3 
3 
3.35. 31 

3  .  48  .    3 
3 . 58  .  27 

4  .  20  .  45 
4 . 20  .  54 


SO 


22 


19 


Conc]iuIe<l 
Mean  N.l'.D. 
Jan.  1,  18ti8. 


-I  .  23  .  39,90 


-1  .23.41,41 


30 
30 

87 


27.  3,68 
27.  4,91 
19.22,67 


Annual 
Variation. 


87.20.  17,80 

75.20.    8,28 
75.20.    8,30 

39.51.20,58 
25.  31  .  14,70 

25.32.31,88 

69.50 
23 .  53 
31  .52 
31  .28 
31.29 
41  ,  4 
43.43 
28.47 
30.56 
43 .  20 
28  .  56 


21 
31 
31, 


40, 
33. 
34. 


38.  15. 
36.. 59. 
25.  17. 
44.    8. 


.  15,64 

.  30,19 

.  .3.9,73 

.51,83 

.  16,66 

.29,13 

.     1,52 

.  27,60 

.    7,29 

.  24,85 

.  10,81 

.5,01 

38,50 

4 1, .59 

28,22 

4,5,56 

57,83 

24,99 


-18,93 
18,92 

18,90 

18,71 

18,71 

18,52 

18,51 

17,78 
17,19 
17,16 
16,56 
16,54 
16,17 
15,60 
14,.59 
1.3,95 
1,3,82 
13,33 
12,72 
11,85 
11,82 
10,92 
10,14 
8,42 
8,40 


Notes. 


No.  13.  Arg.  2»,  204  is  38"  less 
N.P.I).  This  star  was  observed  with 
.iMars  on  Sept.  I'J,  18'>2. 


Ci) 
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2  S 
a   = 


36 

37 


Name  of  Star. 


38 
S9 


40 

41 
42 

43 


44 
45 
46 

47 

48 
49 
50 
51 

52 

53 

54 
55 
56 


57 


58 
59 

60 
61 
62 
63 

64 


Day  of 
Observation. 


>  s« 


O 


H.  C.  8403 
Aldebaran  . 


Aldebaran  R. 


H.  C.  8811 


Capella , 


Capella  R. 


rj  Geminorum  . . 
tl  Geminorum  R. 
H.  C.  12381  .... 
7  Geminorum  . . 

51  Cephei 

51  Cephei  R 

6  Geminorum  . . 
6  Geminorum  R. 
H.  C.  13082.... 

H.  C.  13633  .... 

H.  C.  13770  .... 

H.  C.  14290  .... 
p  Geminorum  . . 
H.  C.  14602  .... 
H.  C.  14671  .... 

H.  C.  14871  .... 

H.  C.  15223  .... 


H.  C.  15255 

Argelander  8508.. 
*  R.A.  7''.53"'.22* 


H.  C.  15589  ... 

H.  C.  15812  ... 

ft  Cancri 

ft  Cancri  R.  . . . 
H.  C.  16435  ... 
o  Ursae  Majoris 
H.  C.  16616  ... 

€  Hydrae , 

e  Hydrie  R.  ... 
e  Leonis 


Feb.  13 

15 

June  25 

July     6 

7 

9 

June  25 

26 

July     6 

7 

9 

Feb.   11 

13 
Feb.   11 

13 

June  25 

July     7 

9 

10 
Feb.   11 

13 

June  25 

July     7 

9 

10 
Feb.  24 
Feb.  24 
Feb.  15 
Jan.  13 
Mar.  5 
Feb.  11 
Mar.  3 
Mar.  3 
Dec.  23 
Dec.  23 
Mar.     5 

12 
5 

12 
3 

12 
Mar.  12- 
Mar.  18 
Mar.  21 
Mar.  12 

21 
Feb.  28 
Mar.  12 
Mar.  17 

21 
Mar.  17 
Feb.  11 
Feb.   11 

28 
Mar.  17 

21 
Feb.   II 

28 
Mar.  17 

21 
Mar.  21 
Mar.  26 
Mar.  26 
Mar.  21 
Mar.  26 
Mar.  21 
Mar.  26 
Mar.  26 
Apr.   11 


Mar. 


Mar. 


8i 


81 


8 

8i 
8 

7 

H 

8.9 
9 
9 

7 
7.8 
7.8 

U 


Correction 
to  INlean 
N.P.D. 


+  7,42 
+  7,53 
+    7,40 

-  6,45 

-  6,36 

-  6,18 

-  7,40 

-  7,32 

-  6,45 

-  6,36 

-  6,18 
+  2,85 
+    2,94 

-  0,22 

-  0,12 

-  10,97 
-12,01 
-12,17 

-  12,2S 

-  0,22 

-  0,12 

-  10.97 

-  12,01 
-12,17 

-  12,23 

-  7,85 

-  7,85 
+    4,22 

-  10,36 

-  10,56 

-  4,09 
+  8,43 
+  8,43 
-12,18 
-12,18 
+  4,97 
+  5,78 
+  0,83 
+    1,57 

-  1,25 

-  0,36 

-  0,40 

-  5,36 
+  1,35 
+  0,38 
+    1,32 

-  1,99 

-  0,20 

-  5,35 

-  5,06 

-  5,36 

-  6,10 

-  6,08 

-  3,18 

-  0,60 

-  0,13 

-  6,11 

-  3,20 

-  0,62 

-  0,16 

-  1,11 

-12,49 

-  12,49 

-  0,17 
+    3,50 

-  0,06 

-  13,01 
-13,01 

-  6,28 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan. 1,1868, 
as  observed. 


53,12 
53,14 
30,77 
30,26 
32,37 
29,97 
30,88 
31,12 
31,66 
30,41 
Sl,06 
14,08 
12,28 
22,24 
20,89 
21,44 
21,48 
21,58 
22,12 
22,06 
21,93 
22,35 
24,21 
22,82 
21,92 
26,04 
27,49 

3,02 
27,17 
26,90 
29,95 
30,75 
26,45 
56,61 
56,81 
53,95 
53,48 

1,87 

0,34 
23,04 
24,04 
21,23 
19,82 
37,19 
21,08 
17,04 
47,39 
49,05 
32,83 
32,86 
56,50 
40,22 
23,23 
26,37 
29,97 
S0,60 
20,59 
19r.Q8 
21,15 
21,33 

0,30 
34,01 
34,43 
52,60 
35,89 
48,36 
55,41 
54,78 

7,10 


Approximate      -  - 
K.A 


Jan.  1,1868. 


h.    m,    I. 


4.24.    8 


4.28.21 


4.35.26 


5.    6.57 


6.  6.55 

6.28.    6 
6.30.    5 

6 . 37  .  40 
6.44.    5 

6  .  44  .  58 
6 . 57  .  46 

7.  1.12 

7.  15.54 

7  .  20  .  37 
7.25.24 

7.27.    1 
7.32. 11 

7 . 43  .  10 

7  .  44  .    8 
7  .  53  .    2 

7 . 53  .  22 


7.54.    0 

7.59.57 
8.    9-21 

8. 17.42 

8.19.  17 
8.22.  l6 
8 . 39  .  47 

9.38.21 


£0 


Concluded 
Mejn  iN'.P.D. 
Jan.  1,  18()8. 


Off/ 


21  .43.53,13 


73  .  45  .  30,84 


73  .  45  .  31,03 


37.28.  13,18 


44.    8.21,63 


44.    8.22,55 


67. 
67. 
12. 

73. 


2, 
55. 
55. 

21, 
35, 

41 

41 

57 
37 

37 


,  27  .  26,04 

27  .  27,49 

.26.    3,02 

.  29  .  26,60 

,  45  .  30,35 

,  45  .  26,45 
,52.  56,6 1 
.52.56,81 

.  4.53,72 
.40.    1,11 

,  52 .  23,54 

,  3.21,23 
.  57  .  19,82 
.30.37,19 

.30.  19,06 


39.    7.48>22 

56  .  58  .  32,85 

56  .  57  .  56,50 
41,    2.40,22 

40  .  59  .  27,54 


41  .    1 .  20,76 


43 
80 
80 

39 
28 
38 
83 
83 


51  .  0,30 
24  .  34,01 
24  .  34,43 
,  38  .  52,60 
.  50 .  35,89 
,  55  .  48,36 
.  5.55,41 
.    5.54,78 


Annual 
Variation. 


8,15 


7,63 


7,23 


-    4,17 


1      65.37.    7,10 


+    0,60 

2,45 
2,54 

3,38 

3,83 

3,85 
5,00 

5,29 

6,52 
6,70 
7,30 

7,43 

7,85 


8,80 
9,49 

9,52 


9,57 

10,02 
10,76 

11,34 
11,45 
11,66 
12,92 

+  16,36 


Note*. 


AND    CONCLUDED    MeaN   NoRTH    PoLAU   DISTANCES    WITH    THE   ANNUAL    VARIATIONS. 
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65 

66 
67 

68 

e9 

70 

71 

72 

73 


74. 
75 
7(i 


77 
78 
79 


80 

81 

82 
83 

84 
85 
86" 

87 

88 


.90 


^a 


100 
101 
102 


91 

93 
94 


Name  of  Star. 


Day  of 
'  Observation. 


c  Leonis  R 

j3  Ursae  Majoris  . . . 
(3  Ursae  Majoris  R. 

H.C.  21415 

f  Ursap  Majoris 

f  Ursae  Majoris  R 

83  Leonis 

83  Leonis  R 

83  Leonis,  2nd  star 

X  Draconis 

\  Draconis  U 

V  Leonis  R , 

/3  Leonis 

ft  Leonis  R 

H.  C.  22800 


H.  C.  22845 
2'Corvi  .... 
23  Comoe  . . . 


23  Comoe  R. 

H.  C.  24.0()3  . 
R.A.C.  4441  . 
Arcturus  . . . . 


Arcturus  R 

p  Bootis 

p  Bootis  R 

5  Ursap  Minoris  . . 
5  Ursa;  Minoris  R. 

H.  C.  27111 

ft  Ursae  Minoris  . . 
ft  Ursae  Minoris  R. 

H.  C.  27357 

a  Coronae 

a  Serpentis 

^  Ursae  Minoris  .. . 
iC  Ursae  Minoris  R. 
Var.  Coronae 


89      n  Draconis . 


tj  Draconis  R. 
t  Herculis  . . . 


f  Herculis  R. 

H.  C.  30806  . . 
/^'  Draconis  .. . 
A'  Draconis  R. 
a  Herculis  ... 
a  Herculis  R. 
<T  Ophiuclii  .. . 
95      H.  C.  32409 


H.  C.  32590 


97  Arjr.  60",  1779. 

98  1   H.  C.  32663  . . 
9J      H.  C.  33046 


H.  C.  33582  . . 


n.  C.  340.56 


0  Ursae  Min.   . . . 
a  Ursae  Min.  SP. 


Apr.  11 
Aj)r.  1 
Apr.  1 
Mar.  27 
Apr.  1 
Apr.  1 
Mar.  30 
Mar.  30 
Mar.  SO 
Mar.  27 
Mar.  27 
Apr.  1 
Mar.  30 
Mar.  30 
Apr.     3 

15 

20 
Apr.  15 
Apr.  20 
Apr.     3 

15 
Apr.     3 

15 
Apr.  11 
Apr.  18 
June  19 
Oct.    22 

26 
June  19 
June  12 
June  12 
June  19 
June  19 
June  12 
July  7 
July  7 
June  12 
July  8 
June  17 
July  8 
July  8 
June  19 

23 
June  23 
•July  7 
June  23 
June  23 
•July  II 
June  23 
July  11 
July  7 
July  11 
July  11 
July  20 
July  20 
July  20 
July  11 
July   11 

20 
July  20 
July  20 
July     9 

20 
July     9 

20 
July     9 

20 
Dec.  22 
Feb.    11 


O 


n 


7 
7 


8^ 


n 


Correction 
to  Mean 
JJ.P.D, 


6,28 

0,14 

0,14 

0,()8 

5,59 

5,.'59 

10,48 

10,48 

10,46 

0,13 

0,13 

10,66 

8,56 

8,56 

2,'.'8 

0,84 

2,07 

3,07 

10,73 

6,87 

7,01 

6,87 

7,01 

2,49 

7,87 

3,37 

0,73 

1,61 

3,37 

7,51 

7,51 

15,61 

15,61 

12,45 

18,39 

18,39 

11,87 

11,83 

4,58 

19.56 

19,56 

8,70 

.9,49 

13,60 

17,06 

13,60 

10,53 

14,45 

10,53 

14,45 

15,51 

17,53 

17,53 

13,15 

13,15 

11, .37 

16,39 

l6,l6 

18,56 

1 8.35 

1 8.36 
12,82 
18,0,9 
14,35 
17,59 
l.S,76 
17,01 

9,45 
6,05 


Seconds  of 

iN.IMX 
Jan.  1,  1868, 
as  observed. 


11,12 

38,01 
37,71 
2.5,40 
39,88 
43,41 

2,56 

4,95 
27.40 
26,05 
23,82 
44,60 
23,15 
22,91 
.59,13 
57,76 
59,.S3 

.5,23 
46,29 
35,08 
30,95 
S6,19 
34,77 
17,10 
56,05 
45,60 
42,95 
42,37 
42,01 
52,29 
52,,33 

1,56 
59,89 
14,44 
16,53 
16,68 
32,58 
20,95 
22,86 

2,09 

1,56 
14,01 

8,77 
11,09 

9,52 

7,27 
20,17 
22,02 
22,03 
24,93 
41,33 
45,27 
47,11 
2.3,90 
23,67 
32,04 

9,76 
59,20 
57,88 
50,52 
1.9,50 
23,18 
25,82 
44,92 
45,50 
1 1,03 
11,65 
39,41 
41,89 


Approximate 

U.A. 
Jan.  1,  1868. 


10.53.53 

11 .    6.  14 
II,  11.    8 

11.20.    5 

1 1  .  20  .    6 
11.23.32 

1 1  .  30  .  1 1 
11  .42.  19 


12.    2.40 

12.    4.    0 
12.23.    2 

12.28.16 


12.48.26 

13.  10.31 

14.  9.38 

14.26.    8 

14.27.50 

14.45.24 
14.51.    7 

14.53.47 
15.29.  6 
1 5  .  37  .  46 
15.48.50 

15.53.59 
16,22.  13 

16.36.19 


EG 
2  o 


18. 13.20 
18. 14.55 


16.48. 24 
16.55. 18 

17.    8.38; 

17.  19-58 
17-32.    1 

1 7  .  37  .  20 

1 7  .  42  .  33 
17. 42.54 

1 7. 52. 26  I     2 

18.  3.  13       2 


Concluded 
Mean  N.I'.D. 
Jan.  1,1868. 


65. 
32, 
32, 
17. 
57. 
.57. 
86. 
86, 
86, 
19. 
19. 
90. 
74, 
74. 


37.  11,12 
54.  38,01 
54.37,71 
16.25,40 
43  .  39,88 
43  .43,41 
2,56 
4,25 
27,40 
26,05 
56  .  2,3,82 
5  .  44,60 
41  .  23,15 
41  .  22,91 


16. 
16. 
16. 
56. 


35  .  51  .  58,74 

23.36.  5,23 
105.46.46,29 

66  .  38  .  33,02 

66  .  38  .  35,48 

42.  30.  17,10 
104  .  50  .  56,05 

70 .  7  .  43,64 


70. 
59- 
59. 
13. 


7 

2 

2 

43 


1 3  .  42 
.32  .  33 
15.  18 
15.18 
35  .  49 
62.50 
83.    9 


11 
II 


48 
48 


.  42,01 

.  52,29 

,  52,33 

,    1,.56 

59,89 

,  14,44 

,  16,53 

16,68 

32,58 

20,95 

,  22,86 

2,09 

,    1..56 


63.42.  11,.S9 

28.  11  .  10,31 
28.  11  .  7,27 
58,    9.21,10 

58  .    9  •  23,48 


41 
24 
24 
75 
75 
85 
12 


31 

^9 

."9 

27 


41,33 
45,27 
47,11 
23,90 
27  .  23,67 
44 .  32,04 
47.    9,76 


12.  48.  58,54 

29  .  24  .  50,52 
29.22.  19,50 

26 .  54  .  24,50 

14.21  .45,21 

12.    4.11,34 
3  .  23  .  39,41 


Annual 
Variation. 


+  19,22 

19,50 
20,18 

19,75 

19,75 
19,86 

1.9,86 
20,10 


20,05 

20,05 
20,11 

19,90 


19,60 
19,11 

18,91 


15,98 

16,02 

15,05 
14,76 

14,  ,56 
12,34 
11,60 
10,86 

10,49 

8,22 

6,72 


6,16 
5,59 

4,41 

3,48 
2,44 

1,98 

1,53 
1,.50 

+    0,66 

-  0,28 

1,17 

-  1,32 


Notei. 
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Mean  North  Polak  Distances  of  Staks  observed  in  the  Year  1868,  &c. 


S  E 

u 


Name  of  Star. 


lO.'J 
104 
105 


lOfi 
107 

108 
10.9 
110 
111 
112 


113 
114 
11.5 
116 

117 


118 
119 

120 
121 

122 
123 
124 

125 

12G 


SUrsifiMin.  SP.... 


Day  of 
Observation. 


Feb. 
Mar. 


Arfrelandei"  18247. 

H.  C.  34246  

a  LyroB 


a  Lyr£e  R. 


H.  C.  .34972 
8  Aqiiil.T2 . . . 


S  AquiljB  R 

\  UrsccMin.  SP.... 
A.  UrsEe  I\rin.  SP.  II. 

a  Delphini 

a  Delphini  R 

61'  Cygni 

61'  Cygni  R 

6l'C>gni 

61' Cygni  R 

H.  C.  41551  


Arg.  46",  3305 . 
H.  C.  42346  . . 
Arg.  48°,  3470. 

■n'  Cygni 

7r°  Cygni  R.  . . 

S  Cephei 

2  Cephei  R.   . . 


c  Cephei  R.  (Comes) 
7  Piscium j 

7  Piscium  R j 

8  AndromediB 1 

K  Piscium i 

K  Piscium  R 

Arg- .57°,  27 17... 

B.A.C.  8188 

1  Piscium 


Dec. 


S  Ursa;  Jlin.  SP.  R.i  IMar 


22 

3 

12 

14 

23 

29 

3 

12 

14 

Dec.  23 

July   20 

July   20 

Dec.    18 

19 

22 

Dec.   18 

19 

22 

July   20 

Sept.  21 

23 

Sept.  21 

IMar.  23 

Mar.  23 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 


Oct. 
Oct. 


1  Piscium  R. 
11.  C.  46853 


Oct. 
Oct. 
Oct. 
Sept.  17 
Sept.  17 
Nov.  2 
Sept.  23 
Nov.  2 
Sept.  23 
Oct.  2 
Oct.  2 
Sept-  2.9 
Sept.  23 
Sept.  23 
Sept.  29 
Sept.  29 
Sept.  23 

24 
Sept.  24 
Nov.  7 
Oct.      5 

22 


81 


81 


Correction 
to  .Mean 
N.KU. 


Secon.ls  of  I  Approvimate 

.Ian.J,18G8,    Jan.  r,  l'868. 
as  observed. 


+    8,45 

-  10,00 
-10,95 
-11,05 
+  9,00 
+    6,90 

-  10,00 

-  10,95 

-  11,05 
+  .9,00 
+  16,95 
+  16,95 
+  12,,57 
+  12,26 
+  11,33 
+  12,57 
+  12,26 
+  11,33 
+  18,99 

+  19,11 

+  19,13 

+  19,11 

-  9,58 

-  9,58 
+  24,47 
+  24,47 
+  32,22 
+  32,22 
+  29,73 
+  29,73 
+  29,86 
+  30,97 
+  31,23 
+  30,58 
+  30,48 
+  .?0,46 
+  24,77 
+  24,77 
+  32,42 
+  23,33 
+  32,42 
+  23,58 
+  20,37 
+  20,37 
+  22,11 
+  19,63 
+  1.9,63 
+  20,56 
+  20,62 
+  19,21 
+  19,27 
+  19,27 
+  19,71 
+  20,73 
+  24,85 


50,83 
42,02 
4 1, .57 
43,06 
40,06 
3.9,63 
43,50 
41,42 
46,02 
44,28 
28,56 
5,83 
13,80 
14,50 
15,16 
13,68 
1.5,26 
15,64 
19,26 
43,46 
43,51 
44,80 
14,  .SI 
17,52 
4,80 
6,02 
51,33 
51, .59 

.'57,51 
56,47 
5C\9Q 
56,62 
21,43 
0,30 
4,10 
58,02 
57,99 
30,85 
3.5,27 
S3,59 
16,06 
17,33 
16,92 
20,07 
58,53 
59,70 
42,26 
41,93 
18,18 
19,04 
18,89 
21,40 
18,33 
15,64 


ft.    m. 


18.21  .59 
18.22.    3 

18 .32. 28 


1 8 . 35  .  36 
19.  18.50 

19.56. 16 

20  .  32  .  30 
21.    0.59 

21  .    1  .    0 

21  .15.    6 

21  .  20. 28 
21.36.  7 
21  ..36.54 
21.  41 .55 

22.24.  16 


23. 10.  19 

23. 11 .38 
23.20.  10 

23 . 23  .  47 
23.23. 57 

23.33.  10 


23  .  47  .  44 


Concluded 
Mean  A.l'.l). 
Jan.  I,  18G8. 


-3  .  23  .  42,72 


-3.23.43,81 

31  ,16.28,.^)6 
31  .  15.  5,83 

51  .20.  14,49 


51  .20.  14,86 

12.50.  19,26 
87.  8.43,49 


87 
-1 
-1 


8  .  44,80 
5.  14,31 
5,  17,52 
74  .  33  .  4,80 
74.33.  6,02 
51  .  53.51,33 
51.. 53.  53,62 
51  .53,56,35 
51  .  53.57,51 

38  .  IS  .  56,68 


43. 51 . 
41 .24. 
41 .24. 
41 . 17. 
41 .  17. 
32.15. 

.32.  15. 

32. 16. 
87.26. 
87  .  26 . 
41  .  42  . 
89 .  27  . 
89 .  27 . 
32. 10. 
32.10. 


21,43 
0,30 
4,10 

58,02 

57,99 
.30,85 

34,43 

16,06 
17,33 
I6,f)2 
20,07 
58,53 
59,70 
42,26 
41, .93 


85.  5.18,61 
85.  5.20,S0 
41  .  18,  16,98 


Annual 
Variation. 


I,.92 
1,93 

3,12 


3,10 
6,87 

9,71 
12,47 
17,49 
17,23 

15,08 

15,.39 
16,23 
16,27 
16,52 

18„33 


19,57 

19,61 
19,63 

1,9,80 
19,81 

19,47 


20,02 


Notes. 


HORIZONTAL  AND  VERTICAL  MEASURES 


OF 


THE    DIAMETERS    OF    THE    SUN 


AND 


JUPITER, 

COMPARED  WITH  TABULAR  DIAMETERS: 

AND 

RIGHT   ASCENSIONS   AND   NORTH  POLAR    DISTANCES 

OF    THE    SUN, 

AND  THE  PLANETS  JUPITER,  IRIS,  UEANUS,  AND  NEPTUNE, 

CONCLUDED   FROM 
OBSERVATIONS     WITH     THE      TRANSIT     AND     MURAL     CIRCLE, 

AND    COMPARED  WITH 
THE   VALUES    IN    THE   NAUTICAL   ALMANAC. 


1868. 


70 


278 


Apparent  Diameters  of  the  Sun, 


Sidereal  Intervals  occupied  by  Transits  of  the  Sun's  Diameter,  and  Vertical  Diameters 
of  the  Sun  corrected  for  Refraction  and  Parallax;  compared  with  the  vahies  in  the 
Nautical  Almanac, 


Day  of 
Obser. 
vation. 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Day  of 
Obser- 

Interval 
by  Obser- 

Seconds 

of 
Tabular 

Excess 

of 
Tabular 

Vertical 

Diameter 

by 

Seconds 

of 
Tabular 

Exfi'ss 

of 
Tabular 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diamf. 

vation. 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation. 

Diameter. 

Diamr. 

1868. 

m.       s. 

s. 

t. 

, 

" 

-. 

1868. 

m.       *. 

s. 

s. 

. 

„ 

Mar.    9 

2.    9,55 

9,64 

+  0,09 

32.  16,18 

14,35 

-1,83 

July    2 

2.  17,25 

17,29 

+  0,04 

31  .  32,99 

30,19 

-2,80 

10 

9,53 

9,54 

+  0,01 

15,17 

13,75 

-  1,42 

3 

17,28 

17,21 

-0,07 

31,81 

30,19 

-1,62 

12 

9,27 

9,36 

+  0,09 

4 

23,19 

30,19 

+  7,00 

17 

8,91 

9,02 

+  0,11 

9,10 

9,95 

+  0,85 

Sept.  10 

2.    8,11 

8,08 

-0,03 

31  .51,55 

49,97 

-1,58 

18 

8,96 

8,96 

0,00 

9,03 

9,35 

+  0,32 

11 

8,01 

8,04 

+  0,03 

43,39 

50,37 

+  6,98 

19 

8,81 

8,92 

+  0,11 

13,79 

8,75 

-5,04 

21 

7,82 

8,04 

+  0,22 

52,62 

5.5,77 

+  3,15 

24 

8,61 

8,78 

+  0,17 

5,58 

5,96 

+  0,38 

22 

8,16 

8,06 

-0,10 

59,75 

.56,17 

-  3,58 

25 

8,73 

8,78 

+  0,05 

10,06 

5,56 

-4,50 

23 

8,12 

8,10 

-0,02 

58,30 

56,77 

-  1,53 

27 

8,75 

8,78 

+  0,03 

3,63 

4,36 

+  0,73 

24 

8,10 

8,16 

+  0,06 

65,11 

57,37 

-7,74 

SO 

8,80 

8,82 

+  0,02 

7,29 

2,76 

-4,53 

26 

8,04 

8,26 

+  0,22 

58,62 

58,36 

-0,26 

31 

8,83 

8,84 

+  0,01 

3,19 

2,16 

-  1,03 

29 

8,50 

8,48 

-0,02 

32.    0,16 

0,16 

0,00 

June   8 

2.17,27 

17,37 

+  0,10 

31  .  33,99 

32,79 

-  1,20 

30 

8,45 

8,54 

+  0,09 

9 

17,32 

17,45 

+  0,13 

Oct.     5 

8,97 

9,04 

+  0,07 

1,27 

3,36 

+  2,09 

11 

17,49 

17,57 

+  0,08 

7 

9,42 

9,28 

-0,14 

5,20 

4,56 

-  0,64 

12 

17,66 

17,61 

-0,05 

31  .  34,91 

31,99 

-2,92 

8 

9,31 

9,40 

+  0,09 

4,84 

4,96 

+  0,12 

13 

17,66 

17,65 

-0,01 

30,57 

31,39 

+  0,82 

10 

9,47 

9,68 

+  0,21 

15 

17,68 

17,73 

+  0;05 

34,04 

31,39 

-2,65 

Dec.    7 

2.  21,23 

21,44 

+  0,21 

32  .  34,93 

31,53 

-3,40 

17 

17,72 

17,77 

+  0,05 

34,27 

30,99 

-3,28 

9 

21,70 

21,68 

-0,02 

18 

17,93 

17,79 

-0,14 

36,08 

30,99 

-5,09 

15 

22,21 

22  22 

+  0,01 

19 

17,81 

17,79 

-0,02 

32,01 

30,79 

-1,22 

17 

22,03 

22^32 

+  0,29 

20 

17,62 

17,79 

+  0,17 

31,22 

30,59 

-0,63 

18 

22,24 

22,36 

+  0,12 

34,25 

33,53 

-0,72 

25 

17,49 

17,69 

+  0,20 

30,59 

30,39 

-0,20 

19 

22,34 

22,40 

+  0,06 

35,49 

33,73 

-  1,76 

26 

17,61 

17,65 

+  0,04 

32,19 

30,19 

-2,00 

22 

22,38 

22,44 

+  0,06 

31,07 

34,13 

+  3,06 

27 

17,56 

17,61 

+  0,05 

32,33 

30,19 

-2,14 

31 

22,06 

22,06 

0,00 

26,96 

34,53 

+  7,57 

29 

17,36 

17,51 

+  0,15 

32,07 

30,19 

-1,88 

Jan.     1 

21,99 

21,98 

-0,01 

32 .  38,90 

34,53 

-3,37 

Mar.  ig.     Only  two  wires 

of  the 

1st  L.  and  one  of  the  2n( 

L.     Clouds  pj 

issing. 

Mar.  25.     Reflexion  obser 

vation  w 

ith  the  Circle — very  unst( 

»ady. 

July  4.     Seen  through  clc 

)ucls,  bis 

Bctions  a  little  doubtful,  I 

)eing  hurried. 

Sept.  11.    Very  tremulous 

and  ill- 

defined;    a  distant  halo  r 

3und  the  Sun. 

Sept.  24.     A  Reflexion  ol 

jservatioi 

1  with  the  Circle,  not  sat 

isfactory. 

Dec.  31.     A  Reflexion  ob 

servation 

with  the  Circle. 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Sun  observed  in  the  Year  1868.      279 


\ 


t3 

Greenwich                   -5  > 

Reduction 

R.A.  of  Centre 

Seconds 

Kxcess  of 

-1 

Assumed 

Geocentric 

Seconds  of 

Kxcess  01 

Mean  Solar  Time              .5  £ 

to  Transit 

from  Observation. 

of  Pabular 

Tabular 

■tS 

Parallax. 

Semidtameter. 

N.P.D.  of  Centre 

Tabular 

Tabulai 

of  Transit  of  Centre. 

0 

of  Centre. 

R.A. 

R.A. 

->3 

0 

from  Observation. 

N.P.U. 

N.IM). 

d.       h.     m.        s. 

m,       s. 

h,     m.        s. 

s. 

s. 

// 

/         // 

0         /           // 

It 

// 

J[ar.     9.    0.10.12,8 

23  .  20  .  25,94 

25,93 

-0,01 

7,17 

94.  15.44,04 

4.5,17 

+  1,13 

10.  0.  9.57,0 

23.24.    6,65 

6,63 

-0,02 

7,14 

93.52.  15,13 

15,27 

+  0,14 

12.    0.    9.24,5 

23  .  31  .  27,1 1 

27,12 

+  0,01 

13.    0.    9.    7,8 

II. 

1  .    4,64 

23  .  35  .    6,94 

6,55 

-  0,39 

S. 

7,05 

16.    6,08 

92  .  41  .  3.3,89 

29,97 

-  3,92 

17.    0.    7.58,8 

23  .  49  .  44,01 

44,01 

0,00 

6,88 

91.    6.46,85 

46,57 

-0,28 

18.    0.    7.40,9 

23  .  53  .  22,55 

22,80 

+  0,25 

6,84 

90.43.    2,55 

4,07 

+  1.53 

19.    0.    7.23,4 

23.57.    1,56 

1,45 

-0,11 

6,81 

90.  19.24,65 

21,67 

-  2,98 

24  .    0  .    5  .  52,4 

0.  15.  13,15 

13,14 

-0,01 

6,61 

88  .  21  .    2,05 

3,67 

+  1,63 

25.    0.    5.33,9 

0.  18.51,11 

51,27 

+  0,16 

6,57 

87-57.31,18 

29,57 

-  1,61 

27.    0.    4.57,2 

0.26.    7,44 

7,50 

+  0,06 

6,49 

87.  10.28,84 

29,57 

+  0,73 

28  .    0  .    4  .  39,0 

I. 

1.    4,39 

0  .  29  .  45,68 

45,64      -  0,04 

6,45 

86.47.    4,92 

4,57 

-  0,35 

30.    0.    4.    2,1 

0.37.    1,77 

1,99       +  0,22 

6,37 

86.    0.24,93 

26,07 

+  1,14 

31.    0.    3.43,9 

0.40.40,15 

40,25 

+  0,10 

6,33 

85.37.  14,02 

13,47 

-  0,55 

June     7  .  23  .  58  .  25,1 

5.    7.22,66 

22,80 

+  0,14 

4,11 

67.    5.50,43 

49,38 

-  1,05 

8  .  23  .  58  .  36,7 

5.11  .30,91 

30,89 

-0,02 

N. 

4,09 

15.46.30 

67.    0.50,13 

49,98 

-0,15 

10.23.59.    0,3 

5.19.  47,67 

47.81       +0,14 

N. 

4,07 

15  .  4(),10 

66  .  52  .    6,44 

3,76 

-2,68 

11  .23.59.  12,4 

5  .  23  .  56,35 

56,61       +  0,26 

4,07 

66.48.17,37 

17,26 

-0,11 

12  .  23  .  59  .  25,0 

5  .  28  .    5,53 

5,60    1  +0,07 

4,06 

66  .  44  .  55,24 

55,15 

-  0,09 

14.23.59.50,2 

5.36.  23,94 

24,08 

+  0,14 

4,04 

66.39.25,12 

24,84 

-  0,^8 

17.    0.    0.]6,0 

5  .  44  .  42,93 

43,06 

+  0,13 

4,04 

66.35.32,85 

33,12 

+  0,27 

18.    0.    0.28,9 

5  .  48  .  52,43 

52,68 

+  0,25 

4,04 

66.34.  13,35 

14,41 

+  1,07 

19.    0.    0.42,1 

5.53.    2,14 

2.35 

+  0,21 

4,03 

66.33.  19,71 

20,51 

+  0,81 

20.    0.    0.55,2 

5.57.11,90 

12,05 

+  0,15 

4,03 

66  .  32  .  51,42 

51,41 

-0,01 

22.    0.    1  .21,3 
23  .    0  .    1  .  34,3 

II. 

1  .    8,88 
1.    8,87 

6.    5.31,17 

31,38 
40,95 

+  0,21 

I. 

6.    9.40,80 

+  0,15 

S. 

4,03 

15.  45,20 

66.33.51,16 

,52,58 

+  1,42 

25.    0.    2.    0,0 

6.17.59,68 

59,77 

+  0,09 

4,04 

66.36.37,15 

37,17 

+  0,02 

26.    0.    2.12,5 

6.22.    8,72 

8,96 

+  0,24 

4,04 

66.  38.. 39,12 

S6,,56 

-  2.56 

27.    0.    2.24,9 

6.26.  17,73 

17,97 

+  0,24 

4,04 

66  .  40  .  58,94 

60,66 

+  1,72 

29.  0.  2.49,0 

6  .  34  •  34,98 

35,39 

+  0,41 

4,06 

66  .  47  .    4.42 

2,35 

-  2,07 

July     2  .    0  .    3  .  23,9 
3.    0.    3.34,7 

6  .  46 .  59,68 
6.51  .    7,10 

5.9,71 

7,25 

+  0,03 
+  0,15 

4,08 
4,09 

66.59.    6,13 

7,73 
57,83 

+  1,60 
+  1,17 

67.    3.56,66 

4.    0.    3.45,6 

4,10 

67.    9.    8,85 

11.91 

+  3,0f; 

Sept.    9  .  23  .  56  .  20,3 

11.  15.53,70 

54,00 

+  0,30 

6.96 

85.  15.26,52 

25,14 

-  1,38 

10  .  23  .  55  .  59,4 

11.19.29,39 

29,69 

+  0,30 

6,30 

85.38.  12,71 

16,24 

+  3,53 

14.23.54.35,6 

s. 

6,44 

15.56,19 

87.  10.22,53 

24,03 

+  1,.50 

20  .  23  .  52  .  29,6 

11  .55.24,54 

24,62 

+  0,08 

6.68 

89  .  30  .    7,83 

7,03 

-  0,80 

21.23.52.    8,8 

I   11.59.    0,20 

0,27 

+  0,07 

6,72 

89.53.31,26 

30,43 

-  0,83 

22.23.51  .48,0 

12.    2.35,85 

36,02 

+  0,17 

6,76 

90.  16.54,67 

54,53 

-0,14 

23.23.51  .27.5 

12.    6.  11,82 

11,89 

+  0,07 

6,80 

.90.40.20,41 

19,13 

-1,28 

25  .  23  .  50  .  46,6 

12.  13.24,00 

24,06 

+  0,06 

6,87 

91.27.    8,69 

8,23 

-0,46 

28  .  23  .  49  .  46,9 

12.24.  13,73 

13,76 

+  0,03 

i     6,98 

92  .  37  .  15,47 

16,73 

+  1,26 

29  .  23  .  49  .  27,4 

12.27.50,71 

50,80 

+  0,09 

S.   i     7,00 

16.    0,38 

93.    0.34,13 

36,83 

+  2,70 

Oct.      4  .  23  .  47  .  54,8 

'   12.  4().    0,67 

0,62 

-  0,05 

7,19 

94  .  .56  .  40,37 

41,64 

+  1,27 

6  .  23  .  47  .  20,0 

j   12.53.18,85 

19,16 

+  0,31 

7,25 

95  .  42  .  38,.52 

44,64 

+  6,12 

7.23.47.    3,6 

1    12.56.58,98 

59,09 

+  0,11 

7,28    1 

96  .    5  .  39,59 

39,84 

+  0,25 

9  .  23  .  46 .  32,0 

13.    4.20,38 

20,33 

-  0,05 

Dec.     6.23.51  ..90,6 

!   16.57.59,94 

59,20     (-  0,74) 

8,39 

112.41  .  18,18 

19,00 

+  0,82 

8.23.52.23,3  , 

j   17.    6.45,91 

46,06 

+  0,15 

14.23.55.  13,5  \ 

17.33.  15,94 

16,20 

+  0,26 

8,41    ■   16.  16,56 

113.  18.37,85 

42,56 

+  4,71 

16.23.56.  12,6 

17.42.    8,31 

8,46 

+  0,15 

I 

17.23.  56.42,4  i 

17 .  46 .  34,72 

34,84 

+  0,12 

8,42 

113.25.    .3,81 

6,18 

+  2,37 

18.  23.. 57.  12,8 

17.51.     1,17 

1,34 

+  0,17 

8,42 

113.26.26,78 

17,58 

-  9,20 

21  .23.58.42,1 

i   18.    4.21,00 

21,17 

+  0,17 

8,43 

1)3.27.    0,69 

2  21 

+  1,52 

31.    0.    3.    7,1 

18.44.  15,80 

15,88 

+  0,08 

8,41 

113.    3.58,06 

50^97 

-  7,09 

Jan.      1  .    0  .    3  .  35,4 

1 

1   18.48.40,66 

40,85 

+  0,19 

8,41 

112.. 59.    3,37 

56,78 

-  6,59 

Mar.  13,   18,  24,  2.5,  27  and  30th  were  obser 

ved  by  Reflexion  with  the  Circle. 

June  10,  11,  12,  20  and  26th   Reflexion  obser 

vations. 

Sept.  2.3,  Oct,  4,  6,  Dec.   18,  31  and  Jan.   1 

Reflexion  observations  with  the  Circle. 

Dec.  7th.     The  Transit  Clock  was  stopped  01 

1   Dec.  6,  20",  and  the  pendulum  was  lengthened;    the  Cloc 

{  had  pr 

Dbably 

not  recovered  a  uniform  rate,  and  the  Right  Asce 

nsion  observation  ought  to  be  rejected. 

• 
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Sidereal  Intervals  occupied  hy  Transits  of  Jupiter's  Diameter  and  Vertical  Diameters 
of  Jupiter  ;  corrected  for  Refraction  and  Parallax  ;  compared  with  the  Tallies  in  the 
Nautical  Almanac. 


Day  of 

Obser- 
vation. 

Interval 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Interval. 

Excess 

of 
'tabular 
Interval. 

\ertical 
Diameter 
by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Diameter. 

Excess 

of 
Tabular 
Diameter. 

Day  of 
Obser- 
vation. 

Interval 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Interval. 

Excess 

of 
Tabular 
Interval. 

Vertical 
Diameter 

by 
Obser- 
vation. 

Tabular 
Diameter. 

Excess 

of 
Tabular 
Diameter. 

1868. 

s. 

s. 

s. 

'. 

" 

" 

1868. 

s. 

s. 

s. 

,. 

„ 

„ 

Sept.  18 

21 

23 

24 

25 

30 

Oct.     2 

5 

7 

9 

10 

12 

14 

15 

16 

3,31 
3.31 
3,34 
3,26 
3,27 
3,32 
3,28 
3,38 
3,44 
3,26 
3,25 
3,28 
3,40 
3,30 
3,32 

3,36 
3.^6 
3,36 
3,:6 
3,36 
3,36 
3,36 
3,36 
3,36 
3,36 
3,34 
3,.S4 
3,34 
3,34 
3,34 

+  0,05 
+  0,05 
+  0,02 
+  0.10 
+  0,0.9 
+  0,04 
+  0,08 
-0,02 
-0,08 
+  0,10 
+  0,09 

+  o,ofi 

+  0,06 
+  0,04 
+  0,02 

50,40 

49,51 

49,17 
51,80 
50,75 
50,46 
48,26 
48,41 
49.43 
51,20 

50,50 

46,80 

46,80 

46,80 
46,80 
46,80 
46,80 
46,80 
46.60 
46,60 
46,50 

46,40 

-  3,60 

-2,71 

-2,37 
-5,00 

-  3,95 
-3,66 

-  1,46 
-1,81 
-2,83 
-4,70 

-4,10 

Oct.  17 

1.9 

20 

21 

22 

23 

26 

27 

Nov.    2 

4 

5 

6 

9 

14 

3,23 
2,89 
3,28 
3,14 
3,24 
2,93 
2,17 
3,36 
3,12 
3,14 

3,07 

3,34 
3,32 
3,32 
3,3-2 
3,32 
3,32 
3,28 
3,28 
3,22 
3,22 

3,18 

+  0,11 

+  0,43 
+  0,04 
+  0,18 
+  0,08 
+  0,39 
+  0,11 
-0,08 
+  0,10 
+  0,08 

+  0,11 

50,40 
51,37 
49,73 
50,94 
48,35 
48,31 
49,67 
49-90 
47,92 
48,55 
49,58 
50,42 
49,81 
47,55 

46,40 
46,20 
46,00 
46,00 
46,00 
46,00 
45,70 
45,60 
45,00 
44,80 
44,70 
4J.,60 
44,20 
43,60 

-4,00 

-.^,17 
-3,73 
-4.94 
-2,35 
-2,31 
-3,97 
-4,30 

-  2,92 
-3,75 
-4,80 
-5,82 

-  5,61 
-3,95 

Oct.  2.     Not  good  with  the  Circle,  very  unsteady. 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planet  Jupiter  observed 

in  the  Year  1868. 


Greenwich 

R.A.  of  Centre 

Seconds 

Excess  of 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of 

Mean  Solar  J  ime 

of  Tabular 

Tabular 

Parallax. 

N.P.D.  of  Centre 

Tabular 

Tabular 

of  T  ransit  of  Centre. 

R.A. 

R.A. 

from  Observation. 

N.P.D. 

N.P.D. 

d.      h.       m.        s. 

h.     m.        5. 

s. 

5. 

It 

0         t          ti 

// 

// 

Sept.  18.  12.49.30,2 

0  .  42  .  43,04 

43,48 

+  0,45 

21  .  12.36.  18,4 

0.  41  .  18,71 

19,31 

+  0,61 

1,64 

87.19.54,77 

49,35 

-5,42 

23  .  12.  27.  29,5 

0.40.21,51 

2^2,03 

+  0,52 

24  .  12  .  23  .    4,8 

0  .  39  .  52,63 

53,11 

+  0,48 

1,65 

87  .  29  .  15,32 

11,35 

-3,97 

25.  12.  18.39,9 

0  .  39  .  23,54 

24,02 

+  0,49 

30.  11  .  56.33,8 

0  .  36  .  56,55 

56,93 

+  0,38 

1,66 

87.48.12,67 

8,15 

-4,52 

Oct.      2.11.47.42.9 

0  .  35  .  57,35 

57,73 

+  0,38 

1,66 

87  .  54  .  31,9.3 

26,75 

-5,48 

5.  11.34.26,8 

0.34.28,71 

29,08 

+  0,37 

1,66 

88.    3.55,18 

50,55 

-4,63 

7  .  11  .  25  .  36,4 

0  .  33  .  2.9,94 

30,33 

+  0,39 

1,66 

88.10.    7,42 

2,05 

-5,37 

.   9.11.  16.46,4 

0.32.31,63 

32,07 

+  0,44 

1,66 

88.  16.  11,82 

8,65 

-3,17 

10.  11.  12.21,7 

0.32.    2,74 

3,18 

+  0,45 

1,66 

88.  19.  13,18 

9,65 

-3,b3 

12.11.    3.33,8 

0.31.    5,60 

5,98 

+  0,38 

1,66 

88.25.  11,38 

&.95 

-4,43 

14.10.54.    7,7 

0  .  30  .    9,42 

9,72 

+  0,30 

1,66 

88.31.    0,53 

56,45 

-4,08 

15.  10.49.44,0 

0.29.41,53 

41,99 

+  0,46 

16.  10.45.20,8 

0.29.14,09 

14,57 

+  0,48 

1,66 

88  .  36  .  40,26 

37,16 

-3,10 

17.  10.40.57,6 

0  .  28  .  46,92 

47,47 

+  0,56 

1,66 

88  .  39  .  26,83 

23,86 

-2,97 

19-  10.32.  51,0 

0 .  27 .  54,07 

54,33 

+  0,27 

1,66 

88  .  44  .  53,73 

49,16 

-4,57 

20.  10.  28.27,9 

0 .  27 .  27,93 

28,32 

+  0,39 

\,66 

88  .  47  .  32,09 

27,56 

-4,53 

21  .  10.24.    7,2 

0.27.    2,40 

2,71 

+  0,31 

1,65 

88  .  50  .    7,22 

3,16 

-4,06 

22.10.  19.46,1 

0.26.37,13 

37,53 

+  0,40 

1,65 

88  .  52  .  38,89 

35,46 

-3,43 

23.  10.  15.25,4 

0 .  26 .  12,29 

12,79 

+  0,51 

1,65 

88  .  55  .    9,38 

4,66 

-4,72 

26.  10.    2.26,5 

0.25.    0,94 

1,38 

+  0,45 

1,65 

89.    2.15,60 

11,76 

-3,84 

27.    9.58.    7,8 

0.  24.38,04 

38,56 

+  0,52 

1,64 

89.    4.31,01 

27,06 

-3,95 

Nov.    2  .    9  •  32  .  27,4 

0  .  22  .  32,78 

33,12 

+  0,34 

1,63 

89.  16.40,30 

37,67 

-2,63 

4.    9.23.58,7 

0.21  .5.5,57 

55,98 

+  0,41 

1,62 

89.20.  11,32 

8,57 

-2,75 

5.    9.  19.4.5,6 
6.9.  15.32,7 

1,62 

89.21.51,84 

47,47 

-4,37 

1,62 

89  .  23  .  26,49 

22,07 

-4,42 

9.    9.    2.57,5 

0 .  20  .  33,85 

34,23 

+  0,39 

1,60 

89  .  27  .  42,00 
89.33.  16,12 

38,88 
13,68 

-3,12 
-2,44 

14.    8  .  42.  13,7 

1,59 
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Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planets  Iris,  Uranus,  and  Neptune 

observed  in  the  Year  1868. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Iris,  cojipared  with 
Brunnow's  Ephemeris,  Astronomical  Notices  for  Jan.  1868. 


Greenwich 

• 
Seconds 

Excess  of 

Geocentric 

Seconds  of 

Excess  of 

Mean  Solar  Time 

ofj'abular 

Tabular 

Parallax. 

N.P.D.  from 

Tabular 

Tabular 

of  Transit. 

K.A. 

R.A. 

Observation. 

N.P.U. 

N.P.U. 

d.      h,     m,       s. 

h.      m.      s. 

s. 

s. 

II 

0              /                // 

II 

II 

Apr.     1.12.42.46,1 

13  .  25  .  43,56 

42,63 

-0,93 

4,19 

106.37.    1,47 

4,36 

+  2,89 

3.  12.33.    5,4 

13.23.54,33 

53,38 

-0,95 

4,19 

106.26.  11,53 

10,41 

-1,12 

6.12.  18.32,0 

13.21  .    8,24 

7,17 

-1,07 

11.  11.54.  13,9 

13.  16.28,88 

27,58 

- 1,30 

4,19 

105.33.  15,42 

15,00 

-0,42 

18.  11  .20.  18,2 

13.  10.    3,48 

!i!,79 

-0,69 

20.  11  .  10.  40,9 

13.    8.17,75 

16,65 

-1,10 

23.  10.56.  18,9 

13.    5.43,03 

42,34 

-0,69 

4,09 

104.18.34,01 

30,75 

-3,26 

April  1.     Very  faint,  at  times  invisible  from  fog. 
April  23.     Very  faint,  at  times  invisible. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Uranus. 


Jan. 
Feb. 


Dec. 


13 
15 
11 
13 
15 
23 
28 
29 


11 

11 
9 
9 


13. 

5. 

16. 

7. 

8  .  59  • 

12. 57. 

12.37. 

12.32. 


49,7 
36,1 
32,0 
25,9 
20,7 
34,9 
0,8 
54,1 


6 .  45  .  4,80 
6.44.43,01 


7.  9.18,31 
7.8.  23,68 
7.8.  12,77 


20,45 
58,76 


33,55 
38,96 
27,90 


+  15,65 

0,23 

+  15,75 

0,23 

0,23 

0,23 

0,23 

+  15,24 

0,23 

+  15,28 

0,23 

+  15,13 

0,23 

66.34.  16,92 

66.  33.54,71 

66  .  29  .  40,54 
66.29-27,12 
66.29.13,95 

67.  4.  7,30 

67  .  2  .  33,63 
67.  2.14,17 


24,80 

+   7,88 

1,00 

+   6,29 

46,10 

+    5,56 

32,90 

+    5,7s 

20,()0 

+   6,65 

22,60 

+ 1 5,30 

48,70 

+  15,07 

29,90 

+  15j73 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Neptune. 


Sept. 

18. 

13. 

9 .  55,4 

3 

21  . 

12. 

57  .  50,7 

2 

23. 

12. 

49 .  47,0 

2 

24. 

12. 

45  .  45,4 

2 

25. 

12. 

41  .  43,5 

2 

Oct. 

2. 

12. 

13.30,1 

1 

7. 

11  . 

53  .  20,7 

1 

9. 

11 

45  .  1 5,6 

1 

10. 

11 

41  .  13,6 

0 

12. 

11 

33.  19,4 

0 

14. 

11 

25.    5,1 

0 

15. 

11 

21  .    3,2 

0 

16. 

11 

17.    1,1 

0 

17. 

11 

13.    2,0 

19. 

11 

4 .  55,3 

1 

0 

21 

10 

56.51,5 

0 

59 

22 

10 

52  .  49,6 

0 

59 

26 

10 

36  .  42,5 

0 

59 

27 

10 

32  .  40,8 

0 

59 

29 

10 

24 .  37,5 

0 

59 

Nov 

2 

10 

.    8.31,7 

0 

58 

4 

10 

.    0.29,1 

0 

58 

6 

9 

.  52  .  26,8 

0 

58 

9 

.   9 

,  40 .  23,8 

0 

58 

14 

9 

.  20 .  20,2 

0 

57 

11,64 
,  54,63 
.  42,69 
,  36,95 
.30,91 
,  48,73 
,  17,82 
.  5,53 
.  59,36 
.  46,96 
.  34,50 
.28,41 
.  22,26 

.  4,07 
.  52,08 
.46,13 
.  22,52 
.  16,74 
•  5,24 
.43,01 
.32,15 
.21,65 
.  6,36 
.  42,23 


14,72 
57,47 
45,75 
39,84 
33,90 
51,51 
20,70 
8,32 
62,13 
49,77 
37,43 
31,29 
25,16 

6,89 
54,83 
48,84 
25,26 
19,47 

8,01 
4.5,71 
34,91 
24,34 

8,99 
44,90 


+  3,08 

+  2,84 

0,22 

+  3,06 

0,22 

+  2,89 

0,22 

+  2,99 

+  2,78 

0,22 

+  2,88 

0,22 

+  2,79 

0,22 

+  2,77 

0,22 

+  2,81 

0,22 

+  2,93 

0,22 

+  2,88 

0,22 

+  2,90 

0,22 

0,22 

+  2,82 

+  2,75 

0,22 

+  2,71 

0,22 

+  2,74 

0,22 

+  2,73 

0,22 

+  2,77 

0,22 

+  2,70 

+  2,76 

0,22 

+  2,69 

0,22 

+  2,63 

0,22 

+  2,67 

0,22 

85. 
85. 
85. 

85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 


6.24,14 
7  .  36,52 
8.  13,13 


13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
21  , 

21  , 

22  , 


21,93 
3.5,55 
51,61 
29,74 
49,25 
2,86 
41,49 
19,90 
56,34 


85  .  25  .  26,84 
85  .  25  .  62,50 
85  .  28  .  27,54 
85  .  28  .  62,57 
85.30.  10,08 

85  .  33  .  28,38 
85  .  34  .  29,47 
85  .  fi5  .  59,75 
85  .  38  .  23,08 


4,69 
20,19 
58,09 

5,79 
1.9,69 
37,09 
15,69 
32,79 
49,29 
27,29 

5,29 
42,99 

11,90 
48,49 
12,29 
47,39 
56,69 

15,19 

17,99 

48,69 

9,49 


•19,45 

16,33 

■15,04 

■16,14 
•  15,86 
•14,52 
•14,05 
•16,46 
-13,57 
•14,20 
•14,61 
■13,35 

■14,94 
■14,01 
•15,25 
•1.5,18 
-13,39 

-'3,19 
-11,48 
-11,06 
•13,59 


71 


282 


Determination  of  the  Position  of  the  Ecliptic,  &c. 


Determinatio.x  of  the  Position  of  the  Ecliptic,  and  op  the  Mean  Error  of  the 
Assumed  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars,  from  the  Transit  and  Circle 
Observations  of  the  Sun  in  the  Year  1868. 

All  the  Observations  of  the  Sun  in  1868  were  made  near  the  Equinoxes  and  Solstices.  Of  the  Circle 
Observations,  50  in  number,  33  were  direct  and  17  by  reflection.  The  reflection  observations  taken  in  December 
were  unsatisfactory,  and  it  has  been  thought  better  to  use  only  the  direct  observations  throughout.  These  were 
divided  into  four  groups  containing  respectively  6,  12,  9,  and  3|  observations,  one  of  a  single  Limb  being  con- 
sidered half  an  observation.  The  subjoined  Table  contains  the  limiting  days  and  the  mean  day  of  each  group,  the 
mean  value  (a)  of  the  Tabular  Errors  in  North  Polar  Distance,  derived  from  page  279,  (half  weight  being  given 
to  errors  from  observations  of  single  Limbs,)  and  the  Sun's  Longitude  (\)  and  North  Polar  Distance  (A)  at  the 
mean  noon  of  the  mean   day. 


Limitintr  Days  of  Observation. 

Mean  Day. 

Mean  of 

the  Tabular 

Errors  in 

N.P.D. 

Number 

of 
Obser- 
vations. 

Sun's  Longritude 

at  mean  Noon  of 

mean  Day. 

Sun's  N.P.D. 

at  mean  Noon  of 

mean  Day. 

// 

0         /        // 

0            /           // 

Mar.     9 Mar.  31 

June    8 July     4 

Sept.  10 Oct.      8 

Dec.     7 Dec.  22 

Mar.   19 
June  23 
Sept.  22 
Dec.   16 

-  0,482 
+  0,580 
+  0,392 
+  2,019 

6 
13 
10 

4 

359.11.    2 
92. 13. 11 

179.44.    2 
264.53.  13 

90.19-29 

66 .33.52 

89  .  53  .  38 

113.21. 19 

Formula  of  Calculation. 

a  +  m  cos  X  cosec  A  +  n  sin  X  cosec  A  +  p  =  0. 
The    following  equations  were  formed  according   to   this   formula  by   means   of  the  above  data. 

-  0",482  +  0,9999  m  -  0,014-2  n  +  p  =  0. 

0",580  -  0,0422  m  +  1,0891  n  +  p  =  0. 

0",392  -  1,0000  m  +  0,0046  n  +  p  =  0. 

2",019  -  0,0971  m  -  1,0849  n  +  p  =  0. 

These    equations   give    the    following    by    adding    and    subtracting  as   here    indicated. 


(1)  +  (2)  +  (3)  +  (4) 

(1)  -  (3) 

(2)  -  (4) 
The  solution  of  which  gives 

»W  =  +  0",443, 


+  2  ,509  -  0,1394  m  -  0,0054  M  -|-  4  p  =  0. 

-  0",874  +  1 ,9999  m  -  0,0 1 88  «  =0. 

-  l",439  +  0,0549  m  +  2,1740  «  =  0. 


Let 


«=-f0",651,  p  =  -0",6u. 

5X  =  the    mean    excess    for    the    year   of    the    Tabular    Longitude  of    the    Sun    above    the    true 

Longitude. 
5jR  =  the  mean  excess  for  the  year  of  the  Tabular  ll.A.   above  the  true  R.A. 
5A  =  the  mean    excess  for   the   year   of  the   Tabular   N.P.D.   above   the   true   N.P.D. 
il=  the   excess  of  the    Obliquity    (/)   assumed   in  the  Tables   above   the   true   Obliquity. 
J  =  +  0%120,  which  is  the  mean  of  the  52  apparent  excesses  of  the  Tabular  R.A.  in  page  279, 

an  observation   of  a  single  Limb  being  reckoned  of  half  weight. 
D  =  +  o",48],  which    is    the    mean   of  the    33  apparent    excesses  of    Tabular  N.P.D.   used    in 
forming    the   above  equations,  an  observation  of  a  single  Limb   being  reckoned  of  half 
weight. 
q  =  the  mean  excess  of  the  assumed  R.A.  of  the  fundamental  stars  above  the  true  R.A. 
p  =  the   mean   excess   within   the  Tropics  of  the  N.P.D,,  determined  by  the  reduction  of  the 
Circle  Observations  of  1868,  above  the  true  N.P.D. 
Then,  SX  =  m  cosec  I  =  +  0",443  cosec  23».  27',4  =  +  0",n3. 


15 


+  0',074. 


5A  =  (Tabular  N.P.D.  -  Observed  N.P.D.)  +  (Observed  N.P.D.  -  True  N.P.D.) 

=  D  +  p  =  +  0",481  -  0",6ll  =  -  0",130. 
^/  =  w  sec/  =  -I-  0",651  sec  23".  27',4  =  +  0",710. 
q  =  (Tabular  R.A.  -  True  R.A.)  -  (Tabular  R.A.  -  Observed  R.A.) 
=  SR-  A  =  +  0',074  -  0',120  =  -  0',046. 

Hence  the  assumed   R.A.'s  of  the  Fundamental  Stars  are  too  small  by  the  mean  quantity  0',046. 


OCCULTATIONS 


OF 


FIXED    STARS    BY    THE    MOON, 


WITH 


THE  EQUATIONS  GIVEN  BY  THE  CALCULATION 
OF  THE  OCCULTATIONS, 


AND 


EGRESS  OF  THE  PLANET  MERCURY  AT  ITS  TRANSIT  OVER  THE 

SUN'S  DISC. 


1868. 
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Comparisons  of  Clock  and  Chronometer. 


Comparisons  op  Chronometer  with  the  Transit  Clock  used  in  the 
Calculation  of  the  following  Occultations. 

*,*    The  letter  H  is  an  abbreviation  for  Hardy,  the  Transit  Clock;    X  is  Molyneux  2748,  a  Sidereal  Chronometer 

beating  half-seconds. 


Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

CliroDometer 
Time. 

Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

1868. 

A.      m.        f. 

h.     m,        s. 

1868. 

h.       m,        t. 

h.      m.         s. 

Mar,  30 
Dec.   SO 

H. 
H. 

9.51.25,4 
6.    4.46,4 

X. 
X. 

9    .51.40,0 
6.5.  10,0 

Dec.  30 

30 

H. 
H. 

6 .  28  .  56,4 
7  .  32  .  26,5 

X. 
X. 

6  .  29  .  20,0 

7  .  32  .  50,0 

Occultations  of  Fixed  Stars  by  the  Moon.    1868. 


Day  of 

Observation 

1868. 

Fhienomenon. 

Moon's 
Limb. 

So 

O  o 

Instrument. 

Time  by 

Chronometer, 

or  Clock. 

Sidereal  Time. 

Greenwich 

Jlean  Solar 

Time. 

t 

o 

ft.      m.        ». 

ft.       m.       /. 

ft.      m.        t. 

Mar.  30 
Dec.  30 

30 

(a)  Disappearance  of  B.  6'',  186. 
(6)  Disappearance  of^  Cancri. 
(c)  Reappearance  of  ^Cancri. 

Dark 

Bright 

Dark 

X. 
X. 
X. 

Chapman  Telesc. 
Chapman  Telesc. 
Chapman  Telesc. 

9.44.11,0 

6.23.  9,0 

7.24.  2,0 

9.44.15,98 
6  .  22  .  19,07 
7.23.12,12 

9.   9.46,63 
11.43.11,96 
12  .  43  .  55,04 

G. 

(a)   A  very  few  degrees  from  apparent  South- Westward.     VVell  taken.     The  star  disappeared  at  the  very  beat  of  the 
Chronometer,  and  I  was  counting  right.     The  daily  rate  of  the  Chronometer  is  about  -  0»,40.     At  about  Q^.  40"°.  by  X,  a 
6th  magnitude  star  almost  touched  the  apparent  N.  Limb  of  the  Moon — it  barely  escaped  occultation — the  closest  shave  I 
have  ever  seen.                  (6)   This  is  the  time  when  I  lost  sight  of  the  star,  close  to  the  edge,  but  it  was  so  faint  that  I 
cannot  assert  it  was  the  time  of  occultation.                  (c)    The  moment  noted  is  that  in  which  I  caught  sight  of  the  star, 
and  I  was  keeping  my  eye  near  the  place. 

Calculation  of  the  Occultations  observed  in  the  Year  1868. 
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Disappearance  of  B.6^  186,  March  30,  9^  9"".  46',63  +  AT  +  M  Greenwich  Mean  Solar  Time, 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc   146.   3  .59,70  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 92.15.17,60+    0,6l48  (AT+ AO  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +  18.49.53,04+    0,0154  (AT  +  AO  +  A5 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  58 .  51,88  x  [9,999095] .  (1 +jd) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter 16.    3,99  x  (l  +  5) 

Star's  Right  Ascension  in  arc     91 .  59  .  23,25  +  Aa' 

Star's  Declination     +18  .  19-59,38  +  A^ 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1 .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition  : 

+S",13= -•8406Aa--4595A5+-8339  Aa'+-4562AS'-'4230 AT- •5239A^--0039A^'+2589-4p -964-05. 


Disappearance  of  {  Cancri,  Dec.  30,  n^  43".  ll',96  +  AT+AI  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  95  .34.  46,05  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 120.40.12,87+    0,6450 (A T  +  A^  +  Ao 

Moon's  Geocentric  Declination     +18.47.31,12-    0,0727  (AT  +  A^  +  A5 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the' Observatory  60. 18,97  x  [9,999095]  .  (l  +  p) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6 .  27,"V7  x  (l  +  s) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 121 .  10 .  35,25  +  Aa 

Star's  Declination     +18.   2  .  18,90  +  A^* 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory  52.    1. 42,20 +  A^' 

Equation  of  Condition : 

-2"-27= --7334  Aa+-6322AS+-7250Aa'--6259A^'--3923  AT- -5190  AZ-'0043A^'-2065-7iJ-987-8s.- 


Reappearance  of  C  Cancri,  Dec.  30,  12'\  43".  55',04  +  AT  +  Al  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

or//  // 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc    110.48.    1,80  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 121.19.21,70+    0,6445  (A  T  +  A/)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +18.43.   2,12-    0,0750 (A T  +  A^  +  A5 

Moon's  Horizontal   Parallax  at  the  Observatory  60. 19,43  x  [9,999095] .  (l +/>) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter 16.27,90  x  (l  +  s) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 121  .  10.35,25  +  Aa' 

Star's  Declination     +18.   2.18,90  +  A3' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1. 42,20 +  A^' 

Equation  of  Condition : 

-l",29  =  +-86O9Aa+-4l68AS-*85l6Aa'--4115A^+-3826Ar+"5237A^-"OO83A0'-484-ljj-9879s. 
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Calculations  of  Clocks  and  Chronometers. 


Comparison  of  the  Chronometers  with  the  Transit  Clock,  xtsed  in  the  Calculation 

of  the  Transit  of  Mercury. 

%*     The  letter  H  is  an  abbreviation  for  Hardy,  the  Transit  Clock,   U  and  X  are  Sidereal 

Chronometers,  beating  half-seconds. 


Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

Day  of 

Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

1868. 

h.     m.        s. 

h.     m.        s. 

1868. 

h,      m,        5. 

. 

h.     m.        s. 

Nov.     4 
4 

H. 
H. 

9  .  40  .  34,0 
11.28.  14,0 

X. 
X. 

9.41.20,2 

11.29.   0,0 

Nov.    4 
4 
4 

H. 
H. 
H. 

11.30.20,0 
12.    5.15,6 
12.    7.24,0 

u. 
u. 

X. 

11  .  30.41,5 
12.    5.36,6 
12.    8.  10,0 

Transit  of  Mercurt.     1868.    Egress. 


Day  of 

Observation 

1868. 

Fhsnomenon. 

Chron. 

Instrument 

Time  by 
Chronometer. 

Sidereal  Time. 

Greenwich 

Mean  Solar 
Time. 

0) 

e 

1 

o 

h,     m,        s. 

h.     m.        s. 

h.     m.        s. 

Nov.    4 

4 

Last  Internal  Contact. 
Last  External  Contact. 

Northumb.  Equat. 
5-feet  Equatorial. 
5-feet  Equatorial. 
Northumb.  Equat. 

12.    1.12,0 
12.    0.51,5 
12.    3.14,0 
12.    3.39,5 

12.    0.    2,26 
12.    0.    6,62 
12.    2.29,16 
12.    2.29,76 

21.    0.10,81 
21.    0.15,16 
21.    2.37,31 
21.    2.37,91 

G. 
T. 
T. 
G. 

First  glimpse  of  the   Sun   at   10''.  5"°.  31»  by  X,      There  are  three   clusters  of  spots   on   the  N.  side. 
One  dark,  round,  and  without  apparent  penumbra,  was  mistaken  for  Mercury  when  the  Sun  was  very  low. 
The  observations  are  satisfactory  as  far  as  could  be  from  the  tremulousness  of  the  edge.      The  planet  not 
well  defined.     T.  considered  the  planet  was  bisected  at  12''.  2°.  8',5  by  U. 

Calculation  op  the  Transit  op  Mercury  observed  in  the  Year  1868. 
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Last  Internal  Contact,  Nov.  4,  21".  0".  12',99  +  AT  +  Al  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

t  9         It  n 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc     180.    1.    6,60  +  15,04.11  AT* 

Mercury's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc...   220.32.49,28-    0,0500(A7' +  A^  +  Aa 

Mercury's  Geocentric  Declination -15.56.    9,47+    0,0303  (A  T' +  AZ)  +  A^ 

Sun's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 220.48.    8,59+    0,0415  (AT  +  AZ)  +  Aa' 

Sun's  Geocentric  Declination    -15.49.43,01-    0,0126 (A r+ A/)  +  A^ 

Relative  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  0.   4,22  x  [9,9991  ]  .  (l  +  p) 

Difference  of  Geocentric  Semidiameters     l6.    5,76  x  (l  +  s) 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1.42,20 

Equation  of  Condition : 

+0",82=--8797Aa-*4038A2+-8797Aa'+-4049A3'+*0632Ar+-0631A/-0-04p-965-8«. 


Last  External  Contact,  Nov.  4,  21^  2°.  37%6l  +  A7'+  A^  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Of//  // 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  180.  37.21,90  +  15,0411  AT 

Mercury's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc...   220.32.42,02-     0,500(AT  +  A/)  +  Aa 

Mercury's  Geocentric  Declination     -15.56.   5,08+   0,0303  (A T  +  AZ)  +  A5 

Sun's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 220.48.14,58+   0,0415  (A7'  + A/)  +  Aa' 

Sun's  Geocentric  Declination    -15.49.44,83-    0,0126  (AT  +  AO  +  A5' 

Relative  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  0  .    4,22  x  [9,9991]  .  (l  +  p) 

Sum  of  Geocentric  Semidiameters     l6  .  15,64  x  (l  +  «) 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1.42,20 

Equation  of  Condition: 
+ 1",48= --8839  Aa--3936AS  +  -8839Ao'  +  -3947AS'+-064lA7'+ -0639  A?-006p-975'6a. 


OBSERYATIONS 


op 


BKOESEN'S    AND    WINNECKE'S    COMETS,    1868, 


AND  OP 


)8  PERSEI  AND   COMES, 

MADE  WITH 

THE    NOETHUMBERLAND    EQUATORIAL, 

SQUARE    BAR    MICROMETER, 

1868. 
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Observations  of  Brorsen's  Comet,  made  with  the 


Date, 


; 1868. 


May  14 


First  Bar. 


a 

& 
b 
b 


& 
b 
b 

a 

a 

& 
b 
b 


a 

& 
b 
b 

a 
a 

& 
b 
b 


Ingress. 


14 


,26. 
27. 
30. 
31  , 
31  . 


50,0 
10,2 
13,0 
27,0 
42,0 


14 .  34  .  59,2 
S5  .  22,0 

38  .  28,0 

39  .  37,0 
39 .  52,9 


14. 


42. 
43. 
46. 

47. 
47. 


15. 


7 

7 

10 

11 
11 


4.9,0 
7,0 
18,0 
21,5 
37,5 


14.50.19,0 
50 .  44,0 

53 .  59,0 

54 .  56,9 
55  .  14,9 


0,0 
29,0 
52,0 
38,0 
58,9 


EgT. 


58,5 
19,2 
20,9 
35,0 
49,5 

8,0 
29,5 
36,5 
44,5 
59,9 

50,5 

14,2 
26,0 
28,0 
45,5 

26,5 

51,2 

6,2 

4,2 
22,1 

7,9 
36,0 

0,5 
45,9 

7,0 


Second  Bar. 


Ingress. 


28 
28 
31 
33 
33 


46,0 

24,0 

,    0,5 

17,0 

1,5 


36 .  56,7 
36 .  33,7 
39.12,5 
41  .  27,9 
41  .  11,5 


44. 

44. 
46. 
49. 
48. 


41,7 
17,2 
58,0 
12,5 
55,0 


52.  18,5 
51  .  53,2 
54 .  34,8 
56 .  50,0 
56  .  30,2 

9.    2,9 

8  .  34,7 
11.21,0 
13.33,8 
13.12,0 


Esr. 


53,9 
32,0 
6,9 
24,9 
10,0 

41,5 
18,5 
36,0 
18,9 

50,0 
25,9 

5,0 
20,5 

3,0 


Refrac- 
tion. 


-,048 
+  ,048 
+  ,048 
-  ,048 
+  ,048 

-,048 
+  ,048 
+  ,048 
-,048 
+  ,04a 

-,048 
+  ,048 
+  ,048 
-,048 
+  ,048 


27,0  -,048 
1,0  +,048 
42,0  +  ,048 
57,5  ;  -  ,048 
38,2    +,048 

10,9  -,048 
42,0  +,048 
29,0  !  +  ,048 
41,5  I -,048 
19,5; +  ,048 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,226 
+  ,073 
-,027 
-,205 
+  ,094 

-  ,226 
+  ,073 
-,027 
-,205 
+  ,094 

-,226 
+  ,073 
-,027 
-,205 
+  ,094 

-,226 
+  ,073 
-,027 
-,205 
+  ,094 

-,226 
+  ,073 
-,027 
-,205 
+  ,094 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


27.51,826 
27.51,471 
30  .  40,390 
32 .  25,722 
32  .  25,892 

36.  1,576 
36.  1,796 
38  .  53,940 
40 .  36,097 
40 .  35,942 


43 
43 
46 

48 
48 


46,026 
46,196 
41,815 
20,372 
20,392 


51  .  22,476 
51  .  22,471 
54 .  20,565 
55  .  56,897 
55  .  56,492 


8 

8 

11 

12 
12 


5,151 

5,546 

10,690 

39,547 

,  39,492 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

R.A. 


+  2 
+  2 
+ 

-1 
-1 

+  2. 
+  2. 
+ 

-1  . 
-1  . 

+  2. 
+  2. 
+ 

-1. 
-1  , 

+  2. 
+  2. 
+ 

-1. 
-1. 

+  3, 
+  3, 
+ 

-1, 
-I 


48,564 

48,919 

,044 

,  45,332 

,  45,502 

.  52,364 
,  52,144 
,044 
.42,157 
,  42,002 

55,789 

55,619 

,044 

38,557 

38,577 

58,089 
58,09* 
,044 
36,332 
35,927 

,    5,539 

,    5,144 

,044 

.  28,857 
.  28,802 


Half 
diff.  of 
Bars. 


57,850 
36,650 
23,375 
54,975 
40,000 

58,250 
35,925 
21,625 
55,600 
39,400 

59,550 
35,475 
19,750 
55,875 
38,750 

60,000 
34,750 
17,900 
56,600 
37,850 

61,475 
32,925 
14,375 
57,850 
36,400 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D, 


9 .  49,43 

6.  13,43 
3 .  58,04 
9 .  20,23 
6 .  47,62 

9.53,51 
6.  6,04 
3  .  40,22 
9 .  26,60 
6.41,51 

10.  6,75 

6.  1,45 
3.21,13 
9  .  29,40 
6 .  34,89 

10.  11,34 
5  .  54,07 
3.  2,29 
9 .  36,79 
6.25,71 


26,37 

35,47 

26,39 

.  49,53 

.  10,94 


Refrac- 
tion. 


-0,22 
-0,43 
-0,56 
-0,24 
-0,40 

-0,22 
-0,43 
-0,56 
-0,24 
-0,40 

-0,22 

-  0,43 
-0,56 

-  0,24 
-0,40 

-0,22 
-0,43 
-0,56 
-0,24 
-0,40 

-0,22 
-0,43 
-0,56 
-0,24 
-0,40 


Distance 

from 
Angle. 


9  •  49,21 
6.  13,00 
3  .  56,20 
9-19,99 
6 .  47,22 

9 .  53,29 
6.  5,61 
3  .  38,38 
9 .  26,36 
6.41,11 

10.  6,53 
6.  1,02 
3  .  19,29 
9.29,16 
6 .  34,49 


10. 
5. 
3. 
9. 
6. 


11,12 
53,64 
0,45 
36,55 
25,31 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

N.P.D. 


10.26,15 
5  .  35,04 
2 .  24,55 
9  •  49,29  1  ■ 
6.  10,54  I  ■ 

Used  for  Diagonal 


18,05 

16,80 

1,28 

47,27 
51,02 


2.31,79 
2  .  27,23 
1,28 
2  .  58,72 
3.    2,73 


-    2 


-    3 


37,64 

.41,73 

1,28 

15,01 

.  15,20 

.  51,89 
.53,19 
1,28 
.  26,46 
.  24,86 


3  .  12,76 

■    3.10,49 

1,28 

•  3  .  49,62 

•  3.45,99 
16.    3,46 


May  18 


c 

d 

& 
e 
e 

c 
d 

& 
e 
e 

c 
d 

& 
e 
e 

c 
d 

HJ 

e 
e 

c 
d 

& 
e 

e 


S 

N, 
S 
S 

N 

S 

S 
S 

N 

S 

N. 
S 
S 
N 

S 

N. 

S 

s 

N 

S 

N. 
S 
S 
N 


14.    4.18,1 

27,0 

6.  17,5 

2.'5,0 

+  ,028 

-,027 

5.    7,9 

14,5 

5  .  35,0 

42,0 

-,028 

-,029 

5  .  58,0 

5,0 

6 .  38,0 

44,9 

+  ,028 

+  ,002 

7 .  50,0 

58,0 

9 .  38,9 

46,5 

+  ,028 

+  ,023 

8.    0,0 

8,0 

9  •  29,0 

35,5 

-,028 

+  ,013 

14.  11  .27,0 

35,5 

13.29,0 

36,5 

+  ,028 

-,027 

12.16,5 

24,0 

12  .  46,5 

53,1 

-,028 

-,029 

13.    8,9 

16,9 

13.52,5 

0,0 

+  ,028 

+  ,002 

14.59,0 

6,5 

16  .  49,5 

57,5 

+  ,028 

-,023 

15.  11,2 

20,0 

16 .  36,2 

44,0 

-,028 

+  ,013 

14.17.46,0 

54,0 

19-47,0 

54,5 

+  ,028 

-,027 

18.35,5 

42,0 

19-    4,0 

12,0 

-,028 

-  ,029 

19.31,0 

38,1 

20.11,0 

19,1 

+  ,028 

+  ,002 

21.17,0 

25,0 

23.    7,0 

15,0 

+  ,028 

-,023 

21  .  29,0 

38,0 

22  .  55,0 

3,0 

-,028 

+  ,013 

U  .  25  .  29,0 

37,2 

27 .  37,0 

44,0 

+  ,028 

-,027 

26.  19,0 

26,0 

26 .  54,0 

0,0 

-,028 

-  ,029 

27.  18,0 

26,0 

28.    4,0 

11,0 

+  ,028 

+  ,002 

29.    1,0 

8,5 

30 .  57,0 

5,0 

+  ,028 

-,023 

29.19,0 

26,8 

30 .  39,2 

46,5 

-,028 

+  ,013 

14.31  .47,0 

55,0 

33  .  54,0 

1,0 

+  ,028 

-,027 

32  .  37,0 

44,0 

33.  11,0 

18,0 

-,028 

-,029 

33  .  39,0 

46,5 

34 .  24,0 

31,5 

+  ,028 

+  ,002 

35.  18,5 

26,1 

I  37.  14,0 

21,5 

+  ,028 

-,023 

35  .  36,0 

44,0 

:  36 .  56,8 

4,7 

-,028 

+  ,013 

5. 

5. 
6. 

8. 
8, 

12. 

12, 

13, 

15 

15, 

18. 
18. 

19. 
22. 
22. 

26. 
26. 
27. 
30. 
30. 

32. 
32. 
34,. 
36. 
,36. 


21,901 
24,793 
21,537 
48,355 
,48,110 

,  32,001 
,  34,968 
,  34,637 
.58,130 
.  57,835 

.  50,376 
.53,318 
.  54,862 
.  16,005 
.  16,235 

36,801 

39,693 

44,812 

2,880 

2,860 

54,251 
57,443 
5,;S12 
20,030 
20,360 


+  0. 
+  0. 
+ 

-2. 
-2. 

+  1  . 
+  0. 

+ 

-2. 
—  2  . 

+  1  . 
+  1, 
+ 

-2, 
-2, 

+  1. 
+  1. 

+ 

-2. 

-2. 

+  1  . 

+  1  . 
+ 

-2. 
-2, 


59,636 

56,744 

,032 

26,818 

,  26,573 

.  2,636 
,  59,669 
,032 
.  23,493 
.  23,198 

.  4,486 
.  1,544 
,032 
.21,143 
.21,373 

.    8,011 

-    5,119 

,032 

18,068 

18,048 

11,061 

7,869 

,032 

14,718 

15,048 


59,350 
13,650 
19,975 
54,350 
44,125 

60,750 
14,775 
21,675 
55,375 
42,250 

60,375 
14,625 
20,250 
55,000 
42,750 

63,700 
17,250 
22,750 
58,125 
39,975 

63,250 
1 7,000 
22,500 
57,725 
40,375 


9- 

44,70 

-0,24 

2. 

14,85 

-0,32 

3. 

16,36 

-0,28 

8. 

55,27 

-0,25 

7. 

14,57 

-0,26 

9- 

58,49 

-0,24 

2 

25,96 

-0,32 

3. 

33,07 

-0,28 

9 

5,36 

-0,25 

6 

56,10 

-0,26 

9 

54,80 

-0,24 

2 

24,48 

-0,32 

3 

19,06 

-0,28 

9 

1,67 

-0,25 

7 

1,02 

-0,26 

10 

27,55 

-0,24 

2 

50,41 

-  0,32 

3 

43,63 

-0,28 

9 

32,44 

-0,25 

6 

33,69 

-0,26 

10 

.23,12 

-0,24 

2 

-  47,94 

-0,32 

3 

.41,18 

-0,28 

9 

.  28,.50 

-0,25 

6 

.  37,63 

-0,26 

9 .  44,46 

2.  14,53 

3.  14,61 
8  .  55,02 
7.14,31 

9 .  58,25 
2  .  25,64 
3.31,32 
9.  5,11 
6.55,84 

9 .  54,56 
2.24,16 
3.  17,31 
9.  1,42 
7.    0,76 


10. 
2. 
3. 
9. 
6, 


27,31 
50,09 
41,88 
32,19 
33,43 


10.22,88 

2  .  47,62 

3  .  39,43 
9  -  28,25 
6 .  37,37 


6.29,85 
15.    4,66 

1,47 
5  .  40,41 
5.35,82 

■  6.26,93 
■14.59,06 

1,47 
•    5.33,19 

■  5.37,58 


6.37,25 

15.  11,.59 

1,47 

•    5.44,11 

■    5.46,67 


-  6. 
-15. 

-  5, 

-  5. 


4.5,43 
12,95 
1,47 
50,31 
49,43 


Used  for  Diagonal     I6 


6  .  43,45 

12,93 

1,47 

48,82 

47,94 

.    4,74 


-15 


-    5 


Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  Micrometer. 
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Date, 
1868. 


May  19 


First  Bar. 


Second  Bar. 


Ingress. 


h.       m.      <• 


14.23.  5,0 
23  .  24,0 
23  .  43,0 

24 .  42,0 

14.26.  15,0 

25 .  32,0 

26 .  52,0 
27  .  55,0 


14 


14 


14. 


33.  14,0 

33 .  30,8 
33  .  52,0 

34 .  55,0 

,  S6 .  20,1 
36 .  37,0 
36 .  57,9 
38.    2,5 


Egr.       Ingress. 


13,0 
29,0 
51,0 
50,0 

22,5 

39,0 

0,0 

0,9 

21,0 

38,1 

59,5 

3,0 

27,1 

5,0 
11,5 


39 .  27,0    34,2 
S9  .  43,5  I  50,8 

40.  4,0    11,5 

41.  11,0    19,5 


14.42.47,0  54,0 
43.  4,2:11,1 
43 .  25,0  33,0 
44.31,5140,0 


Egr. 


25.    0,9      8,0 

24  .  46,0    51,9 
23  .  56,0  I    2,0 

25  .  26,1    35,0 


28.  10,5 

27  .  56,9 
27.    5,0 

28  .  37,9 

35.  .9,0 
34 .  53,0 
34.  3,0 
35  .  39,0 

38  .  15,0 
37 .  59,0 
37.  9,9 
38  .  44,8 

41  .  22,0 
41  .  6,0 
40 .  1 7,0 
41  .  54,0 


17,0 

1,9 

12,0 

44,0 

16,; 
59,5 
10,5 
45,5 

23,0 

6,5 

17,0 

53,0 

29,0 

13,5 

23,9 

1,0 


44.43,0  49,9 
44 .  25,8  33,5 
43  .  37,0  !  44,5 
45  .  15,7  I  22,0 


Position 

Refrac- 

of 

tion. 

Blicro- 

meter. 

<. 

5. 

+  ,028 

+  ,329 

-,028 

-,165 

+  ,028 

-,307 

+  ,028 

+  ,032 

+  ,028 

+  ,329 

-  ,028 

-,165 

+  ,028 

-  ,307 

+  ,028 

+  ,032 

+  ,028 

+  ,329 

-,028 

-,165 

+  ,028 

-,307 

+  ,028 

+  ,032 

+  ,028 

+  ,329 

-,028 

-,165 

+  ,028 

-,307 

+  ,028 

+  ,032 

+  ,028 

+  ,329 

-  ,028 

-,165 

+  ,028 

-,307 

+  ,028 

+  ,032 

+  ,028 

+  ,329 

-,028 

-,165 

+  ,028 

-  ,307 

+  ,028 

+  ,032 

Corrected 

mean 
of  Bars. 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

It.  A. 


24.  7,082 

24.  7,532 
23  .  52,721 

25.  8,362 

27  .  16,607 

27  .  17,257 
27.  1,971 

28  .  19,537 

34.  15,482 
34.  15,157 
34.  0,971 
35  .  20,712 

37 .  21,657 
,37.21,407 
37.  7,171 
38  .  28,037 

40 .  28,407 
40 .  28,255 
40.  13,821 
41  .  36,462 

43  .  48,832 
43  .  48,455 

43 .  34,596 

44 .  57,387 


+  1 

+  1 


Half 
diff.  of 
Bars. 


1,280    57,725 
0,830  !  41,225 


+  1  .  15,641 
+  ,027 


6,000 
22,275 


+  1  .    2,930  j  57,500 
+  1.    2,280    41,950 


+  1 
+ 


17,566 
,027 


+  1  .  5,230 
+  1  .  5,555 
+  1  .  19,741 
+  ,027 

+  1  .  6,380 
+  1 .  6,630 
+  1  .  20,866 
+  ,027 


+  1 

+  1 
+  1 

+ 


8,055 

8,207 

22,641 

,027 


+  1  ,  8,555 
+  1  .  8,932 
+  1.22,791 
+  ,027 


6,250 
21,500 

57,625 

40,900 

5,500 

21,625 

57,700 

41,150 

6,000 

20,950 

57,450 

41, .300 

6,350 

21,125 

57,975 

41,000 

5,875 

21,550 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D. 


Refrac- 
tion. 


9  .  24,81 
6 .  43,37 

0 .  58,50 
3  .  37,52 

9-22,61 
6 .  50,46 

1.  0,94 
3  .  29,95 

9 .  23,83 
6.40,19 
0 .  53,63 
3.31,17 

9 .  24,57 
6 .  42,62 

0 .  58,50 
3  .  24,58 

9.22,12 
6.44,10 

1.  1,91 
3  .  26,29 

9 .  27,26 
6.41,16 

0 .  57,29 

3  .  30,44 


-0,24 

-  0,26 

-  0,32 
-0,28 

-0,24 
-0,26 
-0,32 
-0,28 

-0,24 
-0,26 

-  0,32 
-0,28 

-0,24 
-0,26 
-0,32 
-0,28 

-0,24 
-0,26 
-0,32 
-0,28 


Distance 

from 

Angle. 


9 .  24,57 
6.43,11 
0.  58,18 
3  .  35,76 

9 .  22,37 
6 .  50,20 
1  .  0,62 
3.28,19 

9  .  23,59 
6 .  39,93 
0.  53,31 
3.29,41 


Motion  of 
('oiiiet  and 
diffeience  of 

^.l^u. 


-  5.48,81 

-  5  .  48,48 
+    4.33,94 

1,48 

-  5.54,18 

-  5.48,96 

+    4.2S,81 
1,48 

-  5.54,18 

-  5.58,01 

+    4.22,72 
1,48 


9 .  24,33 
6 .  42,36 
0.58,18  + 
3  .  22,82  - 


9.21,88 
6  .  43,84 
1  .  1,59 


-  6. 

-  6. 

4. 


1,51 

2,17 

21,00 

1,48 


-  5  .  57,35 

-  5  .  58,98 
+  4  .  26, 1 2 


3.24,53  - 


-  0,24  9  •  27,02 

-  0,26  6  .  40,90 

-  0,32  0  .  56,97 

-  0,28  3  .  28,68 

Used  for  Diagonal 


1,48 


-  5  .  58,34 

-  5  .  57,77 
+  4 .  25,65 

1,48 

16.  7,35 


May  20 


^ 
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N 
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N 

& 

N 

h 

S 

h 

N 

13 


,  46 .  56,5 

47  .  42,0 
47  .  59,0 


13.50.24,0 
51  .  0,5 
51  .  25,0 


13. 


53  .  47,9 
54 .  24,5 
54.  48,0 


13  .  57  .  47,1 
58.21,9 
58  .  45,0 


14. 


1.  9,9 

1  .  44,5 

2.  8,0 


4,5 

50,0 
7,0 


47  .  42,9 
49 .  38,0 
49.21,5 


39,5  51  . 

7,5  53. 

33,0  52. 


3,0 

4,2 

40,0 


56,5  .54.27,5 
32,0  .56  .  27,5 
56,0  ,  56  .    3,7 

54,9|58.25,9 
29,0  i  0  .  24,0 
52,9^  0.  1,0 

18.0  1.51,9 

52.1  j  3.47,0 
15,91  3.24,2 


51,5 

1 
-,021 

46,2 

+  ,021 

28,9 

-,021 

11,0 

-,021 

12,5 

+  ,021 

48,0 

-,021 

35,0 

-,021 

35,1 

+  ,021 

11,5 

-,021 

3.5,0 

-,021 

32,1 

+  ,021 

9,0 

-,021 

0,0 

-,021 

55,0 

+  ,021 

31,5 

-,021 

+  ,011  47.23,819 
+  ,096!  48.44,167 

-  ,037  I  48  .  44,042 

1 
+  ,011  50.47,-594 
+  ,096  52.  6,292 
-,037  52.  6,442 

+  ,011  54.11,694 

+  ,096  55  .  29.892 
-,037  55.29,742 

+  ,011  58.10,694 
+  ,096  59  .  26,8f)7 
-,037  59.26,917 

+  ,011     1 .34,919 

+  ,096  2.49,767 

-  ,037  I  2  .  49,842 


,021  .23,350 
1  .  20,348  58,050 
1  .20,223:  41,100 

,021  I  1,9,375 
■1  .  18,698  62,175 
•  1  .  18,848  37,500 


,021 

1  .  18,198 

•I  .  18,048 


19,525 
61,525 
37,800 


,021  19.725 
1  .  16,173  61,300 
1  .  16,223  38,025 


,021 
1  .  14,848 
1.14,923 


21,000 
61,350 
37,950  j 


3  .  46,80 
9  .  2.'?,29 
6.38,81 

3.    8,19 

10.    3,32 

6.    3,88 

3.  9,65 
9  •  57,01 
6.    6,79 

3.11,.59 
9  -  54,82 
6.    8,98 

3 .  23,98 
9.5.5,31 
6.    8,25 


-0,20 
-0,24 

-  0,22 

-0,20 
-0,24 

-  0,22 

-0,20 
-0,24 
-0,22 

-0,20 
-0,21 
-0,22 


3.45,17   -  1,43 

9.23,05'+    2.55,41 
6  .  38,59   +    2  .  53,42 


3.    6,56 

10.    3,08 

6.    3,66 

3.  8,02 
9  -  56,77 
6.    6,57 


3.  9,96  - 
9 .  54,58  + 
6.    8,76  + 


1,43 
2  .  53,99 
2.57,10 


1,43 
+  2 .  58,84 
+    2  .  58,55 


-  0,20      3  .  22,35 

-  0,24      9  .  55,07 
-0,22      6.    8,03 

Useil  for  Diagonal 


1,43 
2  .  5(),09 
2  .  58,80 


1,43 

+  2  .  46,2 1 

+  2.45,6s 

16.  3,63 


May  23 
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S 

k 

s. 
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i 

N 

i 

S 

k 
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& 

N 

t 

N 

t 

S 

k 

s. 

& 

N 

14. 


15  .  53,0 
16.  10,0 
16.45,0 
18.27,8 


14.20.40,5 
20 .  59,0 
21  .  32,5 
23  .  15,5 


1,0 
18,0 
53,5 
35,7 

47,9 

6,5 

41,0 

24,0 


14, 


32.28,5  35,9 

32.47,9  -56,0 

33  .  20,5  29,0 

35.  9,0  17,0 


17.-50,5 
1 7  -  33,0 
17.  4,5 
19.35,1 

22  .  39,5 
22  .  20,0 
21  .  53,0 
24  .  25,0 

34 .  28,0 
-34.  9,0 
33 .  42,5 
36.  19,8 


58,9 

-,022 

-  ,056 

41,0 

+  ,022 

+  ,025 

12,5 

+  ,022 

-,058 

43,9 

-,022 

-,017 

47,0 

-,022 

-,0,56 

28,0 

+  ,022 

+  ,025 

1,0 

+  ,022 

-,058 

33,9 

-,022 

-,017 

36,7 

-,022 

-,056 

17,0 

+  ,022 

+  ,025 

50,0 

+  ,02-2 

-  ,058 

30,2 

-,022 

-,017 

1 6 . 5.5,772 
16.55,547 
16.58,839 
19-  5,576 

21  .  4,3,647 
21  .4.3,422 
21  .  46,839 
23.54,551 

33.32,197 
33  .  32,522 
33 .  35,464 
35.48,951 


+  2.  9,804 

+  2.  10,029 

+  2.  6,7.37 

,010 

+  2.  10,904 

+  2.  11,129 

+  2.  7,712 

,010 

+  2  .  16,754 
+  2.  16,429 
+  2.  13,487 


58,850 

41,500 

9,625 

33,875 

,59,525 
40,625 
10,125 
34,850 

60,075 
40,525 
10,750 


,010  I  36,000 


9 

25,43 

-0,24 

6 

38,73 

-0,22 

1 

32,21 

-0,18 

5 

25,91 

-0,22 

9 

31,91 

-0,24 

6 

30,32 

-0,22 

1 

37,00 

-0,18 

5 

35,29 

-0,22 

9 

.^7,19 

-  0,24 

6 

29,36 

-  0,22 

1 

42,99 

-0,18 

5 

46,36 

-0,22 

9.25,19;+  4.  1,97 
6.  38,51  j+  4.  1,73 
1  .  32,03  ,  +  12.  12,27 
5.23,22,-  2,47 

9.31,67:+  3.. 59,07 
6.30,10'+  4.  0,76 
1.36,82, +  12.    7,6-i 

5  .  32,60  ^  -  2,47 

9  .  36,95    +    3  .  53,28 

6  .  29, 1 4  +  3  .  50,65 
1  .42,81  1+12.  2,60 
5  .  43,67  i  -  2,i7 


292 


Observations  of  Brorsen's  Comet,  made  with  the 


Date, 

1868. 


May  23 


First  Bar. 


Ingress. 


N 
S 

Se 

N 

NT 
S 

N 


14.37.  3,0 
37  .  23,5 
37 .  5,5,9 
39 .  47,0 


14, 


41 
42 
42 
44 


,  45,0 
.  5,0 
,  36,0 

,28,5 


Egr. 


11,5 

.■32,0 

4,0 

54,5 

52,5 
13,0 
44,0 
38,0 


Second  Bar. 


Ingress. 


39 
H8 

38.  18,0 
40 .  58,9 


Egr. 


4,0    12,0 

44,0    52,1 

26,0 

5,5 


43. 
43. 

42  . 
45. 


45,1 

24,0 
59,0 
42,0 


Refrac- 
tion. 


53,0 

32,0 

6,2 

51,5 


-,022 
+  ,022 
+  ,022 

-  ,022 

-  022 
+  ,022 
+  ,022 

-  ,022 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,056 

+  ,025 
-,058 
-,017 

-  ,056 
+  ,025 
-,058 
-,017 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


38.  7,547 
38.  7,947 
38  .  10,939 
40 .  26,426 


42, 
42. 
42. 
45, 


48,822 

48,547 

51,264 

9,951 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

K.A. 


+  2.  18,879 

+  2.18,479 

+  2.  15,487 

,010 


+  2 
+  2 
+  2 


.21,129 

,  21,404 

,  18,687 

,010 


Half 
diff.  of 
Bars. 


60,375 
40,150 
11,025 
35,725 

60,150 
39,500 
11, .300 
36,750 


Half  diff. 
15sinN.P.D. 


Refrac- 
tion. 


9.40,08  -0,24 
6  .  2,5,76  ;  -  0,22 
1.45,63  1-0,18 
5.43,71    -0,22 


37,91 
19,51 
48,26 
53,57 


Distance 

from 
Angle. 


9  •  39,84 
6  .  25,54 
1  .  45,45 
5  .  41,02 


0,24  9 .  37,67 

0,22  6.19,29 

0,18  1.48,08 

-0,22  5.50,88 

Used  for  Diagonal 


Motion  of 

Comet  and 

diffeience  of 

N.F.D. 


+    3  .  58,82 

+    3  .  56,90 

+  12.    7,89 

2,47 


+  3 
+  3 
+  12 

16 


46,79 

53,29 

0,66 

2,47 

3,46 


May  23 


I 

N 

I 

S 

k 

s. 

& 

s 

N 

I 

N 

l 

S 

k 

s. 
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s 

N 

I 

N 

I 

S 

k 

s,. 

& 

s 

N 

I 

N 

I 

S 

k 

s. 

i9 
& 

s 

N 

I 

N 

I 

S 

k 

s. 

& 

S 
N 

14 


14. 


46. 

47. 
47. 
49. 
49. 

52. 
52. 
53. 
54. 
54. 


47,5 
13,5 
41,2 
12,0 
34,5 

8,0 
34,0 

0,0 
34,0 
58,0 


14 


15 


15. 


&9.    .9,0 

59  .  38,5 

0.    2,0 

I  .41,0 

2.    2,5 


5. 
5. 
6. 


7,5 
35,2 
1,5 
7  .  41,0 
8.    5,0 


15. 


11  , 

12. 
12. 
14. 
14. 


59,9 
27,5 
5S,0 
37,0 
59,0 


55,0 
22,0 
48,0 
18,5 
43,0 

15,0 
42,0 

8,0 
40,7 

6,0 

17,5 
46,0 
10,0 
49,0 
10,2 

16,1 
42,5 
9,5 
48,0 
13,0 

8,0 
3.5,5 

1,0 
4.5,0 

7,0 


48. 
48. 
48. 
51. 
50. 

54. 
53. 
5:i. 
.56. 
5ii. 

I  . 
0. 
0. 
3, 
3. 

7. 
6. 
6. 
9. 
9. 


54,0 
27,0 
6,0 
16,1 
51,0 

15,0 
47,0 
27,0 
37,0 
13,0 

18,0 
49,0 

ao,5 

42,9 
20,5 

15,0 
49,0 
28,0 
44,5 
19,0 


14.  8,0 
13.  41,0 
13.20,0 
16.41,0 
16.  17,0 


2,0 

-,026 

+  ,079 

36,(1 

+  ,026 

-  ,023 

13,5 

+  ,026 

+  ,078 

25,0 

+  ,026 

-  ,075 

0,0 

-,026 

+  ,027 

22,0 

-,026 

+  ,079 

55,0 

+  ,026 

-,023 

34,9 

+  ,026 

+  ,078 

45,0 

+  ,026 

-,075 

23,0 

-,026 

+  ,027 

26,1 

-  ,026 

+  ,079 

57,5 

+  ,026 

-,023 

38,5 

+  ,026 

+  ,078 

50,5 

+  ,026 

-,075 

30,1 

-,026 

+  ,027 

21.,0 

-,026 

+  ,079 

I  57,0 

+  ,026 

-,023 

36,5 

+  ,026 

+  ,078 

53,0 

+  ,026 

-,075 

^9,9 

-,026 

+  ,027 

I6,I 

-,026 

+  ,079 

49,5 

+  ,026 

-,023 

28,5 

+  ,026 

+  ,078 

48,9 

+  ,026 

-,075 

26,0 

-,026 

+  ,027 

47. 
47. 
47. 
50. 
50. 

53. 
53. 
53. 
55. 
55. 


54,678 
54,628 
57,279 
17,868 
17,116 

,  15,053 
14,503 
17,,579 
39,143 
39,991 


0.  17,703 
0.  17,753 
0 .  20,354 
2.45,818 
2.45,816 


13, 
13, 
13. 
15. 
15. 


15,703 
15,928 
18,979 
46,593 
46,716 

8,053 

8,378 

10,729 

42,943 

42,241 


+  2 

22,814 

6.3,375 

+  2 

22,864 

36,875 

+  2 

20,213 

12,575 

+ 

,017 

62,650 

- 

,010 

38,375 

+  2 

24,514 

63,500 

+  2 

25,064 

36,500 

+  2 

21,988 

1.3,475 

+ 

,017 

61,825 

- 

,010 

38,000 

+  2 

28,114 

64,400 

+  2 

28,064 

35,,500 

+  2 

25,463 

14,250 

+ 

,017 

60,850 

- 

,010 

39,475 

+  2 

30,951 

63,850 

+  2 

30,727 

37,075 

+  2 

27,676 

13,375 

+ 

,017 

62,125 

- 

,010 

37,725 

+  2 

34;539 

64,050 

+  2 

34,2 1 4 

36,875 

+  2 

31,863 

1,3,625 

+ 

,017 

61,975 

- 

,010 

39,250 

.    8,90 

54,29 

0,48 

2,78 
9,22 


10.  10,10 
5  .  50,69 
2.  9,10 
9  .  54,84 
6.    5,61 


10, 
5. 
2. 
9. 
6. 

10. 


18,75 
41,08 
16,52 
45,46 
19,80 


1.3,46 
5  .  56,21 
2.  8,14 
9 .  57,73 
6,    2,97 


15,,39 
54,29 
.  10,54 
56,29 
17,64 


-0,24 

-  0,25 

-  0,27 
-0,24 

-  0,25 

-0,24 
-0,25 
-0,27 
-0,24 
-0,25 

-  0,24 

-  0,25 
-0,27 
-0,24 
-0,25 

-0,24 
-0,25 
■0,27 
-0,24 
■0,25 


-0,24 
-0,25 
-0,27 
-  0,24 
-0,25 


10. 
5. 

2. 

9, 
6, 

10. 
5, 
2. 
9. 
6. 

10. 
5. 
2. 
9. 
6. 

10. 
5. 

2  . 

9- 
6. 


,  8,66 
54,04 
.  0,21 
,  58,22 
.    6,28 

9,86 

,  50,44 

,    8,83 

,  50,28 

2,67 

18,51 
40,83 
16,25 
40,90 
16,86 

13  22 

7,87 

53,17 

0,03 


1.5,15  +    4.    0,45 

54,04  +    3  .  57,69 

10,27  +12.    0,52 

51,73  -  4,.32 

14,70  -  2,69 

Used  for  Diagonal  16.  3,46 


10, 

5, 
2  , 
9. 
6, 


+  4 
+  4 
+  11 


+  4. 
+  3. 
+  12. 


+  4. 
+  4. 
+  12. 


2,38 
4,18 
57,92 
4,32 
2,69 

7,19 
59,84 
4,37 
4,32 
2,69 

1,65 
0,07 
0,00 
4,32 
2,69 


+  4.  13,19 

+  3.57,21 

+  12.  6,18 

4,32 

2,69 


May  25 
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S 

711 

JV 

n 

N, 

(y 

S 

m 

s 

m 

N 

n 

N, 

& 

S 

m 

s 

111 

N 

n 

N, 

a 

S 

m 

s 

m 

N 

n 

N. 

& 

S 

14.28.  51,5 
29  .  1 4,0 
30.  18,0 
32.31,0 

14  .  33  .  34,1 
33  .  57,0 
35.  0,0 
37  .  16,0 


14, 


14. 


38.2.3,1 
38  .  45,0 
39 .  49,9 

42.  7,0 

43.  14,0 
43  .  36,0 

44.  41,7 
47.  0,0 


59,7 
23,0 
2.5,0 
42,1 


30 .  54,0  3,0 
30.31,0  39,9 
30  .  47,0  I  54,9 

32 .  50,9 :  59,2 


45,5 
o  ) 


43,0  35.35,9 
4,9  35,  14,0  a',,*) 
8,0  j  35  .  £9,0  ;  36,9 

25.4  37  .  36,2  44,5 

31.5  40.25,0  34,0 
54,0  40.  ,3,0  I  11,5 
57,0  !  40  .  1 8,0  I  26,0 
17,0  42.26,5(35,0 

22,5  45.  15,5  2.5,0 
44,9  ■  44  .  55,0  I  2,8 
48,0  45.  9,0  16,9 
10,0  47.  18,0  29,0 


+  ,020 
-,020 
-,020 
+  ,020 

+  ,020 
-,020 

-  ,020 
+  ,020 

+  ,020 

-  ,020 

-  ,020 
+  ,020 

+  ,020 
-,020 
-,020 
+  ,020 


+  ,047 
-,018 
+  ,051 
-,020 

+  ,047 
-,0I8 
+  ,051 
-,020 

+  ,047 
-,0I8 
+  ,051 
-,020 

+  ,047 
-,018 
+  ,051 
-,020 


29.. 57,1 17 

29 .  56,931 

30 .  3.6,256 
32  .  45,798 

34 .  39,692 

34 .  39,562 

35.  18,.506 
37  .  30,523 

.39 .  28,467 
39  ■  28,687 
40.  7,531 
42  .  21,248 

44.  1.9,317 
44.  19,687 
44.58,531 
47.  14,148 


+  2 

48,681 

61,450 

+  2 

48,861 

38,475 

+  2 

9,542 

14,725 

- 

,002 

9,250 

+  2 

50,831 

61,075 

+  2 

50,961 

38,650 

+  2 

12,017 

14,475 

- 

,002 

9,825 

+  2 

52,781 

61,100 

+  2 

52,561 

39,225 

+  2 

13,717 

1 4,050 

- 

,002 

9,250 

+  2 

54,831 

61,000 

+  2 

54,461 

39,275 

+  2. 

15,617 

1 3,650 

— 

,002 

9,150 

9 .  52,83 
6.  11,18 
2  .  22,48 
1  .  28,98 


49,21 
12,87 
20,06 
34,51 

49,46 
18,42 
1.5,94 
28,98 

48,49 
18,90 
12,07 
28,02 


-0,24 
-0,21 
-0,16 
-0,18 

-0,24 
-  0,21 
•0,16 
-,018 

■  0,24 

■0,21 

-0,16 

0,1s 

•0,24 
•0,21 
•0,16 
•0,18 


9 .  52,59 
6.  10,97 

2  .  22,32 
I  .28,15 

9 .  48,97 
6.12,66 
2.  19,.90 
1 .  33,68 


49,22 
18,21 
15,78 
28,15 

48,25 
18,69 
11,91 
1.27,19 


9. 
6. 
2  . 
I. 

9. 

6. 
2. 


■  8.24,44 
•  8.24,35 
•16.57,64 

0,65 

8.1.5,29 

■  8.  17,13 
■16.49,69 

0,65 


8. 

8. 

16. 


8 
16 


21,07 

17,11 

51,10 

0,65 

21,06 

17,.59 
4,S,1C) 

0,65 
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Date, 

U 

« 

1868. 

== 

1 

May  25 

m     S 

m  i  N 

n  ■  N. 

& 

S  1 

First  Bar. 


Ingress. 


h. 


14.48. 
4S. 
4.9. 
52. 


21,0 
42,0 
48,0 
10,9 


Egr. 


Second  Bar. 


Ingress. 


Egr. 


Refrac- 
tion. 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


2.9,1 

.50,9 
54,9 
17,0 


50 
50 
50 
52 


.21,0 
.     1,0 

,  15,5 
28,0 


30,9 
9,0 

22,0 
36,5 


+  ,020 

-  ,020 

-  ,0-20 
-(■,020 


'  +  ,047 

:-,oi8 

[+,051 
I  -  ,020 


Corrected 

mean 
of  itars. 


49 .  25,567 
49 .  25,287 
.50.  5,756 
52  .  23,323 


Motion  of 

Con  et  and 

difference  of 

R.A. 


Half 
(liff.  of 
Bars. 


+  2 

+  2 
+  2 


,  57,756  I  60,450 
,  58,036    38,875 


17,567 
,002 


14,275 
9,375 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D. 

Refrac- 
tion. 

,        „ 

" 

9.43,19 
6.  15,04 
2.  18,12 
1  .30,18 

-0,24 
-0,21 
-0,16 
-0,18 

Distance 

from 
Angle. 


9  .  42,95 
6.  14,8.S 
2.  17,96 
1  .  29,35 


Motion  of 

C'Oniet  and 

difference  of 

N.P.U. 


16 


Used  for  Diagonal     16 


,  13,t'>0 

19,29 

52,08 

0,65 

.    3,47 


May  26 


0 

s 

o 

N 

& 

S 

p 

s 

p 

N 

0 

S 

0 

N 

& 

S 

V 

S 

P 

N 

0 

S 

0 

N 

& 

S 

p 

S 

p 

M 

0 

S 

0 

N 

HJ 

S 

p 

s 

p 

N 

0 

S 

0 

N 

& 

S 

p 

S 

p 

N 

14. 


14. 


14 


14. 


14. 


42 

35,9 

43,2 

43 

1,5 

9.5 

43 

35,2 

45,0 

43 

40,0 

47,5 

43 

51,5 

58,9 

47 

21,0 

28,2 

47 

51,0 

58,0 

48 

.23,5 

32,0 

48 

24,5 

33,0 

48 

41,0 

48,0 

51 

5,5 

12,9 

51 

3.5,0 

42,0 

52 

10,5 

18,0 

52 

9,5 

17,0 

52 

24,0 

32,0 

54 

36,5 

43,5 

55 

5,0 

12,0 

55 

42,1 

49,0 

55 

41,0 

47,9 

55 

54,0 

1,5 

58 

6,5 

14,0 

58. 

35,0 

42,0 

59. 

13,0 

21,5 

59. 

10,0 

18,0 

59. 

24,0 

33,0 

44.41,5 
44.  17,0 
44 .  25,5 
45.31,5 
45  .  20,0 

49.31,0 
49 .    1,0 

49.  16,0 
50  .  19,5 

50.  5,0 


53. 
52. 
5S. 
54. 
53. 


14,0 

46,0 

2,0 

4,0 

50,0 


56 .  44,0 
.56.16,0 
56 .  33,0 
57  .  33,5 
57  .  20,0 

0.  14,0 
59 .  47,0 
0.  6,0 
1  .  3,5 
0.51,5 


49,5 

-f,020 

+  ,226 

24,0 

-,020 

-  ,064 

33,5 

•f,020 

+  ,005 

39,0 

-^,020 

+  ,184 

27,5 

-,020 

-,105 

38,0 

H-,020 

+  ,226 

9,0 

-,020 

-  ,064 

25,2 

+  ,020 

+  ,005 

27,5 

+  ,020 

+  ,184 

13,0 

-,020 

-,105 

21,5 

+  ,020 

+  ,226 

53,0 

+  ,020 

-  ,064 

10,0 

+  ,020 

+  ,005 

12,0 

+  ,020 

+  ,184 

58,0 

-,020 

-,105 

52,0 

+  ,020 

+  ,226 

23,5 

-,020 

-,064 

42,0 

+  ,020 

+  ,005 

41,5 

+  ,020 

+  ,184 

27,9 

-,020 

-,105 

22,0 

+  ,020 

+  ,226 

54,0 

-,020 

-,064 

13,5 

+  ,020 

+  ,005 

12,0 

+  ,020 

+  ,184 

58,0 

-,020 

-,105 

43 
43 
44 
44 
44- 

48, 
48, 
48, 
49, 
49. 

52, 
52. 
52. 
53. 
53. 


■  42,771 
.  42,916 
,  4,810 
.  39,704 
.  39,350 

■  2.9,796 
29,666 
54,185 
26,329 
26,625 

1.9,721 
13,916 
40,135 
10,829 
10,875 


55 .  44,246 
55  .  44,041 

56.  11,535 
.56.41,179 
56 .  40,725 

59.  14,371 
59.  14,416 
59.43,510 

0. 11,079 

0.  11,500 


+  0. 
+  0. 

-0. 
-0. 

+  0. 
+  0. 

-0. 
-0. 

+  0. 
+  0. 

-0. 
-0. 

+  0. 
+  0. 

-0. 
-0. 

+  0. 
+  0. 

-0. 
-0. 


22,039 

1 
62,975  j 

21,8.94 

37,500 

,015 

24,700 

34,894 

55,750 

34,540 

44,275 

24,38,9 

64,950 

24,519 

35,250 

,015 

26,425 

32,144 

57,375 

32,440 

42,250 

26,414 

64,275 

26,219 

35,500 

,015 

25,875 

30,694 

57,375 

30,740 

43,000 

27,289 

64,000 

27,494 

35,625 

,015 

25,975 

29,644 

56,525 

29,190 

43,100 

29,139 

63,875 

29,094 

36,000 

,015 

26,250 

27,569 

56,875 

27.990 

43,125 

10 

8,16 

-0,24 

6 

2,14 

-0,21 

3 

58,03 

-0,20 

8 

58,18 

-0,23 

7 

7,40 

-0,22 

10 

27,23 

-0,24 

5 

40,42 

-0,21 

4 

14,66 

-0,20 

9 

13,86 

-0,23 

6 

47,86 

-0,22 

10 

20,72 

-0,24 

5 

42,83 

-0,21 

4 

.9,.S6 

-0,20 

9 

13,86 

-0,23 

6 

55,10 

-0,22 

10 

18,06 

-0,24 

5 

44,04 

-0,21 

4 

10,32 

-0,20 

9 

5,66 

-  0,23 

6 

56,06 

-0,22 

10 

16,87 

-0,24 

5 

47,66 

-  0,2 1 

4 

12,97 

-  0,20 

.9 

9,04 

-0,23 

6 

56,30 

-0,22 

10. 

6. 

3. 
8. 

7. 

10. 

5. 
4. 
9. 


7,92 

1,93 

56,05 

57,95 

7,18 

26,99 
40,21 
12,68 
13,6.'J 
47,64 


10.20,48 
5  .  49,62 
4.  7,38 
9.  13,63 
6.51,88 


10. 
5. 
4. 

9. 
6. 


17,82 

43,83 

8,34 

5,43 

5.5,84 


10.  16,63 

5  .  47,45 
4  .  10,99 
9.  8,81 
6 .  56,08 

Used  for  Diagonal 


6. 
6. 

5. 
5. 

6. 
6. 

5. 
5. 


11,87 
6,71 

1,78 

1,90 

1,46 

14,31 

11,80 

1,78 

0,95 

4,37 


6.  1.3,10 
6.  14,69 
1,78 
5.  6,25 
5.  2,43 


6. 
6. 

4. 

5. 


9,48 
12,  .52 

1,78 
57,09 

0,51 


6. 
6. 


5,64 

6,25 

1,78 

4 .  57,82 

4  .  57,62 

16.  4,69 


May  28 

q 

S 

(^ 

N 

r 

N 

i 

N 

s 

S 

9 

S 

& 

N 

r 

N 

s 

N 

s 

S 

1 

s 

& 

N 

r 

N 

s 

N 

s 

S 

9 

S 

& 

N 

r 

N 

s 

N 

* 

S 

9 

S 

& 

N 

r 

N 

» 

N 

s 

S 

14, 


15. 


15, 


15 


15, 


15, 


57 

15,5 

24,0 

57 

23,0 

32,0 

58 

7,5 

16,5 

0 

7,0 

15,0 

0 

21,0 

28,0 

3 

49,5 

57,5 

4 

0,0 

7,0 

4 

41,0 

48,9 

6 

39,5 

48,0 

6 

54,0 

1,5 

9 

57,0 

4,0 

10 

.9,2 

21,0 

10 

47,5 

57,0 

12 

46,5 

54,5 

13 

1,9 

9,0 

15 

48,9 

56,9 

16 

4,2 

13,8 

16 

39,5 

48,9 

17 

38,9 

46,9 

17. 

55,0 

1,9 

21 

53,0 

1,0 

22 

10,0 

19,5 

22. 

43,0 

51,0 

24. 

41,5 

49,8 

24. 

58,5 

6,0 

.57. 

58. 

58. 
2, 
I  . 

4. 
5. 
5. 
8. 
8. 

10. 
14. 
11  . 
14. 
14. 


,  43,5 
,28,0 
,  5.S,5 
,  0,5 
.45,5 

16,0 

2,5 
27,0 
S4,0 
18,5 

23,5 
14,0 
34,2 
40,9 
25,8 


16.  1.5,5 

17.  7,0 
17.27,0 
20  .  34,0 
20.  17,5 


22, 
23, 
23. 
26, 
26. 


18,0 
13,8 
31,5 
37,9 
20,1 


'  52,0 

+  ,020 

-,110 

39,0 

-,020 

-,072 

2,0 

-,020 

+  ,012 

8,0 

-,020 

-,314 

53,5 

+  ,020 

+  ,166 

25,0 

+  ,020 

-,110 

14,5 

-,020 

-,072 

36,5 

-,020 

+  ,012 

41,2 

-,020 

-,314 

26,2 

+  ,020 

+  ,166 

31,5 

+  ,020 

-,110 

24,5 

-,020 

-,072 

43,5 

-  ,020 

+  ,012 

49,2 

-,020 

-,314 

33,5 

+  ,020 

+  ,166 

23,2 

+  ,020 

-,110 

17,8 

-,020 

-,072 

36,5 

-,020 

+  ,012 

42,0 

-,020 

-,314 

25,0 

+  ,020 

+  ,166 

27,5 

+  ,020 

-,110 

23,4 

-,020 

-  ,072 

40,0 

-,020 

+  ,012 

46,0 

-,020 

-,.314 

28,5 

+  ,020 

+  ,166 

57. 

58. 
58. 

1  . 

I  . 


0,689 

34,867 

7,291 

7,186 


4.  6,910 
4  .  35,939 

5.  8,342 
7.40,341 
7  .  40,236 

10. 1.3,910 

10.47,114 
11  .  1.5,542 
13.  47,441 
13  .  47,736 


16. 
16. 
17. 
19. 
19. 

22. 
2-2. 
23. 
25. 
25. 


6,035 
40,639 

7,967 
40,116 
40,036 

9,785 
46,614 
II, .367 
43,466 
4,3,461 


+  0 

.  27,029 

14,000' 

+ 

,031 

32,750 

-0 

.  34,178 

22,875 

-3 

.    6,602 

56,625 

-3 

6,497 

42,500 

+  0 

29,029 

13,500 

+ 

,031 

32,500 

-0 

32,403 

23,400 

-3 

4,402 

56,925 

-3 

4,297 

42,300 

+  0 

33,204 

13,. 500 

+ 

,031 

32,075 

-0 

28,428 

23,.300 

-3 

0,327 

57,275 

-3 

0,622 

42,100 

+  0 

34,604 

13,225 

+ 

,031 

31,700 

-0 

27,328 

23,775 

-2 

59,477 

57,550 

-2 

59,397 

41,400 

+  0 

36,829 

12,875 

+ 

,031 

31,925 

-0 

24,753 

24,375 

-2 

56,852 

58,150 

_  2  . 

56,847 

41,025 

2 

.  15,47 

-0,18 

5 

.  17,83 

-  0,20 

3 

.42,11 

-0,19 

9 

8,77 

-  0,23 

6 

.51,88 

-0,21 

2 

10,63 

-0,18 

5 

15,41 

-0,20 

3 

47,20 

-0,19 

9 

11,68 

-  0,23 

6 

49,94 

-0,21 

2 

10,63 

-0,18 

5 

11,28 

-0,20 

3 

46,23 

-0,19 

9 

1.5,07 

-  0,23 

6 

48,00 

-0,21 

2 

7,97 

-0,18 

5 

7,65 

-0,20 

3 

50,85 

-0,19 

9 

17,73 

-  0,23 

6 

41,22 

-0,21 

2. 

4,58 

-  0,18 

5. 

9,83 

-0,20 

3. 

56,67 

-0,19 

9. 

23,55 

-0,23 

6. 

37,59 

-0,21 

2 .  15,29 

5.  15,45 

3.  41,92 
9.  8,54 
6.51,67 

2.  10,45 
5  .  1 .3,03 
3  .  47,01 
9.  11,45 

6 .  49,73 

2.  10,45 

5.  8,90 
3  .  46,01 
9.  14,84 

6 .  47,79 


+  8.2.9,91 
2,18 
-  1  .  33,53 
+  3  .  53,09 
+    3  .  53,53 


+    8. 


.  7,79 
,  5,27 
,  50,66 
,  17,.50 
,41,01 

,    4,40 

7,4.-. 
,56,4  8 
,  23,,32 
,  37,38 


+    8. 

-    1  . 

+    4, 
+    4. 

+    8. 


+    8, 


Used  for  Diaj^onal 


I 

4 
4 

16 


37,17 
2,18 
26,02 
58,42 
57,89 

41,30 
2,18 

22,86 
5,94 
3,96 

47,59 

2,18 

14,61 

12,23 
14,37 

48,80 

2,18 

10,97 

15  87 

15,82 

0,65 
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Observations  of  Buorsex's  Comet,  &c. 


Date, 
1868. 


June  12 


O 


t 
t 
& 

t 
t 

& 

t 
t 

& 

t 
t 

& 

t 

t 

& 


Kirst  Bar. 


Ingress. 


N 
S 

N 

N 
S 
N 

N 
S 

N 

N 
S 

N 

N 
S 

N 


1/ 


17 


17 


17  .  i;0  .  29,5 

20  .  45,0 

21  .  45,0 


26.28,5 

26  .  45,0 

27  .  46,0 


17  .  32  . 
32. 
32. 


3,0 
20,0 
24,0 


Egr. 


35,5 
50,5 
56,0 


,23.32,9  38,9 
23  .  49,0  I  54,7 
24.47,7    58,5 


34,1 
50,5 
55,9 


.29.  15,5  22,5 
29.33,0  38,8 
30.36,0    46,5 


9,0 
26,0 
35,0 


Second  Bar. 


Ingress.       Egr. 


22.  11,8 

21  .  55,0 

22  .  32,0 

25.  15,0 

24  .  58,0 

25  .  35,0 


28, 
27, 
28, 


11,9 
54,0 
31,0 


30 .  59,5 
30.41,5 
31  .  20,0 

33  .  47,0 
33  .  29,0 
34.    8,0 


18,0 

1,5 

42,9 

22,0 

4,5 

47,0 

18,0 

0,0 

40,7 

5,4 
47,9 
30,5 

53,4 


Refrac- 
tion. 


-,025 
+  ,025 
-,025 

-,025 
+  ,025 
-,025 

-,025 
+  ,025 
-,025 

-,025 
+  ,025 
-,025 

-,025 


36,0    +,025 
18,5  I -,025 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,365 
+  ,160 
-,014 


CoiTtcted 

mean 
of  Bars. 


21  .23,310 
21  .23,185 
22.13,997 


-,365  24.26,810 
+  ,lf.O  24.26,735 
-,014   25.  17,072 


-,365 
+  ,160 
-,014 

-,365 
+  ,l60 
-,014 

-,365 
+  ,160 
-,014 


27 .  22,735 

27  .  22,560 

28  .  13,422 

30.  10,335 
30.  10,485 

31  .    3,272 

32.57,710 

32  .  57,935 
33.51,397 


Motion  of 

Comet  and 

ditterence  of 

K.A. 


+  0 .  50,687 
+  0.50,812 
+     ,06l 

+  0 .  50,262 
+  0 .  50,337 
+     ,061 

+  0 .  50,687 
+  0 .  50,862 
+     ,06 1 

+  0 .  52,937 

+  0.52,787 
+     ,06 1 

+  0 .  53,687 
+  0 .  53,462 
+     ,06l 


Half 
difT.  of 
Bars. 


Half  diff. 

X 

15sinN.P.D. 


Refrac- 
tion. 


51,200  j  9  .  32,44 
35,250  6  .  34,1 1 
23,475      4 .  22,83 


51,300 
34,700 
23,950 

51,825 
34,625 
22,450 

51,725 
34,400 
22,000 

52,100 
34,750 
21,875 


9  .  33,56 
6 .  27,96 
4.28,15 


39,43 
27,13 
11,35 

38,31 

24,61 

6,32 


9 .  42,50 
6  .  28,52 
4.    4,92 


-0,27 
-0,28 
-0,28 

-0,27 
-0,28 
-0,28 

-0,27 
-0,28 
-0,28 

-0,27 
-0,28 
-0,28 

-0,27 
-0,28 
-0,28 


Distance 

from 

Angle. 


9.32,17 
6 .  33,83 
4.21,39 


Motion  of 
Cornet  and 
difference  of 

N.P.D. 


9.39,16 
6 .  26,85 
4.    9,91 

9 .  38,04 
6 .  24,33 
4.    4,88 

9  .  42,23 
6 .  28,24 
4  .    3,48 


9-33,29  + 
6.27,68  + 
4.26,71 


5.  10,78 

5.    9,94 

l,l6 

5.    6,58 

5  .  10,77 

1,16 


+    5.29,25 

+    5.28,40 

1,16 

+    5  .  33,16 

+    5.35,95 

1,16 


Used  for  Diagonal 


5  .  38,75 

5  .  33,44 

1,I6 

16.    5,l6 


Observations  of  Brorsen's  Comet,  &c. 
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Apparent  places  of  Brorsen's  Comet,  deduced  from  Observations  made  with 
THE  Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  Micrometer. 


M.  T. 

Comet -Star. 

Comet -Star. 

Apparent  R.A.  of 

Par.  X  A. 

Apparent  N.P.D.of 

1868. 

Greenwich. 

K.A. 

1 

N.P.D. 

Comet. 

Comet. 

h.       m.       s. 

w.        s. 

, 

h.     m,       s. 

s. 

0        /        // 

/' 

May   14 

11.15.49,7 

4- 

2  .  56,03 

5 

-    2.42,16 

5 

6.38.27,54 

+  0,455 

42  .  45  .  30,8 

-  6,934 

a 

11.  15.49,7 

- 

1  .  38,20 

•5 

-    3.  15,6() 

5 

6  .  38  .  27,47 

0,455 

42  .  45  .  30,1 

-  6,934 

b 

18 

1 0  .  32  .    2,8 

+ 

1.    5,17 

5 

-    6.36,58 

5 

7.16.59,52 

0,537 

40  .  56  .  4.3,4 

-  5,734 

c 

10.82.    2,8 

+ 

1.    2,19 

5 

-15.    8,24 

5 

7.  16.59,36 

0,537 

40  .  56  .  38,3 

-  5,734 

d 

10.32.    2,8 

- 

2 .  20,85 

5 

-    5.43,49 

5 

7  .  16  .  59,57 

0,537 

40  .  56  .  42,7 

-  5,734 

e 

19 

10.43.20,2 

+ 

1  .    5,41 

6 

-    5.55,73 

6 

7.27.  11,62 

0,538 

40  .  37  .    3,3 

-  5,797 

f 

10  .  43  .  20,2 

+ 

1  .  19,87 

6 

+    4 .  26,37 

6 

7  .  27  .  1 1,65 

0,538 

40  .  37  .    8,2 

-  5,797 

,? 

20 

9-58.  16,2 

- 

1  .  17,65 

5 

+    2  .  54,71 

5 

7-37.    7,47 

0,564 

40  .  21  .  29,2 

-  4,861 

k 

23 

10.21.44,9 

+ 

2  .  15,49 

5 

+    3.56,33 

5 

8.    8.31,14 

0,567 

39.53.  52,4 

-4,947 

2 

10.24.44,9 

+ 

2.  12,42 

5 

+  12.    6,22 

5 

8.    8.31,60* 

0,567 

39  .  53  .  39,0* 

-  4,947 

k 

10.54.25,2 

+ 

2.28,19 

10 

+    4.    2,39 

10 

0,555 

-  5,482 

I 

10.  54.25,2 

+ 

2  .  25,44 

5 

+  12.     1,80 

5 

8.    8.44,62* 

0,555 

39.53.  34,6* 

-  5,482 

k 

25 

10.26.23,4 

+ 

2 .  52,98 

5 

-    8  .  19,09 

5 

8.29.23,91* 

0,570 

39.52.50,1* 

-  4,739 

m 

10.26.23,4 

+ 

2  .  13,69 

5 

-16.51,74 

5 

8  .  29  .  24,82 

0,570 

39  .  53  .  23,8 

-  4,739 

n 

26 

10.32.  16,4 

+ 

0.25,85 

5 

-    6.  10,64 

5 

8  .  39  .  49,77 

0,569 

39  .  58  .  30,6 

-  4,735 

0 

10.32.  16,4 

- 

0 .  30,98 

5 

-    5.    1,04 

5 

8  .  39  .  49,62 

0,569 

39  .  58  .  32,8 

-  4,735 

1> 

28 

10.  42.33,9 

+ 

0.32,14 

5 

+    8.40,95 

5 

9.    0.20,22 

0,565 

40.  18.59,8 

-  4,725 

q 

10.42.33,9 

- 

0 .  29,42 

5 

-    1  .  21,60 

5 

9.    0.20,50 

0,565 

40.19.    4,1 

-4,725 

r 

10.  42.  33,9 

— 

3.    1,53 

5 

+    4.    5,11 

5 

9.    0.20,31 

0,565 

40.  18,5.5,6 

-  4,725 

s 

June  12 

12.    1.22,0 

+ 

0.51,65 

5 

+    5.23,70 

5 

11.    7.  12,73 

+  0,488 

48.  16.56,7 

-5,581 

t 

*     These  places 

ire  to  be  1 

regar 

Jed  as  rough 

appr 

3ximations;   the 

stars  could  only  be  found  in 

Argelander's 

Dur 

chmusterujig. 

Assumed  mean  places  for  18680  of  the  Stars  compared  with  Brorsen's  Comet. 


Star. 

R.A. 

N.P.D. 

Authority. 

Star. 

K.A. 

N.P.D. 

Authority. 

h.      m.        s. 

0             '             // 

h.      m.        s. 

0        '       II 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

i 

i 

& 

6.35.  32,26 

6 .  40  .    6,40 

7.  15.55,05 
7.  15.57,86 

7.  19.21,11 
7.26.    6,89 
7  .  25  .  52,47 
7  .  38  .  2.5,78 

8.  6.16,25 
8.6.  19,79 

42  .  48  .  10,8 
42  .  48  .  43,8 
41  .    3  .  19,4 
41.11.  4,5,9 
41  .    2  .  2,5,7 
40  .  42  .  58,8 
40.. 82.  41,7 
40.  18.34,7 
39  .  49  .  57,3 
39  .  41  .  34,1 

Arg.  7179. 

Arg.  7252. 
Arg.  7854,5. 
Arg.  7857. 
Arg.  7922. 
Arg.  8050. 
Arg.  8042. 
Arg.  8272. 
Arg.  8750. 
Arg.  50°.  1525. 

I 

m 
n 
0 
P 

r 
s 
t 

8.    6.17 
8.26.31,47 
8.27.  11,67 
8  .  39  .  24,41 
8.40.21,09 

8  .  59  .  48,51 

9  .    0  .  50,34 
9-    3.22,25 

11.    6.20,89 

39  .  49  .  47 
40.     1.11,1 
40.  10.  17,4 

40  .    4  .  43,6 
40  .    3  .  36,2 
40.  10.21,8 
40  .  20  .  28,7 
40.  14.. 53,6 
48.  11.38,6 

Arg.  50°.  1558. 
Arg.  9107. 
Arg.  9306. 
Arg.  9319- 
Arg.  9601. 
Arg.  9629. 
Arg.  9674,5. 

B.  ll^  94,95. 

Arg.  7179,  &c.  refer  to  Oeltzen's  Catalogue  of  Argelander's  Stars  from  +45°  to  +  80°  Declination. 

Arg.  50''.  1525,  &c.  refer  to  Argelander's   Durchmusterung  des  nordlichen  Himmels. 

B.  ll^  94,95  refers  to  Weisse's  Catalogue  of  Bessel's  Stars  from  +15°  to  +45°  Declination. 

h.       m.          8.                                         0          1           II 

a  is  H.  C.  12837;   place  reduced  to  1868,0  is  R.A.       6.35.32,61,  N.P.D.  42.48.  14,9- 
c   is   H.C.  14290                  „                        „                  „          7.15.55,38,        „        41.    3.22,3. 
</  is  Arg.  7856                    „                       „                 „          7.15.57,31,        „        41.11.28,8. 
and  H.  C.  14293,4           „                       „                 „         7.15.57,69,        „        41.11.47,8. 
We  have  adopted  Arg.  7857,  as  it  agrees  better  with  Lalande,  and  gives  a  place  of  the  Comet  more 
consistent  with  those  found  from  the  other  stars. 

h.       m.         ..                                      0         ■           ,1 

n  is  H.C.  16791 ;   place  reduced  to  1868,0  is  R.A.         8.27.11,14,  N.P.D.  40.10.19,9- 
0   is   H.C.  17244                   „                        „               „             8.39-24,35,        „        40.    4.40,6. 
9  is  H.C.  17931                   „                        „              „             8-59.48,48,        „        40.10.20,9. 

296  Buorsen's  Comet.     Notes. 


BRORSEN'S   COMET.     NOTES. 

1868. 

May  14.  Comet  bright.    Looks  like  a  resolvable  nebula,  or  as  if  stars  were  shining  through  the  nucleus. 

May  20.  Comet  rather  faint  at  the  first  observation. 

May  S5.  No  difference  in  the  appearance  of  the  Comet. 

May  28.  The  Comet  barely  visible.     Strong  moonlight  and  haze. 

June  12.  The   Comet   barely    visible — like   a   very   faint   diffused   nebula,    without   nucleus.      Observations    little    better 
than  guesses. 

June  17-  The  Comet  was  seen,  but  so  very  faint  that  it  could  not  possibly  be  observed. 


Observations  of  Wiknecke's  Comet,  &c. 
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Date, 
1868. 


June  29 


Firet  Bar. 


Ingress. 


16. 


17 


17. 


17 


17. 


,57. 

57. 

57. 

.    0. 

0. 

,  4. 
4. 
.'!. 

7. 
7- 

10. 
11  . 
12. 
14. 
14. 


9,1 
32,0 
59,0 
16,5 
43,0 

23,9 
48,0 
27,0 
33,0 
57,0 

52,0 

17,0 

3,5 

2,0 

24,7 


Egr. 


17.51,5 

18.  17,2 

19.  14,5 
21  .  3,5 
21  .  24,0 


17.23.59,2 
24 .  26,0 
25.31,7 
27.  12,0 
27 .  32,0 


17,5 
40,0 
7,2 
25,1 
49,9 

32,8 
55,2 
34,0 
41,0 
4,9 

0,5 
25,0 
12,5 
10,2 
33,0 

0,0 
25,0 
23,0 
11,0 
33,0 

7,0 
34,0 
39,7 
1.9,2 
40,0 


Second  Bar. 


Ingress.      Egr, 


58 

58 

58 

2 

1 


,  12,0 
28,0 

.52,5 
21,0 
58,2 


5  .  29,0 
5  .  43,0 
6.  12,0 
9 .  36',5 
9.14,9 

11  .58,0 
12.  11,0 
12.  43,0 
16.  4,9 
15.43,5 


18. 
19. 
19- 
23. 
22, 

25. 
25. 
25. 
29. 
28. 


58,0 

9,9 
46,5 

4,5 
45,0 

7,0 
17,0 
57,5 
11,5 
53,5 


21,0 
35,2 

1,0 
29,5 

6,4 

37,0 
51,0 
20,5 
44,9 
22,9 

6,0 
19,0 
51,5 
13,0 
51,7 

6,0 
18,0 


Refrac- 
tion. 


-,054 
+  ,054 
-,054 
+  ,054 
-,054 

-,054 
+  ,054 
-,054 
+  ,054 
-,054 

-  ,054 
+  ,054 
-,054 
+  ,054 
-,054 

-,054 
+  ,054 


54,7    -,054 


12,0 
52,5 

15,1 
25,0 

4,5 
19,2 

1,5 


+  ,054 
-,054 

-,054 
+  ,054 
-,054 
+  ,054 
-,054 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,143 
+  ,033 
+  ,105 
+  ,678 
-,269 

-,143 
+  ,033 
+  ,105 
+  ,678 
-,269 

-,143 
+  ,033 
+  ,105 
+  ,678 
-,269 

-,143 
+  ,033 
+  ,105 
+  ,678 
-,269 

-,143 
+  ,033 
+  ,105 
+  ,678 
-,269 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


57  .  44,703 

58.    3,887 

58.30,164 

I  .  23,757 

1  .  24,052 


5. 
5. 
5, 
8, 
8, 

11  , 

11  . 
12. 
15, 
15, 

18, 
18, 
19. 

22, 
22, 

24, 

24, 

25 

28 

28, 


,  0,478 
.  19,387 
,53,614 
,  39,582 
,  39,602 

,  28,928 
,  48,087 
,  27,864 
,  8,257 
.    7,902 

.  28,678 
,  47,612 
.  34,914 
,  8,482 
.    8,302 

.  36,878 
.  55,587 
.  48,589 
.  16,207 
.  16,427 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

K.A. 


+  0.45,461 
+  0.26,277 
+     ,188 

-  2  .  53,593 
-2.53,888 

+  0.53,136 

+  0 .  34,227 

+     ,188 

-  2  .  45,968 

-  2  .  45,988 


+  0 
+  0 
+ 
-2 


58,936 
39,777 
,188 
40,393 
40,038 


+  1  .  6,236 
+  0  .  47,302 
+     ,188 

-  2  .  33,568 

-  2  .  33,388 

+  1.  11,711 
+  0 .  53,002 
+  ,188 
-2.27,618 


Half 
difr.  of 
Bars. 


31,600 

27,800 
26,825 
62,225 
37,925 

32,325 
27,700 
22,875 
61,850 
38,975 

32,875 
27,000 
19,625 
61,425 
39,375 

33,125 
26,425 
15,925 
60,500 
40,125 

33,975 
25,500 
12,650 
59,875 


-  2  .  27,838  I  40,750 


Half  difr. 

X 

ISsinN.P.D, 


1,52 

24,65 

16,16 

53,53 

1,75 


5.  8,44 
4  .  23,70 
3  .  38,44 
9  •  49,96 
6.11,76 

5.  13,69 
4.  17,03 
3.  7,41 
9 .  45,90 

6.  15,58 


16,07 
.  11,56 
,  32,07 
,  37,08 
-  22,73 

,24,18 
.  2,76 
.  0,80 
.  31,12 
.  28,69 


Refrac- 
tion. 


-  0,54 
-0,64 
-0,77 
-0,05 
-0,43 

-  0,54 
-0,64 
-0,77 
-0,05 
-0,43 

-0,54 
-0,64 
-0,77 
-0,05 
-0,43 

-0,54 
-0,64 
-0,77 
-0,05 
-0,43 

-0,54 
-0,64 
-0,77 
-0,05 
-0,43 


Distance 

from 

Angle. 


0,98 
24,01 
12,42 
53,48 

1,32 


5.  7,90 
4  .  23,06 

3 .  34,70 
9.49,91 

6.  11,33 

5.  13,15 

4.  16,39 

3.  3,67 
9 .  45,85 

6.  15,15 

5.  15,53 

4.  10,92 
2  .  28,33 
9 .  37,03 

6 .  22,30 

5 .  23,64 
4.  2,12 
1  .  57,06 
9.31,07 
6.28,26 


Motion  of 
Comet  an<! 
difference  of 

N.P.D. 


48,56 
22,71 
2,97 
53,24 
48,90 

33,20 

1,38 

2,97 

,  34,53 

,  36,63 

■  ft-i-s 

.  39,08 

2,97 

.  9,62 

,  11,48 


+  2  .  47,20 
+  9-  1.0,39 
2,97 
+  3.53,78 
+  3.53,97 


Used  for  Diagonal  15 


3 .  26,58 
9 .  59,96 

2,97 

4.  31,01 
4.31,20 

59,14 


July  4 


^ 

N 

d 

N 

d 

S 

e 

N 

& 

N 

d 

N 

d 

S 

e 

N 

& 

N 

d 

M 

d 

S 

e 

N 

iV 

N 

d 

S 

e 

N 

& 

N 

d 

8 

e 

N 

17.47.18,9 

51.  1,5 

51  .  18,0 

52  .  29,0 


17. 


18, 


18 


53  .  58,0 

57  •  32,0 
57.51,9 

58  .  59,0 


26,0 

7,5 

25,0 

35,5 

4,0 
38,0 
58,0 

6.0 


0.  14,2  21,5 

3  .  45,0  51,0 

4.  8,5  14,2 

5.12,0  18,9 


6.31,0 
10.  18,0 
11.18,0 


18.  13.  10,5 
17.  5,0 
17.50,5 


38,5 
24,5 
24,9 

17,2 
11,5 
58,0 


47  .  45,8 
52  .  39,5 
52  .  20,7 
52  .  55,5 

54 .  19,0 
59.  13,0 
58.51,5 
59  .  28,5 


53,0 

46,0 

27,0 

2,5 

25,5 
18,5 
58,0 
35,5 


0.  31,0  j  38,0 
5  .  29,0  ,  35,0 
5  .  4,0  !  10,2 
5.45,0  52,0 


6 .  43,2 
11.  10,1 
11.54,2 

13  .  29,5 

17  .  42,5 

18  .  42,5 


50,5 

16,0 

1,0 

49,5 
49,0 


-,171 
-,153 
+  ,171 
-,171 

-,171 
-,153 
+  ,171 
-,171 

-,171 
-,153 
+  ,171 
-,171 

-,171 
+  ,171 
-,171 

-,171 

+  ,171 
-,171 


+  ,115 

+  ,074 
+  ,026 

+  ,115 

+  ,074 
+  ,026 

+  ,115 

+  ,074 
+  ,026 

+  ,115 
+  ,074 
+  ,026 

+  ,115 

+  ,074 
+  ,026 


47  .  35,968 


,  52,920 
.  45,480 


54.  11,668 

58  .  25,095 
59.17,105 

0.26,218 

4 .  39,470 
5  .  31,830 

6 .  40,843 
10.47,395 
11.39,380 

13  .  23,568 
17  .  27,620 
18.  19,855 


+     ,099 

-4.  16,952 
-5.  9,512 

+     ,099 

-4.13,427 
-5.  5,437 

+     ,099 

-4.  13,252 
-5.  5,612 

+     ,099 
-4.  6,552 

-  4 .  58,537 

+     ,099 
-4.  4,052 

-  4 .  56,287 


13,475 

31,175 
13,375 

10,625 

29,900 
14,750 

8,325 

27,875 
16,525 

6,050 
25,900 
18,075 

9,675 
18,625 
25,750 


2  .  42,98 

6.\6,36 
2.41,72 

2.  8,51 

6.  0,97 

2  .  58,34 

1  .  40,69 

5  .  36,52 

3  .  19,81 

1.  13,18 
5.  12,68 
3  .  38,55 


1 


,  57,02 

.  44,85 

11,35 


-3,12 

-2,00 
-2,59 

-3,12 

-2,00 
-2,59 

-3,12 

-2,00 
-2,59 

-3,12 
-2,00 
-2,59 


2 .  38,98 

6.  14,36 
2.39,13 

2.  4,51 

5  .  58,97 
2  .  55,75 

1  .  36,69 

5 .  34,52 

3.  17,22 

1.  9,18 
5  .  10,68 
3 .  35,96 


-3,12  1.53,02  -  0,88 
-2,00  3.42,85  +10.26,48 
-2,59  5.  8,76  +  3.  15,74 
Used  for  Diagonal  16.  2,35 


0,88 

.9,01 
0,15 

0,88 


7.58,87 
0.51,24 

0,88 


+  8.51,14 
+  1  .  40,53 

0,88 
+  9 .  42,49 
+  2.26,78 


75 
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Observations  of  Winnecke's  Comet,  &c. 


Apparent  places  of  Winnecke's  Comet,  deduced  from  Observations  made  with 
THE  Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  Micrometer. 


1868. 

M.  T. 
Greenwich. 

Comet -Star. 
R.A. 

p. 
B 
0 
U 

Comet  — Star. 
N.P.D. 

B 
0 

Apparent  R.A.  of 
Comet. 

Par.xA. 

ApparentN.P.D.of 

Comet. 

Par.  X  A. 

h.      m.        i. 

m.         t. 

/       // 

h.      m.        s. 

s. 

0        .        /. 

/' 

June  29 
July     4 

10.38.  12,5 
10.38.  12,5 
10.38.  12,5 
11.    6.  19,1 
11.    6.19,1 

+    0.59,10 
+   0.40,12 

-  2.40,23 

-  4  .  10,85 

-  5.    3,08 

5 
5 
5 
5 
5 

+    2.    9,00 
+    8.40,60 
+    8  .  12,44 
+    8.49,60 
+    1  .  38,89 

5 
5 
5 
5 
5 

7.55.  35,45* 
7  .  55  .  33,37 
7  .  55  .  33,43 
9  .  23  .  32,78 
9  .  23  .  32,92 

+  0,377 
0,377 
0,377 
0,353 

+  0,353 

39  .  33  .  23,6* 
39  .  32  .  24,3 
39.32.  28,0 
53.44.31,9 
53  .  44  .  29,6 

-7,674 
-7,674 
-7,674 
-7,714 
-7,714 

a 
h 
c 
d 

*  This  place  is  to  be  regarded  as  a  rough  approximation;   the  star  could  only  be  found  in 

Argelander's  Durchmuslerung. 

Assumed  mean  places  for  18680  of  the  Stars  compared  with 

Winnecke's  Comet. 


Star. 

R.A. 

N.P.D. 

Authority. 

Star. 

R.A. 

N.P.D. 

Authority. 

h.      m.        s. 

0             t             1, 

h.      m.        5. 

0       (       // 

a 
b 
c 

7  .  54  .  37,24 
7  .  54  .  54,34 
7  .  58  .  14,55 

39.31  .  10,5 
39  .  23  .  39 fi 
39.29.11,7 

Arg.  50°.  1503. 
Arg.  8543,4. 
Arg.  8581  (.^ 

d 

'e 

9  .  27  .  44,04 
9  .  28  .  36,38 

53.35.41,0 
53  .  42  .  49,5 

Green''.  2022  Stars, 

736. 
B.  gh.  579- 

Arg.  50°.  1503  refers  to  Argelander's  Durchmusterxcng  des  nordlichen  Himmels. 

Arg.  8543,4  &c.  refer  to  Oeltzen's  Catalogue  of  Argelander's  Stars  from  +  45°  to  +  80°  Declination. 

Greenwich  2022  Stars,  736  refers  to  Appendix  I.  to  Greenwich  Observations,  1862. 

B.  9^.579  refers  to  Weisse's  Catalogue  of  Bessel's  Stars  from  +15°  to  +45°  Declination. 

h  is  H.C.  15622;    whence,  for  1868-0,  R.A.  7^  54"°.  54',66,  N.P.D.  39°.  23'.  39",4. 

c  Argelander's  R.A.  is  increased  1™:   there  is  no  star  answering  to  his  R.A.  and  Declination. 

d  is  11  Leo  Min.  B.A.C.  3268. 

e  is  H.C.  18830,1;   whence,  for  1868-0,  R.A.  9^.  28"°.  36", 47,  N.P.D.  53°.  42'.  50",6. 

Observations  of  ^  Persei  and  Comes,  made  with  the  Northumberland  Equatorial,  &c.  299 


Date, 

, 

1868. 

'.5* 
O 

pq 

a 

S 

Sept.  23 

a 

N 

h 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

h 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

First  Bar. 


Ingress. 


22  .  41  .  28,5 
41  .  41,9 
41  .  46,9 

22  .  44  .  23,2 
44 .  37,0 
44.41,0 

22  .  47  .  20,1 
47 .  33,0 
47  •  38,0 

22  .  52  .  9,1 
52  .  27,0 
52  .  32,0 

22.56.  15,5 
56 .  32,5 
56 .  37,0 


EgT. 


34,5 
48,0 
54,5 

29,0 
42,9 
^9,9 

26,1 
38,9 
47,0 

l6,0 
34,0 
40,0 

21,9 
39,0 
45,5 


Second  Bar. 


Inj^ress. 


43.  6,5 
42  .  53,5 
42  .  44,5 

46.  0,0 
45  .  48,5 
45  .  39,5 

48  .  57,0 
48  .  45,0 
48  .  36,0 

53.51,0 

53  .  34,0 
53  .  25,0 

57  .  56,0 
57 .  40,5 
57.31,0 


Egr. 


12,7 

0,0 

52,1 

6,5 
55,0 
47,3 

3,2 
51,0 
44,5 

57,0 
40,5 
32,5 

3,0 
46,0 
39,0 


Refrac- 
tion. 


-,011 
+  ,011 
+  ,011 

-,011 
+  ,011 
+  ,011 

-,011 
+  ,011 
+  ,011 

-,011 
+  ,011 
+  ,011 

-,011 
+  ,011 
+  ,011 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


+  ,397 
-,195 
-,096 

+  ,397 
-,195 
-,096 

+  ,397 
-,195 
-,096 

+  ,397 
-,195 
-,096 

+  ,397 
-,195 
-,096 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


42 .  20,936 
42 .  20,666 
42.19,415 

45.  15,061 
45.  15,666 
45.  14,390 

48.  11,986 
48.11,791 
48  .  11,290 

53.  3,661 
53.  3,691 
53.    2,290 

57.  9,486 
57.  9,316 
57.    8,040 


Difference  of 

Right 
Ascension. 


-0. 
-0. 


-0. 
-0. 


1,521 
1,251 


0,671 
1,276 


■0.  0,696 

-0.    0,501 


-0. 
-0. 


-0. 
-0. 


1,371 
1,401 


1,446 
1,276 


Half 
diff.  of 
Bars. 


49,050 
35,900 
28,800 

48,575 
35,900 
29,025 

48,500 
36,025 
28,875 

50,725 
33,375 
26,375 

50,400 
33,750 
26,875 


Half  diff. 
ISsinN.P.D. 


19,89 
49,78 
28,82 

14,46 
49,78 
31,38 


9-13,61 
6.51,21 
5  .  29,67 

9 .  39,00 
6 .  20,96 

5.  1,13 

9 .  35,30 

6 .  25,24 
5.    6,84 


Refrac- 
tion. 


-0,17 
-0,15 
-0,14 

-0,17 
-0,15 
-0,14 

-0,17 
-0,15 
-0,14 

-0,17 
-0,15 
-0,14 

-0,17 
-0,15 
-0,14 


Distance 

from 
Angle. 


9 .  19,72 
6 .  49,63 
5  ,  28,68 

9  •  14,29 
6 .  49,63 
5.31,24 

9.13,44 
6.51,06 

5  .  29,53 

9 .  38,83 
6.20,81 
5.    0,99 

9.35,\3 

6  .  25,09 
5.    6,70 


Difference  of 
N.P.D. 


+    1  .  15,13 
+    1.20,95 


+    1  .  18,00 
+    1  .  18,39 


+    1.20,56 
+    1.21,53 


+    1.23,71 
+    1  .  19,82 


1.21,70 
1  .  18,39 


Used  for  Diagonal     16.    3,53 


Oct.    7 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

a 

S 

a 

N 

b 

N 

20 .  55  . 
55. 
56. 


51,0 
3,5 
9,0 


20. 


21, 


21 


21, 


21 


21 


58  .  28,0 
58.41,0 
58  .  46,0 

0 .  49,8 

1.  2,9 
1.    8,0 

3.  11,8 
3  .  25,5 
3  .  30,9 

9-  9,1 
9  .  22,0 
9-27,2 

13.52,5 
14.  5,5 
14.  10,0 


16. 

16. 
16. 


.0,0 
22,0 
27,0 


21  .  18.28,0 
18.41,5 
18  .  46,5 


21 


21 


20 .  40,5 
20  .  54,0 
20 .  59,0 

22  .  59,9 
23.  13,0 
23.  18,5 


21  .  27  .  25,5 
27  .  40,0 
27  .  45,5 


57,0 
10,5 
16,0 

35,0 
47,5 
54,0 

55,5 

9,0 

16,0 

18,1 
31,6 
38,2 

15,8 
28,9 
35,0 

58,5 
12,0 
19,0 

15,5 
28,5 
35,0 

34,5 
48,0 
54,0 

47,1 
1,0 
7,0 

6,5 

20,0 
27,0 

32,0 

47,0 
53,0 


57.  7,0 
56 .  54,0 
56 .  45,0 

59  •  43,9 
59  .  30,5 
59 .  22,0 

2.  6,0 
1  .  52,0 
1  .  43,5 

4 .  29,0 
4.  14,5 
4.    5,5 

10.25,0 
10.  12,2 
10.    3,5 

15.  8,5 
14.55,5 
14.47,0 

17.25,5 
17-11,9 
17.    2,1 

19-45,0 
19  •  30,9 
19-22,0 

21  .  56,9 

2 1  .  42,0 
21  .34,2 

24.  16,5 
24.  2,0 
23 .  54,0 

28  .  43,0 
28  .  28,5 
28.19,5 


12,9 

0,0 

53,0 

-,0l6 
+  ,01 6 
+  ,016 

-,102 
+  ,041 
+  ,010 

50,0 
37,0 
29,0 

-,016 
+  ,0l6 
+  ,0l6 

-,102 
+  ,041 
+  ,010 

12,0 
58,5 
51,0 

-,0l6 
+  ,0l6 
+  ,0l6 

-,102 
+  ,041 
+  ,010 

34,8 
20,1 
13,1 

-,01 6 
+  ,0l6 
+  ,01 6 

-,102 
+  ,041 
+  ,010 

32,0 
19,0 
11,0 

-,016 
+  ,0l6 
+,0l6 

-,102 
+  ,041 
+  ,010 

15,0 

2,0 

54,0 

-,015 
+  ,015 
+  ,015 

-,277 
+  ,108 
+  ,024 

31,4 
18,0 
10,5 

-,015 
+  ,015 
+  ,015 

-,277 
+  ,108 
+  ,024 

51,9 
36,2 
30,0 

-,015 
+  ,015 
+  ,015 

-,277 
+  ,108 
+  ,024 

3,5 
49,0 
41,9 

-,015 
+  ,015 
+  ,015 

-,277 
+  ,108 
+  ,024 

24,0 
8,9 
1,5 

-,015 

+  ,015 
+  ,015 

-  ,277 
+  ,108 
+  ,024 

50,0 
35,5 

'27,5 

1 

-,013 
+  ,013 
+  ,013 

-,342 
+  ,122 
+  ,018 

56.31,857 
56  .  32,057 
56 .  30,776 

59.  9,107 
59.  9,057 
59.    7,776 

1 .  30,707 
1  .  30,657 
1 .  29,651 

3 .  53,307 
3  .  52,082 
3.51,951 

9  -  50,357 
9  -  50,582 
9-49,201 

14.33,333 
14.33,873 
14 .  32,539 

16.  50,058 
16.  50,223 
16.48,689 

19-  9,558 
19.  9,273 
19.    8,164 

21  .  21,708 
21  .  21,623 
21  .  20,564 

23.41,4.'33 
23  .  41,098 
23  .  40,289 

28.  7,270 
28.  7,885 
28.    6,406 


-0. 
-0. 


-0. 
-0. 


0. 
-0. 


1,081 
1,281 


1,331 
1,281 


1,056 
1,006 


1,356 
1,031 


1,156 
1,381 


0,794 
1,334 


1,369 
1,534 


1,394 
1,109 


1,144 
1,059 


1,144 
0,809 


37,975 
25,000 
18,250 

37,725 
24,750 
17,750 

38,175 
24,650 
17,625 

38,475 
24,375 
17,375 

38,025 
25,075 
1 8,075 

38,125 
25,000 
18,000 

38,100 
24,850 
17,650 

38,600 
24,400 
17,875 

38,200 
24,000 
17,525 

38,525 
24,475 
17,500 


0,864  38,875  7.23,75 
1,479  24,250  4.36,81 
17,125      3.15,55 


7.  13,48 
4 .  45,37 
3  .  28,40 

7.  10,62 
4 .  42,52 
3  .  22,69 


15,76 
41,37 
21,26 


7-19,18 
4  .  38,24 

3.  18,41 

7.14,05 
4  .  46,23 
3  -  26,40 

7.15,19 

4 .  45,37 
3  .  25,54 

7.14,90 
4 .  43,66 
3.21,55 

7  .  20,61 
4.38,52 
3.24,12 

7.  16,05 
4 .  33,96 
3.20,12 

7-19,76 
4 .  39,38 
3  .  19,83 


-0,19 
-0,19 
-0,19 

-0,19 
-0,19 
-0,19 

-0,19 
-0,19 
-0,19 

-0,19 
-0,19 
-0,19 

-0,19 
-0,19 
-0,19 

-0,18 
-0,18 
-0,17 

-0,18 
-0,18 
-0,17 

-0,18 
-0,18 
+  0,17 

-0,18 
-0,18 
-0,17 

-0,18 
-0,18 
-0,17 

-0,18 
-0,16 
-0,15 


7-13,29 
4.45,18 
3.28,21 

7.  10,43 
4  .  42,33 

3  -  22,50 

7  -  15,57 
4.41,18 
3.21,07 

7-18,99 

4  .  38,05 

3  .  18,22 

7.  13,86 

4  .  46,14 
3  .  26,21 

7  .  15,01 
4.45,19 

3  .  25,37 

7-  14,72 

4  .  43,48 
3.21,38 

7  .  20,43 
4  .  38,34 

3 .  23,95 

7.15,87 
4  .  33,78 
3  .  19,95 

7.1.9,58 

4 .  39,20 
3.19,66 

7  .  23,57 
4 .  36,65 
3.  15,40 


+    1  .  16,90 
+  1 .  16,97 


+  1, 
+  1, 


25,47 
19,83 


+    1  .  21,76 
+    1.20,11 


+    1.21,19 
+    1 .  19,83 


+    1.  18,33 
+    1-19,93 


+    1  .  18,02 
+    1  .  19,82 

+    1  .  22,30 
+    1  .22,10 

+   1  .  14,02 
+    1  .  14,39 


+  1  .  22,58 

+  1  .  13,83 

+  1  .  19,16 

+  1  .  19,54 


+    1  .  19,43 
+    1.21,25 
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Observations  of  /S  Persei  and  Comes,  &c. 


Date, 


1868. 


O 


Oct.     7 


a 
a 
b 

a 
a 

b 

a 
a 
b 

a 
a 
b 


S 

N 
N 

S 

N 

N 

S 

N 
N 

S 

N 
N 


First  Bar. 


Ingress. 


21 .  29 .  S9,I 
29  .  53,0 
29  .  58,9 


21, 


21 


21 


31, 
32. 
32. 

34. 
34. 
34. 


48,0 
2,5 
8,0 

1,0 
15,2 
21,0 


,  36 .  33,1 
S6 .  48,0 
SQ .  53,0 


Egr. 


46,0 
0,0 
6,5 

55,0 

9,0 

16,0 

7,2 
22,0 
29,0 

38,9 

53,5 

0,9 


Second  Bar. 


Ingress.       Egr. 


30 .  57,0 
30.41,5 
30 .  33,0 

33.  6,0 
32  .  50,9 
32  .  42,1 

S5  .  19,0 
35.  3,0 
34  .  55,0 

37.51,0 
37  .  35,0 
37  .  27,0 


4,0 
49,0 
41,0 

12,9 
58,0 
50,0 

26,2 

10,0 

2,5 

58,0 
41,5 
34,5 


Kefrac- 

tion. 


-,0I3 
+  ,013 
+  ,013 

-,013 
+  ,013 
+  ,013 

-,013 
+  ,013 
+  ,013 

-,013 
+  ,013 
+  ,013 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,342 
+  ,122 
+  ,018 

-,342 
+  ,122 
+  ,018 

-,342 
+  ,122 
+  ,018 

-,342 
+  ,122 
+  ,018 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


Difference  of 

Right 

Ascension. 


30  .  21,170 
30.21,010 
30.19,881 

32  .  30,120 
32  .  30,235 
32  .  29,056 

34 .  42,995 
34 .  42,685 
34.41,906 

37  .  14,895 
37  .  14,635 
37.  13,881 


-0. 
-0. 


-0. 
-0. 


-0. 
-0. 


1,289 
1,129 


I,064 
1,179 


1,089 
0,779 


-0.    1,014 
-0.    0,754 


Half 
difF.  of 
Bars. 


38,975 
24,375 
17,150 

38,975 
24,350 
17,025 

39,250 
23,950 
16,875 

39,250 
23,750 
16,900 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D, 


7  .  24,89 
4 .  38,24 

3  .  15,84 

7 .  24,89 
4 .  37,95 
3.  14,41 

7  .  28,03 

4  .  33,38 
3.  12,70 

7  .  28,03 
4.31,10 
3  .  12,98 


Refrac- 
tion. 


-0,18 
-0,16 
-0,15 

-0,18 
-0,16 
-0,15 

-0,18 
-0,16 
-0,15 

-0,18 
-0,16 
-0,15 


Distance 

from 

Angle. 


7.24,71 
4  .  38,08 

3 .  15,69 

7 .  24,71 

4 .  37,79 

3 .  14,26 

7 .  27,85 

4 .  33,22 
3  .  12,55 

7  .  27,85 
4 .  30,94 
3  .  12,83 


DifTerence  of 
N.P.D. 


+    1  .  18,00 
+    1  .  22,39 


+    1  .  19,43 
+    1  .  23,53 


+    1  .  18,00 
+    1.20,67 


1  .  17,72 
1.  18,11 


Used  for  Diagonal     1 1  .  58,40 


The  observations  on  Oct.  7  were  made  with  the  Square  Bar  Micrometer  No.  2. 


APPARENT    RIGHT    ASCENSIONS 


OBSERVED    WITH 


THE    TRANSIT 


IN  THE  YEAR  1869. 


7G 


302 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1869. 


Month 
and 
Day. 


Jan.    1 


NAME  OF 
OBJECT. 


Jan.    2 


Feb.  2 


Feb.  3 


Feb.  4 


Feb.  5 
Feb.  8 
Feb.  9 


0  1  L 

©  2  L. 

a  Aquilse  . .  . 
a  Coronas  . . . 
(a)  a  Serpentis . . 
a  Herculis  . . 
a  Ophiuchi  . 
8  Ursae  Min. 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


II 


HI       IV 


0  1  L.  . . . 
(6)0  2L.  ... 
(c)  a  Aquilae . 

S  Orion  is  . 
e  Orionis  . 
a  Orionis. 

S  Orionis  . 
e  Orionis  . 
a  Orionis. 


ft  Geminorum  . . . 
y  Geminorum  . . . 

a  Lyr£B 


14,2 
36,2 

9,2 
51,0 
36,2 
26,5 
37,5 
24,0 

6,1 
54,1 

40,0 

2,1 
10,4 

51,4 

6,3 
37,2 

53,1 

8,2 

38,7 

34,7 
42,6 

54,3 


a  Lyrae 57,7 


Feb.  12 


Feb.  13 


SUrs.  Min.  SP... 

(d)  6  Urs.  Min.  SP.  R. 

(e)  Uranus 

h  Geminorum  . . . 
Castor 

(_/")  Procyon 

(e)  Pollux 

o  Hydra; 

E  Leonis 

IT  Leonis 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

B.A.C.  3506 

B.A.C.  3579 


Uranus 

2  Geminorum 

Castor 

Procyon 

Pollux  

Mars  1  L.  . . . 

Mars  2  L.  . . . 

B.A.C.  34^0  . 

(g)  B.A.C.  3506  . 


(c)  Uranus 

8  Geminorum 

Procyon 

Pollux 


26,0 

35,0 
56,4 
49,0 


50,6 

2,7 

58,8 

10,9 

47,6 
28,8 

14,7 
0,2 
52,5 
11,8 
57,9 

36,4 
40,1 
51,4 

8,2 

0,8 

13,0 

59,0 


28,8 
50,8 
22,9 
6,1 
50,0 
40,4 
51,3 

23,3 
10,1 

54,9 
17,8 
24,0 

4,8 
1.9,8 
50,7 

6,4 
21,5 
52,3 

49,1 
56,6 

11,5 

15,0 

10,5 

49,7 

11,0 

4,7 

21,6 

9,4 

4,4 

17,5 

12,4 

24,9 

1,7 
42,5 

29,4 
14,8 
8,3 
25,2 
13,0 

50,5 

54,4 

5,6 


22, 
15 


43,2 

5,3 

36,3 

21,0 

3,1 

54,2 

5,0 

56,0 

40,2 

26,1 

9,5 
31,3 
37,4 

18,2 

33,2 

4,0 

19,8 

35,0 

5,8 

3,6. 
10,5 

28,6 

82,0 


4,0 
25,1 
20,3 
35,1 

17,6 
32,0 
26,0 

39,7 
15,7 
56,3 

44,0 
29,0 
24,1 
38,6 
28,1 
3,2 

8,5 
19,4 


36,7 
,  ,30,1 
26,4  I  39,8 
14,2  !  29,4 


58,1 
20,1 
50,1 
36,3 
17,0 
8,2 
19,0 
46,5 
57,9 
42,3 

24,0 
46,1 
51,2 

31.8 
46,9 
17,7 

33,3 
48,7 
19,5 

18,3 

24,8 

46,0 
49,5 


39,0 

39,9 
36,5 
48,8 

31,4 
46,9 
39,6 

54,1 
30,1 
10,5 

58,7 
43,5 
40,2 
52,4 
43,9 
17,6 

22,9 
33,9 

51,8 
44,8 
53,5 
45.0 


VI 


12,8 
34,7 
3,5 
51,3 
30,3 
22,2 
32,7 
34,0 
1,5,0 
58,5 

38,9 
0,8 
4,9 

45,1 

0,3 

31,3 

47,0 

2,0 

33,0 

33,0 
38,8 

3,1 

6,6 


54,4 

52,4 

2,2 

45,0 

1,8 

53,3 

8,2 
44,3 
24,3 

13,2 
58,3 
56,0 
5,7 
59,2 
31,7 

37,2 
48,1 

6,5 

59,3 

7,0 

0,2 


VII 


27,5 
49,3 
17,2 
6,5 
44,0 
36,1 
46,2 
19,5 
32,1 
14,3 

53,5 
15,4 
18,3 

58,4 
13,9 
44,9 

0,2 
15,4 
46,5 

47,3 
52,6 

20,3 

23,9 

19,0 

48,0 
9,0 
8,2 

15,7 

58,5 

16,5 

6,9 

21,1 

58,3 
38,3 

27,9 
12,7 
11,8 
19,3 
14,3 

46,5 

51,1 

2,2 

21,1 
13,8 
20,4 
15,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


42,1 

4,2 

31,0 

21,8 

57,3 

49,9 

0,2 

7,0 

49,4 

30,5 

7,9 
30,1 
32,1 

12,0 

27,2 
58,1 

13,8 

29,0 

0,1 

1,9 
6,8 

37,5 

41,2 

6,5 

2,7 
23,5 
24,0 

29,1 
26,0 
12,1 
31,3 
20,3 
3.5,0 

12,7 
52,2 

42,4 
27,4 
27,7 
32,8 
29,5 

0,7 

5,5 

16,2 

35,9 
2S,3 
33,9 
30,5 


18. 
18. 
19. 
15. 
15. 
17. 
17. 
18, 
18. 
18, 


58,10 
20,09 
50,03 
S6,29 
16,84 
8,21 
29.  18,84 
14.45,49 
32.57,71 
45  .  42,26 


Correction  of 


•049 


+-088+-140 


18.52.24,10 
18  .54.46,23 
19.44.  51,18 

5.26.31,67 
5  .  30  .  46,80 
5.49.17,71 

5  .  26  .  33,36 
5.30.48,54 
5.49.19,41 

6.  16.18,27 
6.31.  24,67 

18.33.45,90 

18.33.49,41 


6.15 

6.  15 

7.  2 


13 
27 
33 


7 
7 
7 

7.  38 

9.22 

9.39 

9.54 

10.    2 

10.    2 

10.  10 

10.23 


1 

13 
27 
33 
38 
58 


9.58 
10.  3 
10.10 


45,61 

39,87 

18,83 

.  39,90 

36,44 

,  48,67 

,  40,06 

,31,37 

,  46,96 

,  39,61 

.  52,97 

,  54,01 

,  30,06 

.  10,41 

,  58,6l 
.  43,69 
,  40,09 
.  52,26 
.  43,70 
.  17,51 
.  18,52 
.22,81 
.  33,83 


7.  1.51,83 
7.  13.44,66 
7  .  33  .  53,43 
7  .  38  .  44,79 


Seconds 

of 
Meridian 
Transit 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


58,15 
20,14 
50,17 
36,38 
16,98 
8,32 
18,97 
47,47 
57,80 
42,36 

24,15 
46,28 
51,32 

31,80 
46,92 
17,85 

33,49 
48,66 
19,55 

18,.34 

24,77 

45,99 

49,50 

44,03 
4.'?,59 
1 8,90 
39,.97 
36,54 
48,81 
40,14 
31,42 
47,03 
39,75 
53,07 
54,11 
30,14 
10,52 

58,68 
43,76 
40,19 
52,40 
4.'?,7S 
17,60 
18,61 
22,89 
33,91 

51,90 

44,73 
53,57 

44,87 


-74,12 

74,21 

-74,23 

7.5,58 
-75,45 


^8,6 

■29,63 

-29,68 

-29,81 

■29,73 

-29,79 
-29,8J) 


•29,81 

■72,42 
■72,46 
-72,52 


Adopt- 
ed 
losing' 
Kate. 


Apparent  U.A. 

from  the 
Observation. 


-1,38 


-1,34 


-77,37 


-80,81 


81,30 
-81,.S6 
-81,4.5 
81,51 
81,43 
81,47 
81,50 


18. 47. 
18. 49. 
19.44. 
15.29. 
15.37. 
17.  8. 
17.2s. 
18.14. 
18.32. 


29,66 
51,65 
21,62 
6,74 
47,33 
38,58 
49,21 
17,67 
27,98 


-1,71 


-1,51 


-1,26 


-1,20 


-1,19 


85,11 

85,0.'i 

-85,05 

85,16 


-86,0(1 

86,23 

-86,26 


18.45.  12,53 

18.51  .  54,31 
18.54.  16,44 
19-44.21,44 

5.25.  19,34 
5  .  29  .  34,46 
5.48.    5,37 

5.25.  19,31 
5  .  29  .  34,47 
5  .  48  .    5,34 


15.    2,83 
30.    9,25 


18.32.28,62 


18.32.28,76 


18. 14. 
18. 14. 
7.   0. 

12. 

26. 

32. 

37. 

21. 


7 

7 

7 

7 

9 

9.38 

9-53 


10. 
10. 
10. 


10.21 


-1,12 


-1,09 


7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

9. 

9. 
10. 
10. 


0. 

12. 

26. 

32. 

37. 

56, 

56, 
1  , 
9, 


22,71 
22.27 
57,54 
18,60 
15,16 
27,42 
18.75 

9,94 
2.5,54 
18,25 
31,56 
32,60 

8,63 
49,00 

33,59 
1 8,66 
15,08 
27,29 
18,66 
52,38 
5.3,39 
57,66 
8,68 


7.  0.25,73 
7.  12.  18,55 
7  .  32  .  27,38 
7.37.  18,67 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star   from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean  of  the  seven 
wires,  -l-40',313,  ■f26",871,  -f  13',595,  -0',051,  -13%5l6,  -26",897,  -40',314. 


(a)  Unsteady. 


(*)   Very  tremulous.  (c)  Faint. 

(/)  Clouded  at  wire  I. 


(d)   Lost  wires  IV,  VI  by  the  wind. 
iff)  Stars  unsteady  and  not  well  delined. 


(e)  Clouded  at  the  other  wires. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G9. 
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Month 
and 
Day. 


Feb.  16 


Feb.  18 


Feb.  19 


NAME  OF 
OBJECT. 


83  Cancri  

a  Hydrac 

e  Leonis 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

(a)  B.A.C.  3506 

Polaris 

(i)  Polaris  R 

Uranus 

Pollux , 

6  Hj'drse 

83  Cancri  , 

a  Ilydrae , 

i  l.eonis 

Mars  1  L.  ...... , 

Mars  2  L.  .". 

Arff.  +  1 9°,  2304. 
B. A.C.  3506 


(c) 


a  Andromedse  . . 

7  Pegasi 

Polaris 

Polaris  R 

6  Hydra;  

e  Leoiiis 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

B.A.C.  3506  ... 


Feb.  20    (J)  Polaris 

Polaris  R 

S  Gerninorum 

Castor 

Procyon 

(e)  Pollu'x 


Feb.  23 


Feb.  25 


Feb.  26 
Feb.  27 


83  Cancri  . . . 

B.A.C.  3209. 

a  Hydrae  .. . . 

8  Leonis  .. . . 
,  y..  Mars  1  L.  . . . 
^ ''  Mars  2  L 


6  Hydrae  .. . . 

83  Cancri  . . , 

B.A.C.  3209. 

o  Hydrae  . . . , 
(g)  8  Leonis. . .  . 
,,,  Mars  1  L.  . . 
*■'*''  Mars  2  L.  . . 

(i)  Polaris 


(A)  Polaris  . , 
/3  Tauri  . 
2  Orionis 
6  Orionis 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


28,0 
58,6 
10,8 
22,8 


14,0 

38,0 

4,5 

42,1 

30,1 

1,1 
13,1 

18,8 
28,7 
58,0 

43,1 

35,5 

3,3 

3i,5 
«,7 

19,2 

36,0 

28,1 
«0,4 
39,6 
25,8 

52,6 

29,8 

23,3 

1,5 

9,2 

6,2 
54,1 
31,2 
25,0 

3,1 
18,4 


11,2 
35,0 
50,0 


II       III 


42,1 
12,3 
25,6 
36,9 


33,0 

52,5 
1.9,7 
55,5 
44,2 
14,5 
27,9 

33,2 
43,0 
12,1 

58,4 
53,4 
55,0 

17,0 
49,1 
20,8 

33,4 

54,0 

42,6 
36,3 
5.'?,4 
41,2 

6,7 
43,8 
37,0 
15,5 

23,4 

19,5 
8,2 
45,2 
38,5 
17,1 
32,7 


.52.0 

26,5 

48,2 

3,5 


56,1 
25,9 
40,2 

51,7 


55,5 

7,0 

34,8 

8,9 
58,2 
28,0 
42,3 
^5,9 

57,1 
26,2 

13,4 
7,1 

l'6,5 
30,3 


3,5,8 
47,3 


16,0 
56,8 
52,2 
6,8 
56,1 

20,9 
57,7 
50,4 
29,6 
36,3 


32,8 
22,1 
59,2 
51.9 
31,1 

47,6 

0,5 

0,5 
41,5 

1,5 
16,7 


IV 


10,4 
39,5 
55,2 

'6.1 

38,2 


20,0 
21,8 
50.3 
22.8 
12,6 
41,7 
57.3 
0,5 

11,5 

40,5 

28,8 
21,0 

41,5 
44.0 
18,7 

50.1 
1,6 


41,0 
11.7 
8,3 
20,3 
11,8 

.35.1 
12,0 
4.3 
43,9 
50,8 


46,6 
36,5 
13,5 
5,7 
45,3 

2,1 


57,1 
15,2 
30,3 


24,5 
53,1 
10,1 

20,3 
52,2 


38,0 
36,3 
5.7 
36,2 
26,5 
55,3 
12,0 
14,4 

25,5 
54,6 

44,2 
34,9 


57,5 
33,3 

4.2 
16,0 


58,5 
26,1 
24,1 
33,9 
27,2 

49,2 
26,1 
17,8 
58,0 
4,9 


0,2 
50,8 
27,5 
19,2 
59,3 

16,4 

42,5 


12,4 
28,5 
43,8 


VI 


VII 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tlie 

seven  wires. 


38,6 

6,6 

24,5 

33,5 


38,5 

51,0 
20,9 
49,8 
40,7 
9,0 
26,7 

29,5 

49,9 

8,4 

59.3 
48,8 


11,1 

48,1 
17,3 

30,0 

59,5 

40,7 

39,9 
47,3 
42,2 

3,3 

40,0 
31,4 
12,0 

1.9,8 

13,9 
4,9 
41,3 
32,7 
13,4 
29,6 


27,5 
42,2 
57,2 


20,3 
39,4 
47,5 

21,0 

56,5 

5,5 
36,-2 

3,3 
55,0 
22,4 
41,5 


54.2 
23,0 

14,5 

2,7 


24,4 

3,0 

31,5 

44,2 


55,2 
55,8 

57,5 

17,5 
54,0 
45,0 
25,9 

34,1 

27,1 
18,9 
55,5 
46,4 
27,5 
43,6 


15,0 


4.3,0 
55,5 
10,5 


9.  13.  10,36 
9  .  22  .  39,47 
9.39.55,12 
9.52.  .'5,17 
9  .  52  .  6,04 
10.  10.38,21 


1  .  12. 
I  .  12. 

7.    1. 

7.38. 

8.41  . 

9.  13. 

9.  22. 

9  .  39  . 

9.49. 

9 .  49 . 
10.  2. 
10.10. 


5,22 
18,20 
21,73 
50..30 
22,66 
12,46 
41,71 
57,26 
0,28 
1,28 
11.41 
40,40 


0, 
0, 

1 , 
I . 

8. 
9. 
9. 
9. 
10. 

1. 

1  . 

7. 
7. 
7. 
7. 


1  .28,81 

6.21,06 

10.26,54 

39,00 

43.94 

18,65 

49.07 

50.04 

1,67 


10 
10 
12 
26 
32 
37 


9.11. 
9.  18. 
9.21. 
9 .  29 . 
9 .  39 . 
9.39- 

8.39. 
9.11. 
9.18. 
9.21 . 
9.29. 
9-37. 
9.37. 


26,31 
38.87 
11,60 
8,14 
20,30 
11,69 

35,04 
11. ,02 

4.17 
4.3,77 
50.68 
51,62 

46.61 

36.50 

1,3,34 

5,64 

45,26 

1,07 

2.04 


1  .  10.23,67 

1  .  10.22,92 
5.17.  57,04 
5.  25.  1.5,16 
5  .  29  .  30,29 


Correction  of 


Second: 

of 
Meridian 
Transit 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-91,80 
-91,64 
-91,79 
-91,74 
-91,71 


-91,60 


7.00 
7,05 


7.08 
6,91 


-•049+-088+-140    10,44-89,62 
3,9,52  -89,50 
55,191-89,58 
5,26 
6,13 
38,29 

9.28 

9,41 
21.80 
50.38 
22,80 
12,54 
41,76 
57,33 

0,37 

1,37 
11,49 
40,48 

28,89 
21,17 
30,60 
30,21 
44,08 
18,72 
4'),  1 6 
50, 1 3 
1,75 

30,37 
30,08 
11,67 
8,24 
20,44 
11,77 

.3.';.  12 
12,02 
4,22 
43,87 
50,76 
51,70 

46,75 
36.58 
1.3,44 

5,69 
45,36 

1,15 

2,12 

27,73 
26,98 

57,12 

15,29 
30,41 


.Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


6,90 
6.84 
6,85 
6,79 

5,70 

5.80 
5,Si 


4,39 

4.2 

4,57 

4,3-2 

4.33 


3,67 
3,72 
3,68 


-1,09 


-1,09 


-0,11 


-0,20 


-0,58 


-0.52 


-0,34 


-0,26 


9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
10. 


11  . 

21  . 
38. 
50. 
50. 
9. 


40,88 
9,95 
25,61 
35,67 
36,54 
8,69 


1  .  10.37,91 
1  .  10.. 38,04 
6.59.50,16 
7.37.  18,71 
.39  .51,09 
11.40,80 
21  .  10,01 
38  .  25,57 
47  .  28,60 
,9  .  47  .  29.60 

10.  0.39,71 
10.  9.   8,70 


8. 
9. 
9. 
9. 
9. 


0, 
0. 
1  . 
1  . 
8. 
9. 
9- 
9. 
10. 

1  . 
1  . 

7. 
7. 

7. 
7- 


1 .  35,93 
6.  28,21 
10.37,63 
10.  37,24 
39.51,07 
38  .  2,0,70 
45.56,14 
45.57,11 
9.    8,73 


10. 
10. 
12. 
26. 
32. 


37,27 
36,98 
18,52 
15,09 

27,29 


37  .  18,62 


9.11.  40,87 
9.  18.17,77 
9.21.  9,96 
9  .  29  .  49.61 
9  .  .39  .  56,50 
9.39.  57,44 


.39.51,07 
1 1  .  40,89 
18.  17,75 
21  .  10,00 
29  .  49,66 
37.  5,45 
37.    6,42 


1.  10.31,81 


,  10.30,72 
18.  0,81 
2.5  .  1 8,98 
29.34,10 


Illumination  East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,   IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  +40-,313,  -t-26*,871,  +  13»,595,  -0',051,  -13",5l6,  -  26',897,  -40-,314. 
Feb.   19.     Stopped  Clock  and  lengthened  pendulum  two  divisions. 


(a)   Clouds,  very  imperfect  observation.  (i)  Got  onlr  first  contact  of  wire  III  at  .59".    A  sfrinj;  of  imajjes  at  centre  wire.  (c)  Clouded  at  the  remaining 

wires.  {d)   Clouded  at  last  wire.  (e)   Stars  reinaikably  unsteady.  (/)    The  white  circle  round  the  North  I'aie  distinctly  shewn.  ((/)   Stars  very 

unsteady.  (/i)   31  uch  irradiation.  (t)    Very  unsteady  at  wire  V.     Interruptions  from  clouds.    Clock  corrections  from  .vtais  of  Feb.  25,  27.  (i)  Interrupted 

by  clouds. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Yeae  1869. 


Month 
and 
Day. 


Mar.  3 


Mar.  4 


Mar.  5 


Mar.  6 


Mar.  11 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris 

(a)  83  Cancri  . .  - 
(a)  a  HydrjB  . . . 

Mars  1  L.  . . 

Mars  2  L.  . . 

B.A.C.  3318 


(a)  e  Hydras  . . , 
(a)  a  Hydrae  .. 

,  ,,,,,  Mara  1  L. 

WCi)Mars2L. 


(p)  Polaris  . . . 

a  Hydras  . 

Mars  1  L. 

Mars  2  L. 

f  Leonis  . . 

7r  Leonis  . 
(d)  Regulus  . . 


t)  Cancri .... 

e  Hydra  .. . . 

83  Cancri  . . . 

a  Hydrae  .. . . 
,  ,  Mars  1  L.  . . . 
^"^  Mars  2L.  ... 

B.A.C.  3318 
{/)  t  Leonis  .... 


Cff)0lL 

(/i)  c  Ursae  Min, 

51  Cephei  . . . 

^  Geminorum 

Castor 

Procyon 

6  Cancri 

t]  Cancri 

80  Cancri  . . . 

B.A.C.  3181. 

Mars  1  L.  ... 

Mars  2  L.  ... 


SP. 


(A) 


(0 


Mar.  12:(/O(i)0  1  L 

(Z)  6  Hydrae.... 
(/)  80  Cancri  . . 
(Z)  B.A.C.  3181 
,   N  Mars  1  L.  . . 
W  Mars  2  L.  . . 

6  Leonis  . . .  . 

IT  Leonis  .. . 
(«)  Regulus  . . . . 


Mar.  13 


(0)01  L 

e  Hydrae  ... 

80  Cancri  . . 
(o)  B.A.C.  3181 
(p)  B.  9^  SpO  . . 
,  >  Mars  1  L.  . . 
^'"'' Mars  2  L.  .. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


33,0 
55,0 

25,7 

34,2 
16,5 

7,3 
26,2 
24,0 


26,4 

18,2 
38,4 
34,4 
40,4 

22,6 
7,5 
55,8 
26,5 
12,9 

17,3 
38,5 


20,0 
34,7 
27,2 
46,2 
43,1 

53,5 
33,5 

38,0 

48,5 
10,4 

53,7 

50,5 

41,5 
37,8 
43,5 


11,3 
54,4 
34,1 
32,2 

8,3 


II 


50,0 

9,2 

39,4^ 

48,3 
31,0 


in 


0,5 
23,1 
52,8 

1,5 

45,3 


IV 


39,7 

53,3 

38,2 

<   •    . 

... 

53,2 

51,0 

59,0 

40,0 

53,4 

45,6 

32,4 

.   >   . 

53,3 

7,8 

48,3 

1,5 

54,1 

7,7 

37,0 

51,4 

21,2 

34,5 

9,7 

23,5 

40,2 

53,6 

27,0 

42,4 

31,7 

45,8 

53,3 

8,0 

21,3 

•   •  • 

43,0 

58,5 

36,0 

49,2 

3,7 

43,0 

58,7 

59,7 

13,2 

58,3 

13,2 

3.9,8 

54,0 

7,6 

21,7 

47,8 

1,9 

5,3 

52,3 

... 

1,9 

... 

24,2 

37,3 

7,8 

22,1 

4,8 

... 

1.9,5 

56,4 

10,9 

51,3 

4,6 

57,1 

10,8 

24,5 

38,0 

8,5 

22,5 

48,5 

2,7 

46,4 

35,8 

22,5 

23,5 

37,6 

6,5 

15,9 

0,0 

47,9 
7,1 

7,5 

25,0 

7,1 
0,1 

22,9 
15,5 
21,5 

6,0 

48,2 

38,'i 

7,3 

56,6 

0,4 

23,1 

48,3 


18,3 
14,7 
26,9 
28,7 
8,3 
36,1 
16,2 
19,9 


51,2 
36,2 
16,6 

34,2 
25,9 
18,3 
24,8 


51,8 
37,0 
17,1 

50,4 


40,0 
51,7 
19,9 
30,3 

14,2 

1,5 

20,4 

21,8 


20,7 
14,2 

37,5 
29,0 
35,4 

20,3 

1,8 
52,2 
20,9 

10,7 
15,0 
37,6 

1,9 

22,0 

33,0 
30,8 
40,5 
44,0 
23,0 
50,2 
30,6 
34,2 


4,8 

31,0 

48,5 
40,8 
32,0 
38,4 


51,1 
31,3 

4,6 


VI 


55,0 

5,8 
33,5 

45,4 
28,5 

15,1 
,34,1 
35,2 


34,2 

29,4 
52,3 
42,5 
49,2 

34,4 
15,0 
6,3 
34,4 
24,0 

29,3 
52,3 

15,3 
7,0 

47,3 
46,5 
53,8 

37,3 

4,5 

44,9 

49,3 

56,0 

4,6 

45,2 

1,9 

55,3 
45,6 
52,3 


18,7 

5,3 

45,7 


19,5 


Vll 


13,5 
20,0 

47,2 

59,4 
43,1 

28,6 
47,5 
49,4 


13,0 
48,0 

43,5 
7,0 

56,1 
3,0 

48,8 
29,0 
20,4 

47,9 
38,5 

43,4 
7,1 


51,0 

1,9 

2,3 
7,5 


18,5 
59,1 

3,5 

9,4 


59,3 
16,0 

10,3 

59,2 

6,2 

50,0 

32,3 

19,5 

0,1 


34,0 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1  .  10. 
9.11. 
9.21. 
9  ■  29  . 
9 .  29 . 
9.33. 


22,21 
37,49 
6,43 
15,91 
16,83 
59,80 


-■049 


8  .  39  .  47,96 
9.21  .  6,90 
9-28.  6,69 
9-28.    7,51 


1  .  10.22,36 

7,11 

.  59,98 

0,87 

22,74 

15,33 

21,61 


9- 
9. 
9. 
9. 
10. 

8, 
8. 
9. 
9. 
9. 


21 

26 

27 

,38 

,53 

1 


25.    .5,79 
39.48,18 


11  . 
21. 

25. 
9.25. 
9.36. 
9.38. 

23  .  25  . 

6.  14. 
6.38. 

7.  12. 
26. 
32, 

.55. 

25 . 

4. 

13. 

21  . 


7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
9-21 


38,01 
7,26 

55,59 

56,58 
0,41 

22,84 

48,29 
31,96 
18,27 
18,.'S0 
14,74 
26,84 
28,71 
8,49 
36,01 
16,29 
19,81 
20,77 


23  .  29  .  28,94 
8.39.51,12 
9  .  4  .  36,24 
9.  13.16,59 
9  .  20  .  3.3,29 
9  .  20  .  34,08 
9.38.25,87 
9.53.  18,40 

10.    1.24,74 


23  .  33  . 
8.39. 
9.  4. 
9.13. 
9.  19. 
9.  19- 
9.19. 


9,48 
51,69 
36,90 
17,08 
14,97 
50,28 
51,07 


Correction  of 


+•081  +-I50 


068  +-340 


Second 

of 
Meridian 
Transit. 


25,99 
37,58 
6,49 
16,00 
16,92 
59,88 

48,11 
6,96 
6,78 
7,60 

26,14 

7,17 

0,07 

0,96 

22,82 

15,48 

21,75 

5,87 
48,33 
38,10 

7,32 
55,68 
56,67 

0,49 
22,92 

48,60 
S3,20 
17,06 
18,50 
14,94 
27,16 
28,90 
8,70 
36,24 
16,51 
20,04 
21,00 

29,25 
51,44 
36,47 
l6,81 
33,51 
34,30 
26,07 
18,72 
25,03 

9,79 
52,01 
37,13 
17,.30 

15,19 
50,50 
51,29 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


3,21 
3,51 


2,.99 
5,03 


Adopt- 
ed 
losing" 
Rate. 


2,81 


2,80 
2,86 

2,82 


2,66 
2,75 
2,68 
2,66 


2,70 


-0,20 
-0,13 
-0,11 
-0,10 
-0,23 
-0,32 


-0,42 
-0,56 


-1,00 
-1,23 


-0,30 


-0,27 


-0,16 


-0,21 


-0,33 


-0,41 
-0,46 


-^,59 
-0,69 


Apparent  R.A, 

from  the 
Observation. 


1. 10.29,46 

9.  11.40,95 
9.21.  9,85 
9.29.  19,36 
9  .  29  .  20,28 
9.36.    3,24 

8.39.51,12 
9-21  .  9,96 
9.28.  9,78 
9  •  28  .  10,60 

1  .  10.29,02 
9.21  .  10,00 
9.27.  2,90 
9.27.  3,79 
9  .  38  .  25,65 
9.53.  18,30 
10.1.  24,57 


8, 

9. 

9. 

9 

9 

9. 

9. 

23, 
18, 

6. 

7. 

7  ■ 

7. 

7. 

8, 

9. 

9. 

9. 


25. 

39. 
.  11  . 
,21  . 
.25. 
,25. 

36 . 


8,57 
51,02 

40,79 
10,01 
58,37 
59,36 
3,18 
25,61 


26 
32 
55 
25 
4 
13 
21 
9.21 


25  .  48,56 
14.33,06 
38  .  1 6,92 
12.  18,35 
14,79 
27,01 
28,74 
8,53 
36,07 
16,33 
19,86 
20,82 


23 .  29 . 
8.39. 


4 
13 
20 
20 


9-38 

9-53 

10.    I 


23 .  33 . 
8.39. 
9.  4. 
9.  13. 
9.19. 
9.19. 
9  •  19 . 


28,92 
51,00 
36,03 
16,36 
33,06 
3.%85 
25,62 
1 8,26 
24,57 

8,97 
50,95 
36,06 
16,23 
14,11 
49,42 
50,21 


Illumination  East.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean  of  the  seven 
wires,    +40",313,    -»-26',871,    +  13',.'-)95,    -0',051,    -  13',5l6,    -26S897,    -40'.314. 


(n)   Very  faint.  (J)  A  dark  patch  near  North  Pole  was  well  shewn.  (e)   l'assin<^  clouds.     Ill-defined  and  unsteady.  (d)  Stars  very  ill-defined  and 

unsteady.  (e)   Very  bad  image.  (/)    All  very  unsteady.  (g)   Through  clouds— very  uncertain.  (A)   Clouds.  (i)   Markings  nicely  shewn. 

(*)   Clock  correction  from  stars  of  March  11  and  12.  (/)   Through  clouds— very  faint.  (m)  lU-defiiied.  (n)   lU-dehned  and  unsteady.  (0)   Clouded 

over.    Clock  corrections  from  stars  of  Alar.  12  and  13,  (p)    Preceding  Mara,  same  declination. 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1869. 
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Month 
and 
Day. 


NAME   OF 
OBJECT. 


Mar.  13 


Mar.  Ifi 


Mar.  18 


Mar.  22 


Mar.  23 


Mar.  24 
Mar.  31 


Apr.   1 


Apr.  2 

Apr.  3 
Apr.  9 


f  Leonis . 
ir  Leonis 
Regulus . 


rj  Cancri  . . .  . 
(a)  f  Hydrae. . .  . 

]?.A.C.  3181 
,,■.  Mars  1  L.  . . 
W  Mars  2  L.  . . 

a  Hydra; ... 

£  Leonis  . . .  . 

ir  Leonis  .. . 
(c)  Regulus  . . . . 


{d)(f)  Polaris  . . 
6  HydrtB  . 
83  Cancri 
Mars  1  L. 
Mars  2  L. 
a  HydriE  . 
6  Leonis  . . 
TT  Leonis  . 
Regulus  . . 


w 


C/)©1L 

(.ff)  0  2  L 

(/i)  Polaris 

(/<)  a  Arietis 

8  Geminorum  . . . 

Castor 

Pollux 

{c){g)\  UrsreMin.SP. 

ij  Cancri 

e  Hydrae 


Regulus  . . 

(i)  7'  Leonis . 

f)  Leonis.. 

/  Leonis  . , 


{h)  a  Hydrae  , 


WW0  2L... 
(h)  Aldebaran 


(A)  0  1  L.  .. 
f  Hydrae  . 
«  Hydrse  . 
7'  Leonis  . 
p  Leonis . 
/  Leonis  . 


{/.)ik)Q\  L.. 
0  2L.. 

(/)  /3  Leonis  . 

(/)   I'olaris  . . 
(;«)  Polaris  R. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


42,3 
38,3 
43,9 

28,9 
13,,5 
37,0 
18,1 

32,6 
4-1,8 
41,0 
46,7 


1.5,0 
3,0 

21,1 
34,0 
46,0 
42,1 

47,8 


34,6 


9,9 
42,0 
34,3 
39,5 
2!),0 
32,.5 
17,5 

51,5 
10,9 
23,0 
50,3 

38,1 

14,4 


53,1 
24,2 
43,2 
16,5 
28,5 
56,0 

31,7 
40,4 

56,1 

48,5 


II 


57,0 
51,9 
57,7 

43,2 
27,3 
51,2 
32,3 

46,3 

59,7 

54,8 

0,3 


28,3 
17,2 

35,4 
47,4 

1,0 
55,5 

1,5 


48,2 
58,0 
24,5 
56,3 
50,1 
54,7 
2.5,5 
47,0 
31,1 

5,0 

25,3 

3(i5 

3,9 

51,6 

27,8 
36,6 


HI 


37,5 
56,6 
31,1 
42,2 
9,6 

45,2 
54,0 

10,2 

3,5 


11,5 

5,2 

11,3 

57,3 

40,6 

5,3 

47,2 
59,8 
14,3 
8,2 
14,0 


4t',0 
31,2 
48,5 

0,7 
15,3 

9,1 
15,3 


1,3 

6,5 

39,0 

10,5 

5,7 

9,8 

10,0 

1,1 

44,3 

18,8 
39,4 
50,1 
17,3 

5,0 

40,9 
.50,1 
23,1 


51,0 
10,0 
45,3 
55,6 
23,2 

58,5 
7,3 

23,7 
24,5 


IV 


26,5 
19,2 
25,4 

12,0 
54,4 
19,9 

1,7 
1.3,5 
29,2 
21,9 
27,9 

27,5 

55,5 

45,5 

3,1 

14,5 
,S0,1 
22,9 
29,3 


15,1 

53,5 
25,4 
21,8 
25,4 
0,5 
15,7 
58,2 

32,7 

54,0 

4,0 

31,1 

18,8 

54,6 

3,6 

37,3 


4,8 
23,8 
59,7 

9,8 
37,1 

12,3 
21,2 

37,9 


41,3 
32,7 
39,1 

26,5 

34,2 

16,1 
27,0 
44,0 
35,4 
4.',0 


9,3 
59,7 
17,3 

28,2 
45,2 
36,4 
43,0 


28,6 

8,2 
39,9 
37,7 
40,7 

30,1 
11,6 

46,5 

8,5 

17,5 

45,0 

32,5 

8,5 
17,3 
51,3 


18,2 
37,4 
13,9 
23,3 
50,9 

25,9 
34,6 

51,7 
4,5 


VI 


56,0 
46,3 
53,0 

40,8 
21,3 
48,2 
29,5 

40,7 

5X,7 
49,1 
55,4 


92,() 
13,7 

32,4 
41,5 
59,6 
50,1 
56,5 

33,2 
42,1 


54,3 
53,6 
56,0 
42,5 
44,4 
25,1 

0,2 

22,7 
31,1 
58,9 

46,1 

21,8 

31,0 

5,2 


31,7 
51,0 
28,4 
36,7 
4,3 

39,4 
48,1 

5,5 


VII 


11,0 
59,9 
65,5 

55,1 

35,0 

2,6 

43,8 

54,2 

13,3 

2,5 

9,3 


36,0 
28,0 

46,7 
55,3 
14,6 
3,6 
10,5 

46,7 
55,5 


9,0 
9,5 
11,3 
33,5 
58,8 
38,6 

13,9 
37,1 
44,8 
12,5 

59,5 

35,3 
44,3 
19,2 


45,3 
4,4 
42,7 
50,5 
18,1 

52,9 
1,5 

19,6 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  tiie 

seven  wires. 


9.38.26,51 

9.53.  19,08 

10.    1.25,28 


8.25, 
8.39. 
9-  13. 
9-18. 
9.  18. 
9.21  . 
9.38. 
9.53. 
10.    1  . 


1  . 
8. 
9. 
9. 
9- 

9. 

9- 

9- 

10. 


10. 

39. 
II , 
17. 
17. 

21  , 

38. 

53. 

I. 


0.    6. 
0.8, 


,  10 
59 
12 

.26 
37 
55 


8.25 
8.39 


11,98 
54,'.'9 
19,77 
0,91 
1,68 
l.%44 
2.9,14 
21,84 
27,94 

25,40 
55,53 
45,47 
2,98 
3,S9 
14,51 
30,26 
22,81 
29,13 

6,26 
15,06 
27,97 
5,'5,6l 
25,34 
21,81 
25,34 

2,93 
15,66 
58,06 


10.  1.32,66 
10.  12.53,99 
10.26.  3,86 
10.42.31,29 

9.21  .  18,80 

0  .  38  .  54,76 
0.41.  3,73 
4  .  28  .  37,22 

0  .  42  .  33,64 
8  .  40  .  4,67 
9.21  .23,78 

10. 12.59,66 

10.26.  9,51 
10  .  42  .  37,03 


Correction  of 


•049 


+•027 


0.46. 
0.48. 


12,27 
21,01 


11.42.37,81 


1  .  10. 
1.  10, 


3'?,42 
46,12 


+•047 


+•340 


+•190 


•020 


+■280 


+•024 


Seconds 

of 

Meridian 
I'rausit 


26,71 
19,40 

25,57 

12,09 
54,48 

19,88 
J, 02 

1,79 
].S,54 
29,24 
22,03 
28,11 

27,81 
5.5,72 
45,,59 
3,09 
4,00 
14,61 
30,36 
23,00 
29,30 

6,53 
15,33 
27,71 
53,77 
25,,50 
21,98 
25,50 

3,81 
15,83 
58,33 

32,91 

54,16 

4,12 

31,54 

19,00 


+•220    54,97 

3,94 

37,38 

33,85 
4,88 

23,92 

59,79 
9,71 

37,22 

12,48 
21,22 

37,99 

34,91 
34,95! 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-1,1. S 
-1,09 
-1,02 


-3,6t< 
-3,51 


-3,66 
-3,68 
-3,74 
-3,58 


-4,7? 
-4,9 


-4,73 

-4,81 
-4,72 
-4,7s 


-7,37 
-7,40 
-7,38 
-7,39 

-7,51 
-7,44 


-8,43 
-8,42 
-8,42 
-8,38 

-9,18 


■13,78 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-0,69 


-0,69 


-0,61 


-0,83 


Apparent  R.A. 

from  (lie 

Observation. 


9  .  38  .  25,62 
9.53.  18,31 

10.  1.24,47 

8.25.  8,48 

8  .  39  .  50,86 
9.  13.  16,25 
9.  17.57,38 
9.  17.58,15 
9.21.  9,90 

9  .  38  .  25,59 
9.53.  18,38 

10.  1.24,45 

I  .  10.2.S,23 
8  .  39  .  50,95 
9.11.  40,81 
9.  16.58,30 
9-  16.59,21 
9.21.  9,82 
9.38.2,5,57 
9.53.  18,20 
10.  1.24,50 


5. 

8. 
10. 
59. 
12. 
26. 
37. 
54, 
25, 


59,35 
8,15 
20,49 
46,52 
18,07 
14,54 
18,06 
56,36 
8,36 


-14,13 
-14,20 
-14,12 
-14,06 
-14,11 


-14,38 


8  .  39  .  50,85 


-0,83  10.    1  .  24,50 

10. 12.45,75 

10.25.55,70 
10.42.23,11 


-0,79 


-0,34 


-0,22 


-0,18 


-0,10 


0,25 


9.21.    9,82 

0.38.41,24 
0.40.50,21 
4  .  28  .  2.'i,60 


0. 

8, 

9. 

10, 

10, 

10, 


42. 

39. 
21  , 
12, 
25, 
42, 


19,81 
50,77 
9,80 
45,67 
55,58 
23,09 


G. 


0  .  45  .  58,28 

0 .  48  .    7,02 

11.42.23,61 

1.  10.20,30 

1  .  10.20,31 


Illumination    East.      Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,  -t-40',313,  +  26", 871,  +  13',595,  --0",05I,  -13»,5l6,  -  26',897,  -40",314. 


(a)  Faint  at  times. 
1"  to  each  of  the  two  last. 
(0   Clouds— very  faint. 


(i)    V\'cll  shewn.  (c)   Unsteady.  (d)    Ill-defined  and  unste.idy.  (e)   Clouds.  (f)  Clouded  at  first  five  wires,  added 

(ff)  \Ve\i  defined.  (A)   Clouds.  (i)    Very  faint  at  last  wire.  (Aj   Clock  corrections  from  stars  of  April  1  and  3. 

(m)  Alercury  disturbed  at  centre  wire. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  18G9. 


Month 
and 
Day. 


Apr.  10 


Apr.  11 


Apr.  1^ 


Apr.  13 


Apr.  14 


Apr.  21 


Apr.  22 


Apr.  25 
Apr.  26' 


Apr.  27 


Apr.  28 


NAME   OF 
OBJECT. 


/  Leonis 

■X  Leonis 

2  Leonis  ...  . 
t  Crateris  . . .. 

V  Leonis 

(n)  Polaris 

(6)  Polaris  R 

8.3  Cancri  . . ., 

£  Leonis 

T  Leonis 

Regultis 

p  Leonis 

Polaris  SP  . . 
Polaris  SP.  R, 
Polaris 

(c)  Polaris  R 

e  Leonis 

TT  Leonis 

Rcgulus 

p  Leonis  

/  Leonis 

Polaris  S P.... 

(d)  Polaris  SP.  R. 

£  Leonis 

TT  Leonis 

Regulus 

v  Virginis  . . . 

(e)  Polaris  SP.  . . 

(3  Leonis 

6  Virginis  . . ., 
Polaris  SP.  . . 

(f)  Polaris 

■X^  Leonis 

2  Leonis 

2  Crateris  . . .. 

V  Leonis 

fS  Leonis 

(g)  Polaris  SP.  .. 
(h)  Polaris  SP.  R. 
(i)  Polaris 

Polaris  R 

(p)  Spica 

(k)  f  Virginis  . . . 
(/)  Polaris 

6  Virginis  . . .. 
Polaris  S.  P. .. 

Spica   

^  Virginis  ,. .. 


Seconds  of  transit  over  tlie  seven  wires. 


56,3 
50,'2 
40,5 
21,6 
49,4 

45,5 


11,8 
54,8 
50,9 
5f),5 
28,2 
53,0 

51,5 


54,3 
50,6 
56,3 
28,0 
55,3 
46,0 


53,6 
50,1 
55,7 

46,3 
45,0 

54,8 
44,1 
48,5 


47,5 
37,7 
19,0 
47,0 
53fi 
48,5 

56,5 


49,7 
34,0 
55,0 

42,5 
42,5 
49,6 
33,5 


10,0 

54,8 

SS,3 

3,1 

2,5 


25,9 

9,5 

4,5 

10,5 

41,8 

8,0 

5,0 


9,0 
4,2 
10,1 
41,5 
8,9 
4,5 


8,4 
3fi 
9,5 

59,7 
5,0 

8,8 

57,4 

5,0 


1,1 

52,3 

32,7 

0,5 

7,5 

7,0 

13,5 


3,5 

47,5 


56,0 

56,0 

3,3 

47,0 


III 


23,6 

17,0 

9,1 

49,1 

16,3 


29,0 

S9,9 
24,0 
18,0 
24,2 
55,3 

'9,0 

17,5 

23,7 
17,7 
23,7 
55,1 
22,4 

10,5 

23,1 
17,1 
23,2 

12,9 
12,5 

22,5 
11,0 
13,5 

23,0 

14,6 
6,5 
46,4 
15,9 
21,5 

11,5 

22,5 

17,3 

1,0 

26,5 

9,4 

5,5 

17,0 

0,5 


IV 


37,5 
30,8 
23,8 
3,2 
30,0 


^9,5 

54,2 
39,1 
31,7 
37,9 
9,3 

24,0 

33,0 

38,4 
31,2 
37,5 
8,9 
36,2 

33,0 

38,0 
30,6 
37,0 

26,5 


36,5 
24,4 
36,0 

36,5 

28,3 

21,^-' 

0,4 

27,3 
35,4 

34,5 

38,0 

31,0 
14,4 
37,5 

23,0 

24,5 
30,5 
14,0 


51,1 

44,3 
38,1 
17,1 
43,3 


3,5 

8,5 
54,0 
45,4 
51,6 
22,9 

44,0 

58,5 

53,4 
45,2 
51,5 
22,5 
50,2 

47,5 

53,0 
44,4 
50,9 

40,0 


50,8 
38,0 
50,5 

59,5 

42,0 
35,5 
14,5 
41,2 
49,5 

49,5 

4,0 

44,7 

27,0 

2,5 

36,7 

44,3 
27,7 


VI 


4,8 
5%0 
52,4 
30,8 
56,7 

2,5 


22,5 
8,5 

58,9 
5,4 

3f),4 
4,0 

5,5 


8,0 
58,5 

5,1 
36,1 

3,5 

1,5 


7,5 

57,9 

4,5 

53,3 


4,5 

51,5 

2,0 


55,5 

49,8 
28,2 
54,3 
3,4 
55,0 

10,0 


58,3 
41,2 
10,5 

50,0 

57,8 
40,8 


VII 


18,4 
11,4 
6,8 
44,5 
10,1 

21,0 


36,6 
23,3 
12,4 
1.9,2 
50,0 
19,0 

19,5 


22,9 
12,1 
1.9,0 
49,7 
17,3 
17,0 


22,2 
11,5 
18,4 

6,7 


18,3 

5,0 

15,0 


8,9 

4,2 

41,9 

7,8 

17,3 

14,0 

28,0 


12,0 
54,3 
24,0 

3,5 
12,5 
11,5 

54,3 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


10. 
10, 
11  . 
11  . 
II  . 

I 
1  , 


10. 
11. 
11  . 
11  . 
11  . 
13. 
13. 

1  . 

I. 


42. 
58. 
7. 
13. 
30, 


37,39 
30,76 
23,64 
3,09 
29,84 


10.32,60 

10.  47,70 


9-11. 

9  •  38  . 

9.o3. 
10.  1  . 
10.26. 
13. 10, 
13. 10, 

1  .  10, 

1  .  10. 


54,21 
39,03 
31,69 
37,91 
.9,13 
36,28 
25,.30 
35,66 
3b,9^ 


9  .  38  .  38,.53 
9.53.31,36 


10.    1 
10.26 


,  37./)  1 
8,83 


10.42.36,26 
13.  10.31,97 
13.  10.30,70 


9. 

9. 

10. 


38  .  37,97 

53  .  30,74 

1  .  37,03 


12.  13.26,49 

13.  10.  31,88 


11  . 
13. 
13. 


42  .  36,61 

3  .  24,49 

10.  ,32,93 


1.10.  39,30 


2'?,28 
21,03 
0,44 
27,43 
35,46 
30,  S  5 
32,20 
10.  42,2.S 
10.41,13 


13.  18.30,93 

13.28.  14,21 

1  .  10.  41,20 

13  .  3  .  23,02 
13.  10.  2, -.,.30 
13.  18.30,58 
13.28.  13,97 


Correction  of 


-•049 


+•024  +-220 


•000 


+•035 +-2 10 


-•044 +•  100 


•166 


+•180 


Seconds 

of 

Meridian 
i'ransit 


37,58 
30,97 
23,76 
3,24 
30,05 

34,53 
36,86 

51.,31. 
39,15 
31,90 
38,10 

9,'i^ 
34,46 
36,68 
34,03 
33,96 

38,62 
31,40 
37,65 
8,87 
36,30 
34,80 
33,74 

38,06 
30,78 
37,07 

26,58 
34,71 

sGfi:-, 
24,64. 
35,76 

32,72 

28,39 
21,15 
0,72 
27,61 
35,54 
38,79 
37,51 
35,70 
36,12 

31,21 
14,38 
34,62 

23,26 
3.3,21. 
30,86 
14,14 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


•14,54 
-14,51 
■14,48 
■14,54 
-14,45 


■14,01 
■13,<}1 
-13,87 
■13,82 
-13,78 


-1.3,40 
-1.3,39 
■13,.3() 
■1.3,33 

-13,2iJ 


12,85 
-12,78 
■12,8 


.Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


-13.21 


13,13 
13,21 


-12,07 
■12,02 
-12,16 
■12,11 
■12,05 


12,19 
■11,86 


-11,83 

11,84 
11,61 


0,25 


0,45 


0,53 


0,48 


Apparent  R.A. 

from  the 

Observation. 


10. 
10. 
II  . 
II  . 
11  . 


42  .  2.3,07 
58  .  16,46 
7.  9,26 
12.48,74 
30.  15,55 


1.10.  20,49 

1.10.  22,82 


9. 

9 

9. 
10. 
10. 

I , 

1 . 

1 . 

I . 

9. 

9. 
10. 
10, 
10, 

1  . 

1  , 


11  , 
38, 
53, 
I  . 
25. 
10, 
10. 
10. 
10. 

38, 
53. 
1  . 
25. 
42. 
10. 
10. 


40,45 
25,27 
18,03 
24.,24 
55,47 
20,65 
22,87 
20,48 
20,41 

2,5,25 
18,04 
24,29 
55,52 
22,96 
21,51 
20,45 


9  .  38  .  25,24 
9-53.  17,97 

10.   1.24,26 


0,03  12.  13.  1 ,3,37 
I  .  10.21,50 


0,09 


0,10 


0,13 


0,16 


1 1  .  42  .  23,47 

13.    3.  11,47 

1.  10.22,59 

1.  10.20,59 


10.  58 


II  , 
11  , 
11, 
11 

1 

I, 

1  . 

1  . 


7 
12 
30 
42 
10 
10 
10 
10 


,  16,31 
9,07 
48,64 
15,53 
23,46 
26,7  1 
25,43 
23,65 
24,07 


0,28 


0,39 


13.  18.  19,19 

13.28.    2,36 

1  .  10.22,73 

13.    3.  11,49 

1  .  10.21,47 

13.  18.  19,10 

13  .  28  .    2,38 


Illumination    East. 
VII,  to  the   mean   of   the 


From  April  12,  22\  West.      Intervals    for    an   Equatorial    star   from    wires   I,  II,  III,  IV,  V,  VI, 

seven    wires,    +40»,313,    +26»,871,   +  1.3',. 595,  -0',051,    -  13',5l6,*  -  26',897,    -40%314.      From  April   12, 
-1-40',314,  +26',897,     +13%516,  +0',051,  -  1.3', 595,  -26",871,  -40',313. 


,,Jl)   ^"''  unsteady  and  ill-dehned.  (A)   Disappeared  in  crossing  wire  V.  (c)    Mercury  disturbed  at  centre  wire.  (d)    Ill-defined.  (e)    Clouds. 

(/  >  i-yepiece  tell  out  after  fith  wire.     Put  in  another  of  higher  power.  {,j)  Bad  image.  (ft;  Breeze  in  N.K.  disturbed  mercury.  (i)  Doubtful  whether 

"L'^v,  .*^"       '    "I  *'■■*•  ^I'n'^^l'  correction  from  stars  of  April  2(i  and  27.  (kj   lU-deliued  and  unsteady.  (I)   Lost  wire  II  while  seeking  for  the  eye-piece, 

which  had  got  under  ilie  floor ;   Clock  correction  from  stars  of  April  27  and  28.  i    v       , 
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Month 
and 
Uay. 


Apr.  29 

May    1 

May    4 

May    5 
May    7 

May  10 

May  1 1 
May  12 

May  13 
May  15 

May  17 

May  18 


May  19 

May  20 

May  24 


NAME  OF 
OBJECT. 


(«)  V  Leonis  .. 

(b)  j3  Leonis  . 
Spica 

(c)  f  Virginis 
Polaris  . . . 


6  Virginis  . 
Polaris  SP. 

Spica 

f  Virginis  . 


(b)  f  Virginis 
t]  Bootis  . . , 

(b)  T  Virginis 

(c)  ^  Virginis  . 


V  Leonis. 
y3  Leonis 


■^  Leonis  . 
S  Leonis  . . 
S  Crateris 
V  Leonis  . . 
(d)  ji  Leonis  . 


(e)  Polaris 


ft  Corvi   . . . 

7'  Virginis . 

Polaris  S P.. 

(/)  Polaris  . . . . 


(6)  Arcturus  ., 

d  Virginis  , 

Spica 

{g)  Arcturus  ., 


7'  Virginis  . . . , 
(/()  Polaris  SP.  ... 
(i)  Polaris  SP.  R.  , 


ft  Corvi 

7'  Virginis. . . 
{k)  Polaris  SP.  . . 
Polaris  SP.  R. 
a  Corona;  . . . . 
a  Serpentis  . . 


Polaris 


(c)  Polaris  SP 

ft  Libra 

(/)  Polaris 

Polaris  SP 

(/)(7«)  Polaris  SP.  R. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


4fi,.S 
.52,8 
49,0 
33,2 


41,3 
46,,5 
48,.'") 
32,6 

31,8 
.55,5 
29,8 

32,1 

44,7 
51,4 

45,2 
35,3 
lfj,4 
44,4 
51,1 

5,0 

58,2 
32,1 
48,0 


10,5 

42,4 
49,3 
11,3 

34,4 
57,5 


0,4 

34,5 

0,0 

37,2 
22,5 

12,5 

56,5 
31,1 


2,0 


II        111 


«•         #. 


59,7 
6,8 
2,7 

46,8 


5i,8 
2,0 
1,9 

46,1 

45,3 

9,4 

43,3 

45,4 

58,1 
5,2 

58,7 
49,7 
30,2 
58,1 
5,2 

21,5 

12,9 

45,4 

8,0 

22,0 

24,6 

55,7 

3,0 

2.5,5 

48,0 
14,0 


15,2 
48,0 
15,5 

52,3 


45,0 
19,5 


13,1 
20,7 
16,4 
59,6 
29,0 

8,2 

7,5 

15,6 

59,4 

58,7 
2.3,8 

58,5 

11,5 
19,1 

12,2 
4,1 
44,0 
11,4 
18,9 


27,3 
58,8 

35,0 

38,6 

9,2 
16,7 
39,7 

1,2 

25,0 

29,7 
1,2 


IV 


26,7 
34,5 
30,2 
13,5 
4'3,5 


26,0 

7,3 

49,  i 


58,5 
39,5 


32,0 


29,3 
12,9 

12,3 
3.S,0 
10,1 

12,2 

25,0 
33,0 

25,9 
18,5 
58,0 
24,8 
33,0 


41,8 
12,4 

48,5 

53,2 

22,5 
30,3 

14,7 


44,1 
14,8 


40,2 
48,6 
44,0 
27,2 
4,5 


21,7    35,2 
31,0 


49,5 

3,1 
56,0 


12,1 


43,2 
26,3 

25,7 
52,() 
24,0 

25,9 

38,7 
47,3 

39,6 

33,2 
11,9 
38,4 
47,1 


5C^,6 
25,8 

11,5 

7,7 

36,4 

44,3 

8,5 

28,3 

58,0 

58,9 
28,5 


VI 


3,0 
38,0 
16,7 


25,8 


2,4 
57,4 
40,3 


48,6 

56,6 
39,8 

39,2 

6,7 

36,7 

39,1 

51,9 
1,0 

53,0 

47,3 

25,6 

51,6 

0,8 


10,9 
39,1 

18,0 

21,5 

49,8 
57,7 
22,5 

41,6 

8,0 


1.3,4 
41,7 


VII 


7,2 
16,5 
11,2 
53,7 


2,2 

10,5 
53,2 


52,8 
30,1 


39,2 


.5,4 
14,8 

6,5 
1,7 

39,4 
5,3 

14,6 


25,4 
52,5 


35,9 

3,2 
11,2 

37,1 

55,1 


28,0 
55,1 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


1 1  .  30  .  26,67 
11  .  4.'.  3 1,61 
13.  18.30,13 
13.28.  13,48 
1  .  10.44,96 

13.  3.21,71 
13.  10.2.9,05 
13.  18.29,38 
13.28.  12,90 


Correction  of 


52.7  13.98.12,25 

20.8  13.48.38,11 
50,5  13.55.10,14 

52,4 


8,0 
43,5 

40,5 


52,8 
38,5 


13  .  28  .  12,23 


11  . 
11. 

10. 
II  . 
11  . 
II  . 
11. 


,  30 .  25,05 
,  42  .  'SS,  1 2 

58  .  25,88 
,  7.  18,54 
.12.  57,94 
.  30 .  24,86 

42  .  32,96 


1  .  10.48,78 

12.27.41,87 
12.. 35.  12,30 

13.  10.  32,95 
1  .  10  .  50,99 

14.  9.53,14 

13.  3.22,74 

13.  18.30,36 

14.  9.54,07 

12.35.  14,76 
13.  10.  40,37 
13.  10.43,11 


12. 27. 
12  .  35  . 
13..  10. 
13.  10. 
1 5  .  29  . 
15.38. 


44,24 
14,83 
42,41 
46,5  + 
22,59 
3,03 


1 .  10.  57,05 


13. 

15. 

1  . 


10 
10 
10 


38,9f) 
12,07 
55,87 


13.  10.45,04 
13.  10.51,30 


000 --16(1 


+•180 


Seconds 

of 
Meridiini 
Iransi 


2fi,85 
34,69 
30,41 
13,65 
38,38 

21,95 

29,66 
13,07 

12,42 
38,20 
10,29 

12,40 

25,23 
33,20 

25,.99 
18,66 
58,22 
25,04 
33,04 

42,20 

42,18 
12,48 
40,89 
44,41 

53,25 

22,98 
.30,64 
54,18 

14,94 
48,31 
48,42 

44,55 
15,01 
50,35 
51,85 
22,69 
3,14 

50,47 

46,90 
12,35 
49,29 

52,08 
56,61 


(.•lock 

appa- 
rently 
Slow. 


■11,37 
-11,22 
■11,39 
■11,12 


-10,52 

-10,64 
-10,54 


-  .9,89 
■10,05 
■10,09 


Adopt- 
ed 
lo<iinjr 
Itale. 


Apparent  K.A. 

iVom  the 
Observation. 


0,45 


0,28 


11  . 
II  . 
13, 
13. 
1  . 


30 
42 
18 
28 
10 


15,56 
23,40 
19,15 
2,39 
27,34 


9,87 


9,82 
9,81 

9,83 

9fi9 
9,81 
9M 
9,68 


10,42 
9,9o 


■10,72 


11,60 
-11,64 
11,65 

-12,43 


12.81 
-12,51 


12,65 
12,64 


1.3,13 


0,15 

0,11 
0,03 

-0,12 


-0,40 


-0,44 


-0,49 


-0,43 


-0,29 


-0,22 


-0,19 


0,00 


13.    3.11,38 

1  .  10.26,42 

13.  18.  19,10 

13.28.    2,51 

13.28.  2,40 
13.48.28,19 
13.55.    0,28 

13.28.    2,53 

11  .  30.  15,41 
1 1  .  42  .  23,38 


13. 
13. 

14. 


12. 

12, 
1  , 
1  , 

15. 

15, 


10, 
11  . 
11  , 
11  . 
11  . 


58 

7 
12 
30 

42 


.  16,26 

y,92 

48,48 

1 5,30 

23,30 


1  .  10.32,20 

12.27.31,99 

12..S5.    2,29 

1  .  10.30,69 

1.10.  33,96 

14.    9.42,53 


3.  11,37 

18.  1.9,02 

9 .  42,55 


12.35.  2,51 
1  .  10.  35,87 
1.10.  35,98 


27. 
35, 
10. 
10, 
29. 
37. 


31,91 
2,36 
37,70 
39,20 
10,02 
50,47 


1 .  10 .  37,45 

1.  10.33,79 

15.    9 .  59,22 

1  .  10.36,08 

1 .  10.. 39,87 

1.10.  43,50 


Illumination    West.      Inteiivals   for  an  Lquatorial  star  from  wires  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the  mean  of  the  seven 
wires,    -f40',314,    -^26^897,    -H3",5l6,  H-0',051,    -  1.3',59.5,   -  26',871,  -40»,3I3. 


(a)   Distnrbed  about  centre  wire.  (6)    Ill-defined  and  un.steady.  (c)   Very  unstcidy.  (d)   Wire  I  uncertain.  fe)   Called  away.  (/)   Clock 

correction  tiom  stars  of  Alay   12  and  13.  (g)   Flaring  and  unsteady.  (A)    Interruixed  by  rain.  (t)    Clouded  at  centre  wire,     (iit  only  first  lontact  of 

wire  V  at  5.5- ,(l.  (*)   Lost  the  last  two  wires  in  making  preparation  for  observing  the  occultation  of  Regulus.  [1)    Faint  when  visible.  (jn)    Clock 

correction  troui  stars  of  May  20  and  2U. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1869. 


RIontli 
and 
Day. 


NAMK   OF 
OBJECT. 


May  29 


May  31 


June  1 


June  4 


June  5 


June  7 


June  8 


June  9 


June  10 


June  11 


June  12 


June  14 


a  Coronse  . . 
n  Serpentis 
(a)  /3'  Scorpii  . . 


(*) 


y'  Virginis 
Polaris  SP. 
Polaris  SP. 
r]  Bootis  . .  . 
T  Virginis  . 
Polaris  . . .  . 
(c)  Polaris  R.  . . 

a  Herculis  . 
(</)  e  Ophiuchi 


R. 


Arcturus 
yS  Libra . 

e  Bootis  . 
a'  Libra; 
/3  Librae  . 


Polaris  SP..., 

(e)  Polaris  SP.  II. 

ri  Bootis 

T  Virginis  . . . 

Arcturus 

X  Virginis  . . . 
(/)  Polaris 


(g)/3Ceti  .... 
Polaris  . . . . 
Polaris  R.  . 

(h)  Polaris  SP. 

(i)  Arcturus  .. 

p  Bootis  . . . 

e  Bootis  . . . 

a"  Librae  . . 

(/)(i)  Polaris  .. 


(0  ©IL.  .. 
©2L.  .'. 
Arcturus 
p  Bootis  . 

(?n)  e  Bootis  . 

(vi)  a'  Librae 


0  1  L.  . . 

(n)  0  2  L.  . . 

Arcturus 

p  Bootis  . 


0  1  L.. 
(d)  0  2  L.  . 
(n)  6  Bootis 


7'  Virginis  . 
Polaris  SP. 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


38,2 
23,1 
21,5 

35,5 
15,5 

58,9 
33,3 
15,5 


14,3 
29,5 

12,5 
31,5 

44,4 
10,5 
31,0 

22,5 

55,9 
30,3 
10,1 
32,1 


27,5 
15,0 


34,5 

41,2 

7,3 

17,5 

54,8 
12,2 
8,8 
34,6 
41,0 


3,2 
20,6 

8,5 
34,3 

11,8 
29,1 
40,5 

29,6 
22,5 


53,1 
36,5 
35,8 

49,0 
30,5 

13,0 
46,7 
31,0 


28,2 
44,1 

27,1 
45,1 

59,6 
24,4 
44,5 

38,0 

10,1 

43,7 
24,4 
46,1 


41,8 
32,0 


23,3 
50,3 
56,4 
21,3 
31,5 

9,5 
26,8 
23,0 
50,3 
56,2 
21,1 


35,4 
22,9 


26,0 
44,0 


43,1 
39,5 


III 


8,0 
50,0 
50,1 

2,3 

35,0 

27,0 

0,0 

43,0 

41,9 
58,6 

41,1 

58,4 

14,5 
38,2 
58,0 


39,5 
24,1 
57,1 
38,3 
59,5 


55,7 

44,5 

44,0 
37,4 
6,0 
11,3 
35,2 
40,0 


41,3 

37,2 

5,7 

11,3 

34,7 

32,5 

36,8 
5,3 

40,9 
58,S 
10,7 

56,2 


IV 


23,4 
3,5 

4,4 

15,8 

49,0 
41,4 
13,5 

8,0 

56,0 
14,Q 

55,5 
12,3 

30,0 
52,3 
11,8 


53,0 
38,4 
10,6 
53,0 
13,5 


10,2 

6,5 

55,0 
51,8 
21,8 
26,5 
49,1 
1,0 

38,9 
56,1 
51,5 
21,5 
26,5 
48,9 

47,2 

4,7 

51,5 

21,3 

55,6 
13,3 
26,1 

10,0 


38,5 
17,3 
18,5 

29,3 

12,0 
55,7 
27,1 

19,5 

9,6 

28,5 

9,7 

2f),0 

45,1 

6,3 

25,3 


14,5 
53,0 
24,1 

7,3 
27,3 


24,5 
20,0 

19,0 
6,1 

37,4 

42,1 
3,2 

16,0 

53,6 
10,7 

5,9 
37,2 
41,7 

2,7 

1,9 
19,3 

5,7 
37,0 

10,5 
28,1 
41,2 

23,4 


VI 


53,4 
30,6 
33,0 

42,5 
22,0 

9,8 
40,5 
22,5 


23,5 
43,2 

24,0 
39,5 

0,2 

20,1 
38,8 

30,5 

7,0 
37,5 
21,5 
41,2 
21,0 

38,6 
25,0 


20,4 
5,3,0 
56,9 
17,1 
27,0 

8,0 
25,4 
20,2 
53,1 
57,0 
16,5 

16,6 
34,0 

19,9 
52,6 

24,9 
42,6 


37,0 
30,0 


VII 


8,5 
44,3 
47,2 

56,1 
40,5 

24,3 
54,0 
40,5 


37,4 
58,3 

38,4 
52,9 

15,3 
34,1 
52,5 

46,5 

21,2 
51,0 
35,9 
55,0 
38,0 

52,6 
41,5 


8,8 
12,1 
31,1 


22,9 
40,2 
34,4 
8,5 
12,1 


31,2 

34,3 
8,3 

39,6 

57,2 


50,2 
45,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


15.29-23,30 
15.38.  3,61 
15.58.    4,36 


12.35 
13.  10 
13.  10 
13.  48 
13.55 
I.  10 
1  .  11 


17. 
17. 


5. 

5. 

14. 

12. 
13, 


15,79 
57,41 
51,63 
41,44 
13,59 
57,10 
3,87 


8  .  55,85 
14.  13,74 


14.  9.55,49 

15.  10.  12,24 

14.  39.2.0,87 

14.  43.  .52,28 

15.  10.  11,70 


,11.  4,66 
10.  55,30 

.  48  .  38,53 

55  .  10,61 

9-52,93 

.  12.  13,53 

.  10.  55,17 


0.37-  10,13 
1  .  10.  58,10 
1.11.    4,04 


13.  10.  58,,q6 

14.  9-51,80 
14.  26.21,69 
14.39.26,65 
14.  43.49,19 

1  .  10.59,09 


.  13.38,81 
.  1.5.56,10 
.  9-51,57 
,26.21,56 
39  .  26,5 1. 
,  43  .  48,79 


5.17-47,22 

5  -  20  .    4,62 

14.    9.51,37 

14.26.  21,26 


21  .  55,61 
24.  13,23 
39  .  26,02 


35. 
II  , 


9,93 
4,66 


Correction  of 

Seconds 

Clock 

of 

Meridian 

appa- 
rently 

c 

n 

m 

Iransit. 

Slow. 

s. 

t. 

f. 

s. 

ff. 

-•063 

+•050 

+•030 

23,24 
3,63 
4,30 

15,79 
55,38 
56,62 
41,38 
13,60 
58,88 

-1.3,15 

-13,06| 
-13,05 

-13,39 

-13,30 
-13,42 

59,30 

55,82 

-\3,6l 

13,68 

-1.3,76 

5.5,42 

-12,.95 

12,17 
29,81 

-12,90 

-12,47 

52,22 

-12,45 

11,63 

-I2,,'J6 

2,63 

0,29 

38,47 

-10,44 

10,()2 

-10,47 

52,86 

-10,41 

13,47 

56,95 

» 

10,07 

-  9,57 

59,88 

59,47 

56,93 

51,73 

-  .9,29 

21,64 

-  .9,21 

26,59 

-  9,27 

4.9,13 

-  9,37 

0,87 

38,73 

56,02 

51,50 

-  9,07 

21,51 

-  9,09 

26,48' 

-  9,17 

48,73 
47,14 

-  8,97 

4,54 

51,30 

-  8,88 

21,21 
5.5,53 

-  8,80 

12,15 

25,96 

-  8,66 

9,93 

-  7,66 

2,63 

Adopt- 

ed 
losing 
Hate. 


-0,12 


-0,24 


-0,19 


-0,13 


0,44 


0,67 


0,79 


0,36 


0,24 


0,21 


0,29 


0,37 


Apparent  R.A. 

from  tlie 

Observation. 


15.  29.  10,15 
15.  37-50,54 
15.57.51,21 


12. 

1  . 

1  . 
13, 
13, 

1  , 

I  , 


35.  2,42 
10.  42,01 
10.  43,25 
28,00 
0,22 
4.-3,36 
45,78 


17.     8.42,11 
17.  13.59,97 

14.  9-42,49 

15.  9.59,26 

14.  ,39.  17,38 
14.43.39,79 

15.  9.59,21 


1  .  10 


1  . 
13. 
13. 
14. 
14. 

1  . 


10 
48 
55 
9 
12 


,52,16 

,  49,82 
28,02 

0,18 
42,43 

3,04 


10  .  46,88 


0.37-  0,56 
I  -  10  .  50,38 
1.  10.49,97 

I.  10.47,61 
14.  9-42,42 
14.  26.  12,34 
14.39.  17,29 
14.  43.  39,83 

I.  10.51,66 


13.29,56 
15.46,85 
9 .  42,42 
26  .  1 2,43 
14.39.  17,41 
I A^ .  4,3  .  39,66 


5.  17-38,22 

5.  19.55,62 

14.    9.42,45 

14.26.  12,37 

5.21.  46,76 

5  .  24  .    3,38 

14.  39.  17,30 

12.35.    2,22 

1 .  10.  54,93 


Illumination  East.     Intervals  for  an  Equatorial  star  from  wires   I,   II,  ih,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean   of  the    seven 
wires,  -t-40',313,  +26",871,    +  13*,595,  -0,051,    -  13',5l6,  -  26',897,    -  40',314. 


(<j1   Stars  very  unsteady.  (J)   Crawling  about  strangely.  (c)  Clock  correction  deduced  froin  stars  of  Jlay  31  and  June  1.  (d)  Very  unsteady, 

(e)   Verysatislacmry.  (/)   Clouds.  {g)    Very  faint.  (h)   Clouded  at  wires  1,  11.  (i)    Late  for  wire  I.     Stars  very  unsteady.  (k)    Got  only  first 

Unsatisfactory  observation.  (/)   Clouded  at  wire  111.     Very  faint  at  V.  (m)   Disappeared  at  times.  {n)   Clouds  passing. 


contact  of  wire  IV  at  58», 


Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1869. 
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Month 
and 
Day. 


June  14 


June  18 


June  19 


June  22 


June  23 


June  24 
June  25 


June  26 


June  28 


June  29 


July    3 


NAME  OF 
OBJECT. 


(a)  Polaris  SP.  R. 

Arcturus 

a  Coronae  . . . . 

(b)  Polaris 

•4^  Bootis 

/3  Librae 

a  Coronie 

(c)  a  Serpentis  . . 


(rf)  0  1  L.  . 
0  2  L.  . 

f3  Librae  , 


0  1  L... 
{d){e)Q2L.. 
\lr  Bootis 
/3  Librse . 


(/)02L 

ig)  Polaris  SP.  .. 

Polaris  SP.  R. 
(g)  Arcturus 

a  Herculis  . . . 

a  Ophiuchi  . . 


f3  Librae  . 


O  1  L 

{h)(i)Q2L...., 
fi^  Scorpii  . 
2  Ophiuchi 


01  I 

(/i)0  2L. 

a  Serpentis 

/3'  Scorpii 

2  Ophiuchi 

(k)  Arg.  Zone  386,51  B. 
(/)  Arg.  Zone  210,99  6. 

Arg.Zone  210,99... 
a  Herculis 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


7,4 
32,7 


13,3 

25,8 

17,2 


33,3 


U,3 

2,1 

13,6 

26,3 

11,6 


7,5 

8,6 

19,7 

27,0 

13,4 

17,5 
58,9 

22,4 
40,0 
18,5 
17,3 
58,8 

6,5 
20,5 
52,6 

9,2 


a  Coronffi  32,4 

a  Serpentis 17,7 

/3'  Scorpii I  1 6,5 

(m)  i  Ophiuchi i  57,9 


011 

(«)  0  2  L 

a  Coronae  . . 

a  Serpentis 
(o)  /3'  Scorpii  . . 


i48,2 

5,7 

32,5 

17,3 

16,0 


01  L 

(;>)0  2L 

Antares. . .  . 
f  Herculis  . 
K  Ophiuchi 


46,6 
42,0 
55,5 


II 


111      IV 


21,7 
47,6 


42,0 

35,5 

2,5 

42,5 


28.4  43,5 

39.5  52,7 
47,2  2,2 

31.1  44,2 

44,9 

48.2  2,5 


59,2 
16,7 
28,8 
39,9 

26,3 
46,0 

21,8 


13,5 
31,3 
43,7 
53,3 

41,0 

50,5 
36,0 


22,7  i  36,4 
33,5    47,1 


40,7 


54,0 


27,9    42,8 
0,3 


31,5 
12,4 

37,4 
54,7 
32,0 
31,5 
12,4 
20,4 
35,0 
7,2 
23,2 

47,7 
31,2 
30,5 
11,5 


20,2 
47,3 
31,2 
30,3 

34,5 
51,5 

1,7 
57,5 

9,4 


45,7 
25,5 

51,8 
9,5 
45,3 
45,5 
25,7 


21,7 
37,0 

2,3 
44,5 
45,0 
24,8 


34,6 

2,2 
44,4 


6,1 

16,3 
13,4 
22,8 


56,5 
50,2 
18,0 


58,9 

6,8 

17,5 

57,8 


17,5 
6,7 

28,5 

46,3 

59,2 

7,1 

55,6 

4,0 
50,3 
50,3 

1,2 

8,0 

57,4 

15,2 

0,2 

39,4 

6,5 
24,4 
59,0 

0,0 
39,4 


36,7 
50,9 

17,9 

59,1 
S8,4 


58,2 


3,9 
21,0 

31,7 
29,4 
36,6 


19,0 

4,5 

33,1 


14,0 
20,2 
32,5 
11,4 


32,2 
20,2 

43,1 

1,0 

14,3 

20,5 

10,3 

25,5 

4,3 
15,0 

21,4 

12,2 
30,2 
14,2 
53,0 

21,3 
39,1 
12,5 
14,3 
52,9 


51,3 

4,7 

33,1 
12,0 
13,2 
52,0 


49,6 

17,4    32,8 


12,0 
13,3 

18,8 
35,6 
46,9 
45,3 
50,3 


VI      VII 


18,6 

48,2 


28,9 
33,6 

47,7 
25,2 


47,0 
33,6 

57,9 
15,7 
29,3 
34,2 


18,2 
28,8 

35,0 

26,8 

44,6 

28,5 

6,3 

35,9 
53,6 
27,0 
28,5 

5,9 
20,0 
35,4 

6,0 
18,6 

48,0 

25,4 

27,5 

5,4 

1,5 

47,7 
25,0 


33,0 

1,4 
1,1 
4,0 


32,7 
3,2 


44,2 
47,3 

38,5 


1,5 


12,5 
30,2 
44,5 
47,8 


54,5 


32,0 
42,5 

48,5 

41,7 
59,4 
43,0 
19,7 

50,5 
8,5 
39,5 
42,6 
19,5 

34;3 

50,0 
20,5 
32,5 

3,0 
39,0 
41,9 
18,7 

16,2 

2,6 
38,8 


47,9 

16,5 
16,9 
17,6 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


h,       ffl. 


13.  10.58,80 

14.  9.50,09 
15.29.17,90 

1.11.    1,54 

14.58.58,74 
15.10.  6,56 
15.29.  17,42 
15.37.57,91 

5  .  50  .  59,76 
5.53.  17,46 

15.10.    6,51 

6  .    3  .  28,43 
6.    5.46,19 

14.58.59,05 

15.  10.    7,01 


6. 
13. 
13. 
14. 
17. 
17. 


9  .  55,66 

11  .  13,06 

6,30 

50,36 

50,35 

1,11 


15.10.    7,80 

6.15.57,46 

6.  18.  15,25 

15.58.    0,09 

16.    7-39,32 


6.20.    6,54 

6 .  22  .  24,26 

15.. S7.  59,11 

15  .  57  .  59,96 

16  .  7  .  39,'i3 
16.44.  22,06 
16.57.37,01 
16  .  57  .  36,57 
17.    8.50,87 

15.29.  17,77 
15.37.58,31 
15.57.59,10 
16.    7-38,39 

6.32.32,19 

6  .  34  .  49,56 

15.29-  17,50 

15.  37.  58,13 

15  .  57  .  58,84 


6. 

6, 
16. 
16, 
16, 


49.  3,88 
51  .  20,87 
21  .31,59 
36 .  29,37 
51  .  36,60 


Correction  of 


•063 


+•050 


+•030 


Second 

of 
Meridian 
I'ransit. 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


Adopt- 
ed 
losing 
Kate. 


3,79 
50,02 
17,84 

3,32 

58,68 

6,49 

17,36 

57,93 

59,68 

17,38 

6,44 

28,35 

46,11 

58,99 

6,94 

55,58 
11,03 
11,29 
50,29 
50,32 
1,11 

7,73 

57,38 

15,17 

0,03 

39,31 

6,46 
24,18 
59,13 
59,90 
39,22 
22,00 
36,95 
36,51 
50,84 

17,71 
58,.S3 
59,04 
38,38 

32,11 
49,^18 
17,44 
58,15 
58,78 

3,80 

20,79 
31, ,53 
29,32 
36,61 


-7,62 
-7,76 


-7,22 
-7,23 
-7,30 
-7,33 


-7,18 


-7,55 
-7,69 


-7,97 
-8,00 
-7,99 


-8,49 


-8,67 
-8,61 


-8,54 
-8,54 
-8,52 


-8,61 

-7,71 
-7,75 
-7,69 
-7,69 


-7,45 

-7,58 
-7,43 


-6,64 
-6,61 
-6,62 


Apparent  R.  A, 

from  the 

Observation. 


0,37 


0,09 


0,03 


-0,30 


-0,44 


-0,34 


-0,03 


0,20 


0,29 


0,22 


0,40 


1 .  10 .  56,09 

14.  9.42,34 
15.29.  10,18 

1  .  10.55,81 

14.58.51,41 

15.  9.59,22 
15.29.10,09 
15.37.50,66 

5  .  50  .  52,49 
5.53.  10,19 

15.    9-59,26 

6.    3.20,84 

6  .  5  .  38,60 
14.58.51,37 
15.    9-59,32 


6.   9. 
11 , 
II . 
9. 

8. 
28, 


1, 
1. 

14, 
17. 

17. 


47,78 
3,10 
3,36 
42,34 
42,32 
53,10 


15.  9.59,24 

6.  15.48,75 

6.  18.    6,54 

15.57.51,39 

16.  7.30,67 

6.19.57,82 
6.22.  15,54 
37  .  50,57 
57.51,34 
7 .  30,66 
44.  13,45 
57  .  28,40 
57 .  27,96 
8  .  42,29 


15. 
15. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17. 


15.29.10,00 
15.37.50,62 
15.57.51,33 
16.    7.30,67 

6  .  32  .  24,54 

6.34.41,91 

15.29.    9,95 

15.37.50,66 

15.57.51,30 

6  .  48  .  56,99 

6.51  .  13,98 

16.21  .24,88 

16.  36.22,68 

16.  51.29,97 


Illumination    East.      Intervals   for   an    Equatorial   star  from    wires    I,    II,    III,   IV,   V,   VI,    VII,   to    the   mean    of  the 
seven    wires,   +40",313,   +26',871,    + 13", 595,   -0',051,   -1,3",516,    -26',897,   -40",314. 


(a)   Good,  steady  image.  (i)   Stopped  by  rain.  (c)  All  very  unsteady.  (rf)  Clouds  passing.  (e)    Tremulous.  (f)   Clouds  parsing — 

extremely  faint  at  wires  IV,  V,  wbich  perhaps  ought  to  be  rejected.  (g)   Clouds.  (A)    lU-defined  and  unsteady.  (i)   Fine  groups  of  spots. 

{k)   Taken  m  Zone  18ti4,  June  10.     Too  faint  for  wires — a  fainter  star  s.p.  about  12«,  and  a  very  faint  star  suspected  preceding,  same  declination  as  the  star  taken. 
(/)    Taken  in  Zone  1804.  July  4.     Almost  too  faint  for  wires.     A  smaller  star  s.p.  (m)    Stars  very  unsteady.  (»)    Passing  clouds— obseivation  worth  liitle. 

(0)    Invisible  at  the  other  wires.  (p)  Nearly  all  without  dark-glass—very  unsatisfactory. 
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Right  Ascensions  observed  with  the  Transit  in  the  Year  1869. 


Month 
and 
Day. 


July   3 


July  10 


NAME  OF 
OBJECT. 


a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(a)  Arg.Z.  217,79  B 

Polaris  SP 

Polaris  SP.  R 

Arcturus 

^  Herculis 

K  Ophiuchi 


Seconds  of  transit  over  the  seven  wires. 


1 

11 

111 

«. 

•• 

7,4 

21,2 

35,1 

18,5  i  32,3 

45,7 

31,2    46,1 

... 

41,0    55,5 

... 

... 

58,0 

1,1    15,4 

29,5 

36,6   52,5 

8,0 

50,5 

4,2 

17,7 

IV 


49,3 
59,9 


3,2 
13,6 


13,0  35,5 
44,0  58,4 
24,2  40,2 
31,5  \  45,3 


VI 


16,7 

27,4 
48,5 

48,5 

12,6 
56,1 
59,0 


VII 


30,5 

41,2 

3,2 

4,0 

26,8 
11,7 
12,5 


Concluded 

transit  over  the 

mean  of  the 

seven  wires. 


h.      m.         t. 


17.  8.49,06 
17  .  28  .  59,80 

18.  3.49,06 


11.22,53 

11  .  15,13 

9-43,97 

.36.24,19 

51.31,52 


Correction  of 


-•063  +-050 


+•030 


Second: 

of 
Meridian 
Transit. 


49,03 
59,80 
49,00 

20,50 
20,12 
43,90 
24,14 
31,53 


Clock 
appa- 
rently 
Slow. 


-6,70 
-6,64 


-1,77 
-1,48 
-1,56 


Adopt- 
ed 
losing 
Hate. 


Apparent  R.A. 

from  the 
Observation. 


0,72 


1  . 

1. 

14. 

16. 
16. 


11  .  18,82 
11  .  18,44 
9  .  42,24 
36 .  22,56 
51  .29,96 


0,40  17  .    8  .  42,39  G. 
17.28.53,17 
18.    3.42,38 


Illumination  East.     Intervals  for  an   Equatorial  star  from  wires  I,  II,  HI,  IV,  V,  VI,  VII,  to  the   mean  of  the  seven 
wires,    +40',313,    +26%871,    +  13",595,    -  0%051,    -  13',5l6,    -26',897,    -40",3I4. 


(a)  Too  faint  for  wires — disappeared  occasionally  \^„  «o  ]•    Took  1,  3  precedes  about  KM. 


APPARENT    NORTH    POLAR    DISTANCES 


OBSERVED  WITH  THE 


MURAL     CIRCLE 


IN  THE  YEAR  1869. 
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NoKTH  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1869. 


Month 
and 
Day. 


Jan.     1 


Feb.    9 


Feb.  12 


Feb.  18 


NAME  OF 
OB.IECr. 


(a) 


0  N.L.  R. 
O  S  L.  R. 


(h)  63  Aurigaa  . . . 
(c)  H.  C.  14(i71  .. 
Mars,  Centre  , 
(A)  B.A.C.  3.506., 
(rf)  B.A.C.  3579  •  ■ 


Uranus 

(b){e)  Mars,  Centre . . 

Arg.  ig°,  2304... 
(h)  B.A.C.  3506.... 
(6)  Zenith  Point  . . . 


Feb.  19 


(i)(/)  Polaris  R. . . . 

Polaris  R 

Polaris 

Polaris 

H.  C.  16396... 

Arg.  8958 

e  Hydrae  R.. . . 

(6)  6  Hydras  

Mars  S.  L 

Mars  N.L 

B.A.C.  3506... 


Feb.  20 


Feb.  23 


Feb.  25 


Mar.  3 


Mar.  4 


(i)  Zenith  Point.... 

Uranus 

MarsS.  L 

Mars  N.L 

Ara-.  19°,  2304.. 
B.A.C.  3460.... 
B.A.C.  3506.... 


(*) 


(g)  Polaris  R. 

Polaris  R. 

Polaris  . . . 

Polaris  . . . 
(/i)  Uranus  . . . 


B.A.C.  3209. 

8  Leonis , 

Mars  S.  L.  . . , 
Mars  N.L. .. , 
{/))  Zenith  Point 


Arg.  18",  2232, 

,, ,  Mars  S.  L 

*'"-'  Mars  N.L 

Zenith  Point  .. 


(0 
CO 

(i) 

(6) 


83  Cancri  . . . 
Mars  S.  L. . . , 

Mars  N.  L 

B.A.C.  3318. 
Zenith  Point 


(t)  83  Cancri 


Mirrosccipe  Readings. 


3  .  19,9 
0 .  50,3 


41,8 
10,3 
59,5 
17,9 
4,5 

15,7 
14,7 
13,5 
31,0 
46,9 


4 .  52,2 
2.  11,1 
1  .  33,1 


//         II 


24,9 
54,1 


26,3 
56,1 


47.1  47,2 

15.2  17,2 
64,1  64,5 
21,9  i  22,5 
10,1     12,0 


1  .  45,3 
4.  17,7 
4  .  27,0 

2  .  '9,0 
1  .  30,9 


59,5 
18,9 

57,7 


0.  10,7 

3.  14,0 
0 .  56,8 

1  .  24,8 

4.  11,5 
1  .  58,9 
1  .21,3 

4 .  49,0 

1  .  28,0 
3  .  28,1 

4.52,1 

1  .37,5 
1  .38,1 


21,0 
49,0 


1  .  34,9 


19,2 
17,6 
17,1 
33,9 
^%^ 

57,3 
15,3 
36,9 

48,3 

20,4 

30,3 

16,2 

35,4 

64,3 
22,2 
61,9 

13,8 

19,8 

63,1 

30,4 

15,3 
64,1 
25,1 

53,2 

36,6 
34,9 

56,0 

43,2 
40,9 

24,9 
5;j,3 

40,2 


21,2 
19,8 
21,8 
35,8 
54,1 

60,3 
16,9 
38,9 

52,0 

23,0 

33,1 

17,3 

37,9 

23,2 
63,1 

15,9 

22,0 

64,0 

31,1 

16,7 
65,9 
27,9 

57,3 

34,2 
34,4 

0%^ 

43,5 
44,1 

28,3 
57,3 

41,5 


21,5    22,7 
49,7    53,1 


43,9 
13,8 
59,0 
17,9 
5,2 

14,2 
14,6 
13,8 
29,2 
48,3 

55,8 
12,1 
33,0 

44,9 

15,0 

25,4 

10,7 

33,8 

19,7 
58,8 

9,2 

11,5 

58,0 

26,3 


47,8 
14,0 
62,4 
22,9 
%3 

17,2 
18,1 
17,2 
35,9 
51,0 

59,9 

14,2 
39,3 

51,1 

22,0 
32,6 
14,8 

38,7 

23,1 
63,1 

15,4 


17,9 
46,9 

7,4 
56,0 
15,3 

1,8 

11,0 
10,0 
10,8 
28,1 
44,0 

50,9 

7,3 

30,1 

42,9 

14,2 

23,1 

7,3 

29,3 

56,1 
14,7 
55,4 

7,i 


+  8,3  12,334 
+  8,1  12,334 


a= 


6,1 

3,7 
6,7 
3,1 

6,4 


>-'Z 


+2  J 


7,899 
4,870 

11,055 
9,409 

15,550 


+  8,4  12,539 
+  7,8  1.3,5.39 


7,9 
8,1 

+  7,8 


+  8,6 
+  5,5 
+  5,8 

+  5,8 

+10,1 


11,149 

10,07 

10,465 

10,810 
12,420 

9,531 
10,478 

6,879 
10,642 
12,357 


+  8,3 
4,5 


4,4  13,118 
13,220 
12,973 
12,925 
13,229 
14,283 
+  5,2  11,532 
+  6,5  11,532 
I.S,472 
14„W3 


+  6,0 
+  9,1 


19,2    10,8 


64,3 
28,3 


10.8  14,9 
59,1  6Z,'i 

19.9  24,9 

50,0 


20,2 
28,8 

53,5 

36,9 
38,4 

21,3 
49,8 

33,9 


54,8 

37,2 
37,8 

58,9 

46,1 
45,1 

27,6 
56,0 

43,3 


55,2 
22,2 


56,1 
19,8 

47,4 

26,0 

25,2 

49,8 

33,8 
36,0 

18,5 
46,7 

33,0 


8,1 

+  8,3 

+  3,1^ 

+  8,8 
+  4,6 
+11,9 

+  8,7 

+  3,7 
+  4,8 

+  7,5 


14,837 

9.583 
9,718 
9,510 
9,100 
11,085 

13,557  -2 

14,375 

15,385 

16,280 

10,609 


+3 


+1 


Concluded 
Circle  reading. 


284  .  32  .  55,30 
284.  0.24,66 


192. 
179. 
214. 
213. 
216. 


5 .  49,27 

8.21,00 

42.  0,22 

13.53,12 

3Q .  32,92 


208  .  27  .  45,25 
214.  17.22,39 

212.  28.  1.3,47 

213.  13.51,29 
179.25.  0,14 


-2 


179. 
-i08. 
213. 
213. 
212  . 
212  . 
213. 

35. 

■i5. 
143. 
143, 
170, 
170, 
.')14. 
224  . 
213. 
213, 
213. 


89,110 
10,326 
11,170 
10,783 


+  11,2  10,950 

+  8,7  10,190 

[11,113 

10,912,354 

+  8,2  10,602 


+  7,8 


10,718 


-2 

-2 


-u 


-u 


24 
26 
32 
31 
28 
26 
13 

48 

48 

1 

1 

15 

15 

6 

43 

25 

24 

13 


43,68 
6,17 

46,4' 
,  1,3,73 

55,24 
,  50,19 

,  17,48 
,  17,35 
,  44,2.'^ 
.  43,78 
,  48,07 
.  26,1  1 
,  50,7( 
,  8,85 
.  8,6, 
,  51 ,3 
.  52,2"! 


,S5.48.  16,45 

35.48.  18,12 

143.  1.43,8f 

143.  1.43,9'^ 

208  .  26  .  25,85 


214 
214 
212 
212 
179 


28  .  1,9,67 
35.  51,34 
59  .  52,2(, 
51^ .  33,53 
25  .  0,0(: 


Uaiom. 


Inch. 


30,000 


29,848 
29,848 
29,848 

29,840 

29,790 
29,888 


29,760 
29,800 


29,870 


Thermom. 


Int. 


Ext. 


38,9 


49,0 
48,5 
48,5 

48,5 

45,0 
43,0 


46,0 
44,0 


47,2 


m,b 


47,0 
16,0 
47,0 

47,0 

36,0 
34,5 


213  .  40  .  40,30 
212.  48  .  45,43 
212.48.27,70 
179.24.  59,5.'i 


213. 

212. 

212 

210 

179. 


21  . 
21  . 
21  . 
49. 
25. 


41,95 
56,50 
37,1  1 
55,64 
0,28 


213.21  .  44,12 


29,898 
29,898 
29,898 
29,898 
29,790 

29,808 
30,230 
30,230 

29,698 


46,0 
45,5 
44,2 


45,5  38,5    32,91 


.S0,042 
30,042 


30,070 


42,0 
40,2 


48,0 
40,5 
38,5 


43,9  38,5 
47,0  48,5 


Refrac- 
tion. 


219,81 
228,09 

13,13 
0,28 
41,29 
3.9,08 
44,26 

33,10 

41,79 
39,02 
40,17 


32,63 
40,03 
40,02 
38,45 
38,42 
39,57 

42,94 


%55 
59,91 

40,13 

40,12 

39,84 

42,77 


39,9  33,0 
39,0  33,0 


42,69 
42,89 
40,40 
40,.i9 


48,5  49,0  39,38 
38,12 
38,11 


39,7  30,5 
38,9  30,5 


40,5  34,5 


40,92 
39,40 
39,39 
37,14 


40,61 


Apparent  N.P.D, 

from  tlie 

Observation. 


112.42.  52,32 
113.  15.31,24 


50, 
37. 
73. 
71. 
74, 


1  , 
1  , 
1 , 
1  , 


28.  10,26 
30  .  28,58 
4  .  49,37 
3% .  40,06 
59  .  25,04 


66.50.26,21 
72.40.  12,04 
70.51  .  0,35 
71  .36.39,.S2 


66 .  49  . 
71 .54, 
71 .54. 
70.51 , 
70 .  49 , 
71.36, 

1.23, 
1.23, 
1  .23, 
1  .23, 

28  .  37  . 

28  .  37  . 

83.    6. 

83.    6. 

71.47. 

71.47. 

71 .36. 


23. 
23. 
23. 
23. 
49. 


24,33 
54,22 
34,51 
0,20 
41,68 
37,78 

7,56 

7,69 

9,31 

8,86 

46,54 

24,57 

17,13 

16,78 

56,78 

39,4.9 

40,10 

8,76 
7,09 
9,11 
9,17 
6,78 


72.51  .  10,30 
72.58.42,17 
71  .22.40,63 
71  .22.21,86 


72. 
71  . 
71. 


3.28,15 
1 1  .  32,02 
11  .  14,28 


71  .  44  .  30,.59 
70  .  44  .  43,62 
70.  44.24,22 
Qij.  12.40,50 


71  .  44  .  32,45 


Onb   Revolution  of  the   Micrometkr   =20",860.      Reference  Micromktkii  Reading  =  1  r,000. 
middle  wire  for  an  Equatorial  Star  =16*,6.      Assumed  Co-latitude  =  37°.  47'.  8 ',00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Breeze  disturbed  the  mercury  throughout  the  observation, 
fd)   High  S.W.  wind,  cloud»  passing.  (e)  Too  unsteady  to 

0''. fi;V».  33«,  01'.  54'".  32..     .M.  slo*,  tii'  '-    "'  '       -■   ■ 

(i)  Very  faint,  sky  much  overcast. 


(4)  Negative  correction  for  runs.  (c)  One  preceded  3,J  intervals  of  nearly  eqn,!!  N.P.D. 

\K)   Alio  unsteady  to  make  a  satisfaciDry  observation  of  Limbs.  (/)  'IHincs  by  i\I<)iyneUK,  d''.  45"'.  489,  ((h.  4*>"'.  42**, 

ig)  Times  by  jMolyneux,  Oi-.  44"".  20',  O"".  4t>m.  IJs,  ()!'.  53"".  3U.,  l"".  0n>,40«.     M,  slow,  63".    Very  tamt,  haze.  (A)  C.ouds. 

(A:)  Very  unsteady. 
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Month 
and 
Day. 


Mar.    4 


NAME  OF 
OBJECT. 


,  ,  Mars  S.  L. 
'^"^  Mars  N.L. 


Mar.  5  (a)  83  Cancri  .... 
,.,  Mars  S.  L. . . . 
W  Mars  N.  L.... 
(c)  B.A.C.  3318.. 


Mar.   6 


Mar.  10 


Mar.  11 


Mar.  12 


0S.  L , 

(e)  ©  N.  L , 

(/)  Zenith  Point 

(J){g)QS.-L.  ... 

Castor  R 

Castor 

(/)  80  Cancri  . . . 

B.A.C.  3181  . 

Mars  S.  L. . . 

(6)  Mars  N.L... 

<O(/)0S.  L.  .. 
(/)  Zenith  Point 
(A)  80  Cancri  . . . 

B.A.C.  3181. 

JIars  S.  L. . . 

Mars  N.L... 


Mar.  13 


Mar.  16 


Mar.  18 


Mar.  22 


Mar.  31 


Apr.  1 


83  Cancri  . . . 
. -.  Mars  S.  L. . . 
W  Mars  N.L... 

B.A.C.  3318. 


(«)  0S.  L 

(;fc)0  N.L 

(J)  Zenith  Point 

80  Cancri  . . . 

B.A.C.  3181. 

Mars  S.  L... , 

Mars  N.  L. . . . 

B.A.C.  3181. 
Mars  S.  Li. ... 
Mars  N.  L 

80  Cancri  . . . 
B.A.C.  3181 . 
Mars  S.  L. . . , 
Mars  N.L. .. 

0S.  L 

(/)(/)  0  N.L.  .. 


0  S.  L 

(/)(m)0N.L.  .. 

(/)  Zenith  Point 
7'  Leonis  It. .. 
(J")  7'  Leonis  . . . . . 


Microscope  Readings. 


4 .  59,8 


2 .  34,8 
1  .  20,9 

0 .  12,2 

1  .  39,2 

2 .  25,9 

0 .  13,3 


6,0 
0,1 
4.46,1 


4 .  57,9 

2.  10,9 
1 .  28,7 

3.  2,^2 
3  .  33,8 
2  .  25,0 


4.21,1 

4 .  44,9 
2 .  49,3 
0 .  48,6 


13,5 
3,3 
48,9 
1.9,9 
18,8 


0 .  20,2 


4,9 
,32,2 


1  .  49,9 
4 .  46,2 

1  .  24,9 
4.15,5 


64,3 


41,7 
28,0 

18,9 

45,9 

32,5 

19,0 

11,1 

5,3 

51,9 

62,3 
15,9 
35,8 
7,4 
39,2 
31,2 


24,8 
50,9 
54,6 
52,9 


19,1 
8,6 
53,8 
24,7 
23,4 


26,0 


9,9 

38,1 


56,9 
52,1 

31,1 

22,8 


4.47,7  53,1 
4 .  32,6j  39,4 
3  .  52,6  58,4 


66,9 


41,5 

27,9 

20,0 

46,4 
34,0 

20,1 

10,9 

6,1 

55,2 

62,2 
19,0 
36,8 
7,9 
40,7 
32,5 


26,8 
53,9 
55,5 
55,3 


19,9 
8,7 
57,1 
26,1 
25,7 


27,5 


10,0 

38,9 


56,0 

51,7 

32,0 

22,2 

56,0 
41,8 
60,0 


58,9 


34,5 
21,1 

14,5 

40,1 
26,9 

14,7 

5,0 
59,9 
47,5 

55,7 
10,6 
31,7 
2,9 
34,2 
26,0 


18,7 
45,8 
48,6 
48,0 


12,4 
59,8 
49,9 
19,0 
17,9 


21,5 


4,5 
33,2 


49,8 
46,2 

26,3 
17,0 

49,4 
34,2 
52.9 


66,9 


44,5 
29,6 

20,1 

49,3 
33,7 

18,9 

11,1 

5,0 

53,8 

62,5 
16,1 
36,7 
9,1 
41,8 
32,9 


23,9 
53,2 
56,2 
56,6 


17,9 
7,0 
55,2 
25,0 
24,9 


28,1 


11,9 

41,8 


57,9 
52,9 

32,0 
20,1 

54,9 
40,8 
59,9 


58,1 


33,5 
20,7 

12,9 

38,9 
26,3 

12,9 

5,0 
0,0 

44,7 

57,0 
10,1 
28,5 
1,5 
32,5 
25,1 


20,5 
43,8 
47,7 
46,2 


13,4 
0,5 
46,9 
18,1 
17,4 


20,9 


2,5 
30,5 


49,0 
4:5,9 

24,2 
16,2 

45,0 
31,6 
51,4 


+  5,6[  13,7 10 
14,190 
15,039 
12,051 


+  3,6 
+  7,8 


+  9,3 

+  8,7 

+  8,6 


4,2 

5,9 
14-11,5 


£-^ 


7,5  15,543 
16,330 


+  9,6 
+  4,8 
+  7,2 
+  6,6 
+  9,0 
+  8,0 


+  9,9 

+  9,8 

+  6,6 

+  8,8 


7,9 
7,5 
7,4 
7,6 
8,5 


+  8,2 


5,4 
4,4 


7,7 
6,3 


+  5,4 
H-  4,5 

+  7,5 
+  6,9 
+  5,2 


10,941 
11,339 
12,216 
11,989 

15,425 
15,425 
10,514 

19,182 
9,270 
9,270 
12,431 
10,694 
11,741 
12,605 

13,330 
10,436 
11,858 
17,121 
10,521 
11,373 

11,985 
11,985 
10,607 
10,470 
15,715 
11,643 
12,575 

15,856 
15,172 
15,992 

9,720 
16,432 
14,125 
14,949 


"2 


-2 

_   1 
-2 

-2 


-H 


+2 
+3 


-2 

+'^ 
_2 

-2 


-1 
-2 
-2 

-2 


—2 

-2 


-2 

-2 
-2 


11,215  -2 
11,215  -I^ 

12,511 
12,511 


10,648 
16,157 
16,157 


-2 
+  'i 


212.18.27,85 
212.  18.  11,29 

213.21  .42,40 

212.  15.  18,46 
212.15.  0,62 
210.49.54,80 

213.21.45,26 
212  .  12  .  23,61 
212.12.  5,25 
210.49.56,15 

235  .  50 .  36,6s 
235.  18.31,17 
179.24.59,94 

235  .  27  .  8,33 
339  .  22  .  49,83 
199.27.    9,53 

213.  2.35,10 
211  .58.41-,72 
212.  2.14,09 
212.    1.55,97 


Concluded 
Circle  reading. 


235.  3. 
179.25. 
213.  2. 
211 .58. 
212.  1. 
212.  0. 


33,54 
0,47 

34,92 

43,8+ 
1,71 

43,74 


234  .  39  .  54,98 
234.  7.44,87 
179.25.  0,13 
213.  2.33,99 
211  .58.43,31 

212.  0.  8,28 
211.59.48,59 

211.58.43,05 
211  .58.57,33 
211  .58.40,00 

213.  2.34,57 
211  .58.42,61 
211.59.30,74 
211.59.13,32 

231  .  6.48,71 
230 .  34 .  44,23 


227  .  35  .  56,66 
227  .  3  .  47,35 

179-24.58,32 
327  .  42  .  49,99 
211.  7.  8,23 


Haiom. 


Inch. 


30,070 


29,736 
29,736 


30,240 
30,240 


29,380 


29,340 
29,436 

29,450 


29,550 

29,588 
29,588 


29,580 


29,588 


29,468 


29,790 
29,800 


30,020 


29,760 


29,848 


40,0  34,5 


Thermom. 


Int. 


Ext. 


Refrac- 
tion. 


00  // 


43,7 
43,5 


40,8 
40,0 


40,  S 


38,9 
38,5 

37,5 


38,8 

37,8 
37,5 


38,5 


37,0 


43,0 
43,0 


31,0 
30,6 


39,0 


37,5 
33,5 

33,0 


41,0 

33,0 
32,5 


39,5 


33,0 


36,0 


32,0 


42,5  42,5 
42,5  42,5 


42,043,5 


41,0 


46,0 


39,02 
39,01 

39,45 
37,83 
37,82 
35,80 

41,14 
39,41 
39,40 
37,37 

87,80 
86,05 


86,67 
21,59 

39,42 
37,86 
37,94 
37,93 

85,39 

39,61 
38,07 
38,12 
38,12 

84,50 
82,84 

39,61 
38,03 
38,07 
38,06 

37,96 
37,96 
37,96 

39,09 

37,55 
37,57 
37,56 

74,74 
73,33 

65,10 
63,89 


40,935,4  36,92 


Apparent  N.P.D 

from  the 
Observation. 


70.41.  14,59 

70  .  40  .  58,02 

71.44.29,57 
70.38.  4,01 
70.37.46,16 
6^.  12.38,32 

71  .44.34,12 
70.35.  10,74 
70 .  34  .  52,37 
69  .  12  .  41,24 

94.  14.  12,54 

93.42.  5,28 


93  .  50 
57.49 
57.49 
71  .25 
70.21 
70.25 
70.24 


43,06 
39,70 
39,18 
22,58 
30,64 
.  0,09 
41,96 


93.27.    6,46 

71  .  25  .  22,06 
70.21  .29,44 
70 .  23  .  47,36 
70 .  23  .  29,39 

93.  3.27,35 
92  .  31  .  15,58 

71.25.21,47 
70.  21  .29,21 
70  .  22  .  54,22 

70  .  22  .  34,52 

70.21  .28,88 
70.21  .43,16 
70.21.25,83 

71  .25.21,53 

70.21  .27,0,'i 
70.22.  16,I8 
70.21  .58,75 


89. 

88. 


30. 
58. 


11,32 
5,43 


85.59.  11,44 
85.27.    0,92 


69  .  29  .  53,25 
69  .  29  .  54,83 


Onk  Rbvolution  of  the  Microubter   =20",860.     Reference    Micrometer  Reading  =  ir,000. 
middle  wire   for  an   Equatorial    Star   =16',6.      Assumed  Co-latitudb  =  37°.  47'.8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Very  faint,  sky  much  overeast.  {*)  Sky  remaining  clear  for  very  short  intenrali.  (c)  Clouds.  (d)  Not  good — diffused  and  unsteady. 

(e)  Hurried  observation,  observed  without  dark  glass.  (/)  Negative  correction  tor  Runs.  (g)  Cloudy  for  N.L.  (A)  Very  faint — clouds.  (t)  Without 

dark  glass.  (k)  With  dark  glass — clouds  passing.  (/)  Clouds  passing.  (m)  Jumping,  not  considered  very  satisfactory. 
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North  Polar  Distances  observed  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1869. 


Month 
and 
Day. 


June  10 

June  1 1 

June  12 

June  19 
June  22 

June  23 


NAME   OF 
OBJECT. 


0S.L 

(n)©N.L 

(6)(c)  Zenith  Point . 


©N.L 

0S.  L 

(b)  Zenith  Point  , 

0  S.  L 

0  N.  L 

(6)  Zenith  Point  , 

(A)0S.  L 

(rf)  0  N.  L 

0S.L 

0N.L 

(6)  Zenith  Point 

T  Herculis  H. 

(J)(e)  T  Herculis  . 

©S.  L 

(/)0N.L 

(6)  Zenith  Point 


June  26 


June  29 


July  3 


June  25  (g)  ©  N.  L 

(6)  Zenith  Point  . . . 


©S.  L 

©N.L 

Arg.  Z.  386,51  . 
(J)(/OArg.  Z.  210,99 


Microscope  Readings. 


48,5 
13,0 


B  C 


«  // 


50,9 
15,9 


4 .  43,3|  45,3 

0 .  32,2!  35,6 
2.  2,8  7,3 
4.46,1  49,3 

2.41,0  44,9 
1  .  7,3  12,9 
4.49,5  53,1 


3 .  37,7 
2.    7,2 


43,7 
13,0 


59,1  63,9 
,  28,0|  33,0 


48,8 

2  2 

58',8 


2  .  10,9 
0 .  42,5 
4 .  49,4 


3.11,8  17,9 
4 .  49,2  55,9 


54,5 

7,7 

63,6 

15,5 
47,1 
56,0 


©S.  L 

©N.L... 

(6)  Zenith  Point  . . . 

©S.L 

(./:)0N.L 

(6)  Zenith  Point  . . . 
(0  Arg.  Z.  217,79 


2  .  43,9;  50,0 
1  .  12,0!  19,2 
2.  18,1121,4 

3  .  55,9,  60,2 


0.13,4'  18,3 
3.41,2  47,8 
4.49,2  54,1 


35.0  41,3 
5,4  11,8 

49.1  54,9 
9,2,  13,1 


50,4 
15,1 
48,4 

36,0 

6,5 

52,1 

44,8 
10,2 
54,5 

42,1 
12,0 

62,2 

31,9 

55,2 

8,9 

61,9 

15,2 
45,3 
56,0 

17,0 
56,2 

48,0 
15,8 
20,2 
59,3 

17,6 
45,3 
55,2 

39,4 
10,1 
55,2 
13,0 


D 


48,2 
13,8 
42,0 

33,9 

5,6 

47,2 

42,5 

9,9 

50,0 

40,9 
10,1 

60,2 
30,2 
51,0 
5,4 
61,5 

13,0 
44,9 
53,0 


50,3 
13,1 

47,7 

35,0 

5.9 
51,6 

45,4 
10,5 
53,1 

43,5 
12,8 

61,8 
33,0 
55,9 
9,8 
64,6 

15,6 
48,2 
57,0 


14.8  18,0 

52.9  56,9 


47,0 
15,5 


4-8,9 
17,2 


18.0  22,1 

57.1  I  60,6 

16.7  I  17,0 
45,0  48,1 

51.8  I  54,4 


37,8 

8,0 

52,5 

10,4 


41,5 
10,3 
55,5 
13,1 


43,5 

8.8 

37,4 

27,9 

58,1 
41,5 

37,9 

4,2 

45,1 

34,1 
5,2 

54,9 
26,1 
45,6 
0,1 
57,0 

8,1 
3.9,4 
46,4 

10,1 
47,5 

41,2 

8,0 

14,9 

54,8 

10,4 
38,6 
45,3 

32,2 
1,2 

46,2 
6,0 


+1,9 
+.5,5 
+3,0 

+4,0 

+4,8 
+4,3 

+4,5 
+2,9 
+5,9 

+5,2 
+4,0 

+2,6 
+3,8 
+3,9 
+4,3 
+7,0 

+2,7 
+5,3 
+4,1 

+2,9 
+1,5 

+2,3 
+5,6 
+1,5 
+3,9 

+4,8 
+3,9 
+4,7 

+3,6 

+4,8 
+4,8 
+4,6 


14,649 
14,649 
10,318 

13,505 
13,505 
10,347 

12,056 
12,056 
10,472 

16,730 
16,730 

16,372 
16,372 
10,573 
11,155 
11,155 

12,316 
12,316 
10,622 

12,202 
10,643 

15,411 
15,411 
18,069 
20,035 

13,611 
13,611 
10,544 


E.S 


208  .  50  .  32,77 
208.  18.57,20 
179.24.58,23 


-2 


208.  14.41,42 
208.46.  12,45 
179.25.  1,57 


-2 

+1 


+  'i 

+   i 
+2 


-H 


-1 


-2 


Concluded 
Circle  reading. 


208.42.21,43 
208.  10.47,25 
179-25.  1,86 


208  .  26  .  40,83 
207  .  55  .  10,88 


208 
207 
179 
353 
184 


26.  8,42 
54.38,51 
25.  0,73 
50.  1,81 
59  .  58,04 


208.26.45,81 
207.55.  17,47 
179-25.    0,84 


10,342  -2 
10,342:  +2^ 
10,5761 
15,300+2 


207  .  57  .  50,36 
179.25.    0,53 

208.31  .  14,81 
207  .  59  •  42,84 
253.39.51,7 
255  .    5  .  49,38 


208.39-21,48 
208  .  7  .  50,35 
179-25.    1,16 

208  .  55  .  52,06 
208  .  24  .  22,75 
179.25.  1,06 
257-35.41,14 


Barom. 


Incli. 


.30,100 


30,078 


29,800 


Tliermom. 


Int. 


Ext. 


57,5  55,0 


55,9  54,5 


57,5  63,5 


29,910  54,0  57,5 


30,110  56,061,5 


30,170 


30,170 


54,9 


50,5 


56,0  59,5 


30,110  58,2  64,0 


30,088  60,068,5 


Refrac- 
tion. 


32,66 

31,96 


31,88 
32,57 


31,61 
30,93 


31,77 
31,09 

31,71 
31,03 

5,73 


31,77 
31,23 


30,95 


Apparent  N.P.l) 

I'lom  the 

Observation. 


67.  13.  15,20 
66.41.38,93 


66 .  37  - 19,73 

67.  8.51,45 


67.    4.59,18 
66  .  33  .  24,32 

66.49.19,87 
66. 17-49,24 

66  .  48  .  47,40 
66. 17. 16,81 

43.22.  12,65 
43.22.  11,04 

66 .  49  .  24,74 
66. 17.55,86 


66 .  20 .  28,78 


31,36     66.53.53,6i 

30,69!  66.22.21,00 

30,130  157,553,5:203,15  112.    5.19,39 

223,80,113.31  .40,65 


30,200  '58,058,5    32,29 
31,60 


30,149 


30,120 


57,0,62,0 


32,37 
31,68 


67.    2.    0,61 
66 .  30 .  28,79 


67.  18.31,37 
66.47.    1,37 


.'57,0  52,0  27 1,.50  116.    2.19,58 


One  Rkvolution  of  the  Micromkter   =  20",860.     Referknce  Micrometer  Reading  =  ir,000. 
middle   wire   for   an    Equatorial   Star  =16',6.     Assumed  Co-latitude  =  37" .  47'.  8",00. 


One  Interval  from  the 


(a)  Clouds  passing.  (h)  Negative  correction  for  Runs.  (c)  Very  unsteady.  (d)  Very  troublesome  to  observe — interrupted  by  clouds.  (e)  Clouded 

over  in  a  very  tew  minutes,  quite  rematlcable.  (J)  M'ithout  dark  glass.  {g)  Cloudy  for  S.  L.  (/»)  One  jiiecedeU  of  Ui  mag.,  about  10^  or  lo»,  and 

about  9'  higher  in  field.  (i)  Very  faint,  one  preceded  5«  and  about  4'  higher  of  lOih  mag. 


MEAN   RIGHT   ASCENSIONS,    January  1,  1869, 


OF  TUE 


FUNDAMENTAL    STARS 


OBSERVED   IN   TUE   YEAR    1869, 


AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION. 


316     Mean  Right  Ascensions  of  the  Fundamental  Stars  observed  in  the  Year  1869. 


Day  of 

Oljserva- 

tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.l,  1869. 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Alean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1869. 


Andromeda. 


Feb.    19    +    1,26     0.    1.37,19 


7  Pegasi. 


Feb.   19 


+    1,25 


0.    6.29,46 


/3  Ceti. 


June    8 


+   0,14     0.37.    0,70 


Polaris. 


Apr. 


Feb.  18 
19 
20 
26 
27 

Mar.     3 

5 

18 

22 

9 
11 
12 
12 
13 
21 
22 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
May  1 
11 
12 
12 
17 
18 

19 

20 

20 

24 

31 

31 

June    7 

7 

8 

9 

9 

14 

14 

23 

July  10 


+  19,07 
+ 19,66 
+  20,25 
+  24,42 
+  25,13 
+  27,21 
+  28,07 
+  33,66 
+  34,55 
+  36,68 
+  36,44 
+  36,35 
+  36,23 
+  36,13 
+  34,55 
+  34,39 
+  33,28 
+  33,05 
+  33,82 
+  32,34 
+  32,11 
+  31,46 
+  30,88 
+  25,95 
+  25,62 
+  25,29 
+  22,68 
+  22,18 
+  21,39 
+  21,10 
+  20,79 
+  18,20 
+  13,13 
+  12,81 
7,73 
7,27 
6,36 
5,90 
5,46 
1,91 
1,55 
6,04 
-  20,98 


1.  10 


.  56,98 
57,29 
57,52 
56,23 
55,85 
56,67 
57,09 
56,89 
55,04 
56,98 
56,93 
57,00 
56,71 
57,64 
56,05 
56,98 
53,87 
59,76 
56,47 
55,07 
53,58 
58,80 
57,30 
58,15 
56,31 
59,25 
58,55 
59,88 
58,84 
54,89 
56,87 
58,07 
55,14 
58,17 
59,89 
54,15 
56,74 
53,51 
57,12 
56,84 
57,36 
57,06 
57,84 


Polaris  R. 


Feb.  18 

+  19,07 

19 

+ 19,66 

20 

+  20,25 

1.  10. 


Polaris  R.  continued. 


Apr. 


May 


June 


July 


9 

+  36,68 

11 

+  36,44 

12 

+  36,35 

12 

+  36,23 

13 

+  36,13 

26 

+  33,05 

26 

+  32,82 

17 

+  22,68 

18 

+  22,18 

24 

+  18,20 

31 

+  13,13 

31 

+  12,81 

7 

+  7,73 

8 

+  6,36 

14 

+   1,91 

23 

-  6,04 

10 

-  20,98 

10 .  56,99 
59,26 
59,22 
56,64 
56,58 
58,4S 
56,89 
58,66 
61,38 
61,70 
56,38 
58,59 
57,55 
56,33 
58,00 
57,32 
57,46 


a  Arietis. 


Mar.  22 


+  1,15 


1.59.47,67 


Aldebaran. 


Mar.  31 


+  0,75 


4 .  28  .  24,35 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  I,  1869. 


51  Cephei. 


Mar.  11 


-5,80 


6.38.  11,12 


8  Geminorum. 


Feb.  9 

-0,78 

12 

-0,76 

13 

-0,75 

20 

-0,68 

Mar.  11 

-0,41 

22 

-0,21 

7.12 


17,82 
17,90 
17,80 
17,84 
17,9* 
17,86 


Castor. 


Feb. 

9 

-0,87 

12 

-0,85 

20 

-0,77 

Mar. 

11 

-0,50 

22 

-0,29 

7.26. 


14,29 
14,23 
14,32 
14,29 
14,25 


Procyon. 


/3  Tauri. 


Feb.  27 


-0,09 


5.  18.    0,72 


S  Ononis. 


Feb. 


2 

-0,47 

3 

-0,46 

27 

-0,10 

5.25.18,87 
18,85 
18,88 


e  Orionis. 


Feb. 


2 

-0,49 

3 

-0,46 

27 

-0,12 

5  .  29  .  33,97 
34,01 
33,98 


a  Orionis. 


Feb. 


■0,55 
•0,54 


5.48.    4,82 
4,80 


H  Geminorum. 


57,11 
56,90 
57,23 


Feb.     4 


-0,65 


6.15.    2,18 


Feb.  9 

-0,82 

12 

-0,81 

13 

-0,80 

20 

-0,75 

Mar.  11 

-0,51 

7.32 


26,60 
26,48 
26,58 
26,54 
26,50 


Pollux. 


Feb. 

9 

-0,85 

12 

-0,84 

13 

-0,83 

18 

-0,80 

20 

-0,78 

Mar. 

22 

-0,33 

7.37. 


17,.90 
17,82 
17,84 
17,91 

17,84 
17,73 


6  Cancri. 


Mar.  11 


-0,60 


7.55.28,14 


ti  Cancri. 


Mar.  6 
11 
16 

22 


■0,76 
•0,70 
•  0,64 
■0,55 


8.25. 


7,81 
7,83 

7,84 
7,81 


e  Hydrae. 


y  Geminorum. 


Feb.     4     -0,68      6.30.    8,57 


Feb.  18 
19 
25 

Mar.    4 

6 

12 

13 

16 


-0,91 
-0,91 
-0,89 
-0,85 
-0,83 
-0,77 
-0,76 
-0,72 


— wt— 
8.39- 


50,18 
50,16 
50,18 
50,27 
50,19 
50,23 
50,19 
50,14 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1869. 


e  Hydrae  continued. 


Mar. 

18 

-0,70 

22 

-  0,64 

Apr. 

1 

-0,50 

8  .  39  .  50,25 
50,21 
50,27 


83  Cancri. 


Feb. 

16 

-0,94 

18 

-0,.94 

23 

-0,94 

25 

-0,93 

Mar. 

3 

-0,91 

6 

-0,90 

18 

-0,79 

Apr. 

12 

-0,45 

9.11 


39,94 
39,86 
3.9,93 
39,96 
40,04 
39,89 
40,02 
40,00 


a  Hydrae. 


Feb.     9 

16 

18 

23 

25 

Mar.     3 

4 

5 

6 

16 

IS 

24 

Apr.     1 


■1,05 
■  1,08 
■1,08 
■1,08 
■1,07 
■1,06 
■1,05 
■1,04 
■1,04 
■0,94 
■0,94 
■0,88 
■0,78 


9.21 


8,89 
8,87 
8,93 
8,88 
8,93 
8,79 
8,91 
8,.96 
8,97 
8,96 
8,88 
8,94 
9,02 


£  Leonis. 


Feb.  9 

-0,90 

16 

-0,95 

18 

-0,96 

19 

-0,97 

Mar.  5 

-0,s)6 

6 

-0,96 

12 

-0,93 

13 

-0,92 

16 

-0,90 

18 

-0,89 

Apr.  12 

-0,58 

13 

-0,56 

14 

-0,55 

9-38 


,  24,64 
24,66 
24,61 
24,73 
24,69 
24,65 
24,69 
24,70 
24,69 
24,68 
24,69 
24,69 
24,69 


w  Leonis. 


Feb. 
Mar. 


Apr. 


■0,91 
■1,00 
■0,97 
■0,97 
■0,.95 
-0,94 
-  0,fi9 
■0,67 
-0,66 


9 -53. 


17,34 
17,30 
17,29 
17,34 
17,43 
17,26 
17,34 
17,37 
17,31 
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Day  of 
Observa- 
tion, 


Correction 

to  Mean 

11.A. 


Mar.  23 
Apr.     1 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1809. 


Hegulus. 


Mar. 

5 

-1,00 

12 

-0,98 

13 

-0,98 

16 

-0,96 

18 

-0,95 

23 

-0,91 

Apr. 

12 

-0,71 

13 

-0,69 

14 

-  0,68 

10.    1, 


23,57 
23,59 
23,49 

23,49 
23,55 
23,59 
23,53 
23,60 
23,58 


7I  Leonis. 


•0,93 
■0,86 


10 


12  .  44,82 
44,81 


p  Leonis. 


Mar. 

23 

-0,98 

Apr. 

1 

-0,93 

12 

-0,83 

13 

-0,82 

10  .  25  .  54,72 
54,65 
54,64 
54,70 


/  Leonis. 


JIar.  23 

-1,02 

Apr.     1 

-0,97 

10 

-0,90 

13 

-0,87 

10.42 


,  22,09 
22,12 
22,17 
22,09 


Leonis. 


Apr. 

10 

-0,96 

26 

-0,82 

May 

10 

-0,66 

10, 


58  .  15,50 
15,49 
15,60 


S  Leonis. 


Apr. 

10 

-0,97 

26 

-0,82 

May 

10 

-0,66 

11 


8,29 

8,25 
8,26 


S  Crateris. 


Apr. 

10 

-1,19 

26 

-1,05 

May 

10 

-0,90 

11. 12.47,55 
47,59 

47,58 


V  Leonis. 


Apr. 

10 

-1,11 

26 

-1,01 

29 

-0,99 

May 

7 

-0,92 

10 

-0,89 

11.30.  14,44 
14,52 
14,57 
14,49 
14,41 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1869, 


/3  Leonis. 


Apr.     3 

-1,09 

22 

-1,00 

26 

-0,97 

29 

-0,95 

May     7 

-0,87 

10 

-0,84 

11.42. 


22,52 
22,47 
22,49 
22,45 
22,51 
22,46 


ij  Virginis. 

Apr.  21 

-1,19 

12. 

13.  12,18 

/3  Corvi. 

May   12 
18 

-1,38 
-1,33 

12 

27 .  30,61 
30,58 

7'  Virginis. 

May   12 

17 

18 

31 

■June  14 


1,15 
•1,13 
•1,12 
■1,02 
•0,89 


12.35, 


1,14 
1,38 
1,24 
1,40 
1,33 


6  Virginis. 


Apr.  22 

-1,34 

28 

-1,34 

May     1 

-1,34 

15 

-1,29 

IS. 


3.  10,13 
10,15 
10,04 
10,08 


>pica. 


Apr.  27 

-1,43 

28 

-1,43 

29 

-1,43 

May     1 

-1,43 

15 

-1,41 

13.  18 


.  17,76 
17,67 
17,72 
17,67 
17,61 


^  Virginis. 


Apr. 


May 


27 

-1,34 

28 

-1,35 

29 

-1,35 

1 

-1,35 

4 

-1,35 

5 

-1,35 

13.28. 


1,02 
1,03 
1,04 
1,16 
1,05 
1,18 


t]  Bootis. 


Day  of 
Observa- 
tion, 


Correction 

to  Mean 

K.A, 


Mean  R.A, 
Jan,  1,  1869. 


May     4 

31 

June    7 


-1,34 
-1,27 
-1,22 


13.48.26,85 
26,73 
26,80 


Virginis. 


May 

4 

-1,40 

31 

-1,38 

June 

7 

-1,35 

13,54, 


58,88 
58,84 
58,83 


Arcturus. 


May 

13 

15 

June 

4 

7 

9 

10 

11 

14 

23 

July 

10 

•1,37 
•  1,37 

1,31 
•1,29 
•1,28 
•1,27 

1,26 
■1,24 
•1,16 
■0,97 


14,    9 


41,16 
41,18 
41,18 
41,14 
41,14 
41,15 
41,19 
41,10 
41,18 
41,27 


p  Bootis. 


June 

9 

-1,37 

14 

26 

10,97 

10 

-1,36 

11,07 

11 

-1,35 

11,02 

Bootis. 


June 


1,46 
•1,44 
•1,43 
•1,42 


14.39.15,92 
15,85 
15,98 
15,88 


a'  Librae. 


June    5 

9 
10 


■1,74 

•1,73 

1,73 


14.  43.  38,05 
38,10 
37,93 


■v//-  Bootis. 


June  18 

22 


1,45 
1,43 


14.58.49,96 
49,94 


(3  Librje. 


May 
June 


1,68 
1,73 
1,73 

1,72 
1,72 
1,71 
1,70 


15. 


9  •  57,54 
57,53 
57,48 
57,50 
57,54 
57,61 
57,54 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R,A, 


Mean  R.A. 
Jan,  1,  1869. 


a  Coronae. 


Jan.      1 

•H,70 

15 

May   18 

-  1,59 

29 

-1,64 

June  14 

-1,63 

18 

-1,61 

28 

-1,55 

29 

-1,54 

,29. 


8,44 
8,43 
8,51 
8,55 
8,48 
8,45 
8,41 


a  Serpentis. 


Jan.      1 

-H,6l 

May    18 

-1,59 

29 

-1,66 

June  18 

-1,69 

26 

-1,68 

28 

-1,67 

29 

-1,66 

15.37. 


48,94 
48,88 
48,88 
48,97 
48,89 
48,95 
49,00 


/8*  Scorpii. 


May   29 

-1,92 

June  25 

-2,03 

26 

-2,03 

28 

-2,02 

29 

-2,02 

15, 


57  .  49,29 
49,36 
49,31 
49,31 
49,2s 


3  Ophiuchi, 


June  25 
26 
28 


1,85 
1,85 
1,84 


16. 


7  .  28,82 
28,81 
28,83 


Antares. 


July     3      -  2,22 


16.21.22,66 


^  HercuHs. 


July     3 
10 


-1,81 
-1,76 


16.36.20,87 
20,80 


K  Ophiuchi. 


July     3 
10 


-1,89 
-1,87 


16.51  .28,08 
28,09 


a  Herculis. 


Jan.      1 

+  1,89 

June     1 

-1,75 

23 

-1,92 

26 

-1,83 

July     3 

-1,93 

17.    8. 


80 


40,47 
40,36 
40,40 
40,46 
40,46 
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Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1, 1869. 


h.        tit,  s. 


B  Ophiuchi. 


June    1 


■2,04 


17.  13.57,93 


a  Ophiuchi. 


Jan.  1 
June  23 
July     3 


+  1,93 
-1,95 
-1,99 


17.28.51,14 
51,15 
51,18 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1869. 


S  Ursae  Minoris. 


Jan.  1 
Feb.  9 
Mar.   11 


+  18,11 
+  13,01 
+    3,56 


18  .  14  .  35,78 
35,72 
36,62 


S  TJrsae  Minoris  R. 


Feb.     9     +13,01    18.14.35,28 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Mean  R.A. 
Jan.  1,  1869. 


Lyree. 


Jan.      1 

Feb.     5 

8 


+  2,12 
+  1,51 
+  1,44 


18.32.30,10 
30,13 
30,20 


^  Lyrae. 


Jan.      1      +2,03     18.45.14,56 


Day  of 
Observa- 
tion. 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


IMean  R.A. 
Jan.  1,  1869. 


a  Aquilae. 


Jan.       1 
2 


+  1,92 
+  1,91 


19  •  44  .  23,54 
23,35 


\  Ursae  Minoris. 


Mar.  22     +17,73    19.55.14,09 


MEAN    RIGHT    ASCENSIONS,    Jan.  i,  1869. 
OF    STARS 

OBSERVED    IN    THE    YEAR    1869, 
AS    DEDUCED    FROM    EACH    DAY'S    OBSERVATION; 

AND 

A    CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED  MEAN  RIGHT  ASCENSIONS, 

January  1,  1869 ; 
WITH    THE    ANNUAL    VARIATIONS. 
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Mean  Eight  Ascensions  of  Stars  observed  in  the  Year  1869, 


Name  of  Star. 


Day  of 
Observation. 


JS 


Correction 

to  Mean 

R.A. 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.  1,  1869, 
as  observed. 


Approximate 

iSI.P.D. 
Jan.  1,  1869. 


12 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1869. 


Annual 
Variation. 


Notes. 


1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


22 
23 


24 

25 
26 
27 


29 
30 
31 
32 
33 
34 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 


a  Andromedae 

y  Pegasi 

/S  Ceti 

Polaris 

Polaris  R 

a  Arietis 

Aldebaran 

/3Tauri  

B  Orionis 

e  Orionis 

a  Orionis  .... 
H  Geminorum 
y  Geminorum. 

51  Cephei 

I  Geminorum . 

Castor 

Procyon 

Pollux 

6  Cancri 

t]  Cancri 

6  Hydras 

80  Cancri 

83  Cancri 

B.A.C.  3181  .. 

B.A.C.  3209  . . 

B.  9^,  390  ... . 

a  Hydrse 

8  Leonis 

B.A.C.  3318  .. 

e  Leonis 

ir  Leonis 

Regulus 

Arg.  iq",  2304 
B.A.C.  3460.. 
B.A.C.  3506.. 


7'  Leonis  . . 
B.A.C.  3579 
p  Leonis  . . . 
/  Leonis  . . .. 
;^  Leonis  . . . 
S  Leonis  . . .. 

5  Crateris  . . 
V  Leonis  .. .. 
/S  Leonis  . .. 
r]  Virginis. . 
/SCorvi  ... 
7I  Virginis  . 
0  Virginis. . 

Spica 

f  Virginis  ., 
t]  Bootis  . . . 
T  Virginis  . 
Arcturus  . . , 
p  Bootis  . . . 

6  Bootis  . . . 
a'  Librae  . . , 
\//  Bootis  . . , 


Mar.  11 
12 
13 

Mar.  11 
12 
13 
16 

Feb.  23 
25 

Mar.  13 

Feb.  23 

25 

Mar.     3 

6 


Feb.  18 
Feb.  12 
Feb.  9 
12 
16 
IS 
19 

Feb.     9 


-0,83 
■  0,83 
-0,82 

-0,86 
-0,85 
-0,84 
-0,81 
-0,94 
-0,94 
-0,86 

-0,96 
-0,96 
-0,96 
-0,95 


-0,95 
-0,90 
-0,86 
-0,90 
-0,93 
-0,95 
-0,95 

-0,85 


35,24 
35,20 
35,24 

15,47 
15,51 
15,39 
15,44 
16,83 
16,81 
13,25 

48,65 

48,70 

2,28 

2,23 


38,76 
56,76 

7,77 
7,78 
7,76 
7,75 
7,78 

48,15 


61.38 

75.33 

108  .  42 

1.23 

67. 10 

73.46 
61.30 
90.24 
91.18 
82.37 
67.25 
73.30 
2.45 
67.47 
57.50 
84.27 
61  .40 
61.51 
69.  7 
83.    6 

71.25 

71  .45 

70.22 


72.51 

70.23 
98.    6 

72.59 

69.13 

65.38 
81  .20 

77.24 
70.50 
70.50 


71.37 

69.30 
74.59 
80.  1 
78.46 
81  .58 
68.46 

104.  4 
90.  6 
74.42 
89.56 

112. 41 
90.44 
94.50 

100.29 
89 .  56 
70.57 

.87  .  49 
70.  8 
59.  3 
62  .  22 

105.30 
62.33 


1 
1 
1 
43 
20 
I 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
6 
1 
4 
11 

3 

8 


1 
13 


13 
9 
9 
1 
1 


2 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
6 
1 

2 
5 
4 
5 
6 
3 
3 
10 
3 
4 
3 
2 


0.  1. 
0.  6, 
0.37. 
1  .  10, 


10 

59 

28 
18 
25 

29 

48 


6.15 
6.30 
6.38 
7.  12 
7.26 
7.32 
7.37 
7.55 
8.25 
8.39 


37,19 

29,46 

0,70 

56,91 

57,93 

47,67 

24,35 

0,72 

18,87 

33,99 

4,81 

2,18 

8,57 

11,12 

17,86 

14,28 

26,54 

17,84 

28,14 

7,82 

50,21 


9.  4.35,23 
9.11.39,96 
9.13.  15,45 

9.  18.16,82 

9.19.13,25 
9.21.    8,92 

9  .  28  .  48,68 


9.36.    2,25 

24,68 
17,33 


9.38 

9.53 

10.    1 

10.    0 

10.    1 


23,55 
38,76 
56,76 


10.    9.    7,77 


10.  12, 
10.21. 
10.25. 
10.42, 
10.58, 

11.  7, 


11 
11 
11 


12 
30 
42 


12.  13 
12.27 
12.35 

13.  3 
13.  18 
13.28 
13.48 

13.  54 

14.  9 
14.26 
14.39 
14.  43 
14.58 


44,82 
48,15 
54,68 
22,12 
15,53 

8,27 
47,57 
14,49 
22,48 
12,18 
30,60 

1,30 
10,10 
17,69 

1,08 
26,79 
58,85 
41,17 
11,02 
15,91 
38,03 
49,95 


+  3,086 

3,081 

3,012 

20,054 

3,366 
3,435 
3,787 
3,064 
3,041 
3,246 
3,632 
3,466 
30,272 
3,591 
3,842 
3,145 
3,681 
3,694 
3,479 
3,184 

3,382 

3,356 

3,388 


3,339 

3.379 
2,949 

3,322 

3,369 

3,419 
3,177 
3,202 
3,302 
3,300 


3,278 


3,316 
3,220 
3,166 
3,158 
3,098 
3,203 
2,995 
3,069 
3,065 
3,065 
3,132 
3,037 
3,099 
3,151 
3,052 
2,858 
3,048 
2,734 
2,587 
2,619 
3,306 
+  2,571 


No.  25.    Preceding  Mars,  of  same 
declination. 


No.  32.    Observed  for  B.A.C.  3460. 


AND   CONCLUDED   MeaN   RiGHT   AsCENSIONS  WITH   THE  ANNUAL   VARIATIONS. 


321 


Is 


Name  of  Star. 


57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64. 
65 
66 

61 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 


/3  Librae 

a  Coronae 

a  Serpent!  s  . . . , 

y3'  Scorpii 

S  Ophiuchi . . . . 

Antares 

f  Herculis 

Arg.  386,  51  . . 
K  Ophiuchi  .. . . 
Arg.  210,  99  .. 

a  Herculis 

d  Ophiuchi  .. . , 

0  Ophiuchi . . . . 
Arg.  Z.  217,  79 

1  Urs.  Min 

3Urs.  Min.  R.. 

a  Lyrae 

(3  Lyrae   

a  Aquilae 

\  Ursae  Min.  . . 


Day  of 
Observation, 


June  26 

June  26 

26 


July     3 


•a 
<u   . 
>  w) 

o 


Correction 

to  Mean 

B.A. 


-2,20 

-2,25 
-2,25 


-2,40 


Seconds  of 

R.A. 
Jan.],  1869, 

as  observed. 


11,25 

26,15 
25,71 


39,98 


Approximate 

N.P.D. 
Jan.  1,1869. 


98.54 
62.51 
83.  10 

109  .  27 
93.21 

116.  8 
58.  9 

112.  5 
80.25 

113.32 

75.27 
114.52 

77.20 

116.  2 

3.23 

51  .20 

56.47 

81.28 

1.  5 


SO 


Concluded 
Mean  R.A. 
Jan.  1,  1869. 


ht     m. 


15. 
15. 
15. 
15, 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 


9 .  57,53 
29.  8,47 
37  .  48,93 
57  .  49,31 

7  .  28,82 
21  .  22,66 
S6 .  20,84 
44.  11,25 
51  .  28,09 


16.57.25,93 


17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 


8  .  40,43 

13.57,.93 

28.51,16 

3  .  39,98 

14.36,04 

14.35,28 

30,14 

14,56 

23,45 

14,09 


Annual 
Variation. 


+  3,219 
2,538 
2,949 
3,477 
3,136 
3,667 
2,262 
3,584 
2,834 

3,632 

2,732 

3,677 

2,781 

+  3,724 

-19,395 

+  2,030 

2,212 

+  2,927 

-59,012 


Notes. 


No.  B4.  This  star  was  observed  in 
Zone  taken  on  June  10,  1864. 

No.  66.  The  first  observation  was 
taken  over  the  Bars :  this  star  was 
observed  in  Zone  taken  on  July  4, 1864. 


No.  70-    Too  faint  for  wires,  ob- 
served with  Bars. 
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MEAN   NORTH   POLAR  DISTANCES,   Jan.  i,  1869, 

OF    STARS 

OBSERVED    IN   THE    TEAR    1869, 

AS   DEDUCED  FROM   EACH   DAY'S   OBSERVATION; 

AND 

A   CATALOGUE 

OF 

CONCLUDED    MEAN   NORTH   POLAR    DISTANCES, 

January  1,  1869; 
WITH  THE  ANNUAL  VARIATIONS. 
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Mean  Nohth  Polar  Distances  of  Stars  observed  in  the  Year  1869,  &c. 


IS  g 


10 


n 


12 
13 
14 
15 


16 

17 
18 


19 

20 
21 

22 
23 
24 


Name  of  Star. 


Polaris 

Polaris  R 

63  Aurigae 

Castor 

Castor  R 

H.  C.  14671  ... 
H.  C.  16396  ... 
Argelander  8958 

£  Hydrae 

e  Hydra>  R 

80  Cancri 

83  Cancri , 

B.A.C.  3181   .... 


B.A.C.  3209 

8  Leonis 

Arg.  18°,  2232 

B.A.C.  3318  

Arg.  1 9",  2304 

B.A.C.  3460 

B.A.C.  3506 

7'  Leonis 

7'  Leonis  R 

B.A.C.  3579  

T  Herculis 

T  Herculis  R 

Arg.  Z.  386,51  .... 
Arg.  Z.  210,99-... 
Arg.  Z.  217,79.... 


Day  of 
Observation. 


Feb. 

Feb. 

Feb. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 


Mar. 


Mar. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 

Mar. 


Feb. 

Feb. 
Feb. 


Apr. 

Feb. 
June 

June 
June 
July 


19 

20 

19 

20 

9 

11 

11 

9 

19 

19 

19 

19 

11 

12 

13 

18 

3 

4 

5 

6 

11 

12 

13 

16 

18 

23 

23 

25 

3 

5 

6 

12 

18 

18 

9 

12 

18 

19 

1 

1 

9 

22 

22 

26 

26 

3 


O 


H 

9 


8.9 
9 


Correction 
to  Mean 
N.P.D. 


+  10,76 
+  10,56 
+  10,76 
+  10,56 

-  3,85 

-  3,49 

-  3,49 

-  2,17 

-  0,65 

-  0,69 
-10,14 
-10,14 

-  7,72 

-  7,60 

-  7,60 

-  7,30 

-  8,19 

-  8,13 

-  8,09 

-  8,04 

-  7,48 

-  7,35 

-  7,35 

-  7,16 

-  7,02 

-  8,65 

-  8,64 

-  8,58 

-  7,82 

-  7,70 

-  7,64 

-  8,71 

-  8,60 

-  8,61 

-  8,69 

-  8,68 

-  8,61 

-  8,60 

-  5,70 

-  5,70 

-  8,44 
+  10,93 
+  10,93 
+  2,16 
+  2,76 
+    6,31 


Seconds  of 

N.P.D. 
Jan.  1,1869, 
as  observed. 


19,85 
19,70 
18,39 
18,49 

6,41 
35,69 
36,21 
26,41 
45,89 
23,88 

6,64 

8,41 
14,86 
14,46 
13,87 
14,23 
22,40 
24,32 
21,48 
26,08 
23,16 
22,09 
21,86 
21,72 
20,01 

1,65 
33,53 
19,57 
32,68 
30,62 
33,60 
51,64 
51,60 
30,60 
31,37 
30,64 
29,17 
31,50 
49,13 
47,55 
16,60 
21,97 
23,58 
21,55 
43,41 
25,89 


Approximate 

H.A. 
Jan.  1. 1869. 


h.   m.    $. 


1. 10.57 


7.  2.38 
7.26.14 

7.27.  5 
8. 17.41 
8. 18.36 
8 . 39  .  50 


9.    4.36 


9.11.39 


9.  13.16 


9.  18.  18 
9  .  29 . 50 
9.30.49 

9.36.    4 


10.  0.37 
10.   1.57 

10.    9.    9 

10,  12.45 

10.  19.46 
16.15.48 

16.44. 11 
16.57.25 
18.    3.40 


so 

3i- 


Concluded 
Mean  N.P.D. 
Jan.  1, 1869. 


1  .23.19,78 


1 

50 

57 

57 

37 

28 

28 

83, 

83. 


23.18,44 

28.  6,41 
49 .  35,69 
49.36,21 
30 .  26,41 
37 .  45,60 
37  .  23,88 
6.  6,64 
6.    8,41 


71.25.14,36 


71  .  44  .  23,57 


70.21  .21,77 

72.51.  1,65 
72  .  58  .  33,53 
72 .    3  .  19,57 

69.12.32,30 

70 .  50 .  51,62 
70  .  49 .  30,60 

71 .  36 .  30,67 


69. 

69. 

74. 

43, 

43. 
112. 
113. 


29.49,13 
29  ■  47,55 
59.  16,60 
22.21,97 
22  .  23,58 
5.21,55 
31  .  43,41 


116.    2.25,89 


Annual 
Variation. 


19,10 


+    5,24 
+    7,45 

7,44 
11,34 
11,40 
12,92 


14,46 


15,05 


14,98 


15,27 
15,90 
15,95 

16,23 

17,39 
17,45 

17,75 

18,05 

18,17 
8,81 

6,51 
+  5,41 
-   0,32 


Notes. 


No.  10.    Observations   on  March  4 
and  S  unsatisfactory. 


No.  22.  This  star  was  taken  in  Zone, 
1864,  June  10. 

No.  23.  Taken  in  Zone,  IR64,  July  4. 


HORIZONTAL  AND  VERTICAL  MEASURES 

OF 

THE    DIAMETERS    OF    THE    SUN 

AND 

MARS, 

COMPARED  WITH  TABULAR  DIAMETERS: 

AND 

RIGHT    ASCENSIONS    AND    NORTH   POLAR    DISTANCES 

OF    THE    SUN, 

AND  THE  PLANETS  MARS  AND  URANUS, 

CONCLUDED    FROM 

OBSERVATIONS     WITH     THE      TRANSIT     AND     MURAL     CIRCLE, 

AND    COMPARED  WITH 
THE   VALUES    IN    THE   NAUTICAL   ALMANAC. 

1860. 
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Apparent  Diameters  of  the  Sun. 


Sidereal  Intervals  occupied  ly  Transits  of  the  Sun's  Diameter,  and  Vertical  Diameters 
of  the  Sun  corrected  for  Refraction  and  Parallax;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac. 


Day  of 

Interval 

Seconds 
of 

Excess 
of 

Vertical 

Diameter 

Seconds     Excess 
of               of 

Day  of 

Interval 

Seconds 
of 

Excess 
of 

Vertical 
Diameter 

Seconds  1  Excess 
of        1       of 

Obser- 

by  Obser- 

Tabular 

Tabular 

by 

Tabular    Tabular 

Tabular 

Tabular 

by 

Tabular    Tabular 

vation. 

vation. 

Interval. 

Interval. 

Observation., Diameter.    Diam'. 

Interval. 

Interval,  j  Observation. 

Diameter.:  Diamr. 

1869. 

m.       «. 

i. 

s. 

t          II               II               II 

I869.       rn.       s. 

s. 

s. 

, 

„         1       ., 

Mar.  10 

32.    7,22!     13,75 

+  6,53 

June  19    2.  17,70 

17,81 

+  0,11 

31  .  30,57 

30,99     +0,42 

13 

11,72!     12,15 

+  0,45 

22  ,       17,76 

17,79 

+  0,03 

30,39 

30,59  :+0,20 

22 

2.    8,80 

8,82 

+  0,02 

5,84 

7,16 

+ 1,32 

23 

28,82 

30,59 

+  1,77 

31 

8,97 

8,80 

-0,17 

10,46 

2,33 

-8,10 

25 

17,79 

17,71 

-0,08 

Apr.    2 

8,74 

8,92 

+  0,18 

26 ;    17,72 

17,67 

-0,05 

32,58 

30,39  1-2,19 

June  10 

2.  17,29 

17,49 

+  0,20 

31  .  36,20 

32,19 

-4,01 

29  1        17,37 

17,51 

+  0,14 

31,75 

30,19  1-1,56 

11 

17,4.0 

17,55 

+  0,15 

31,65 

30,99 

-0,66 

July    3 

16,99 

17,23 

+  0,24 

29,94 

30,19 

+  0,25 

12 

16,62 

17,61 

+  0,99 

34,79      31,79 

-3,00 

Mar.   10.     Hurried  observation,   sky  generally   cloudy — the  Transit  observation  is  rejected 

Mar.  22.     The  transit  of  1    L.   at  two  wires. 

Mar.  31.     Remarkably   unsteady — unsatisfactory  with  both  Instruments. 

June  19.     The  transit  of  1   L.  at  one  wire;    very  troublesome  to  observe  with  the  Circl 

n 

June  29.     Passing  clouds — observation  with  Transit  worth  little. 

July  3,       Very  unsatisfactory  with  the  Transit. 

Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Sun  observed  in  the  Year  1869. 


•3 

1 

_I 

Greenwich 

.=  >    Reduction 

R.A.  of  Centre 

Seconds    '  Excess  of 

^^ 

Assumed 

Geocentric 

Seconds  of 

Kxcers  of 

Mean  Solar  Time 

.S  S     to  Transit 

from  Observation. 

of  Tabular  i  Tabular 

•£^ 

Parallax. 

Semidiameter. 

N.P.D.  of  Centre 

Tabular 

'I'abular 

of  Transit  of  Centre. 

'-'  .2     of  Centre. 

0  1 

R.A. 

R.A. 

0 

from  Observation. 

N.P.D. 

N.P.D. 

d.       h.     m.         s. 

m.       s. 

h.      m.         s. 

s. 

s. 

i          " 

/         // 

0         /           // 

II 

// 

Mar.  10.    0.  10.    0,7 

7,14 

93.58.    1,77 

0,87 

-0,90 

11.    0  .    9  .  44,7 

I. 

1  .     4,73 

23  .  26  .  53,29 

53,31 

+  0,02 

s. 

7,13 

16.    6.57 

93  .  34  .  29.3() 

27.97 

-1,39 

12.    0.    9.28,5 

I. 

1.    4,69 

23  .  30  .  33,61 

33,61 

0,00 

s. 

7,09 

16.    6,28 

93.  10.53,09 

52,67 

-0,42 

13.    0.    9.  12,0 

I. 

1.    4,65 

23.34.  13,62 

13,63 

+  0,01 

7,04 

92.47.  14,42 

15,17 

+  0,75 

22  .    0  .    6  .  33,6 

0.    7-    3,75 

3,75 

0,00 

6,70 

89.14.     1,68 

3,27 

+  1,60 

31.    0.    3.47,1 

0. 39 .  45,73 

45,90 

+  0,18 

6,34 

85  .  42  .  59,84 

58,47 

-1,37 

Apr.     1.0.    3.29,1 

1. 

1.    4,44 

0  .  43  .  24,25 

24,15 

-0,10 

2.    0.    3.  11,0 

0  .  47  .    2,65 

2,55 

-0,10 

June     9  .  23  .  58  .  45,0 

5.  14.38,21 

38,24 

+  0,04 

4,09 

66  .  57  .  22,98 

1.9,37 

-3,61 

10.23.  58.  57,1 

5.  18.46,92 

46,92 

0,00 

4,08 

(:6..'j3.    1,51 

2,06 

+  0,55 

11.23.59.    8,7 

5  .  22  .  55,07  1    55,80 

+  0,73 

4,07 

66  .  49  .    7,68 

.9,16 

+  1,48 

19.    0.    0.38,8 

5  .  52  .    1 ,34 

1,21 

-0,13 

4,03 

66  .  33  .  30,53 

28,8 1 

-1,72 

22  .    0.    1  .  1 7,5 

6  .    4  .  29,72 

29,72 

0,00 

4,03 

66 .  32  .  58,08 

57,89 

-0,19 

23  .    0 .    1  .  30.3 

11. 

1  .    8,88 

6.    8.38.90 

39,13 

+  0,23 

4,03 

66  .  33  .  36,27 

37,09 

+  0,82 

25  .    0  .    1  .  55,6 

6.  16.57,65, 

57,71 

+  0,07 

4,00 

15.45,20 

66.36.    9,98 

9,87 

-0,11 

26.    0.    2.    8,0 

6.21.    6,68 

6,83 

+  0,15 

4,04 

66.38.    .S,28 

3,37 

+  0,09 

29.    0.    2.44,8 

6.33.  3.3,23 

33,27 

+  0,04 

4,06 

66  .  46  .  10,64 

11,05 

+  0,41 

July     3.0.    3.30,7 

6  .  50 .    5,49 

5,64 

+  0,15 

4,09 

67.    2.42,28 

4-2,92 

+  0,64 

Mar.   10 

Bad  circumstances. 

Mar.    11 

.     Very   uncertain   with  the  Transit. 

June  19 

.     1    L.  at  only  one  wire. 

June  23 

Bad  circumstances:    see  the  observ 

ations. 

June  29 

.     Observation  recorded  as  worth   littl 

e  by  th« 

;  Transit  ol 

)server. 

July    3. 

Unsatisfactory  to  both  observers. 

Apparent  Diameters  and  Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Mars. 
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Sidereal  Intervals  occupied  by  Transits  of  Mars'  Diasieter,  and  Vertical  Diameters 
of  IMars  ;  corrected  for  Refraction  and  Parallax  ;  compared  with  the  values  in  the 
Nautical  Almanac. 


Day  of 
Obser- 
vation. 


I8C9. 


Feb. 


3Iar. 


Interval 

by 
Obser- 
vation. 


Seconds 

of 
Tabular 
Interval. 


9 

1,04 

12 

1,01 

Ib- 

0,87 

is 

1,00 

19 

0,97 

2.3 

0,94 

2.5 

0,1)7 

3 

0,92 

1,14 
1,16 
1,16 
1,14 
1,14 
1,13 
1,12 
1,09 


Excess 

of 
Tabular 
Interval. 


+  0,10 
+  0,15 
+  0,29 
+  0,14 
+  0,17 
+  0,19 
+  0,15 
+  0,17 


Vertical 
Diameter 
by 
Obser- 
vation. 


1.9,71 
17,29 

18,77 
17,74 
19,40 


Seconds 

of 
Tabular 
Diameter. 


16,20 
16,20 
16,20 
16,00 
15,50 


Excess 

of 
Tabular 
Diameter, 


-3,51 
-1,09 
-2,57 
-1,74 
-3,90 


Day  of 
Obser- 
vation. 


1869. 


Mar. 


4 
5 
6 
11 
12 
13 
16 
18 


Interval 

by 
Obser- 
vation. 


Seconds 

of 
Tabular 
Interval, 


0,82 
0,89 
0,99 

0,79 
0,29 

0,77 
0,91 


1,08 
1,08 
1,08 
1,03 
1,02 
J, 02 
1,00 
0,98 


Excess 

of 
Tabular 
Interval. 


Vertical 
Diameter 

Obser- 
vation. 


+  0,26 
+  0,19 
+  0,09 
+  0,07 
+  0,23 
+  0,73 
+  0,23 
+  0,07 


16,57 
17,85 
18,37 
18,13 
17,97 
19,70 
17,33 
17,43 


Seconds       Excess 

of  of 

Tabular  '■  Tabular 
Diameter.;  Diameter 


1 5,40 
15,30 
15,20 
1 4,60 
14,60 
14,50 
14,20 
14,00 


-1,17 
-2,55 
-3,17 
-3,53 
-3,31 
-  5,20 
-3,13 
-3,43 


Feb.  9  and  12.     Mars'  centre  was  observed  with  the  Circle.     Limbs  too  unsteady. 
Feb.  25.     Much  irradiation. 
Mar.  18.     I'lanet  very  unsteady. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Mars  observed  in  the  Year  1869. 


Greenwich 

•3  ; 
.5  S  i  Reduction 

R  a.  of  Centre 

Seconds 

Excess  of 

t3 

Geocentric 

Seconds 

Excess  of 

Mean  Solar   1  ime 

.1  S 

to  1  ransit 

of  1  abular 

'1  abular 

Parallax. 

N. P.O.  of  Centre 

of  Tabular 

Tabular 

of  Transit  of  Centre. 

0 

of  Centre. 

R.A. 

R.A. 

0 

from  Observation. 

N.P.D. 

N.P.D. 

Feb.     9.12.40.36,7 

10.    1.32,08 

32,08 

0,00 

7,25 

0         /        // 
73.    4.42,12 

II 

42,63 

II 

+  0,51 

12.  12.24.  10,6 

0.56.  52,89 

52.96 

+  0,07 

7,19 

72  .  40  .    4,85 

5,23 

+  0,38 

l6.  12.    2.  11,2 

9.50.  36,11 

36,20 

+  0,09 

18.  11  .51  .  12.9 

9.47.29.10 

2.Q,I9 

+  0,09 

7,03 

71  .54.37,34 

38,11 

+  0,77 

19.  11  .  45.44,8 

9  .  45  .  56,6'3 

56,66 

+  0,03 

7,00 

71  .47.41,14 

4,3,61 

+  2,47 

23  .  1 1  .  24  .    2,5 

9  .  39  .  56,97 

57,21 

+  0,24 

6.85 

71  .22.24,40 

25,39 

+  0,99 

25.  11.  13.20,1 

9.  37.    5,94 

6,06 

+  0,12 

6,77 

71  .  11  .  16,38 

17,38 

+  1,00 

Mar.     3.10.41.59,3 

9.29.  19,32 

19.93 

+  0,61 

6.51 

70.  44.27,41 

29,66 

+  2,25 

4.  10.36.  54,4 

9-28.  10,19 

10,35 

+  0,16 

6,46 

70  .  40 .  .5,9,85 

61,55 

+  1,70 

5.  10.31  .51,9 

9.27.    3,35 

3,36 

+  0,02 

6,42 

70  .  37  •  48,67 

50,64 

+  1,97 

6.  10.26.51,7 

9.25.58,87 

59,06 

+  0,19 

6,37 

70.34.55,19 

56,93 

+  1,74 

11.  10.    2.34,4 

9.21.  20,34 

20,36 

+  0,02 

6,14 

70  .  24  .  44,89 

46,12 

+  1,24 

12.    9.57.51,7 

9  .  20  .  33,46 

3,3,61 

+  0,15 

6,09 

70  .  23  .  3^29 

34,52 

+  2,23 

13.    9.53.  12,5 

9-  19..W,07 

4.0,96 

-0,11 

6,05 

70 .  22  .  38,32 

39,52 

+  1,20 

16.    9  .39 -32,8 

9.  17.57,77 

57,81 

+  0,04 

5,91 

70.21  .28,59 

31,30 

+  2,72 

18.    9.30.42,2 

9.  16.58,76 

58,86 

+  0,10 

5,82 

70.22.    1,65 

3,80 

+  2,15 

li 
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Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  Ukanus. 


Right  Ascensions  and  North  Polar  Distances  of  the  Planet  Uranus 

observed  in  the  Year  18C9. 


Greenwich 

Mean  Solar  Time 

of  Transit. 

R.A.  from 
Observation. 

Seconds 

of  Tabular 

R.A. 

Excess  of 

Tabular 

R.A. 

Parallax. 

Geocentric 
N.P.D.   from 
Observation. 

Seconds  of 
Tabular 
N.P.D. 

Excess  of 
Tabular 
N.P.D. 

d,      )i,      m.        s. 

h.     m.        s. 

s. 

c. 

II 

0              /               // 

// 

// 

Feb.     9.    9.40.31,8 

12.  9.28.20,2 

13.  9.24.16,4 
18.    9.    4.    1,4 
20.    8.56.11,7 

7.    O..'57,.04 
7.    0.33,.59 
7  .    0  .  £5,73 
6.59.50,16 

72,64 
48,58 
40,cj0 
65,18 

+  15,10 
+  14,99 
+  1.5,17 
+  15,02 

0,23 

0,23 
0,23 

66  .  50  .  25,98 

66.49.24,10 
66.49.    6,55 

37,00 

37,40 
20,00 

+  11,02 

+  13.30 
+  13,45 

Feb.  13.     Faint — observation  uncertain. 
Feb.  20.     Clouds  passing. 

OCCULTATIONS 


OP 


FIXED     STARS    BY    THE     MOON, 


WITH 


THE  EQUATIONS  GIVEN  BY  THE  CALCULATION 
OF  THE  OCCULTATIONS. 


1869. 
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Comparisons  of  Clock  and  Chronometer. 


Comparisons  of  the  Chronometers  with  the  Transit  Clock  used  in  the 
Calculation  of  the  following  Occultations. 

*,•    The  letter  i7  is  an  abbreviation  for  Hardy,  the  Transit  Clock;    U  and  X  are  Sidereal  Chronometers, 

beating  half-seconds. 


Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

Day  of 
Comparison. 

Clock. 

Clock  Time. 

Chron. 

Chronometer 
Time. 

I869. 

A.     m.       /. 

h,     m,       s. 

I869. 

h,       m.         s. 

h.      m.         1. 

Feb.    19 

19 
19 

23 

23 

Mar.  22 

22 

H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 

8  .  47  .  33,5 
9.26.    3,5 

10.11.  3,4 
8.21.49,0 
8  .  43  .  29,0 
8  .  42  .  58,0 

10.47.28,1 

X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 

8  .  47  .  50,0 

9  .  26 .  20,0 
10  .  1 1  .  20,0 

8.22.  10,0 

8  .  43  .  50,1 

8  .  43  .  20,0 

10.47.50,0 

May   18 
18 

June  18 
18 
18 
18 

H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 

IS. 9.1 .  43,1 
15.    8.12,4 
16.17.33,4 
16  .  46 .  52,0 
17.29.56,0 
17.41.    3,2 

X. 
X. 
X. 

u. 
u. 

X. 

13.28.  10,0 

15.  8.40,0 

16.  18.20,0 
16.48.  16,0 
17.31  .20,1 
17.41.  50,0 

Occultations  of  Fixed  Stars  by  the  Moon.    1869. 


Day  of 

Observation 

1669. 

Fhsnomenon. 

Moon's 
Limb. 

B 
0 
a 
2 

Instrument. 

Time  by 
Chronometer. 

Sidereal  Time. 

Greenwich 

Wean  Solar 

Time. 

1 

5 

ft.      «».        ». 

A.       m.       8. 

A.      m.        g. 

Feb.  19 

19 
23 
23 

Mar.  22 
22 

May  18 
18 

.June  18 

(a)  Disappearance  of  7  Tauri. 

(b)  Reappearance  of  7  Tauri. 

(c)  Disappearance  of  f '  Cancri. 
(c)  Disappearance  of  f '  Cancri. 

Disappearance  of  g  Geminorum. 
((/)  Reappearance  of  g-  Geminorum. 
(e)  Disappearance  of  Regulus. 
(/)  Reappearance  of  Regulus. 

(g)  Disappearance  of  80  Virginis. 

Dark 

Bright 

Dark 

Dark 

Dark 

Bright 

Dark 

Bright 

Dark 

X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 

u. 

Northumb.  Equal. 
Northumb.  Equat. 
Northurab.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
Northumb.  Equat. 
5-feet  Equat. 

9.12.    7,0 

10.    3.21,0 

8.33.  11,0 

8  .  33  .  24,0 

9.25.  11,5 

10.32.49,0 

13.44.26,5 

14.    0.    1,0 

16.43.38,0 

16.44.  16,5 

9.  11.57,48 

10.    3.11,40 

8.32.55,71 

8.33.    8,71 

9 .  24  .  42,05 

10.32.  19,51 

13.43.46,83 

13.59.21,22 

16.42.44,08 

16.42.45,25 

11.  11  .51,19 

12.  2.56,72 
10.  17.  12,18 
10.  17.25,14 

9  .  22  .  40,57 
10.30.    6,95 

9.56.56,18 
10.  12.28,02 
10.53.30,86 
10  .  53  .  32,03 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
T. 

(rt)   Well  observed.              (6)   Satisfactory.     Seemed  a  very  little  way  from  the  edge  when  I  caught  sight  of  it,  and 
yet  I  was  looking  at  the  spot.               (c)   Satisfactory.     Omitted  to  note  in  the  Observing  Book  which  component  disap- 
peared first.     Calculation  shews  that  it  is  as  here  stated.                (</)   I  was  not  looking  exactly  at  the  right  spot,  though 
very  near  it.     The  star  seemed  a  little  distance  from  the  edge  when  I  first  caught  sight  of  it.     The  rope  of  the  driving 
Clock  weight  was  broken.                (e)   Did  not  go  out  all  at  once.     Got  suddenly  very  faint  and  then  disappeared.     The 
whole  seemed  to  occupy  about  half  a  second.              {f)    Well  taken.               {g)    G.  notes:    Very  satisfactory.     Could  not 
see  the  emersion.     Clouded  about  S""'  after  the  N.  A.  time.     T.  notes:    Clouds  passing.     Cloudy  for  emersion. 

Calculation  of  the  Occultations  observed  in  the  Year  1869. 
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Disappearance  of  y  Tauri,  Feb.  19,  11\  ll"".  5r,19  +  Ar  +  A^  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

a        I  II  II 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc   137  .  59.  22,20  +  15,0411  AT' 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 63.25.28,95+    0,5491  (AT  +  AO  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +  l6.    5.30,70+    0,1112  (AT  +  AO  +  A5 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  56 .  43,38  x  [9,999095]  .  (1 +p) 

Moon's   Geocentric   Semidiameter 15  .  28,93  x  (l  +  5) 

Star's  Right  Ascension  in  arc     Qs .   5.   4,95  +  Ao' 

Star's  Declination     +15  .  18  .  23,6o  +  A^ 

Geocentric   Latitude  of  the  Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition : 

+  l",81  =  --8714Aa+-4214A^+-8700Ao'--4174AS'--4119Ar--43l6AZ--0159A^'+8069i)-928-9s, 


Reappearance  of  y  Tauri,  Feb.  19,  12\  2•°.56^72  +  AT+  A;  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  150  .  47.  51,00  +  15,0411  AT' 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 63.53.34,08+   0,5502  (A  T*  +  A?)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination     +16.11.10,08+    0,1102  (AT  +  A^)  +  A3 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  56.  45,20  x  [9,999095]  .  (l  +  p) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter 15  .29,43  x  (l  +  5) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 63.   5.   4,95  +  Aa' 

Star's  Declination      +15. 18  .  23,60  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1. 42,20 +  A0' 

Equation  of  Condition : 

-2"-58  = +  -7285  Aa+-6515A5-7265Aa'--6519A5'  +  -4417AT'+ -4726  A/+*OO33A0'-3256-Op-929-4s. 


Disappearance  of  I'  Cancri,  Feb.  23,  10\  l?""- 12',18  +  AT  +  M  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc    128  .  13  .  55,65  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 121.    1,38,91+    0,6437  (A  T"  +  A/)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +18.45.56,57-    0,0728  (A  T  +  A^)  +  A^ 

Moon's   Horizontal   Parallax   at  the  Observatory  60.  21,62  x  [9,999095]  .  (l +/)) 

Moon's  Geocentric   Semidiameter 16.  28,50  x  (1  +  «) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 121  .  10.  40,20  +  Aa' 

Star's  Declination     +18.   2  .  18,00  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    I.42,2O  +  A0' 

Equation  of  Condition : 
-4",13= -7561  Aa+-6019A§+'7478Ao'-*5938AS'--4059  AT- -5306  AZ--010lA^'-1002-6p-988-5«. 
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Disappearance  of  C  Cancri,  Feb.  23,  10\17"'.25',\4,  +  AT+AI  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc   128  .  17. 10,65  +  15,0411  A T* 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 121.    1.47,27+    0,64,37  (AT  +  Al)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination     +18.45.55,63-    0,0728  (AT  +  A/)  +  A^ 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  60  .  21,63  x  [9,999095]  .  (l +;>) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6 .  28,50  x  (l  +  «) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 121  .  10.  43,95  +  Aa' 

Star's  Declination     +  18.    2.    0,30  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1 .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition: 
-4",02  = --7477  Aa  +  '6l35A5+-7395Ao'- -6053  AS'--4028A7'- -5260  AZ--OlO3A0'-lO27-l;j-988-5«. 


Disappearance  of  ^  Geminorum,  March  22,  9^  22".  40',57  +  AT'  +  A^  Greenwich  Mean.  Solar  Time. 

Of//  // 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  141 .  10  .  30,75  +  15,0411  AT" 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 114.40.    1,05+    0,6l85  (Ar+ A/)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination     +19-30.    2,81-    0,04,90  (AT  +  Al)  +  AS 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  59  .   2,00  x  [9,999095] .  (1  +  p) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6.    6,78  x   (l  +  s) 

Star's  Right  Ascension  in   arc      114.38.    8,40  +  Aa' 

Star's  Declination     +18  .  49.  30,70  +  A^' 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory  52.    1 .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition : 

+3",63=-'847OAa+*4389A^+-8392Ao'--433OAS'--4279Ar--5453Ai--O115A0'_8'6;j-966  8a. 


Reappearance  of  ^  Geminorum,  March  22,  10\  30".  6\95  +  AT  +  Al  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Of//  It 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc     158.   4.  52,65  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 115.21.44,43+    0,6l89  (AT  +  AO  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +  19.26.39,67-    0,0514  (AT*  +  AO  +  A5 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  59.    4,36  x  [9,999095]  .  (l  +  js) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6.    7,43  x  (l  +  e) 

Star's  Right  Ascension  in  arc 114,38.    8,40  +  Aa' 

Star's  Declination     -18  .49.30,70  +  A^ 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory 52.    1  .  42,20  +  A0' 

Equation  of  Condition : 
-8",54= +-9379  Aa+-1032A5--9301Aa'--106lA3'+'4569Ar+*5752A/  +  -0078A^'- 1716-4  j>-967-4s. 
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Disappearance  of  Regulus,  May  18,  9^  56".  56%18  +  AT  +  Ai  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

0  *  "  It 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc   205 .  56.  42,45  +  15,04.11  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 150,53.48,00+    0,5825  (A7'+ A/)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination +  13.33.11,24-    0,1574  (AT  +  AQ  +  A^ 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  59 .   9,03  x  [9,999095]  .(!+;>) 

Moon's  Geocentric  Semidiameter l6.    8,67>«(l+s) 

Star's  Right  Ascension  in   arc      150.20.57,00  +  Aa' 

Star's  Declination     +12.36.  18,10+  A^ 

Geocentric   Latitude  of  the  Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition  : 

+2"-26=  +  -1209Aa+-9922A5--1183Aa'--9838A^'--1251  AT- •0857A;--0105A(^'-2657-3p -968-75. 


Reappearance  of  Regulus,  May  18,  lO''.  12"'.28',02  +  Ar+  A?  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Right  Ascension  of  Zenith  in  arc  209 -50. 18,30  +  15,0411  AT 

Moon's  Geocentric  Right  Ascension  in  arc 151.   2.50,81+    0,5824 (A2'+ A/)  +  Ao 

Moon's  Geocentric  Declination      +13.30.44,39-    0,1578  (AT  +  A^)  +  A5 

Moon's  Horizontal  Parallax  at  the  Observatory  59 .   9,25  x  [9,999095]  .  (l  +  j)) 

Moon's   Geocentric  Semidiameter l6.    8,73  x  (l  +  5) 

Star's  Right   Ascension  in  arc 150  .  20  .  57,00  +  Aa 

Star's  Declination      +12.36.  18,10  +  A^* 

Geocentric  Latitude  of  the  Observatory  52.    1. 42,20 +  A^' 

Equation  of  Condition : 

-0"-46=  + -5707 Aa  +  -8095AS--5660Aa'--8045A^'  +  -1333A7'+ -2047  A/--0028A(^'-3112'2;)-968  75. 


Disappearance  of  80  Virginis,  June  18,  10\  53™.31',43  +  A7'  +  AZ  Greenwich  Mean  Solar  Time. 

Eight   Ascension  of  Zenith  in  arc    , 250.41.    9,98  +  15,0411  AT 

Moon's   Geocentric   Right   Ascension  in  arc 202.23.57,55+    0,5517  (AT+ A/)  +  Aa 

Moon's  Geocentric  Declination -4.    3.    1,08-    0,2029 (A T  +  AO  +  A5 

Moon's   Horizontal   Parallax   at   the  Observatory  59.    2,88  x  [9,99909.'")]  .  (l  +/>) 

Moon's   Geocentric   Semidiameter l6.    7,03  x  (1  +  «) 

Star's  Right   Ascension   in   arc 202  .  10 .  55,65  +  Aa' 

Star's  Declination     -4  .  43  .  43,00  +  A^' 

Geocentric   Latitude  of  the   Observatory 52.    1  .  42,20  +  A^' 

Equation  of  Condition : 
+3"-76= --8793  Aa--472lAS+-8734Aa'+-469lA^'--3013  AT- -3893  Ai--0043A<^'+2803-lja-967-0«, 
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OBSEKYATIONS 


OF 


WINNECKE'S    COMET,    1869, 

MADE  WITH 

THE    NOETHUMBERLAND    EQUATORIAL, 

SQUARE    BAR   MICROMETER. 

1869. 


a36 


Observations  of  Winnecke's  Comet,  made  with  the 


Date, 

« 

1869. 

o 

w 

April  27 

& 

N 

a 

N 

a 

S 

h 

N 

h 

S 

& 

N 

a 

N 

a 

S 

b 

N 

b 

S 

& 

N 

a 

N 

a 

S 

b 

N 

b 

S 

& 

N 

a 

N 

a 

S 

b 

N 

b 

S 

& 

N 

a 

N 

a 

S 

b 

N 

b 

S 

First  Bur. 


Ingress. 


11 


39.    .9,5 
42 .  36,0 

42 .  53,0 
42.51,0 

43.  5,0 


n 


46, 
50, 
50. 
.50. 
50. 


35,9 
2,0 
19,0 
17,0 
31,5 


11 


12. 


,  54 .  35,0 
58.  2,8 
58.21,5 
58.  17,0 
58  .  34,0 

2.17,5 
.5  .  45,0 
6.  6,0 
6.  0,5 
6.17,8 


Egr. 


12. 


10, 
13, 
13. 
13. 
14. 


4,0 
30,0 
51,0 
45,0 

3,0 


20,0 
42,0 
59,0 
57,0 
11,5 

44,0 

8,9 
25,8 
23,2 
38,0 

46,0 
9,0 
27,9 
24,0 
39,8 

26,9 
52,0 
12,0 
7,2 
24,0 

10,2 
37,0 
57,0 
52,5 
9,0 


Second  liar. 


Ingress. 


^9. 
44, 
43, 
44. 
44. 


44,0 
13,0 
57,0 
25,0 
10,2 


47.  9,0 
51  .39,0 
51  .23,0 
51.51,0 
51  .  38,0 


55. 
59. 
.59. 

59. 

2. 

7. 
7. 
7. 
7. 

10. 
15. 
14. 
15. 
15. 


11,2 
42,0 
24,0 
54,0 
38,0 

54,0 
25,0 
6,0 
37,0 
21,0 

39,1 
10,0 
50,5 
22,0 
5,0 


Ecr. 


52,5 
19,0 
2,5 
30,5 
17,0 

17,0 
45,0 
29,0 
57,0 
44,0 

20,5 
48,0 
30,0 
5.9,5 
45,0 

3,7 
31,5 
12,0 
44,0 
28,0 

48,9 
17,0 
57,0 
29,0 
12,5 


Refrac- 
tion. 


-,007 
-,007 
+  ,007 
-,007 
+  ,007 

-,007 
-,007 
+  ,007 
-,007 
+  ,007 

-,007 
-,007 
+  ,007 
-,007 
+  ,007 

-,007 
-,007 
+  ,007 
-,007 
+  ,007 

-,007 
-,007 
+  ,007 
-,007 
+  ,007 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-  ,029 
+  ,337 
-,125 
+  ,319 
-,141 

-,029 
+  ,337 
-,125 
+  ,319 
-,14I 

-,029 
+  ,.^37 
-,125 
+  ,319 
-,141 

-,029 
+  ,337 
-,125 
+  ,319 
-,141 

-  ,029 
+  ,337 
-,125 
+  ,319 
-,141 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


39 
43 
4.3 
43 
43 


,  31,460 

27,830 

,  27,757 

.41,187 

40,791 


46 .  56,435 

50 .  54,055 
50.54,082 

51.  7,362 
51.    7,741 

54.58,135 
58  .  55,780 
58  .  55,732 
59.  8,.Q37 
59.    9,066 

2  .  40,485 
6.38,705 
6.38,882 
6 .  52,487 
6 .  52,566 

10.  2,5,510 
14.23,830 
14.23,757 
14.  37,437 
14.37,241 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

K.A. 


,004 
-  3  .  56,370 
■  3 .  56,297 
■4.  9,727 
■4.  9,331 


,004 

.  57,620 

57,647 

10,927 

11,306 


,004 

■  3 .  57,645 

■  3 .  57,597 
■4.  10,822 
■4.  10,931 

,004 
•  3  .  58,220 

-  3  .  58,397 

-  4  .  12,002 
■4.  12,081 


,004 

58,320 

58,247 

11,927 

.11,731 


Half 
diff.  of 
Bars. 


16,750 
48,500 
31,875 
46,875 
32,675 

16,525 
48,275 
31,800 
46,950 
33,125 

17,675 
49,550 
31,150 
48,125 
32,300 

18,325 
4.9,875 
30,000 
48,325 
31,800 

18,450 
50,000 
29,875 
48,375 
31,375 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D. 


Refrac- 
tion. 


22,10 
44,38 
24,06 
24,83 
33,73 


3.19,38 
9.41,67 
6.23,16 
9 .  25,74 
6.39,15 

3  .  33,26 
9  •  57,03 
6.  15,33 
9 .  39,90 
6.29,21 


3. 
10. 
6. 
9. 
6, 


41,10 

0,94 

1,47 

42,31 

23,18 


3  .  42,6l 
10.  2,45 
5  .  59,96 
9.4.2,91 
6.  18,06 


-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 

-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 

-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 

-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 

-0,08 
-0,07 
-0,08 
-0,07 
-0,08 


Distance 

from 

Angle. 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

N.P.D. 


3.22,20  1+  0,18 

9.44,31  '+  6.22,11 

6.23,98   +  6.  18,62 

9.24,76}+  6.    2,56 

6  .  33,65  +  6  .    8,95 

3.  19,48  +  0,18 
9.  41,60  I  +  6.22,12 
6  .  23,08  +  6  .  22,24 
9.  ~ 
6. 

3. 
9. 
6. 

9. 
6. 

3. 

10. 
6. 

9. 
6. 


25,67 

+ 

6. 

6,19 

39,07 

+ 

6. 

6,25 

33,36 

+ 

0,18 

56,.96 

+  • 

6. 

23,60 

15,25 

+ 

6. 

16,19 

3.9,83 

+ 

6. 

6,47 

29,13 

+ 

6. 

2,31 

41,20 

0,87 

1,39 

42,24 

23,10 


3.42,71 
10.  2,38 
5  .  59,88 
9 .  42,84 
6.17,98 


Used  for  Diagonal 


0,18 
6 .  19,67 
6.22,21 
6.  1,04 
6.  0,50 

0,18 
6.19,67 
6.22,21 
6.  0,13 
6.  4,11 

16.  4,80 


April  28 

& 

S 

c 

N 

c 

S 

a 

S 

b 

s 

& 

s 

c 

N 

c 

s 

a 

s 

b 

s 

& 

s 

c 

N 

c 

s 

a 

s 

h 

s 

& 

s 

c 

N 

c 

s 

a 

s 

b 

s 

& 

s 

c 

N 

c 

s 

a 

s 

b 

s 

11 


12, 


12. 


12, 


12, 


52 

39,9 

46,4 

54. 

5,5 

11,2 

54 

28,0 

34,0 

58 

2,0 

7,9 

58 

14,0 

20,0 

1. 

44,0 

53,2 

3 

10,0 

16,9 

3 

34,0 

40,0 

7 

8,0 

l.S,5 

7 

19,5 

26,0 

10. 

8,2 

16,2 

11 

37,0 

42,9 

11 

56,9 

3,0 

15 

30,5 

37,0 

15. 

43,0 

48,9 

17 

57,0 

5,0 

19. 

22,2 

28,9 

19 

46,5 

53,0 

23 

21,0 

26,2 

23 

32,5 

39,0 

25 

55,5 

4,2 

27 

29,0 

35,2 

27 

46,0 

52,0 

31 

19,0 

26,0 

31 

32,0 

37,9 

53  .  29,2 
55  .  48,0 
25,5 
58.31,5 
58  .  46,5 

2  .  35,0 
4 .  53,0 
4.30,1 
7  .  37,0 
7  .  52,0 


11  . 
13. 

12. 
16. 
16. 

18. 
21  . 
20. 
23. 
24. 

26. 
29. 
28. 
31. 
32. 


0,5 
16,0 
57,0 

3,0 
17,0 

4.5,5 

6,0 

42,5 

49,0 

4,0 

51,7 
.5,1 
48,9 
54,7 
10,0 


38,8 

+  ,007 

-,050 

54,0 

-,007 

+  ,256 

31,0 

+  ,007 

-,078 

38,0 

+  ,007 

+  ,037 

52,5 

+  ,007 

+  ,026 

44,0 

+  ,007 

-,050 

59,1 

-,007 

+  ,256 

37,0 

+  ,007 

-,078 

4.3,0 

+  ,007 

+  ,037 

58,0 

+  ,007 

+  ,026 

9,0 

+  ,007 

-,050 

23,0 

-,007 

+  ,2.56 

3,0 

+  ,007 

-,078 

9,0 

+  ,007 

+  ,037 

24,0 

+  ,007 

+  ,026 

54,2 

+  ,007 

-,050 

12,0 

-,007 

+  ,256 

49,0 

+  ,007 

-,078 

5.5,2 

+  ,007 

+  ,037 

9,8 

+  ,007 

+  ,026 

0,2 

+  ,007 

-,050 

11,0 

-,007 

+  ,256 

55,0 

+  ,007 

-  ,078 

1,0 

+  ,007 

+  ,037 

16,0 

+  ,007 

+  ,026 

.  8,538 
59,924 

.  59,554 
I.9,S94 
33,283 


2.14,013 


4. 
4. 

7. 
7. 

10. 
12. 
12. 
15. 
16. 

18. 
20. 
20. 
23. 
23. 

26, 
28. 
28, 
31  , 
31. 


4,999 

5,204 

2.5,419 

38,908 

38,438 
2.0,974 
29,904 

4.9,919 
3,258 

2.5,.388 
17,.524 
17,679 
37,894 
51,358 

27,863 
20,324 
20,404 
40,219 
54,008 


+ 

-1 
-  1 
-5 
-5 


,006 
,  51,386 
,51,016 
,  11,3,56 
,  24,745 


+     ,006 

-  1  .  50,986 
-1  .51,191 
-5.1 1,406 

-  5  .  24,895 

+  ,006 
-1.51,5£6 
-1  .51,466 
-5.  11,481 

-  5 .  24,820 

+     ,006 

-  1  .  52,136 

-  1  .  52,291 
-5.  12,506 

-  5 .  25,970 


,006 
55,461 
52,541 
-5.  12,356 
-5.26,145 


+ 

-1 

-1 


25,425 
51,325 
28,625 
14,900 
16,250 

25,450 
5 1, .300 
28,275 
14,6  .'5 
16,125 

26,275 
49,775 
30,025 
16,125 
17,275 

24,425 
51,725 
2,S,000 
14,250 
15,575 

28,0.50 
47,975 
31,475 
17,675 
19,025 


5. 

6,49 

-  0,09 

10 

18,78 

-0,09 

5 

4.5,11 

-  0,09 

2. 

59,53 

-0,09 

3. 

15,81 

-0,09 

5. 

6,79 

-0,09 

10 

18,48 

-  0,09 

5 

40,89 

-  0,09 

2  . 

56,22 

-0,09 

3 

14,30 

-0,09 

5 

16,73 

-0,09 

10 

0,10 

-  0,09 

6 

1,99 

-  0,09 

3 

14,29 

-  0,09 

3. 

28,16 

-0,09 

4 

54,43 

-  0,09 

10 

2,3,61 

-  0,09 

5 

37,57 

-0,09 

2 

51,70 

-0,09 

3 

7,68 

-0,09 

5 

38,13 

-0,09 

9 

38,40 

-  0,09 

6 

1.9,47 

-0,09 

3 

32,97 

-  0,09 

3 

49,25 

-0,09 
Used  fc 

6,65 
18,69 
45,02 
59,44 
15,72 

6,05 
18,39 
40,80 
56,1,3 
14,21 

16,89 

0,01 

1,90 

14,20 

28,07 

54,59 

23,.52 

37,48 

.51,61 

7,59 


5  .  38,29 
9.38,31 
6.  19,38 
3.  3. ',88 
3.49,16 


0,25 
35,36 
38,37 

7,21 
50,93 


0,25 

0 . 3,5,56 

0  .  33,85 
2.  10,82 

1  .  52,74 


0. 
0. 
2  . 
1  . 

16. 


0,25 

.  4.3,80 

4.5,01 

2,69 

.  48,82 

0,25 

.  42,59 

.  42,89 

2,98 

.  47,00 

0,25 
.  44,10 
.  41,09 
,  5,41 
.  49,13 

0,70 
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Date, 


1869. 


April  29 


First  Bar. 


Second  Bar. 


Ingress. 


12. 


12, 


12 


23,0 
22,8 
39,0 
5,0 
14,0 
20,2 
39,0 
3.5,5 
51,0 


14.  42,5 
16.43,0 
16.5(),9 
24,9 
36,0 
42,0 
•'59,0 
57,5 
11,0 


17 
17 
20 
20 
20 
21 


12. 


24. 
26. 
27. 
27. 
27. 
30. 
31  . 
31. 
31. 


47,5 

46,1 

4,0 

29,0 

3.9,0 

45,0 

2,0 

0,0 

14,5 


Esr. 


Ingress. 


32,0 
29,5 
46,0 
11,0 
21,0 
27,0 
46,0 
43,0 
58,0 

52,5 

50,0 

7,0 

31,5 

42,5 

49,0 

7,0 

5,0 

18,0 

55,0 
53,0 
11,0 
35,0 
46,0 
51,7 
8,9 
7,0 
21,0 


,  36 .  34,0  :  43,0 
38  .  ,S5,0  I  42,0 


38.  51,0 
39-  17,1 
S9  .  27,0 
42  .  33,0 
42  .  50,0 

42 .  48,0 

43.  2,0 

12.46.54,5 

48  .  57,0 
49 .  1 4,0 
49 .  39,0 

49  .  49,2 
52.56,0 
53.  12,0 
53.  10,0 
53  .  25,0 


58,0 
24,0 
33,0 
39,0 
57,0 
54,0 
9,0 

4,5 
3,5 
20,9 
45,0 
56,0 
2,5 
19,0 
17,0 
31,9 


4.    9,0 
6 .  59,0 

6 .  43,0 

7 .  34,0 
2.5,0 
59,0 
41,0 
11,5 
55,0 


15. 
18. 
18. 
18. 
18. 
22  . 
22  . 
22  , 
22. 

25. 


28. 
28. 
32. 
32. 
32. 
32. 

37. 
40. 

39. 
40. 
40. 
44. 
43. 
44. 
44. 

47. 
50. 
50, 
51  . 
50. 
54, 
54. 
54, 
54, 


30,0 
20,0 

2,0 
55,8 
44,5 
19,0 

2,0 
31,5 
17,0 

33,0 

23,0 
6,0 
59,0 
48,0 
22,0 
5,0 
34,5 
20,0 

19,5 
11,0 
54,5 
46,5 
36,5 
10,0 
53,0 
22,0 
7,0 

41,5 
33,9 
16,0 
8,9 
59,0 
31,9 
15,5 
44,8 
30,0 


Egr. 


17,2 

5,5 

4<),0 

41,0 

31,0 

5,0 

47,0 

17,2 

2,0 

39,1 

26,9 

9,0 

2,1 

51,2 

25,5 

9,0 

37,1 

24,0 

41,2 
30,0 
13,0 
5,5 
55,0 
28,9 
11,9 
41,0 
27,0 

28,2 
17,2 
1,0 
53,0 
43,0 
17,0 
5.9,0 
28,9 
14,0 

51,0 
41,0 
23,0 
15,9 
5,0 
39,0 
21,9 
51,0 
37,0 


Refrac- 
tion. 


+  ,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 
-,00s 
-,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 

+  ,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 

+  ,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 

+  ,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 

+  ,C08 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
-,008 
+  ,008 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,005 
-,045 
+  ,018 
-,040 
+  ,024 
+  ,046 
-,018 
+  ,043 
-,020 

-,005 
-,045 
+  ,018 
-,040 
+  ,024 
+  ,046 
-,018 
+  ,043 
-,020 

-,005 
-,045 
+  ,018 
-,040 
+  ,021. 
+  ,046 
-,018 
+  ,043 
-,020 

-,005 
-,045 
+  ,018 
-,040 
+  ,024 
+  ,046 
-,018 
+  ,043 
-,020 

-,005 
-,045 
+  ,018 
-,040 
+  ,024 
+  ,046 
-,018 
+  ,043 
-,020  154, 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


3  .  50,307 

6.  14,163 

6 .  1 4,260 

6.  52,718 

6 .  52,766 

10.  12,838 

10.  1.^,240 

10.26,8.S5 

10.26,488 


15. 
17. 
17. 

18. 
18. 
21. 
21  . 
21  , 
21  . 

25. 
27. 
27. 
28. 
28. 
31  . 
31  . 
31  . 
31. 

37. 
39. 
39. 
40. 
40. 
43. 
43. 
43. 
43. 

47. 
49. 
49. 
50. 
50. 
53. 
53. 
54. 


11,P32 
34,938 
3M85 
1,3,543 
13,566 
.'53,913 
34,240 
47,810 
47,488 

1 4,057 
37,988 
38,510 
17,093 
17,016 
36,938 
36,940 
50,660 
50,613 

1,182 
26,263 
26,135 
5,118 
4,891 
24,788 
24,740 
38,260 
37,938 

22,882 
48,813 
48,485 
27,168 
27,316 
47,388 
47,090 
0,735 
0,963 


Motion  of 

Comet  and 

diHerence  of 

K.A. 


,004 

2 .  2.3,856 
2  .  23,953 

3.  2,411 
3.  2,459 
6.22,531 
6 .  22,933 
6 .  36,528 
6.36,181 


-2 
-3 
-3 
-6 
-6 
-6 


,004 

23,906 

23,453 

2,511 

2,534 

,22,881 

23,'208 

36,778 


-6.36,456 


+ 
_2 

-2 
-3 
-3 
-6 
-6 
-6 
-6 

+ 
_2 

-2 
-3 
-3 
-6 
-6 
-6 
-6 

+ 

-2 

-2 

-3 

-3 

-6 

-6 

-6 

-6 


,004 

23,931 

24,453 

3,036 

2,959 

22,881 

,  22,883 

36,60:i 

36,556 

,004 
25,081 
24,953 
3,936 
3,709 
23,606 
2.3,558 
37,078 
36,S06 

,004 
25,93  i 
25,603 
.  4,286 
,  4,434 
,  24,506 
.  24,208 
,  37,853 
,  38,081 


Half 
ditt'.  of 
Bars. 


22,800 
48,050 
31,7.50 
44,750 
35,250 
49,200 
30,750 
47,550 
32,000 

23,525 
48,475 
31,025 
45,375 
34,300 
48,.375 
31,250 
46,525 
33,000 

2.3,050 
48,475 
31,000 
45,125 
34,500 
48,550 
31, .500 
47,125 
32,875 

22,675 
47,800 
31,625 
44,600 
34,875 
48,750 
31,250 
47,225 
32,500 

23,.375 
48,600 
31,025 
45,200 
34,700 
48,100 
31,600 
47,200 
32,525 


Half  diff. 

X 

Refrac- 

ISsii 

»N.P.D 

tion. 

* 

4. 

34,62 

-0,09 

9. 

39,39 

-0,10 

6. 

22,84 

-0,10 

8. 

59,51 

-0,10 

7. 

4,98 

-0,10 

9. 

52,81 

-0,10 

6. 

10,51 

-0,10 

9- 

32,97 

-0,10 

6. 

25,.59 

-0,10 

4. 

43,35 

-0,09 

9- 

44,52 

-0,10 

6. 

14,10 

-0,10 

9. 

7,05 

-0,10 

6. 

53,53 

-0,10 

9- 

42,87 

-0,10 

6 

16,53 

-0,10 

9 

20,62 

-0,10 

6 

37,64 

-0,10 

4 

37,63 

-0,09 

9 

44,52 

-0,10 

6 

13,80 

-0,10 

9 

4,04 

-0,10 

6 

5.5,94 

-0,10 

9 

44,98 

-9,10 

6 

19,54 

-0,10 

9 

27,85 

-0,10 

6 

36,14 

-0,10 

4 

33,12 

-0,09 

9 

36,38 

-0,10 

6 

21,34 

-0,10 

8 

57,71 

-0,10 

7 

0,46 

-0,10 

9 

47,39 

-0,10 

6 

16,53 

-0,10 

9 

2.9,05 

-0,10 

6 

31,62 

-0,10 

4 

41,55 

-  0,09 

9 

46,02 

-0,10 

6 

.  14,10 

-0,10 

9 

4,94 

-0,10 

6 

.  58,.35 

-0,10 

9 

.  39,56 

-0,10 

6 

.  20,75 

-0,10 

9 

.  28,75 

-0,10 

6 

.31,92 

-0,10 

Distance 

from 

Angle. 


34,74 
39,29 
22,74 
59,41 
4,88 
52,71 
10,41 
32,87 
25,49 


4 .  43,47 
9  .  44,42 
6.  14,00 
9.  6,95 
5,3,43 
42,77 
16,43 
20,52 
37,54 


4.37,75 
9 .  44,42 
6.  1.3,70 
9.  3,94 
6 .  55,84 
9 .  44,88 
6.  19,44 
9  •  27,75 
6 .  36,04 


3.3,24 
36,28 
21,24 
57,61 
0,36 
47,29 
16,43 
28,95 
31,52 


Motion  of 
Comet  and 
difference  of 

a.v.M. 


4.41,67 

9 .  45,92 

6.  14,00 
9.  4,84 
6 .  58,25 
39,46 
20,65 
28,65 
31,82 


0,21 
4,55 
3,1! 
24,67 
21,04 
33,21 
35,67 
53,05 
50,75 

0,21 

0,95 

3,19 

23,48 

.  23,76 

34,42 

,32,96 

,  56,67 

,  54,07 

0,21 

.  6,67 
.  9,21 
.26,19 
.  27,07 
.  38,03 
,  41,69 
.  5.5,16 
.  58,29 


0,21 
5.  3,04 
5.  6,18 
4  .  24,37 
4  .  27,06 
1  .40,13 
1.43,19 
1  .  58,47 
1  .  58,28 


Used  for  Diagonal 


5 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

16 


0,21 
4,25 
4,99 
23,17 
20,74 
39,53 
38,98 
50,34 
50,15 

,    0,66 


May    1 


e 

S 

e 

N 

f 

N 

f 

S 

(ff 

S 

& 

s 

e 

s 

e 

N 

f 

N 

f 

8 

? 

8 

^ 

8 

12.  3 
3 
3 

4 
4 


12, 


26,0 
44,9 
52,0 
12,0 
7,5 


6.14,5 


8 

9 

9 

11 


8  .  29,5 
8  .  48,0 
56,0 
15,0 
11,0 
19,5 


32,0 
51,5 
0,0 
18,0 
14,0 
25,0 

36,0 
55,0 
3,5 
22,2 
18,0 
28,7 


4,5 
46,0 
31,5 
1.3,5 
48,0 
53^0 


10.    8,5 

9 .  49,5 

10.  3.5,0 

10. 17,0 

9 .  52,0 
1 1  .  58,0 


11,5 

+  ,008 

-,039 

52,0 

-,008 

+  ,015 

38,0 

-,008 

+  ,0.39 

20,0 

+  ,008 

-,014 

55,0 

+  ,008 

,000 

6,0 

+  ,008 

+  ,001 

15,0 

+  ,008 

-,039 

55,5 

-,088 

+  ,015 

42,0 

-,008 

+  ,039 

23,5 

+  ,008 

-,014 

58,7 

+  ,008 

,000 

8,0 

+  ,008 

+  ,001 

4, 
4. 
4. 
4. 
4. 
6. 

9. 
9. 
9. 
9. 
9- 
11 . 


18,469 
18,607 
45,406 
45,869 
31,133 
39,137 

22,219 
22,007 
49,156 
49,419 
34,933 
43,562 


+  2, 
+  2, 
+  1  , 
+  1  , 
+  2, 


+  2. 
+  2, 
+  1  . 
+  1  . 
+  2, 
+ 


20,668 

49,500 

20,5,J0 

30,400 

53,731 

49,375 

5,'i,268 

30,875 

8,004 

20,375 

,003 

19,375 

21,343 

49,500 

21,555 

30,500 

54,406 

49,375 

54,143 

30,825 

8,629 

20,425 

,003 

19,450 

9 

56,20 

-0,10 

6 

6,15 

-0,09 

9 

54,22 

-0,10 

6 

11, .57 

-0,09 

4 

5,09 

-0,09 

3. 

53,05 

-0,09 

9. 

56,20 

-0,10 

6. 

7,36 

-0,09 

9 

54,22 

-0,10 

6 

10,97 

-0,09 

4 

5,()9 

-0,0() 

3 

53,95 

-0,09 

,  56,10 

,  6,06 
,  54,12 
,  11,48 
,  5,00 
53,13 

,  56,10 
,    7,27 

54,12 
.  10,88 
,    5,60 

54,03 


6. 
6. 
2. 
2. 
0. 


6. 
6. 
2. 
2. 
0. 


2,97 

.3,10 

1.5,04 

1 8,35 

11,87 

0,17 

2,07 

0,f)9 

14,14 

16,85 

11, .57 

0,17 


»5 


J38 


Obseuvatioxs  of  Wixxecke's  Comet,  made  with  the 


Date, 
1869. 


May    1 


QJ 

15" 
O 

PR 

e 

s 

e 

N 

f 

N 

f 

S 
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& 
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e 

s 

e 

N 

/ 

N 

/ 

S 

,«• 

s 

& 

s 

e 

s 

e 

N 

f 

N 

f 

s 
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s 

a 

s 

First  Bar. 


Ingress. 


12. 


l.S, 
IS. 
13. 
14, 
14, 


20,5 

38,9 

48,0 

6,5 

2,5 


16.  10,5 


Egr. 


12.  18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
21  . 


12, 


23. 
2.'5. 
23. 
23. 
23. 
26. 


21,5 
39,0 
48,0 
7,5 
3,0 
11,0 

12,0 
29,7 
38,1 
58,0 
5S,9 
0,5 


27,0 
46,0 
54,5 
13,0 
9,0 
19,2 

28,5 
46,0 
55,0 
14,0 
10,0 
20,9 

18,5 

36,5 

45,0 

4,2 

0,0 

9,7 


Second  Bar. 


Ingress. 


14. 
14. 
15. 
15. 
14. 
16. 

19. 
19. 
20. 
20, 
19. 
21  , 

24. 
24. 
25. 
24. 
24. 
26. 


59,0 
41,0 
26,0 

7,5 
43,0 
48,7 

59,0 
42,0 
27,0 
8,0 
43,0 
47,5 


Egr. 


.5,5 
47,0 
3.3,0 
14,5 
49,2 
57,2 

6,0 
48,0 
34,0 
14,2 
49,5 
57,0 


49,0  56,0 
32,0  39,0 
17,5  !  24,0 
58,0  I  5,0 
3.S,0  '-  39,7 
37,9    47,0 


Refrac- 
tion. 


+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
+  ,008 
+  ,008 

+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
+  ,008 
+  ,008 

+  ,008 
-,008 
-,008 
+  ,008 
+  ,008 
+  ,008 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


-,0,S9 
+  ,015 
+  ,o.S9 

-,014 

,000 

+  ,001 

-,0.39 
+  ,015 
+  ,0.39 
-,014 
,000 
+  ,001 

-,039 
+  ,015 
+  ,039 
-,014 
,000 
+  ,001 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


14.  12,969 
14.  13,232 
14.40,406 
14.40,369 
14.25,933 
16.33,912 


19 
19 
19 
119 
19 
21 

24. 
24. 
24. 

24. 
24. 


.13,719 
.  13,757 
,41,031 
,  40,919 
.  26,383 
.34,112 

3,844 

4,307 

31,181 

31,294 

16,658 


26 .  23,787 


Motion  of 

Comet  iiud 

difference  of 

K.A. 


Half 
diff.  of 
Bars. 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D. 


+  2 
+  2 
+  1 
+  1 
+  2. 
+ 

+  2. 
+  2. 
+  1  . 
+  1  . 

+  2. 

+ 

+  2. 
+  2. 
+  1  . 
+  1  . 
+  2. 


,  20,943 
,  20,680 
,  53,506 
,  53,543 
.  7,979 
,003 

,  20,393 
.  20,355 
,  53,081 
,  53,193 
.  7,729 
,003 

.  19,943 
,  19,480 
.  52,606 
,  52,493 
7,129 
,003 


4Q,250 
.30,775 
49, 1 25 
30,625 
20,175 
19,050 

48,750 
31,250 
49,500 
30,175 
19,875 
18,150 

48,625 
31,200 
49,600 
30,200 
19,700 
18,675 


9. 
6. 
9. 
6. 

4. 


53,19 

10,67 

51,21 

8,.57 

2,69 


3.49,14 


47,17 

16,39 

55,72 

,    3,15 

.  59,08 

.  38,32 

.  45,66 
.  15,79 
.  56,93 
,  3,45 
.  56,07 
.  44,63 


Refrac- 
tion. 


-0,10 
-0,09 
-0,10 
-0,09 
-0,09 
-0,09 

-0,10 
-0,09 
-0,10 
-0,09 
-0,09 
-0,09 

-0,10 

-  0,09 

-0,10 

-0,09 
-0,09 
-0,09 


Distance 

from 

Anjfle. 


9 .  53,09 
6  .  10,58 
9-51,11 
6.  8,48 
4.  2,60 
3  .  49,22 

9 .  47,07 
6.  16,30 
9 .  55,fi2 
6.  .3,06 
3  .  58,99 
3  .  38,40 


4,5,56 
1.5,70 
56,83 
3,36 
56,88 
44,71 


IMotion  of 

Comet  and 

difference  of 

JN'.l'.U. 


-  6. 

-  6. 

-  2  . 

-  2  . 

-  0. 


-    0 


3,87 

2,49 

21,9f) 

19,26 

13,38 

0,17 

8,67 

7,59 

28,27 

24,(i6 

20,59 

0,17 

0,85 

1,88 

20,75 

18,65 

12,17 

0,17 


Used  for  Diagonal     I6.    2,29 


Vlay    4 
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s 
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S 
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N 

f 

N 

& 

S 

^ 

S 
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N 

f 

N 
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S 

,fir 

S 

(? 

N 

/ 

N 

12 

58. 

44,9 

54,9 

b'^i. 

6,5 

15,0 

59. 

28,0 

35,0 

59. 

53,0 

59,1 

13 

2 

8,0 

17,5 

2 

29,0 

36,5 

2 

40,9 

56,0 

3 

14,5 

22,0 

13 

.    7 

59,2 

10,1 

8 

21,0 

28,0  ! 

8 

41,9 

48,0 

9 

6,8 

14,0 

13 

.11 

2.9,0 

40,0 

11 

50,1 

58,0 

12 

10,0 

17,0 

12 

36,0 

42,9 

13 

.  15 

18,0 

27,0 

15 

40,0 

46,9 

15 

59,0 

5,9 

16 

24,0 

31,0 

59.1.^0 

0  .  47,0 
0 .  26,0 

0.31,0 

2  .  36,0 
4.  9,0 

3  .  48,5 
3  .  53,0 

8  .  26,0 

10.  1,5 

9.41,0 

9 .  45,0 

1 1  .  56,0 
13.  30,0 
13.  10,0 
13.  14,0 


15, 
17. 
16. 
17. 


45,0 

19,0 

59,1 

3,0 


22,0 

+  ,009 

+  ,042 

54,0 

+  ,009 

-,191 

33,0 

-,009 

+  ,062 

37,2 

-,009 

-,004 

44,0 

+  ,009 

+  ,042 

16,0 

+  ,009 

-,191 

5.5,5 

-,009 

+  ,062 

59,5 

-,009 

-,004 

35,0 

+  ,009 

+  ,042 

8,0 

+  ,009 

-,191 

48,0 

-,009 

+  ,062 

53,0 

-,009 

-,004 

4,0 

+  ,009 

+  ,042 

38,0 

+  ,009 

-,191 

17,0 

-,009 

+  ,062 

21,5 

-,009 

-,004 

53,5 

+  ,009 

+  ,042 

26,0 

+  ,009 

-,191 

6,0 

-,009 

+  ,062 

10,0 

-,009 

-,004 

59.  3,753 

0.  0,443 
0.  0,553 
0.  15,062 

2 .  26,428 
3  .  22,443 
3  .  22,528 
3  .  37,237 

8.  17,628 
9  .  14,443 

9 .  14,778 
9  ■  29,687 

1 1  .  47,303 

12  .  43,843 
12  .  43,553 
12.58,587 

1 5  .  35,928 
16.32,793 
16.32,553 
16.46,987 


+ 

,002 

1,3,800 

-0 

56,690 

49,875 

-0 

56,800 

29,000 

-1 

11,309 

19,025 

+ 

,002 

13,625 

-0 

56,015 

49,875 

-0 

56,100 

29,525 

-1 

10,809 

19,000 

+ 

,002 

12,925 

-0 

56,815 

50,125 

-0 

57,150 

29,775 

-1 

12,059. 

19,300 

+ 

,002 

12,750 

-0 

56,540 

49,975 

-0 

56,250 

30,000 

-1 

11,284 

19,150 

+ 

,002 

13,,375 

-0 

56,865 

49,525 

-0 

56,625 

30,050 

-1 

11,059 

19,500 

2.  45,73; -0,10  2.45,74 

9.59,93-0,14  9.59,79 

5.48,83  -0,12  5.48,71 

3.48,96  -0,11  :  3.48,85 

2.43,63-0,10'  2.43,64 

9.59,93-0,14.  9.59,79 

5.55,15  -0,12  5.5.5,03 

3.48,66-0,11  3.48,55 

2.  3,5,22  -0,10  2.35,23 

10.  2,94-0,14  10.  2,80 

5.58,15 '-0,12  I  5.58,03 

3.52,27  1-0,11  3.52,16 


2, 

10, 

6, 

3, 


33,12; -0,10 
1,13 

0,86 
50,46 


2.  33,13 
-0,14  10.  0,99 
-0,12;  6.  0,74 
-0,11  3.50,35 


+  0,11 

-  7.  14,05 

-  7.22,11 

-  9.21,97 

+  0,11 

-  7.  16,15 

-  7.  17,89 

-  9.24,37 

+    0,11 

-  7.27,57 

-  7  .  2.'j,30 

-  9.29,17 

+  0,11 

-  7.27,86 

-  7 .  22,69 

-  9  •  33,08 


40,63  -0,10  2.40,64  +  0,11 

55,72  -0,14  1  9.  55,58  I-  7.14,94 

1,46  j -0,12^  6.  1,34  -  7.14,58 

54,67l-0,lli  3.54,.56-  9.21,36 

Used  for  Diaeonal  1 5  .  56,56 


May  7 


h 

N 

h 

S 

t 

S 
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s 

h 

N 

h 

s 

t 

s 

& 

s 

h 

N 

h 

s 

I 

s 

& 

s 

13  .  20  .  39,0 
20  .  53,2 

22 .  49,0 

23 .  55,7 


13 


.27.  6,0 
27.21,5 
29. 16,1 
30  .  24,0 


13.32.3.5,5 
32.51,0 
34 .  46,0 
35  .  53,0 


45,9 
0,0 

55,0 
4,2 

13,2 
28,0 
23,2 
32,2 

41,9 

57,2 

5.3,0 

1,1 


22.13,0 
21  .  59,5 

23.  12,5 

24 .  44,9 

28.41,0 
28  .  26,7 
29 .  40,5 
31  .  12,1 

34.  10,0 
33  .  56,0 

35.  9,7 
36.41,9 


19,7 

-,010 

+  ,506 

7,0 

+  ,010 

-,219 

20,0 

+  ,010 

+  ,157 

54,0 

+  ,010 

-,067 

47,7 

-,010 

+  ,.506 

33,4 

+  ,010 

-,219 

47,7 

+  ,010 

+  ,157 

21,7 

+  ,010 

-,067 

17,0 

-,010 

+  ,506 

3,5 

+  ,010 

-,219 

16,2 

+  ,010 

+  ,157 

50,0 

+  ,010 

-,067 

21  .  29,896 
21.29,716 

23.  4,292 

24 .  24,645 

27 .  57,471 
27.57,191 
29  .  32,042 
30 .  52,445 

33  .  26,596 
33.26,716 
35.  1,392 
36  .  21,445 


+  2 

54,749 

46,950 

+  2 

54,929 

33,325 

+  1 

20,353 

12,125 

+ 

,002 

24,750 

+  2 

54,974 

47,375 

+  2 

55,254 

32,650 

+  1 

20,403 

12,225 

+ 

,002 

24,400 

+  2 

54,849 

47,400 

+  2 

54,729 

32,825 

+  1 

.  20,053 

11,725 

+ 

,002 

21-,450 

9 

23,45 

-0,15 

6 

39,94 

-0,14 

2 

2.5,38 

-0,12 

4 

56,92 

-0,13 

9 

28,55 

-0,15 

6 

31,84 

-0,14 

2 

26,58 

-0,12 

4 

52,72 

-0,13 

9 

28,85 

-0,15 

6 

33,94 

-0,14 

2 

20,59 

-0,12 

4 

53,32 

-0,13 

9 .  2,9,30 
6 .  3.9,80 
2 .  25,26 
4 .  56,96 

9  .  28,40 
6.31,70 
2  .  26,46 
4  .  52,76 

9 .  28,70 
6 .  33,80 
2  .  20,47 
4  .  53,36 


-  1.41,52 

-  1  .  42,84 
+  2.31,70 
+  0,17 

-  1  .  40,62 

-  1.38,94 
+  2  .  26,30 
+  0,17 

-  1  .  3.0,72 

-  1  .  40,44 
+  2  .  32,89 
+  0,17 


Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  INIicrometer. 


339 


May    7 


First  Bar. 


Ingress. 


Egr. 


U.  12.  55,9  j  3,0 
I,<5.  14,9  21,0 
15.  10,0  i  16',2 
16'.  I6,0J25,0 

14.19-  3,0  j  10,0 
19.  22,9  I  2.9,0 

21  .  17.0  i  21,2 

22  .  22,7  i  30,9 


Second  Bar. 


Ingress. 


14. 
U, 
15. 
17. 


Egr. 


Refrac- 
tion. 


34,0    40.9    -,010 
17,0  I  24,0  I +  ,010 


30,0 
1,0 


20.41,0 


38,0  I +  ,010 
9,9   +,010 


-,0I0 


20. 
21  . 
23. 


24,0 
37,9 
7,0, 


49,0 

31,0 :  +  , 010 

44,9   +,010 
17,2  i +  ,010 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


+  ,506 
-,219 
+  ,157 
-,067 


+  ,5' 


06 
-,219 
+  ,157 
-,067 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


13.48,.046 
13.49,016 
15.23.717 
16.42,920 

19.56,246 
19.56,516 
21.31,167 
22 .  49,395 


Motion  of 

Comet  and 

dirterence  of 

K.A. 


+  2  .  53,974 
+  2  .  5.'i,.90t 
+  1  .  19,203 
+  ,002 

+  2.  5.'5,149 
+  2  .  52,879 
+  1.  18,228 
+  ,002 


Half 
dirt',  of 
Bars. 


Half  diff. 

X 

ISsinN.P.D. 


49,000 
31.275 
10,4.50 
22,475 

49,250 

30,775  I 

10.4001 

i  22,650  I 


48,05 

15,.'S3 

5,.S0 

29,62 


Refrac- 
tion. 


-0,15 
-0,14 
-0,12 
-0,13 


9.51,05-0,15 


6.  9,33-0,14 
2.  4,70  I -0,12 
4.31,721-0,13 


Distance 

from 

Angle. 


9 .  47,90 
6.  15,19 
2.  5,18 
4 .  29,66 

9 .  50.90 


6.  9,19  -  1.37,43 
2.  4.58  +  2.  27,18 
4.31,76   +  0,17 

Used  for  Diagonal     16.    1,78 


Motion  of 

Cornet  and 

difference  of 

W.P.D. 


-  1  .  44,22 

-  1  .  45,53 
+  2 .  24,48 
+  0,17 

-  1  .3.9,12 


May  10 
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N 

h 

S 

h 

N 

& 

S 

k 

N 

k 

S 

I 

S 

I 

N 

h 

S 

h 

N 

& 

S 

,51  .48,8 
52.  8,7 
53  .  41,0 
.53.  5.5.5 

56 .  54.5 

57.  10,0 
57  .  50,0 


13. 


29.9 
4(),7 
22,0 
36,0 
36,0 
6.51,0 
7.31,0 


14. 


9  .  3.15 
9 
11 


56,0 
15,0 
48,0 
2.7 
1,0 
17,2 
59,0 

.36.8 
56,8 
^9.^ 
44,0 
42,5 
58,0 
39,0 


II  . 
14, 
14. 
15, 


40,0 
53.5  0,0 
26.0 ;  3.%0 
40,0  i  47,0 


53. 
.53. 
55. 
55. 
58. 
58. 
58. 


28,2 
9,5 
16,2 
1,0 
31,0 
14,0 
43,0 


3.  9,7 
2  .  50,2 
4.57,0 

4 .  42,0 
8.  11,0 

7  .  55,5 

8  .  22,7 


35,0 
16.5 
23,0 
7,5 
37,5 
21,0 
50,0 

16,0 

57,0 
4,0 

49,0 

18,0 
2,8 

31,0 


20,0 
1,0 

7,2 


40,0 
51,.0 
34,0 


14. 


14, 


18.38.5 
1 8.. 5.9,1 
20.31,8 
20 .  44,7 
23  .  45,0 
23  .  59,0 
24 .  38,0 

27.15,5 
27 .  37,0 
29.  10,0 
29 .  22,0 
32  .  2.3,0 
32  .  36,0 
S^.  15,7 


47,0 

1,0 

43,5 

44,1 

6,0 
38,7 
51,5 
52.0 

6,0 
47,0 

22,0 
44,0 
17,0 
29,0 
29,9 
43,9 
25,0 


11.  13,0 
10.  54,0 
13.  0,0 

12.  46,0  15.3,0 
16.  15,5,22.5 
15.5.9,71  6,1 
16.25,0  32,0 


20. 
19. 

22. 
21  . 
25. 
25. 
25. 

28. 
28. 
30. 
30. 
2.?i. 
33. 
34. 


18,5 
59,1 

5,5 
51,5 
19,2 

5,0 
27,9 

57,0 
37,0 
43,0 
30,0 
57,0 
42,9 
5,5 


25,2 
5,& 
12,0 
58,2 
26,5 
11.5 
36,9 

3,5 
43,0 
49,0 
37,0 

3,8 
49,2 
14.0 


-,o 

+  .0 
+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 
+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,0 
+  ,0 
+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 
+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 
+  ,0 

-,o 

+  ,0 

-,o 

+  ,0 


+  ,.351 
-,118 
-,3I5 
+  ,153 

-  ,322 
+  ,147 
-,06 1 

+  ,351 
-,118 
-,315 
+  ,153 

-  ,322 
+  ,147 
-,061 

+  ,351 
-,118 

-  ,3 1 5 
+  ,153 

-  .322 
+  !l47 
-,061 

+  ,351 
-,118 
-,315 
+  ,153 
-,322 
+  ,147 
-,061 

+  ,.S51 
-,118 
-,315 
+  ,153 

-  ,322 
+  ,147 
-,06l 


52. 
52. 
54. 
54. 
57. 


42.340 
42,318 
31,746 
31,817 
45,689 


57  .  45,68(j 

58  .  20,451 


2. 
2. 
4. 
4. 

7. 
7. 
8. 

10. 
10. 
12. 
12. 
15. 
15. 
16. 

19. 

19 

21 

21 

24 

24 

25 

28 
28 
29 
29 
?,^ 
^^ 
33 


.  23.440 
,  2.S,318 
,  12,821 
,  12,892 
2(),564 
26,961 
,  0,876 

26,9(^5 
27,018 
16,216 
16,642 
30,9.39 
30.336 
3,576 


+  5.38,111 
+  5.  38,133 
+  3  .  48,705 
+  3  .  48,634 

+  0.  34,762 
+  0 .  34.765 
+     ,001 

+  5 .  37,436 
+  5  .  37.558 
+  3 .  48,055 
+  3  .  47.984 
+  0.34,312 
+  0.33,915 
+     ,001 


+  5 
+  5 
+  3 
+  3 
+  0 
+  0 
+ 


,  36,61 1 
,  36,5.)8 
47.330 
46,934 
32,637 
33,240 
,001 


31,915  +5.35,486 
32,318  ;  +5.35,083 
21,696+3.45,705 
21,617  1+3.4.5,784 
35,364  I  +  0  .  32,037 


35,511 
7,401 


+  0 

+ 


,  31,8')0 
,001 


.9,840   +5.35,161 

10,143    +5.34,858 

.  59,446|  +  3.4>,555 

.  59,642  I  +  3  .  45,359 


49,600  ' 

30,575 

47,5.50 

32,575 

48,250 


54,81  1-0,16 
,  6,66  J -0,1 4 
30,66! -0,1 6 
30,94  j -0,14 
39,061-0,16 


31.9.50:    6.  2.S,44  1-0,14 


13,111- 
l,'J,i36 
45,001 


+  0.31,887 
+  0.31.865 
+  ,001 


26,000 

49,750 
30, 1 75 
47,375 
32,750 
47,625 
.32,325 
25,925 

49,875 
30,375 
47,050 
33.000 
47,7.50 
32,700 
24,875 

50,275 
29,875 
46,750 
33,375 
47,175 
32,875 
24,950 

50,750 
29.750 
46,250 
34,000 
46,975 
33,050 
24,700 


5.  11,73 


56,61 
1,86 
28,56 
3.3,04 
31,56 
27,94 
10,83 


58,11 

4,26 
24,66 
36,04 
33,06 
6 .  32.44 
4  .  58,24 


10, 
5, 
9, 
6, 
9. 
6. 
4. 


2,91 
58,27 
21,06 
40,54 
26,16 
34,54 
59,14 


10.  8.60 
5 .  56".77 
9.  15,06 
6.48,04 
9 .  2.3,76 
6.36,61 
4.56,15 


-0,14 

-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,14 

-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,14 

-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,14 

-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,16 
-0,14 
-0,14 


9 .  54,65 
6.  6M 
9 .  30,i50 
6 .  30,80 
9 .  38,90 
6  .  23,30 
5.11,75 

9 .  56,45 


1,72 
28,40 
32,90 
3 1 ,40 
27,80 
10,85 

57..95 
4,12 
2  4,. 50 
35,.90 
32..90 
32,30 
58,26 


10.   2,75 

5.58,13 
9 .  20,90 
6 .  40,40 
9 .  26.00 
6 .  34,40 
4.59,16 

10.  8,44 
5  .  56,63 
9.  14,90 
6.47.90 
9 .  23,60 
6 .  36,50 
4.. 56,17 


5.5,04 
54,77 
18,75 
18,89 
27,15 
26,39 
0,16 

54.14 
50,87 
17,55 
17,(19 
20,55 
22,79 
0,16 

5,23 
.5,86 
26,24 
27,28 
34,64 
30.88 
0,16 

5.9,53 
58.97 
21,74 
21. 8S 
2(184 
27.88 
0,16 

,  .56,83 

,    0.46 

,  18,73 

,  17,37 

27,43 

28,77 

0,16 


Used  for  Diagonal     I6.    1,44 


May  12 


k 

N 

k 

S 

I 

S 

I 

N 

& 

S 

k 

N 

k 

S 

I 

S 

I 

N 

& 

S 

13. 


13, 


15. 
16. 
17. 
18. 
20. 

22. 
23. 
24. 
24. 
27. 


57.0 

3,1 

17,0 

23,9 

49,9 

57,0 

3,0 

10.2 

36,0 

45,1 

48,0 

54,7 

9,0 

1.5,0 

41,5 

48,0 

54,7 

1.2 

27,0 

^^\9 

17.37,0 
17. 17.5 
19.24,0 
19.  9,0 
21  .18,9 

24 .  28,2 
24.  9,0 
26.  1.5,1 
26.  0,5 
28  .  10,0 


43,4 

-,010 

+  ,444 

24,5 

+  ,010 

-,144 

31,0 

+  ,010 

-,3.92 

16,5 

-,010 

+  ,1.96 

27,0 

+  ,010 

-,009 

34,9 

-,010 

+  ,444 

15,1 

+  ,010 

-,144 

22,0 

+  ,010 

-,392 

7,2 

-,010 

+  ,196 

19,0 

+  ,010 

-,009 

16.  50,5.59 
16.  50, .59 1 
18.40,093 
18.3.9,861 
21.    1,751 

23.41,884 
23  .  41,891 
25.31,268 
25  .  31,086 
27  .  53,226 


+  4 

11,192 

50,075 

+  4 

11,160 

.30,275 

+  2 

21,658 

47,025 

+  2 

21.8.90 

3.3,075 

,000 

21,200 

+  4 

11,342 

50,100 

+  4 

11, .335 

30,025 

+  2 

21, .958 

46,900 

+  2. 

22,140 

32,950 

,000 

21,275 

10 

0.51 

-0,16 

6 

3,06 

-0,13 

9 

24,36 

-0,15 

6. 

36,94 

-0,14 

4. 

14,14 

-0,12 

10. 

0,81 

-0,16 

6. 

0,07 

-0,13 

9. 

22,86 

-0,15 

6. 

,35.44 

-0,14 

4. 

15,03 

-0,12 

10, 
6, 
9- 
6. 
4. 

10. 


0,35 

2,.93 

24,21 

36,80 

14,14 


0,65 
5  .  59,94 
9.22,71 
6 .  35,.30 
4.  15,03 


47,21 
48,79 
10,07 
10,76 
0,12 


1  .  46,02 
1  ■  44,91 
5.    7,6s 

5.  n  37 

0,12 


340 


Observations  of  Winnecke's  Comet,  made  avith  the 


Date, 


1869. 


May  12 


First  Bar. 


Insrress. 


h. 


13 


13 


,29. 
29- 
31. 
31  . 
34. 

.35. 
36. 
37. 
38. 
40. 


28,0 
49,0 
21,0 
34,0 

7,5 

57,5 
18,0 
51,0 
3,5 
35,9 


13.42 

43 


59,0 

21,0 

44 .  53,0 

5,0 

39,0 


45. 

47 


Egr. 


34,0 
.55,0 
28,0 
41,0 
15,8 

3,5 
25,0 
57,5 
10,0 
45,0 

.5,0 

27,2 

0,0 

12,0 

48,4 


Second  Bar. 


Insrress. 


31  . 
38. 
32. 
32. 
34. 

37. 
37. 
39. 
39. 
41. 


8,1 

48,5 
55,0 
41,0 
48,0 


38,0    4i,5 
17,5    24,0 


Egr. 


14,8 
5.1,0 
1,5 
48,0 
57,0 


24,0 
10,7 
17,0 


31,0 
17,1 
26,2 


44.40,5  47,0 
44  .  20,0  '  26,0 
46  .  26,0  •  32,8 
46  .  1 3,0  20,0 
48.  19,1  I  27,7 


Position 

Refrac- 
tion. 

of 
Micro- 
meter. 

s. 

I. 

-,010 

+  ,444 

+  ,010 

-,144 

+  ,010 

-,392 

-,010 

+  ,1.96 

+  ,010 

-,009 

-,010 

+  ,444 

+  ,010 

-,144 

+  ,010 

-,392 

-,010 

+  ,1.96 

+  ,010 

-,009 

-,010 

+  ,444 

+  ,010 

-,144 

+  ,010 

-  ,392 

-,010 

+  ,196 

+  ,010 

-,009 

Corrected 

mean 
of  iiars. 


.SO.  21,659 
30.21,741 
32.  10,993 
32.  11,186 
34 .  32,076 


36. 
36. 
38, 
38. 
41. 


51,309 
50,991 
40,493 
40,511 
1,026 


43  .  53,,TO9 
43.53,416 
45  .  42,568 
45  .  42,686 
48  .  3,551 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

R.A. 


+  4. 
+  4, 
+  2, 
+  2. 


+  4. 

+  4. 
+  2. 
+  2. 


10,417 
10,.S35 
21,083 
20,890 
,000 

9,717 

10,035 

20,533 

20,515 

,000 


+  4.  10,242 
+  4.  10,135 
+  2  .  20,983 
+  2  .  20,865 
,000 


Half 
diff.  of 
Bars. 


Half  difr. 

X 

15sini\.P.D. 


Refrac- 
tion. 


50,225 
29,875 
46,875 
33,500 
20,425 

50,375 
29,625 
46,625 
33,5'5 
20,575 

50,875 
29,450 
46,450 
34,000 
19,850 


10.  2,31 
5  .  58,27 
9 .  22,56 
6 .  42,04 
4.  4,84 

10.  4,11 
5  .  5.5,27 
9.  l9,-56 
6 .  42,94 
4.   6,64 


10. 
5. 

9. 
6, 
3. 


10,10 
.53,17 
17,46 
48,04 
57,95  i- 0,1 2 


-0,16 
-0,13 
-0,15 
-0,14 
-0,12 

-0,16 
-0,13 
-0,15 
-0,14 
-0,12 

-0,16 

-0,13 

-0,15 

0,14 


Distance 

from 
Angle. 


10.  2,15 
5  .  58,14 
9  .  22,41 
6.  41,90 

4 .    4,84 


10. 
5. 

9- 
6. 
4. 

10. 

5. 

9- 
6. 
3. 


3,95 
5.5,14 
19,41 
42,80 

6,64 

9,94 
5.'J,04 
17,31 
47,90 
57,95 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

K.P.D. 


+ 


54,71 
53,30 
17,57 
14,96 
0,12 


-  1  .51,11 

-  1  .  48,.50 

-  5.  12,77 

-  5.  12,26 
+  0,12 


-  1 

-  1 

-  5 

-  5 

+ 


Used  for  Diagonal     16 


53,81 

55,09 

.  1.9,36 

,  15,85 

0,12 

.    1,70 


May  15 


k 

N 

k 

S 

& 

S 

k 

N 

k 

S 

& 

s 

k 

N 

h 

S 

^ 

s 

k 

N 

k 

s 

& 

s 

k 

N 

k 

S 

& 

S 

13  .  30  .  23,5 
30 .  37,9 
32  .  57,0 

13.35.  8,0 
35  .  23,1 
37  .  43,2 


13 


,  40 .  4,0 
40.  19,1 
42  .  39,5 


13.44.42,7 
4  4.58,0 
47.18,0 

13.49.25,0 
49.41,0 
52.    1,5 


29,1 

44,0 

7,0 


31.58,0 
31  .  44,0 
33.44,1 


14,2^  36.43,0 
29,2  i  36  .  29,0 
53,2    38.29,5 


10,2 
26,0 
48,9 

48,3 

4,0 

27,0 

31,0 

47,0 

9,2 


41  .  39,7 
41  .  2,5,0 
43  .  24,7 

46.  17,2 
46.  2,9 
48.    2,2 

51..  0,9 
50 .  45,5 
52  ,  46,0 


4,0 

-,011 

+  ,317 

^9,9 

+  ,011 

-,I45 

52,9 

+  ,011 

-,029 

49,2 

-,01 1 

+  ,317 

35,0 

+  ,011 

-,145 

39,0 

+  ,011 

-,029 

45,2 

-,0I1 

+  ,317 

31,5 

+  ,011 

-,145 

32,5 

+  ,011 

-,029 

24,0 

-,0I1 

+  ,317 

9,0 

+  ,011 

-,145 

10,8 

+  ,011 

-,029 

7,0 

-,011 

+  ,317 

51,9 

+  ,011 

-,145 

54,0 

+  ,011 

-,029 

1,3,9.56 '+2.  11,276 


13,816 
25,232 


35  .  58,906 
35  .  58,941 
38.  11,207 

40.  5,5,081 
40.  55,26'6 
43.    6,382 

45  .  33,356 
45.33,.341 
47  .  44,482 

50.16,281 
50.  16,216 
52 .  27,f;57 


+  2.  11,416 
,000 


+  2 
+  2 


+  2. 
+  2. 


12,301 

12,266 

,000 

11,301 

11,116 

,000 


+  2.  11,126 

+  2.11,141 

,000 

+  2.  11,376 

+  2.  11,441 

,000 


47,350 
33,000 
23,250 

47,500 
32,925 
23,025 

47,675 
32,850 
22,200 

47,550 
32,475 
22,000 

47,.975 
32,350 
22,325 


9 .  27,83 
6 .  35,74 
4.38,70 

9 .  29,63 
6.34,84 
4 .  36,00 

9-31,73 
6 .  33,94 
4.26,11 

9 .  30,23 
6 .  2.c),45 
4.23,71 

9  .  35,33 
6 .  27,95 
4.27,61 


-0,16 
-0,14 
-0,13 

-0,16 
-0,14 
-0,13 

-0,16 
-0,14 
-0,13 

-0,16 
-0,14 
-0,13 


9 .  27,67 
6 .  35,60 
4  .  38,70 

9  •  29,47 
6 .  34,70 
4 .  36,00 

9.31,57 
6 .  3,3,80 
4.26,11 

9 .  30,07 
6 .  29,31 
4.  23,71 


-0,16  9.35,17 
-0,14  6.27,81 
-0,13      4.27,61 

Used  for  Diagonal 


+ 


-  1 

-  1 

+ 


2. 


+ 


56,66 

56,90 

0,13 

,  57,.56 

58,70 

0,13 

5,35 
7,69 
0,13 


-  2 .  0,25 

-  2.  5,60 
+  0,13 

-  2  .  0,25 

-  2  .  0,20 
+  0,13 

16.  3,03 


May  31 


m 

N 

m 

S 

n 

N 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

n 

N 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

n 

N 

& 

N 

VI 

N 

m 

S 

n 

N 

^ 

N 

14. 

43. 

40,5 

47,0 

44. 

0,5 

6,1 

45. 

31,0 

38,0 

52. 

46,0 

54,5 

14 

56. 

6,7 

13,0 

56. 

28,0 

34,0 

57. 

57,0 

4,0 

15 

D  . 

11,2 

19,0 

15 

7 

27,0 

33,0 

7 

49,2 

55,9 

9 

17,0 

24,0 

16 

31,5 

38,5 

15 

.  18 

42,5 

48,5 

19 

0,0 

6,0 

20 

£2,0 

39,1 

27 

45,8 

55,0 

15 

.29 

.54,8 

0,9 

30 

.  13,5 

20,0 

31 

.  45,0 

52,0 

38 

,58,0 

1    6,0 

45  .  20,5 

45.  1,2 

46.  7,2 
53.  14,0 

57  .  47,2 
57 .  27,5 

58  .  35,0 
5  .  40,0 

9.    9,0 

8  .  48,0 

9  .  57,0 
17.    2,0 

20 .  20,0 

20.  3,0 

21.  7,0 
28.  11,0 


31  . 
31  . 
32. 
^9. 


34,0 
16,0 
20,3 
24,9 


26,2 

-,021 

+  ,406 

7,8 

+  ,021 

-,141 

14,5 

-,021 

-,023 

23,0 

-,021 

-,083 

54,0 

-,021 

+  ,406 

33,7 

+  ,021 

-,141 

42,0 

-,021 

-,023 

49,0 

-,021 

-,083 

16,0 

-,021 

+  ,406 

54,5 

+  ,021 

-,141 

3,5 

-,021 

-,0-23 

10,0 

-,021 

-,083 

26,0 

-,021 

+  ,406 

9.'^ 

+  ,02 1 

-,141 

14,0 

-,021 

-  ,023 

19,5 

-,021 

-,083 

40.0 

-,021 

+  ,406 

22,0 

+  ,021 

-,141 

27,1 

-,021 

-  ,023 

33,0 

-,021 

-,083 

44  .  33,935 

44  .  33,780 

45  .  52,631 
53.    4,271 

57.  0,610 
57  .    0,680 

58.  19,456 
5 .  29,696 

8.21,6.95 

8.21,780 

9.40,331 

16.50,396 

19.  34,510 

19.  34,  ,505 

20.  52,981 
28.    2,721 

30  .  47,810 
30.47,755 
32.  6,056 
39.  15,371 


+  8  .  30,336 

+  8.30,491 

+  7.  11,640 

,000 

+  8  .  29,086 

+  8.29,016 

+  7.  10,240 

,000 


49,800 
30,600 
18,175 
14,125 

50,375 
29,800 
19,000 
14,700 


+  8.28,761    51,250 

+  8.28,616!  29,350 

+  7.  10,065  I  19,875 

,000:  15,500 


+  8.28,211 

+  8.28,216 

+  7.    9,740 

,000 

+  8  .  27,561 

+  8.27,616 

+  7.    9,315 

,000 


48,875 
31,6^5 
17,475 
12,425 

49,575 
31,125 
17,600 
13,475 


9  •  56,74 
6.  6,67 
3  .  38,09 

2  .  49,53 

10.    3,63 
5  .  57,09 

3  .  47,99 

2  .  56,43 

10.  14,12 
5.51 ,70 

3  .  58,49 
3.    6,03 

9 .  45,66 
6.  18,96 
3 .  29,69 
2.29,13 

9 .  54,05 
6.  12,96 
3.31,19 
2.41,73 


-0,26 

-  0,26 

-  0,25 
-0,25 

-0,26 

-  0,26 

-  0,25 
-0,25 

-  0,26 

-  0,26 

-  0,25 
-0,25 

-  0,26 

-  0,26 

-  0,25 
-0,25 

-0,26 

-  0,26 

-  0,25 

-  0,25 


9 .  56,48 
6.  6,41 
3 .  37,84 

2  .  49,41 

10.  3,37 

5  .  56,83 

3  .  47,74 
2.  56,31 


+  7.    7,07 

+  7.    7,98 

+  0 .  48,43 

+  0,13 

+  7.    7,06 

+  7.  10,66 

+  0.51,43 

+  0,13 


10.  13,86    +  7.    7,95 

5  .  5 1 ,44   +  7  •    6,45 

3.58,24'+  0.52,33 

3.    5,91    +  0,13 


9  .  45,40 
6 .  1 8,70 
3  .  29,44 
2  .  29,01 


9. 
6. 
3. 


53,79 
12,70 
30,94 
41,61 


+  7.  16,,39 

+  7.  16,09 

+  1  .    0,43 

+  0,13 


Used  for  Diajional     16 


12,18 
9,49 

49,33 
0,13 

3,80 


Northumberland  EQTTATon I AL,  Squaiie  Bati  Micrometer. 


341 


Date, 
1869. 

o 

i 

First  Bar. 

Second  Bar. 

Refrac- 
tion. 

Position 

of 
Micro- 
meter. 

Corrected 

mean 
of  Bars. 

Motion  of 
Comet  and 
difference  oi 

a.A. 

Half 
diff.  of 
Bars. 

Half  diff.  ■ 
I5sinN.P.D. 

Refrac- 
tion. 

Distance 

from 
Angle. 

Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

N.P.D. 

Ingress. 

E^. 

Ingress. 

Egr. 

m 
m 
n 

& 

N 
S 
N 

N 

/i.      m.      (. 

s. 

m.      s. 

s. 

s. 

i. 

m.      s. 

m.      «. 

5. 

1              it 

.' 

/        ,. 

. 

June  1 

16.  o.s.^o 

0 .  ^^,6 
2.  13,2 
8.16,5 

29,1 
49,1 
21,0 
24,5 

2.     .3,0 

1  .  45,0 

2 .  50,1 

,  8 .  42,5 

9,1 
51,0 
57,5 
51,0 

-,042 
+  ,042 
-,042 
-,042 

+  ,528 
-,221 
-,058 
-,156 

1  .  \Q,5SQ 

1.16,971 
2 .  35,350 
8 .  33,427 

+  7.16,891 

+  7.  16,456 

+  5.58,077 

,000 

50,000 
30,850 
18,350 
13,125 

9.59,14 
6.    9,67 
3 .  40,19 
2 .  37,53 

-0,38 
-0,46 
-0,53 
-0,55 

9 .  58,76 
6.  9,21 
3 .  39,66 
2.37,10 

+ 

+ 
+ 
+ 

7.21,66 

7.  18,72 

1  .    2,56 

0,12 

m 
m 
n 

& 

N 
S 
N 
N 

16.  10.50,0 

11.  6,0 

12.  40,0 
18.42,5 

55,^ 
12,0 
47,5 
50,2 

12.26,0 

12.  10,8 

13.  13,0 
19.    4,0 

32,0 
17,2 
20,0 
12,1 

-,042 
+  ,042 
-,042 
-,042 

+  ,528 
-,221 
-,058 
-,156 

11.41,461 
11.41,.321 
13.    0,025 
18  .  57,002 

+  7.  1.^541 

+  7.  15,681 

+  5.56,977 

,000 

48,025 
32,500 
16,375 
10,850 

9 .  35,47 
6 .  29,44 
3 .  16,49 
2  .  10,22 

-  0,46 
-0,53 
-0,55 

9 .  35,09 
6 .  28,98 
3 .  15,96 
2.    9,79 

+ 

+ 
+ 
+ 

7  .  25,30 

7  .  26,26 

1.    6,17 

0,12 

m 
m 
n 

& 

N 
S 

N 

N 

16 .  20  .  42,0 
21  .    0,0 
22.32,0 
28  .  33,2 

48,1 

5,5 

39,1 

40,1 

22  .  19,2 

22.  3,0 

23.  7,0 
28 .  56,7 

25,7 
9,1 

14,0 
5,0 

-,042 
+  ,042 
-,042 
-,042 

+  ,528 
-,221 
-,058 
-,156 

21  .  34,236 

21  .34,221 

22  .  52,925 
28  .  48,552 

+  7.14,316 

+  7-  14,331 

+  5 .  55,627 

,000 

48,700 
31,650 

9 .  43,56 
6.19,26 

-0,38 
-0,46 
-  0,53 
-0,55 

9.43,18 
6.  18,80 
S.29,16 
2  .  24,80 

+ 

+ 
+ 

+ 

7.18,38 

7.21,43 

1.    4,36 

0,12 

17,475 
12,100 

3  .  29,69 
2 .  25,23 

m 
m 
n 

& 

N 
S 

N 
N 

16.30.20,1 
30  .  35,7 
32.  10,0 
38.  11,0 

27,0 
41,2 
18,0 
20,0 

31  .  56,0 
31.41,5 

32  .  43,0 
38  .  33,0 

2,0 
48,0 
49,7 
41,0 

-,042 
+  ,042 
-,042 
-,042 

+  ,528 
-,221 
-,058 
-,156 

31  .11,761 

31.  11,421 

32 .  30,075 
38  .  26,052 

+  7.  14,291 

+  7.  14,631 

+  5 .  55,977 

,000 

47,725 
33,150 
16,175, 
10,750' 

9.31,88 
6 .  37,23 
3.  14,09 
2.    9,02 

-0,38 
-0,46 
-0,53 
-0,55 

9.31,50 
6 .  36,77 
3.  13,56 
2.    8,59 

+ 
+ 

+ 
+ 

7  .  22,91 

7.19,67 

1-    4,97 

0,12 

m 
m 
n 

& 

N 
S 

N 
N 

16  .  39  .  47,0 
40.    4,0 
41  .  37,5 
47  .  37,3 

53,2 
10,1 
44,5 
46,0 

41  .  24,0 

41  .    8,0 

42  .  1 1 ,2 
48.    1,5 

29,5 

14,5 

18,1 

9,9 

-,042 
+  ,042 
-,042 
-,042 

+  ,528 
-,221 
-,058 
-,156 

40.38,911 

40.38,971 
41  .  57,725 
47  .  53,477 

+  7.  14,566 

+  7.  14,506 

+  5  .  55,752 

,000 

48,325 
32,100 
16,825 
12,025 

9  .  39,07 
6 .  24,65 
3.21,89 
2  .  24,33 

-0,38 
-0,46 
-0,53 
-0,55 

9  .  38,69 
6.24,19 
3.21,36 
2  .  23,90 

+ 
+ 

+ 
+ 

7.14,79 
7  .  16,94 

0 .  57,46 

0,12 

Used  for  Diagonal 

16.    5,03 

June  5 


m 

N 

tn 

S 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

& 

N 

m 

N 

m 

S 

& 

N 

15  .  42  .  15,0 

42  .  27,5 
44  .  18,0 


15 


,46.  3,0 
46.  16,0 
48.  6,5 


15.49.41,9 
49  .  55,9 
51  .  44,5 


15 


.53.  19,2 
53  .  33,9 
55  .  23,0 


15.57.  5,0 
57  .  20,0 
59.  7,0 


21,0 
34,0 
27,0 

9,0 
22,2 
14,0 

48.0 

1,0 

52,5 

26,0 
39,8 
31,0 

11,0 
26,0 
16,0 


43 .  48,0 
43  .  34,5 

44 .  40,7 


54,5 
41,0 
49,2 


47  .  36,5  43,1 
47.25,0  29,0 

48  .  30,0  1  38,0 


51  . 
51. 
52. 


16,2 
2,0 
9,2 


54 .  55,0 
54 .  39,0 
55  .  47,0 

58  .  41,0 

58  .  25,0 

59  .  33,0 


23,0 
8,0 

17,7 

1,0 
46,0 
55,5 

47,1 
31,5 
42,0 


-,031 
+  ,031 
-,031 

-,031 
+  ,031 
-,031 

-,031 
+  ,031 
-,031 

-  ,031 
+  ,031 
-,031 

-,031 
+  ,031 
-,031 


-,269 
+  ,129 
+  ,079 

-,269 
+  ,129 
+  ,079 

-,269 
+  ,129 
+  ,079 

-,269 
+  ,129 
+  ,079 

-,269 
+  ,129 
+  ,079 


43.  4,325 
43.  4,410 
44  .  33,773 

46 .  52,600 
46.52,710 
48  .  22,173 

50.31,975 
50.31,885 
52.  1,023 

54 .  10,000 

54.  9,835 

55 .  39,173 

57 .  55,725 
57  .  55,785 
59 .  24,548 


+  1  .  29,448 

+  1  .  29,363 

,000 

+  1  .  29,573 

+  1  .  29,463 

,000 

+  1  .  29,048 

+  1  .29,138 

,000 

+  1  .  29,173 

+  1 .  29,338 

,000 

+  1  .  28,823 

+  1  .  28,763 

,000 


46,625 
33,500 
11,225 

46,900 
33,450 
11,875 

47,325 
33,275 
12,475 

47,700 
32,825 
12,125 

48,025 
32,625 
13,000 


9.18,69 
6.41,42 
2.14,71 

9-21,98 
6  .  40,82 
2  .  22,51 

9 .  27,08 
6.38,72 
2.29,71 

9-31,57 
6  .  33,33 
2  .  25,51 

9  .  35,46 
6 .  30,93 
2  .  36,01 


-0,32 

-  0,35 
-0,38 

-0,32 
-0,35 
-0,38 

-0,32 

-  0,35 
-0,38 

-0,32 

-  0,35 
-0,38 

-  0,32 

-  0,35 
-0,38 


9.18,.37 
6 .  41,07 
2  .  14,50 

9.21,66 
6 .  40,47 
2  .  22,30 

9 .  26,76 
6 .  38,37 
2  .  29,50 

9.31,25 
6 .  32,98 
2 .  25,30 

9.35,14 
6  .  30,58 
2  .  35,80 


7.  3,87 

7.  7,76 

0,17 


59,36 
0,56 
0,17 


+  6.57,26 
+  6.55,46 
+     0,17 


7.  5,95 

7.  5,05 

0,17 


Used  for  Diagonal 


+  6.59,34 

+  6 .  56,95 

+     0,17 

16.  3,33 


June  7 


16. 


6.  14,5 
8.  1,2 
8.  14,2 
9.51,0 


16.  12.14,1 
14.  0,2 
14.  14,5 
15  .  49,5 

16 .  35  .  19,0 
37.  8,5 

37  .  27,0 

38  .  5y,0 


23,8 

6 .  42,0 

53,0 

-,045 

+  ,002 

7,5 

9.35,1 

41,2 

-,045 

-,010 

20,5 

9.21,5 

28,0 

+  ,045 

+  ,005 

58,0 

10.22,0 

29,0 

-,045 

+  ,002 

21,9 

1 2 .  43,0 

51,2 

-,045 

+  ,002 

6,1 

15.35,0 

42,1 

-,045 

-,010 

20,3 

15.21,0 

27,2 

+  ,045 

+  ,005 

57,5 

16.21,5 

29,2 

-,045 

+  ,002 

27,5 

35  .  52,0 

2,0 

-,045 

+  ,002 

14,9 

38  .  48,0 

54,0 

-,045 

-,010 

33,2 

38  .  29,0 

35,5 

+  ,045 

+  ,005 

5,5 

39  .  35,0 

42,0 

-,045 

+  ,002 

6 .  33,282 
8.51,195 
8.51,100 

10.  9,957 

12.32,507 
14.  .50,795 
14.  50,800 
16.  9,382 

35  .  40,082 
38.  1,295 
38.  1,225 
39  .  20,332 


,000 

14,175 

2 

17,913 

46,900 

2 

17,818 

33,700 

3 

36,675 

15,500 

,000 

14,.5.50 

2 

18,288 

47,700 

2 

1 8,293 

33,350 

3 

.36,875 

15,925 

,000 

16,875 

0 

21,213 

49,650 

2 

21,143 

31,075 

3 

.  40,250 

18,125 

2 

50,10 

-0,59 

9 

21,98 

-  0,39 

6 

43,81 

-0,48 

3 

5,99 

-0,58 

2 

54,60 

-0,,59 

9 

31,57 

-  0,39 

6 

39,62 

-0,48 

3 

11,09 

-0,58 

3 

22,.50 

-0,59 

9 

54,94 

-  0,.S9 

6 

12,36 

-0,48 

3 

37,48 

-0,58 

2 .  49,76 
9.21,59 
6 .  43,33 

3.  5,41 

2  .  54,26 
9.31,18 
6.39,14 
3.  10,51 

3.22,16 
9  .  54,55 
6.  11,88 

3  .  3ri,90 


+  0,25 

+  6.31,83 

+  6 .  32,85 

+  0.  15,65 

+  .    0,25 

+  6 .  36,92 

+  6 .  32,54 

+  0.  16,25 

+  0,25 

+  6.3'2,39 

+  6.31,90 

+  0.  14,74 
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Observations  of  Winnecke's  Comet,  &c. 


Date, 
1869. 


June   7 


M 


First  Bar. 


Ingress. 


16. 


16 


41,  S,0 

42 .  52,0 

43.  4,5 

44 ,  42,0 


,46 
48 
48 
50 


29,0 

19,0 

32,2 

8,5 


Egr. 


Second  Bar. 


Ingress. 


Egr. 


12,0 
58,5 
11,0 
48,9 

37,0 
25,0 
38,5 
16,0 


41  .  28,5 
44 .  24,9 
44.  12,0 
45  .  12,0 

46 .  57,2 
49 .  53,0 

49 .  39,5 

50 .  40,0 


3.9,0 
31,5 
19,0 
19,0 

5,5 
59,0 
46,0 
47,0 


Refrac- 
tion. 


-,045 
-,045 
+  ,045 
-,045 

-,045 
-,045 
+  ,045 
-,045 


Position 

of 
Micro- 
meter. 


+  ,002 
-,010 
+  ,005 
+  ,002 

+  ,002 
-,010 
+  ,005 
+  ,002 


Corrected 

mean 
of  Bars. 


41  .  20,582 
43  .  41,670 
43.41,675 
45.    0,432 

46.47,132 
49.    8,.945 

49.  9,100 

50 .  27,832 


Motion  of 

Comet  and 

difference  of 

R.A. 


,000 
-2.21,088 
-2.21,093 

-  3  .  39,850 

,000 
-2.21,813 
-2.21,968 

-  3  .  40,700 


Half 
diff.  of 
Bars. 


13,125 
46,475 
33,875 
15,025 

14,175 
47,000 
33,700 
15,625 


Half  diff. 
ISsinN.P.D 


2 .  37,50 
9  .  16,89 
6.45,91 

3.  0,29 

2 .  50,10 
9.23,18 
6.43,81 

3.  7,49 


Refrac- 
tion. 


-0,59 
-0,39 
-0,48 
-0,58 

-  0,59 
-0,39 
-0,48 
-0,58 


Distance 

from 

Angle. 


2 .  37,16 
9 .  16,50 
6 ,  45,43 
2  .  59,71 

2  .  49,76 
9 .  22,79 
6 .  43,33 

3.  6,91 


Motion  of 
Comet  and 
difference  of 

N.P.D. 


+  0,25 

+  6.39,34 

+  6 .  43,35 

+  0.22,55 


Used  for  Diagonal 


6. 
6. 
0. 

16. 


0,25 
33,03 
32,85 
17,15 

5,94 


Observations  OF.  Winnecke's  Comet,  &c. 
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Appauent  PLACES  OF  Winnecke's  Comet,  deduced  from  Observations  made  with 
THE  Northumberland  Equatorial,  Square  Bar  Micrometer. 


1869. 

M.T. 
Greenwicb. 

Comet— Star. 
R.A. 

s 

o 

o 

Comet -Star. 
N.P.D. 

S 

(3 

Apparent  R.A.  of 
Comet. 

Par.xA. 

ApparentN.P.D.of 
Comet. 

Par.xA. 

i 

CD 

h.      m.        t. 

m.        <. 

*        a 

/>.      m.        s. 

s. 

0       «       .< 

tl 

April  27 
28 

29 

May     1 

4 

7 

10 

12 

15 
31 

June    1 

5 

7 

9.30.  34,3 

9  .  30  .  34,3 

9.41.50,1 

9.41.50,1 

9  .  41  .  50,1 

9.53.  23,5 

9  .  53  .  23,5 

9.53.  23,5 

9  .  53  .  23,5 

9  .  36  .  22,5 

9.36.  22,5 

9.36.  22,5 

10.  15.  15,9 

10.  15.15,9 

10.46.    2,5 

10.46.    2,5 

10.36.14,4 

10.  36.  14,4 

10.36.  14,4 

10.  10.38,8 

10  .  10  .  38,8 
10.    7.17,1 
10.37.40,3 
10.37.40,3 

1 1  .  45  .  32,2 
1 1  .  45  .  32,2 
10  .  53  .  19,3 
11.21.52,1 
11.21  .52,1 

-  3.57,64 

-  4.11,08 

-  1.51,70 

-  5.  11,82 

-  5.25,32 

-  2.24,51 

-  3.    3,23 

-  6.23,32 

-  6.36,S9 
+   2.20,59 
+    1  .  53,40 
+   2.    7,89 

-  0.56,59 

-  1  .  11,30 
+    2.54,34 
+    1.19,65 
+   5.36,50 
+    3.47,00 
+   0.33,13 
+   4.  10,59 
+   2.21,25 
+   2.11,48 
+    8.28,79 
+   7  .  10,20 
+    7.15,12 
+   5.56,48 
+    1.29,21 

-  2.20,06 

-  3.38,87 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

+   6.20,86 
+   6.    3,85 

-  0.40,24 
+   2.    5,82 
+    1  .  49,72 

-  5.    4,62 

-  4.24,16 

-  1  .  37,78 

-  1  .  54,52 

-  6.    3,45 

-  2.19,79 

-  0.13,92 

-  7.20,11 

-  9 .  25,99 
■-    1.41,04 
+   2.28,51 

-  0.58,17 

-  4.20,61 

-  4.27,33 

-  1  .  50,35 

-  5.13,26 

-  2.    1,82 
+   7.  10,13 
+    0.. 52,39 
+   7.20,61 
+    1  .    3,10 
+   7.    1,16 
+   6.34,70 
+   0.17,27 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.5 
5 

10.    2.48,77 

10.    2.48,44 

10.    1.34,50 

10.    1.34,57 

10.    1.34,18 

10.    0.24,91* 

10.    0.22,.g6 

10.    0.23,06 

10.    0.22,60 

9.58.    9,19 

9.58.    9,39 

9.58.    8,45 

9.55.    3,91 

9.55.    4,63 

9.52.21,50 

9.52.21,19* 

9.50.    0,57 

9.50.    0,45 

9.50.    0,23 

9  .  48  .  34,63 

9  .  48  .  34,67 

9  .  46  .  35,46 

9  .  34  .  39,93 

9  .  34  .  39,79 

9.33.  26,25 

9.33.  26,06 

9  .  27  .  40,29 

9  .  23  .  50,99 

9  .  23  .  50,63 

+  0,213 
0,213 
0,242 
0,242 
0,242 
0,269 
0,269 
0,269 
0,269 
0,258 
0,258 
0,258 
0,339 
0,339 
0,391 
0,391 
0,392 
0,392 
0,392 
0,381 
0,381 
0,392 
0,456 
0,456 
0,444 
0,444 
0,455 
0,440 

+  0,440 

53.33.    4,3 
53.33.    5,8 
53  .  28  .  50,7 
53  .  28  .  49,2 
53.28.51,6 
53.24.51,9* 
53.25.    6,7 
53.25.    5,5 
53  .  25  .    7,2 
53.  18.47,8 
53.  18.44,0 
53.  18.42,2 
53  .  1 1  .  35,7 
53.11.37,5 
53.    6.41,4 
53,    6.52,8* 
53,    3.55,6 
53.    3.59,6 
53,    3 .  54,9 
53.    3.    3,3 
53,    3.    6,8 
53.    2.51,6 
53.    8.26,7 
53.    8.27,1 
53.    8.37,1 
53.    8.37,9 
53  .    8  .  17,8 
53.    7.51,3 
53.    7.52,1 

-2,776 
-2,776 
-2,883 
-2,883 
-2,883 
-3,008 
-  3,008 
-3,008 
-3,008 
-2,936 
-2,936 
-2,936 
-3,429 
-3,429 
-3,952 
-3,952 
-4,017 
-4,017 
-4,017 
-3,790 
-3,790 
-3,916 
-5,356 
-5,^56 
-6,402 
-6,402 
-5,965 
-6,533 
-6,533 

a 
b 
c 
a 
b 
d 
c 
a 
b 
e 

f 

g 

1 

i 
k 
I 
k 
k 
I 
k 
m 
n 
m 
n 
m 
m 
n 

*  These  places  are  to  be  regarded  as  "rough  approximations;   the  stars  could  only  be  found  in 

Argelander's  Durchmusterung. 

Assumed  mean  places  for  18690  of  the  Stars  compared  with 

*  Winnecke's  Comet. 


Star. 

R.A, 

N.P.D. 

Authority. 

Star. 

R.A. 

N.P.D. 

Authority. 

h.      m.        J. 

0             /            /. 

ft.      m.        s. 

0       .       /> 

a 
b 
c 
d 

f 
S 

10.    6.45,93 
10.    6.59,04 
10  .    3  .  25,76 
10.    2.49,00 

9.55.  48,25 

9.56.  15,64 
9.56.    0,21 

53  .  26 .  45,4 
53.27.    3,9 
53  .  29  .  33,0 
53  .  29  .  58,6 
53  .  24  .  53,6 
53.21  .    6,1 
53.  18.58,4 

B.  10^  122,3. 
B.  lOh.  126,7. 
B.  roK  26. 
Arg.  36°.  2041. 
B.  9".  1166,7. 
B.  9\  1175. 

B.  9^  1169,70,71. 

h 
i 
k 
I 
m 
n 

9 .  49 .  26,96 
9.51.     1,33 
9  .  44  .  23,96 
9.46.  13,33 
9.26.  11,48 
9  .  27  .  29,92 

53.    8.25,3 
53.    4.27,2 
53  .    4  .  56,7 
53.    8.23,2 
53  .    1  .  19,6 
53.    7.37,8 

B.  9\  1026. 
Arg.  36°.  2015. 
B.  9".  918,19,20. 
B.  9^  956. 
B.  9'".  530,1,2. 
B.  9\  553,4,5. 

B.  lO*".  122,3,  &c.  refer  to  Weisse's  Catalogue  of  Bessel's  Stars  from  +15"  to  +45°  Declination. 
Arg.  36".  2041,  &c.  refers  to  Argelander's  Durchmusterung  des  nordlichen  Himmels. 
m  is  B.A.C.  3261;   whence,  for  1869-0,                        R.A.  9''.26'".  ir,65,  N.P.D.  53°.  1'.  18",5. 
Greenwich  Catalogue  of  2022  Stars,  No.  733  gives       „      9\26'".  11",52,        „        53°.  O*.  21",1. 
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WINNECKES   COMET.     NOTES. 

1869- 
April  27-     One  of  the  most  attenuated  ghosts  of  a  Comet  I  have  ever  seen.     A  slight  nebulosity  was  just  discernible 
when  all  light  was  excluded  from  the  room.     The  observations  are  quite  uncertain— little  better  than  guesses. 

April  28.     Comet  more  distinct  than  on  last  night    Could  detect  no  nucleus.     It  was  a  faint,  nebulous,  diffused  mass. 

April  29.     Night  remarkably  clear.     Comet  still  more  distinct  than  on  the  28th. 

May  1.    Observation  satisfactory.     Some  appearance  of  a  nucleus. 

May  4.    Eye-piece  unaltered  since  May  1.     Comet  well  seen.     Some  appearance  of  a  nucleus. 

May  7.    Interrupted  by  clouds.    Comet  faint  at  last  observation. 

May  10.    Interrupted  by  clouds.     Observations  on  the  whole  satisfactory. 

May  13.    Could   not   see   the  Comet  through   the   strong  auroral  light  which   curtained   all   the   northern   sky,   and   a 
considerable  portion  of  the  southern. 

May  15.    Light  of  Comet  very  diffused. 

June  1.     Comet  pretty  bright,  but  diffused. 

June  5.    Comet  very  faint.     No  appearance  of  a  nucleus. 
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Zones  obsehved  in  the  Years  1864  and  1865, 


1864,  June  10.     Zone  1.     R.A.  l6\0™..  .17".  14-",  N.P.D.  1110.51 

'...1120.12'. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

Nn 

TlnrQ 

Mag. 

Half  Sum  of 

Half 

K.A.  18650. 

N.P.D.  1865-0. 

11  u* 

Jj  aia* 

Transits 

Ditf. 

Imm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

=  2". 

=  t. 

k,      m.      s. 

s. 

m.     s. 

s. 

m.      s. 

ni.     s. 

m.      s. 

t. 

h.      m.      s. 

0       /       tj 

1 

NE 

9k 

15.56.33,8 

39,9 

56 .  44,5 

51,5 

56 .  36,85 

56  .  48,00 

56 .  42,425 

5,575 

16.    0.41,55 

112.  11  .20,3 

2 

N, 

7 

57.16,5 

22,5 

57 .  27,5 

31,5 

57.19,50 

57 .  29,50 

57  .  24,500 

5,000 

1  .  58,41 

112.    3.    7,2 

3 

N, 

7 

58  .  27,0 

33,5 

58  .  37,5 

41,0 

58  .  30,35 

58  .  39,25 

58  .  34,75 

4,5 

1  .  59,03 

112.    3.    0,7 

4 

NE 

7 

59 .  44,8 

49,1 

59  ■  57,0 

62,5 

59  ■  46,95 

59  ■  59,75 

59 .  53,35 

6,4 

3  .  52,46 

112.  11  .32,8 

5 

N 

8 

16.    1.    1,0 

6,9 

1  •  17,0 

23,0 

1.    3,95 

1  .  20,00 

1.11,98 

8,025 

5.11,07 

112.    8.11,6 

6 

N 

81 

16.    1.34,9 

41,0 

2.  14,1 

20,2 

1  .  37,95 

2.17,15 

1  .  57,55 

19,6 

16.    5.56,63 

112.    5.30,07 

7 

NE 

10 

3.    0,0 

7,5 

3.  13,5 

18,0 

3.    3,75 

3  .  15,75 

3.    9,75 

6,0 

7.    8,85 

112.  11.27,33 

8 

N 

10 

3  .  28,0 

33,0 

4  .  22,0 

29,0 

3  .  30,50 

4  .  25,50 

3  .  58,00 

27,5 

7 .  57,06 

112.    3.39,86 

9 

N. 

10 

5.    5,5 

12,0 

5  .  38,9 

44,0 

5.    8,75 

5  .  41,45 

5.25,10 

16,35 

9  -  58,99 

112.    5.45,80 

10 

N, 

101 

5  .  55,0 

61,0 

6.    3,4 

8,0 

5 .  58,0 

6.    5,7 

6.    1,85 

3,85 

10.35,73 

112.    2.51,36 

11 

N, 

10 

16.    6.26,5 

32,0 

6 .  48,0 

53,0 

6 .  29,25 

6 .  50,5 

6 .  39,875 

10,625 

16.10.    4,13 

112.    4.26,32 

12 

N. 

101 

7.    5,0 

10,0 

7.12,0 

18,0 

7.    7,5 

7.1.5,0 

7.  11,25 

3,75 

10.35,50 

112.    2.50,39 

13 

S 

11 

7  .  33,0 

38,0 

8.     1,5 

6,5 

7  .  35,5 

8.    4,0 

7 .  49,75 

14,25 

1 1  .  48,80 

112.57  .  10,91 

14 

^■ 

11 

8.    7,5 

13,5 

8  .  50,0 

57,0 

8  .  10,5 

8  .  53,5 

8  .  32,0 

21,5 

13.    5,89 

112.    6.57,73 

15 

s 

11 

9.    8,0 

12,0 

9.18,0 

24,0 

•   9.10,0 

9  .  21,0 

9-15,5 

5,5 

13.  14,54 

111.55.    8,83 

16 

s^ 

16.    9.34,5 

40,5 

9 .  37,5 

•  •  • 

9  .  37,5 

0,0 

16.  13.36,54 

111.53.52,09 

17 

SE 

11 

10.    1,5 

8,5 

10.  11,5 

17,0 

10.    5,0 

10  .  14,25 

10.    9,625 

4,625 

14.    8,65 

1 1 1  .  52  .  47,56 

18 

N. 

9 

11.  10,0 

15,0 

11.18,9 

24,5 

11.  12,5 

11.21,7 

11.  17,1 

4,6 

15  .  50,96 

112.    3.    1,94 

19 

N. 

9 

12.18,6 

24,9 

12.28,9 

■33,9 

12.21,75 

12.31,4 

12.26,575 

4,825 

15.50,81 

112.    3.    5,50 

20 

S 

7 

13  .  45,0 

51,0 

12.56,0 

61,0 

12.48,00 

12.58,5 

12  .  53,25 

5,25 

16.52,28 

111.55.    5,42 

21 

s. 

111 

16.13.26,5 

33,0 

13.39,5 

46,0 

13.29,75 

13.42,75 

13.36,25 

6,5 

16.17.    0,47 

112.    0.27,49 

22 

N, 

115 

13  .  56,0 

63,0 

14.17,0 

23,5 

13.59,5 

14.20,25 

14.    9,88 

10,375 

17.34,10 

112.    4.22,99 

23 

SE 

8 

14.59,0 

64,0 

15.  14,0 

19,0 

15.    1,5 

15.  16,5 

15.    9,0 

7,5 

19.    8,01 

111.52.    7,54 

24 

S 

9 

16  .  37,5 

42,7 

16  .  46,0 

52,5 

16.40,1 

16.49,25 

16.44,675 

4,575 

20  .  43,69 

1 1 1  .  54  .  56,08 

25 

N, 

11 

17.    9,0 

16,0 

17  .  19,0 

25,0 

17.12,5 

17  .  22,0 

17.17,25 

4,75 

21  .  51,09 

112.    3.    4,17 

26 

N, 

11 

16.17-39,0 

44,0 

18.    3,5 

10,5 

17.41,5 

IS.    7,0 

17  .  54,25 

12,75 

16.21.53,27 

112.    7.    5,99 

27 

1st  ^ 

11^ 

20.    7,5 

15,5 

•  .  • 

20.  11,5 

>  •   • 

20.  11,5 

0,0 

24 .  45,32 

112.    1.57,93 

28 

N 

ll| 

20 .  54,5 

60,0 

21  .    6,5 

13,5 

20 .  57,25 

21  .  10,0 

21.    3,6-25 

6,375 

25.    2,64 

112.    8.35,02 

29 

S 

12 

21  .  59,5 

60,8 

22  .  35,0 

41,5 

22.    2,65 

22  .  38,25 

22 .  20,45 

17,8 

26 .  19,45 

1 1 1  .  58  .    0,73 

30 

NE 

25.11,5 

15,5 

25  .  22,0 

39,0 

25.13,5 

25  .  25,5 

23  .  19,5 

6,0 

29.  18,51 

112.  11.27,79 

31 

S 

11 

16  .  25  .  46,5 

52,0 

26  .  10,5 

16,0 

25  .  49,25 

26.  13,25 

26.    1,25 

12,0 

16.30.    0,24 

1 1 1  .  56  .  39,87 

32 

N^ 

8 

26.    0,5 

6,5 

•  •   • 

26.    3,5 

•  •  • 

26.    3,5 

0,0 

30.    2,51 

112.10.    4,07 

S3 

SE 

11 

28  .  37,5 

42,6 

28  .  49,5 

56,0 

28  .  40,05 

28  .  52,75 

28  .  46,4 

6,35 

32  .  45,36 

112.52.23,84 

34 

S 

11 

29.  12,0 

19,0 

29.51,2 

58,0 

29.  15,5 

29  .  54,6 

29 .  35,05 

19,55 

33 .  24,03 

1 1 1  .  58  .  25,30 

35 

S 

Hi 

30  .  23,1 

28,0 

30  .  48,9 

55,0 

30 .  25,55 

30.51,95 

30  .  38,75 

13,2 

34.37,72 

111  .56.56,70 

36 

S 

9 

16.30.35,5 

41,0 

31.    9,0 

14,5 

30  .  38,25 

31  .11,75 

30  .  55,0 

16,75 

16.34.53,97 

1 1 1  .  57  .  46,26 

37 

s 

10^ 

31.32,5 

39,0 

31  .  58,5 

63,0 

31  .  35,75 

32.    0,75 

31  .  48,25 

12,5 

35  .  47,22 

1 1 1  .  56 .  46,96 

38 

N 

12 

33.    2,5 

8,5 

33  .  43,0 

49,0 

33.    5,5 

33  .  46,0 

33  .  25,75 

20,25 

37.24,71 

112.    5.21,63 

39 

N 

Hi 

33  .  22,9 

29,0 

33  .  54,5 

59,0 

33  .  25,95 

33  .  56,75 

33.41,35 

15,4 

37  -  40,32 

112.    6.29,32 

40 

N. 

9 

34  .  47,5 

52,5 

35.    3,5 

9,5 

34  .  50,0 

35.    6,5 

34 .  58,25 

8,25 

38  .  22,41 

112.    3.53,74 

41 

s 

8 

^6.35.  16,5 

22,0 

35  .  33,0 

37,0 

35.  19,25 

35  .  35,0 

35.27,125 

7,875 

16.39.  26,08 

1 1 1  .  55  .  42,48 

42 

NE 

35  .  49,0 

55,5 

35  .  59,0 

65,0 

35  .  52,25 

36.    2,0 

35.57,125 

4,875 

39-56,10 

112.  11  .  12,29 

43 

SE 

10| 

36.    8,5 

13,0 

36.  18,5 

24,5 

36  .  10,75 

36.21,5 

36.  16,125 

5,375 

40 .  1 5,06 

1 1  1  .  52  .  37,60 

44 

S 

11 

37.12,5 

18,0 

37  .  29,5 

36,0 

37.  15,25 

37  .  32,75 

37  .  24,0 

8,75 

41  .  22,95 

111  .55.54,73 

45 

N. 

iH 

38.  15,0 

21,0 

38  .  39,5 

49,0 

38.  18,0 

38  .  44,25 

38.31,125 

13,125 

41  .  55,27 

112.    5.     1,85 

46 

S 

8 

16.38.30,0 

35,0 

39 .    6,0 

10,0 

38  .  32,5 

39.    8,0 

38  .  50,25 

17,75 

16.42.49,20 

111.58.    0,34 

47 

N 

11 

39  ■  22,0 

28,5 

40.    7,0 

13,0 

39  .  25,25 

40.  10,0 

39 .  47,625 

22,375 

43  .  46,57 

112.    4.52,09 

48 

N 

95 

39 .  34,2 

39,5 

40.  17,0 

22,5 

39  .  36,85 

40  .  19,75 

39 .  58,3 

21,45 

43 .  57,24 

112.    5.    4,99 

49 

N^ 

39 .  46,9 

53,0 

. . . 

39  ■  49,95 

•  .   . 

39  -  49,95 

0,0 

43  .  48,9 1 

112.10.    4,32 

50 

SE 

10^ 

40 .  49,0 

54,0 

41  .  10,0 

15,0 

40.51,5 

41 .  12,5 

41  .    2,0 

10,5 

45.    0,91 

111.51  .26,15 

51 

N 

12 

16 .  42  .  40,5 

47,0 

43.    2,5 

9,0 

42  .  43,75 

43.    5,75 

42  .  54,75 

11,0 

16.  i6.  53,69 

112.    7  .  30,86 

52 

N 

11 

4.3.  1.5,5 

21,0 

43  .  52,5 

57,5 

43.  18,25 

43  .  55,0 

43  .  36,625 

18,375 

47  .  35,56 

112.    5.47,96 

53 

S 

11 

46.  17,0 

24,0 

46 .  33,0 

37,5 

46 .  20,5 

46 .  35,25 

46 .  27,875 

7,375 

50  .  26,79 

n  1 .  55 .  35,67 

54 

s 

10^ 

46 .  53,5 

58,9 

47  .  23,5 

28,9 

46 .  56,2 

47 .  26,2 

47.11,2 

15,0 

51  .  10,12 

1 1 1  .  57  .  22,09 

55 

s 

10 

48.    7,5 

13,5 

48  .  21,0 

26,0 

48  .  10,5 

48  .  23,5 

48  .  17,0 

6,5 

52  .  15,91 

111.55.23,50 

No.  26.     Double.                         No.  27.     Did  not  e; 

iactly  bi.^ect  the 

angle. 

1 

WITH    THE    NOUTHUMBERLAND    EQUATORIAL. 


847 


No. 


56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 
73 

74 
75 

76 

77 
78 


Bars. 


N 

N'" 

S 

N, 

SE 

N 
S 

S, 

s 
s, 

1st  z 

N 
N, 

S. 

N 

S, 

N, 

N 

N. 

N 

N, 


Mag. 


lOi 
lOi 

11 
6 


Hi 

11 

11 

10^ 

11^ 


8 

8 

11 

Hi 
11 


9 
11 

9 
11 
11 

11 

10| 
9 


1st  Bar. 


Imm. 


h. 


16. 


49.    8,5 

49  .  58,9 

50  .  43,9 
52  .  35,5 
53.  18,0 


16 .  54  .  48,0 

55  .  23,0 
56.  14,5 

56  .  53,5 

57  .  29,5 


16.58. 
59- 

17.  0. 
1  , 
2. 


40,0 
49,5 
19,0 
58,0 
13,5 


17, 


3  .  32,5 

4.  1,5 
4.41,0 

5.  7,9 
5 .  39,5 


6.17,0 
6 .  54,0 
17.    8.21,5 


17 


Em. 


14,5 
63,5 
49,0 
42,5 
24,0 

55,0 
29,0 
21,5 
59,0 
35,0 

46,0 
55,5 
25,0 
65,0 
20,0 

38,0 
8,0 
46,9 
14,0 
44,5 

24,0 

57,0 
24,5 


2nd  Bar. 


Iram. 


49.17,0 
50 .  25,0 

51  .    5,5 

52  .  49,5 

53  .  28,0 


54. 
55, 

57. 
57. 

58. 
60. 


.57,8 
.45,0 

,    5,0 
51,0 

.59,0 
.    8,5 


2.41,5 
2  .  24,5 

3.41,5 

4.  19,5 
4.51,0 

5.  18,0 

6.  10,5 

6 .  28,0 

7  .  25,0 

8  .  54,0 


Em. 


23,0 
30,0 
12,0 
56,0 
32,0 

64,0 
51,5 

11,0 
58,0 

65,0 
14,0 

47,0 
30,0 

47,5 
25,5 
56,9 
24,0 
16,0 

33,5 
30,0 
59,0 


Transit  across 


1st  Bar. 


49.  11,5 

50.  1,2 
50 .  46,45 
52 .  39,0 
53.21,0 

54.51,5 
55  .  26,0 
56.  18,0 
56 .  56,25 

57  .  32,25 

58  .  43,0 
59 .  52,5 

0  .  22,0 
2.  1,5 
2  .  16,75 


35,25 

4,75 
43,95 
10,95 
42,0 


6 .  20,5 
6  .  55,5 
8  .  23,0 


2nd  Bar. 


49.. 
50, 
51  , 
52. 
53. 


20,0 

27,5 

8,75 
52,75 
30,0 


55.    0,9 

55  .  48,25 


57 
57 


8,0 
54,5 


59.  2,0 

60.  11,25 

2  .  44,25 
2  .  27,5 

3 .  44,5 
4  .  22,5 
4  .  5.3,95 
5.21,0 
6.  13,25 

6 .  30,75 
7  .  27,5 
8 .  56,5 


Half  Sum  of 

'I'ransits 

=  T. 


49, 
50. 
50. 
52, 
53. 


15,75 

14,35 

57,6 

45,875 

25,5 


54 .  56,2 
55.37,125 

56.  18,0 

57.  2,125 
57  .  43,375 


58. 
60. 

0. 

2. 

2. 

3. 
4. 

4. 
5. 
5. 


52,5 

1,875 
22,0 
22,875 
22,125 

3.9,875 

13,625 

48,95 

15,975 

57,625 


6 .  25,625 
7.11,5 
8  .  39,75 


Half 
Diff. 


4,25 
13,15 
11,15 

6,875 

4,5 

4,7 
11,125 

0,0 

5,875 
11,125 

9,5 
9,375 
0,0 
21,375 
5,375 

4,625 
8,875 
5,0 
5,025 
15,625 

5,125 
16,0 
16,75 


R.A.  1865'0. 


16, 


16 


53 
54 
54 
57 

57 


58. 
59. 
17-    0. 

1  . 

1  . 


.  14,68 
13,27 
56,51 
1.9,61 
24,39 

55,12 
36,02 
16,92 
35,83 

42,27 


17. 


17. 


17 
17 


3  .  26,20 

3 .  25,95 

4 .  55,7 1 
6.21,76 
5  .  46,20 


3,94 
12,51 
13,01 
49,67 
56,50 


9  •  49,69 
11  .  10,38 
13.  13,45 


N.P.D.  1865-0. 


112.  9,  5,15 
112.  7.  0,97 
111.56.28,43 
112.  3.34,43 
111.52.50,07 


112 

111 

112. 

112. 

111. 

Ill  . 
Ill  . 
112. 
112. 
112. 

112. 
112, 
112. 
112. 
112, 


.  8  .  58,96 
,56.28,14 

.10.  4,57 

,  0  .  36,57 
.56.28,17 

.59.46,01 
,  59  .  48, 1 8 
.  1  .  58,60 
.  5.  6,38 
,    3  .  14,03 

0.54,51 
8  .    0,83 

0 .  49,29 

3.    8,79 
6 .  26,67 


112.  3.10,60 
112.  6.21,44 
112.    5.52,46 


1864,  June  21.     Zone  2.     R.A.  le*".  4™. .  .16".  28",  N.P.D.  1120. 14'. .  .1120.  33'. 


1 

SE 

8 

2 

s, 

10 

3 

s 

11 

4 

s 

11 

5 

N 

10^ 

6 

s 

11 

7 

s 

12 

8 

N 

lOi 

9 

N 

11 

10 

S 

10 

11 

s 

lOi 

12 

s, 

9 

13 

s, 

11 

14 

s. 

9 

15 

a. 

11 

16 

s 

Hi 

17 

s 

11 

18 

NE 

9 

19 

S 

10^ 

20 

N 

12 

16 

38 

42,0 

47,0 

40 

37,0 

43,0 

41 

13,0 

19,2 

41 

22,5 

29,0 

42 

31,5 

37,0 

16 

,44 

34,0 

39,3 

45 

7,0 

13,8 

45 

31,5 

36,5 

46 

54,4 

60,0 

47 

37,2 

43,0 

16 

.48 

53,5 

59,0 

50 

41,0 

46,0 

51 

6,7 

14,0 

51 

49,5 

')5,5 

52 

17,0 

24,0 

16 

.53 

57,5 

64,5 

54 

31,5 

37,5 

17 

.  0 

33,5 

38,5 

1 

10,5 

16,0 

17 

2 

32,0 

38,0 

39 

1,0 

7,7 

40 

50,0 

55,5 

41 

53,5 

59,0 

42 

9,0 

15,0 

42 

46,5 

52,2 

44 

45,5 

50,5 

45 

45,9 

52,3 

46 

5,3 

11,7 

47 

7,0 

13,5 

47 

57,2 

62,9 

49 

38,0 

44,0 

50 

52,5 

58,0 

51 

17,5 

23,5 

52 

1,5 

7,5 

52 

27,5 

33,0 

54 

46,0 

53,0 

55 

2,5 

8,5 

0 

55,5 

60,0 

2 

3,5 

9,0 

3 

0,0 

7,5 

38, 
40. 
41. 
41  . 
42. 

44. 
45. 
45. 
46. 

47- 


,  44,50 
40,0 
16,1 
25,75 
34,25 

36,65 

10,4 

34,0 

57,2 

40,1 


48  .  56,25 

50  .  43,5 

51  .  10,35 

51  .  52,5 

52  .  20,5 


54. 
£4, 

0. 

I  . 

2. 


1,0 
34,5 
36,0 
13,25 
35,0 


39.    4,35 

40  .  52,75 

41  .  56,25 
42.  12,0 

42  .  49,35 

44 .  48,0 
45  .  49,1 
46.    8,5 
47  .  10,25 
48.    0,05 


49, 
50, 
51  , 
52. 
52, 

54, 
55, 

0. 

2. 

3, 


41,0 
55,25 
20,5 
4,5 
30,25 

49,5 
5,5 

57,75 
6,25 
3,75 


38 

54,425 

9,925 

40 

46,375 

6,375 

41 

36,175 

20,075 

41 

48,875 

23,125 

42 

41,8 

7,55 

44 

42,325 

5,675 

45 

29,75 

19,35 

45 

51,25 

17,25 

47 

3,725 

6,525 

47 

50,075 

9,975 

49 

18,625 

22,375 

50 

49,375 

5,875 

51 

15,425 

5,075 

51 

58,5 

6,0 

52 

25,375 

\     4,875 

54 

25,25 

24,25 

54 

50,0 

15,5 

0 

46,875 

10,875 

1 

39,75 

26,5 

2 

49,375 

14,375 

16, 


3 .  52,79 
6. 19,36 

6  .  34,46 
6.47,16 

7  .  40,04 


16,  9. 
10. 
10, 
12. 
12. 


40,62 

28,02 

49,49 

1,94 

48,35 


16. 


16 


16 


14.16,87 
16.  22,31 
16.48,35 
16  .  22,05 
16  .  48,92 

19  .  23,46 
19.48,23 

25  .  44,99 

26  .  37,93 

27  •  47,53 


112, 


112, 


11, 

20, 
18, 
18, 

27, 

14, 
18. 
25. 
28. 


16,43 
9,26 
14,26 
56,74 
55,74 

53,81 

4,26 

40,74 

10,11 


15.5,3,75 

112.  18.46,46 
20.  16,45 
20 .  27,60 
20.  14,19 

20 .  29,87 

112.  19.  12,69 
17.  10,85 
32.  12,70 
19.44,16 

112.26.21,13 


1864,  June  23.     Zone  3.     R.A.  16".  5'°. .  .16'".  U",  N.P.D.  113".  I6'. .  .US".  31'. 


1 

N, 

8 

2 

S 

12 

3 

s 

11 

4 

N 

11 

5 

N 

11 

6 

N 

9 

7 

s, 

6 

8 

s. 

6 

16 

45. 

35,0 

41,0 

48 

10,0 

19,0 

48 

50,0 

58,0 

49 

5,0 

11,0 

50 

58,0 

64,5 

16 

52 

8,5 

14,2 

52 

54,0 

59,0 

16 

54 

4,0 

8,0 

45 

48,7 

54,0 

48 

20,4 

23,4 

49 

6,0 

13,0 

49 

25,0 

31,0 

51 

13,0 

19,2 

52 

41,0 

47,0 

53 

4,5 

9,0 

54 

13,5 

19,5 

45  .  38,0 

48.  14,,50 
48  .  54,0 

49.  8,0 

51.  1,25 

52.  11,35 
52  .  56,5 
54,    6,0 


45. 
48. 
49, 
49. 
51, 


51,35 
21,75 
9,5 
28,0 
16,10 


52  .  44,00 

53.  6,75 

54.  16,5 


45 

44,675 

6,675 

48 

18,125 

3,625 

49 

1,75 

7,75 

49 

18,00 

10,00 

51 

8,675 

7,425 

52. 

27,675 

16,325 

53. 

1,625 

5,125 

54. 

11,25 

5,25 

16. 


5 
7 
8 
8 
10 


.  56,90 
.  55,35 

38,98 
,  55,24 

45,91 


16.  12.    4,88 

13.  13,78 

16.  13.  13,50 


113.25.35,48 
16  .  50,76 
17.47,91 
29.49,19 
30.24,85 

113,28.21,81 

22 .  52,49 

113.22.52,48 


8481 


Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1864,  July  4. 

Zone  4.     R.A.  16M3"'..  .17^ 

35",  N.P.D 

.  1130.11 

'...1130.33'. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  acroi' 

No. 

Bars. 

Mag. 

1 

Half  Sum  of 

Half 
Uiff. 

R.A.  ISfiS-O-      1 

N.P.D.  18650.     1 

1mm 

£ro. 

1mm. 

Em. 

l8t  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 
=  7". 

A.      m. 

5. 

s. 

m. 

s. 

s. 

m. 

s. 

m. 

s. 

m. 

s. 

s. 

h.       m. 

s. 

0       / 

It 

1 

N. 

8 

16.44. 

32,5 

38,5 

44. 

41,4 

46,2 

44. 

35,5 

44. 

43,8 

44. 

39,65 

4,15 

16. 13. 

6,64 

113.22. 

49,63 

2 

N, 

8 

45. 

43,5 

48,0 

45. 

51,0 

56,2 

45. 

4.5,75 

45. 

53,60 

45. 

49,675 

3,925 

13. 

6,57 

22. 

46,26 

3 

N 

11 

59. 

52,2 

59,0 

60. 

43,5 

50,0 

59. 

55,60 

60. 

46,75 

60. 

21,175 

25,575 

28. 

13,03 

24. 

3,49 

4 

S 

11 

17.    2. 

57,0 

63,0 

3. 

47,0 

54,0 

3. 

0,00 

3. 

50,50 

3. 

25,25 

25,25 

31. 

17,09 

19- 

37,01 

5 

N 

11 

3. 

12,0 

20,0 

3. 

42,0 

48,0 

3. 

16,0 

3. 

45,0 

3. 

30,50 

14,50 

31. 

22,32 

26. 

36,72 

6 

N. 

10^ 

17.    4. 

51,5 

58,0 

4. 

59,5 

66,5 

4. 

54,75 

5. 

3,0 

4. 

58,875 

4,125 

16.32. 

15,65 

113.22. 

49,45 

7 

N 

IO5 

6. 

3,5 

9,5 

6. 

48,5 

54,5 

6. 

6,50 

6. 

51,50 

6. 

29,00 

22,50 

34. 

20,81 

24. 

46,15 

8 

N 

10 

6. 

41,5 

47,0 

7. 

5,5 

10,5 

6. 

44,25 

7. 

8,0 

6. 

56,125 

11,875 

34. 

47,92 

27. 

13,08 

9 

S 

11 

7. 

43,5 

49,0 

7. 

54,5 

61,5 

7. 

46,25 

7. 

58,0 

7. 

52,125 

5,875 

35. 

43,96 

15. 

9,16 

10 

N 

114 

8. 

32,0 

38,5 

8. 

57,0 

64,5 

8. 

35,25 

9. 

0,75 

8. 

48,00 

12,75 

36. 

39,78 

27. 

1,03 

11 

S 

11 

17.    8. 

44,5 

52,0 

9. 

17,5 

24,0 

8. 

48,25 

9. 

20,75 

9. 

4,50 

16,25 

16.36. 

56,32 

113. 17. 

32,67 

12 

s 

101 

9- 

31,0 

38,0 

9- 

53,2 

0,0 

9. 

34,50 

9. 

56,60 

9. 

45,55 

11,05 

31 

37,37 

16. 

20,77 

13 

SE 

11 

10. 

16,5 

23,5 

10. 

35,5 

41,5 

10. 

20,00 

10 

38,50 

10. 

29,25 

9,25 

38 

21,09 

11  . 

40,06 

14 

S 

11 

13. 

0,0 

6,2 

13. 

44,0. 

51,0 

13. 

3,10 

13. 

47,50 

13. 

25,30 

22,20 

41. 

17,08 

18. 

55,04 

15 

SE 

9 

13. 

51,0 

56,0 

14. 

1,5 

7,0 

13. 

53,50 

14. 

4,25 

13 

58,875 

5,375 

41 

50,69 

12. 

33,72 

16 

s, 

101 

17.  15. 

11,0 

17,1 

15. 

24,0 

30,0 

15. 

14,05 

15 

27,00 

15 

20,525 

6,475 

16.43 

47,34 

113.20 

23,39 

17 

s, 

io| 

15. 

38,5 

44,4 

15. 

53,5 

59,0 

15. 

41,45 

15. 

56,25 

15. 

48,85 

7,40 

44 

15,67 

20 

10,61 

18 

s. 

10^ 

16. 

21,2 

28,0 

16. 

34,0 

40,0 

16. 

24,60 

16 

37,00 

16 

30,80 

6,20 

43 

47,52 

20 

26,91 

19 

s. 

104 

16. 

49,0 

55,0 

17. 

2,5 

9,0 

16. 

52,00 

17 

5,75 

16 

58,875 

6,875 

44 

15,60 

20. 

17,59 

20 

s 

11 

17. 

35,0 

41,0 

18 

6,7 

13,0 

17. 

38,00 

18 

9,85 

17 

53,9'^5 

15,925 

45 

45,69 

17 

28,36 

21 

s 

4 

17.  18 

32,5 

37,0 

19 

1,5 

7,0 

18. 

34,75 

19 

4,25 

18 

49,50 

14,75 

16.46 

41,26 

113.  17 

12,12 

22 

s. 

loi 

19 

4,0 

10,5 

19 

21,0 

25,0 

19 

7,25 

19 

23,00 

19 

15,125 

7,875 

47 

41,92 

20 

4,11 

23 

s 

11 

19 

35,5 

42,0 

19 

54,0 

61,0 

19 

38,75 

19 

57,50 

!9 

48,125 

9,375 

47 

39,89 

15 

57,82 

24 

s. 

loi 

20 

14,6 

20,0 

20 

31,0 

37,0 

20 

17,00 

20 

34,00 

20 

25,50 

8,50 

47 

42,20 

19 

55,19 

25 

s. 

11 

20 

17,0 

24,0 

20 

28,0 

35,0 

20 

20,50 

20 

31,50 

20 

26,00 

5,50 

47 

42,70 

20 

36,68 

26 

s 

11 

17.21 

41,0 

47,0 

22 

5,0 

11,5 

21 

44,0 

22 

8,25 

21 

56,125 

12,125 

16.49 

47,87 

113.16 

35,89 

27 

N 

10 

22 

18,5 

24,5 

22 

29,0 

35,0 

22 

21,50 

22 

32,00 

22 

26,75 

5,25 

50 

18,44 

28 

45,03 

28 

N, 

10 

22 

39,5 

45,0 

22 

51,5 

57,0 

22 

42,25 

22 

54,25 

22 

48,25 

6,00 

50 

4,92 

23 

15,75 

29 

s. 

10 

23 

52,5 

58,5 

24 

4,5 

9,5 

23 

55,50 

24 

7,00 

24 

1,25 

5,75 

51 

17,93 

20 

33,30 

30 

s 

10 

24 

15,5 

20,5 

24 

54,5 

60,5 

24 

18,00 

24 

57,50 

24 

37,75 

19,75 

52 

29,47 

18 

21,39 

31 

s 

11 

17.24 

19,0 

25,0 

24 

34,0 

39,5 

24 

22,00 

24 

36,75 

24 

29,375 

7,375 

16.52 

21,11 

113.15 

30,26 

32 

N, 

lOi 

24 

55,5 

61,5 

25 

.    6,5 

12,5 

24 

58,50 

25 

9,50 

25 

4,00 

5,50 

52 

20,66 

23 

8,88 

33 

N 

111 

25 

54,0 

60,5 

26 

.41,0 

47,0 

25 

57,25 

26 

44,00 

26 

20,63 

23,375 

54 

12,32 

24 

34,45 

34 

S 

11 

27 

19,0 

26,5 

28 

.    1,0 

6,5 

27 

22,75 

28 

3,75 

27 

43,25 

20,50 

55 

34,95 

18 

31,81 

35 

N 

10 

27 

23,5 

29,0 

28 

4,5 

9,5 

27 

26,25 

28 

7,00 

27 

46,625 

20,375 

55 

38,31 

25 

15,97 

36 

S 

10^ 

17.27 

34,5 

40,0 

28 

15,6 

22,0 

27 

.  37,25 

28 

18,50 

27 

57,875 

20,625 

16.55 

.  49,58 

113.  18 

33,55 

37 

N 

104 

27 

52,0 

59,0 

28 

30,5 

36,5 

27 

55,50 

28 

33,50 

28 

14,.50 

19,00 

56 

6,18 

25 

34,99 

38 

S 

11 

28 

51,5 

57,0 

29 

34,5 

40,0 

28 

54,'^5 

29 

37,25 

29 

15,75 

21,50 

57 

.    7,44 

18 

45,67 

39 

S 

11 

29 

8,5 

14,5 

29 

45,0 

50,0 

29 

11,50 

29 

47,50 

29 

29,50 

18,00 

57 

21,20 

17 

57,29 

40 

NE 

9 

29 

12,5 

16,0 

29 

24,5 

S0,0 

29 

14,25 

29 

27,25 

29 

20,75 

6,50 

57 

.  12,39 

31 

27,64 

41 

N 

11 

17.31 

23,5 

30,0 

31 

40,0 

48,0 

31 

26,75 

31 

44,00 

31 

35,375 

8,625 

16.59 

27,02 

113.27 

58,54 

42 

N 

10 

31 

.57,5 

61,5 

32 

43,5 

48,5 

31 

59,50 

32 

.  46,00 

32 

22,75 

23,25 

17.   0 

14,41 

24 

36,31 

43 

N 

101 

33 

.    0,5 

6,0 

33 

.58,0 

63,5 

33 

3,25 

34 

0,75 

33 

32,00 

28,75 

1 

23,66 

23 

20,27 

44 

N, 

11 

33 

.  18,0 

22,0 

33 

.  36,5 

42,0 

33 

20,0 

33 

39,25 

33 

29,625 

9,625 

1 

56,32 

24 

6,40 

45 

N, 

11 

34 

27,0 

32,0 

34 

.46,0 

52,0 

34 

29,50 

34 

49,00 

34 

39,25 

9,75 

1 

.  55,85 

24 

7,85 

46 

NE 

lOi 

17.35 

.  16,0 

22,0 

35 

.38,0 

44,0 

35 

19,00 

35 

41,00 

35 

.  30,00 

11,00 

17.    3 

21,60 

113.32 

30,01 

47 

S 

Hi 

35 

.  16,0 

25,0 

35 

.51,0 

57,5 

35 

20,50 

35 

54,25 

35 

.  37,375 

l6,875 

3 

29,04 

17 

41,85 

48 

S 

11, 

36 

.  13,0 

21,5 

37 

.    3,5 

9,0 

36 

.  17,25 

37 

6,25 

36 

.41,75 

24,50 

4 

33,40 

19 

27,31 

4.() 

s 

10; 

36 

.39,5 

4.5,5 

37 

.30,0 

36,0 

36 

.  42,50 

37 

.  33,00 

31 

.    7,75 

25,25 

4 

.  59,40 

19 

37,70 

50 

s. 

10 

31 

.  55,0 

65,0 

38 

.15,0 

20,0 

38 

.    0,00 

38 

.  17,50 

38 

.    8,75 

8,75 

5 

.  25,36 

19 

52,09 

51 

s. 

11 

17.  38 

.23,0 

28,0 

38 

.40,0 

47,0 

38 

.  25,50 

38 

.  43,50 

38 

.  34,50 

9,00 

17.    5 

.51,10 

113.19 

48,64 

52 

N  . 

11 

38 

.58,5 

64,5 

39 

.48,0 

54,0 

39 

.    1,50 

39 

.  51,00 

39 

.  26,25 

24,75 

7 

.  17,88 

24 

.  1.5,71 

53 

NE 

11 

39 

.    9,0 

lf),5 

39 

.24,0 

30,0 

39 

12,75 

39 

.27,0 

39 

.  19,875 

7,125 

7 

.  11,46 

31 

36,49 

54 

N 

iH 

40 

.28,0 

35,0 

41 

.  11,0 

17,5 

40 

.31,50 

41 

.  14,25 

40 

.  52,875 

21,375 

8 

.  44,49 

25 

.    2,40 

55 

N 

12 

40 

.42,5 

49,0 

41 

.31,0 

37,5 

40 

.  45,75 

41 

.  34,25 

41 

.  10,00 

24,25 

9 

.    1,62 

24 

22,64 

No.  33.     Close  double. 

No.  43.    Double. 

WITH    THE    NOIITHUMBERLAND    EQUATORIAL. 


349 


No. 


56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
6i 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 

82 
83 
84 
85 

86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 


Bars. 


s 

NE 
N 
S 

N 

NE 

S 
N 
NE 

S 

s 
s 

N 
S 

N 

S 

s 
s, 

N 

N 
NE 

N 
N 
S 

N, 
N 

N 
NE 

S 

N. 

S. 

N, 

S, 

N, 
S 


Mag. 


lOi 

Hi 

11 

10| 

10 


10 

11 

12 
11 
12 

12 

lU 
lU 

lU 
11 

lOi 

8 
12 

8 
12 

12 
8 
10 
11 
111 

11 
12 
11 

io| 

8 
10 
10 

Hi 


lU 

9k 

7 


1st  Bar. 


Imm. 


17. 


40 
41 

42 
42 
44 


17.45 
45 
45 
46 

47 


,56,5 
.  55,0 
.  13,5 
.  .'■)5,5 
,  13,5 

1,5 

,  11,0 

.36,0 

.  59,0 

37,0 


17 


.  47 .  53,0 

48.  6,0 

49 .  39,0 
50  .  26,5 

50 .  37,0 


17.50.56,5 
52  .  0,0 

52  .  40,0 
53.  10,0 

53  .  59,0 


17 


,  54 .  38,5 
54 .  52,0 
55  .  26,0 
55  .  45,0 
56 .  28,5 


17.57.  17.0 
58.  8,0 
58  .  26,0 
59.13,5 

18.  0.13,0 


18. 


22,0 
22,5 
33,5 
3,5 
18,0 


18, 


18, 


5.  13,5 
5  .  28,5 

6.  3,5 


£m. 


62,5 
61,0 
21,0 
61,5 
18,5 

8,0 
16,0 
44,0 
66,0 
44,0 

59,0 
13,0 
46,0 
33,0 
44,0 

61,3 

6,0 

46,0 

16.0 

6,0 

45,0 
58,0 
34,5 
51,0 
35,0 

24,0 
15,0 
33,0 
17,5 
18,5 

27,5 
28,0 
38,5 
9,0 
23,5 

19,0 

34,0 

7,0 


2nd  Bar. 


Imm. 


41 

42 
42 
43 
44 


,  18,5 
.  13,5 
38,0 
,20,0 
.28,5 


45  .  2.5,5 
46.  0,5 
46 .  .W,0 
47-  13,5 
48.21,0 


48 
48 
49 
50 
51 

51 
52 
52 
53 
54 


40,0 
40,0 
56,0 
40,0 
.17,0 

.  45,0 

21,0 

54,0 

,31,0 

,  8,0 


55.  3,0 
55  .  19,0 
55  .  48,9 

56.  8,5 

56 .  44,0 

57 .  38,0 

58 .  58,5 

58  .  4S,0 

59  .  37,5 
0.25,5 


59,0 
39,0 
49,5 
14,0 
35,0 

,24,0 
44,5 
27,0 


Em. 


25,0 
19,0 
43,0 
26,0 
33,5 

30,0 
6,0 
36,0 
18,0 
28,9 

47,0 
47,0 
43,0 
47,0 
26,0 

51,0 
26,5 
61,0 
S6,0 
14,0 

10,0 
26,0 
53,5 
15,5 
50,0 

44,5 
64,5 
55,0 
44,0 
32,0 

63,5 
45,0 
55,0 
20,0 
40,0 

31,0 
51,0 
33,0 


Transit  across 


1st  Bar. 


40. 
41  . 
42. 
42. 
44. 

45. 
45. 
45, 

47. 
47. 

47. 
48. 
49. 
50, 
50. 

50. 
52. 
52. 
53. 
54. 


59,5 

58,0 

17,25 

58,50 

16,00 

4,75 
13,50 
40,00 

2,50 
40,50 

,  56,00 

9,50 

42,50 

■  29,75 

,  40,50 

48,90 

3,00 

43,00 

13,00 

2,50 


54.41,75 

54  .  55,00 

55  .  30,25 
55  .  48,00 
56.31,75 


57. 
58. 
58. 

59. 
0. 

1. 

2. 
3. 
4. 
4, 


20,50 
11,50 
29,50 
15,50 
15,75 

24,75 
25,25 
36,00 
6,25 
20,75 


5.16,25 
5.31,25 
6.  5,25 


2nd  Bar. 


41  . 

42. 
42. 
43. 
44. 


21,75 
16,25 
40,50 
23,00 
31,00 


45  .  27,75 
46.  3,25 
46 .  33,00 
47.15,75 
48 ,  24,95 


48. 
48. 
49. 
50. 
51. 

51  . 

52. 
52. 
53. 
54. 


43,50 
43,50 
59,50 
43,50 
21,50 

48,00 
23,75 
57,50 
3.3,50 
11,00 


.55.    6,50 
55  .  22,.50 

55.  51,20 

56.  12,00 
56 .  47,00 

57.41,25 
59.  1,50 
58.51,.W 
59 .  40,75 
0.28,75 


1,25 
42,00 
52,25 
17,00 
37,50 

27,50 
,  47,75 
,  30.00 


Half  Sum  of 

Transits 

=  2". 


41 

42 
42 
43 
44 

45 

45 

46 

47. 

48. 

48. 
48. 
49. 
50. 
51. 

51  . 
52. 
52. 
53. 
54. 


,  10,625 
,  7,125 
,  28,875 

10,75 
,  23,50 

,  16,25 
38,.375 
,    6,50 
.    9,125 
2,725 

,  19,75 

,  26,50 

51,00 

36,6'=15 

1,00 

23,45 
13,375 
50,25 
23,25 
6,75 


54.54,125 

55.  8,75 
55  .  40,725 

56.  0,00 
56 .  39,375 


57. 
58. 
58. 
59. 
0. 

1. 

2. 
3. 
4. 

4, 


.SO,875 

36,50 

40,50 

28,125 

22,25 


43,00 

33,625 

44,125 

11,625 

29,125 


5.21,875 
5  .  39,50 
6 .  17,625 


Half 
Diff. 
=  t. 


11,125 

9,125 

11,625 

12,25 

7,50 

ll,.^ 

24,875 

26,50 

6,625 
22,225 

2.3,75 

17,00 

8,50 

6,875 

20,50 

24,55 
10,375 

7,25 
10,25 

4,25 

12,,375 
1 3,75 
10,475 
12.00 
7,625 

10,375 
25,00 
11,00 
12,625 
6,50 

18,25 
8,375 
8,125 
5,375 
8,375 

5,625 

8,25 

12,375 


R.A.  18650. 


17. 


17. 


17 


17. 


9 

9 
10 
11. 

12. 

13, 
13, 
13. 
15, 
15. 

16. 
16. 
17. 
18. 
18. 


,  2,27 
58,69 

,  20,47 

2,38 

15,08 

7,S0 
,  2.9,98 
,58.10 
,  0,6,- 
,  54,32 

11,34 
18,10 
42,55 
28,23 
5>56 


19.  15,02 

20 .  40,00 
20,  41,84 
20,3.9,78 
21,58,27 


17.22.45,66 
23.  0,25 
23.  32,25 

23.  51,53 

24 .  30,95 

17.25.57,44 

26,  28,03 
25  ,  56,97 

27,  19,64 

28,  13,73 


17. 


29. 
31  . 
31  . 
32, 

so  _ 


34,53 

0,17 

0,58 

38,18 

55,66 


17.32,38,34 

32  .  55,95 

17.34.    9,14 


N.P.D.  18650. 


113 


,16. 

32, 
27. 
16. 
28. 


113 


22,44 
4.20 
17,26 
38,03 
14,34 


113,32.37,10 
19  .  .32,67 
23.51,63 
39 .  29,72 
18  .  56,08 


19.17,16 
17.43,82 
28.  0,62 
15.23,84 
25  .  14,70 


113. 


113, 


113. 


19. 
19. 
15. 

19. 

28, 

27, 

33, 

27 

27. 

15, 

24. 
24. 
24. 
27. 
31  . 


113.  18. 
23. 
23. 
20, 
23. 


113. 


28,28 
30,17 
29,07 
31,62 
59,47 

7,12 

8,39 

,  33,40 

.  12,33 

,  34,32 

,  17,23 

12,60 

25,59 

3,75 

28,23 

1,35 
49,66 
45,92 
39,.'i3 
49,68 


20.  35,80 
23 .  47,67 
113.  16,40,18 


Observations  satisfactory. 


1864,  July  5,     Zone  5.     R,A,  le*",?"".,  ,17^25'",  N,P,D,  114".  52'..,  I  IS",  14', 


1 

N 

11 

2 

N, 

11 

3 

N, 

11 

4. 

N 

8 

5 

SE 

10^ 

6 

N 

11 

7 

s. 

10 

8 

N 

8 

9 

N 

10 

10 

S, 

11^ 

11 

S 

Hi 

12 

N 

10 

13 

SE 

14 

N, 

11 

15 

S 

Hi 

17, 


17. 


17. 


2 

57,5 

63,0 

4 

38.5 

45,0 

6 

3,0 

10,0 

6 

47,0 

52,0 

8 

45,0 

50,5 

15 

44,0 

52.0 

17 

37,0 

43,5 

20 

10,0 

16,0 

22 

34,2 

41,0 

26 

13,5 

20,5 

26 

57,0 

64,0 

27 

33,5 

39,5 

27 

51,5 

58,5 

29 

47,5 

55,0 

30 

19,5 

26,0 

3 

10,0 

17,0 

4 

47,0 

53,0 

6 

23,0 

29,0 

7 

18,0 

23,5 

9 

2,5 

8,5 

\6 

35,0 

41,5 

17 

46,5 

53,0 

20 

32,9 

38,0 

22 

46,0 

52,5 

26 

33,0 

40,0 

27 

7,0 

13,5 

28 

23,0 

29,0 

28 

12,5 

18,5 

30 

.5,5 

12,0 

30 

36,5 

46,0 

3,  0,25 
4,41,75 
6.  6.50 
6 ,  49,50 
8  .  47,75 


15. 

17. 
20. 
22. 
26. 


48,00 
40,25 
13,00 
37,60 
17,00' 


27.  0,50 
27  .  36,50 
27  .  55,00 
29.51,25 
30 ,  22,75 


3. 

4, 
6, 
7. 
9. 

16. 
17. 

20. 
22. 
26. 

27. 
28. 
28. 
30. 
30. 


13,50 
50,00 
26,00 
20,75 
5,50 

38,25 
49,75 
35.45 
49,25 
36,50 

10,25 
26,00 
18,50 
8,73 
41,25 


3.  6,875 

4.  45,875 
6  .  16,25 
7.    5,125 
8  .  56,625 


16. 

17. 
20. 
22  , 
26! 

27. 
28. 
28. 
30. 


13,125 

45,00 

24,225 

43,425 

26,75 

5,375 
1,25 
5,25 
0,00 


30 .  32,00 


6,6i5 
4,125 
9,75 
15,625 
8,875 

25,125 
4,75 

11,225 
5,825 
9,75 

4,875 

24,75 

10,25 

8,75 

9,25 


16,  2.44,79 
3  .  48,25 
6 ,  29,64 
6,  42,91 
8.34,14 


16.15. 
16. 
20, 

22, 
26, 


16, 


26. 
27, 
27. 
30. 
30. 


50,73 
47,18 
1,97 
21,21 
39,78 

42,92 
38,79 
42,62 
13,22 
9,58 


115, 
115, 
115. 
115, 

114. 

115, 
115, 
115, 
115. 
115. 

114, 
115, 
114, 
115, 
114. 


9,56,82 
4,21.94 
5  ,  32,40 
7  ,  53,89 
53,  15,99 


5. 
2. 
8. 
10. 
1  . 


44,25 

20,95 

54,38 

8,25 

6,34 


56 .  24,40 
5  .  49,6;; 

52  .  57,66 

5.  19,.30 

,  57  .  24,28 


350 


Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

Nft 

B&rs. 

Mag. 

Half  Sum  of 

Half 

R  A   iflfis*n 

N  p  n  iflfi'^-o 

wu* 

Imm. 

Em. 

1mm. 

£m. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 

Diif. 

]\.I\.  lOUO  u. 

Xl.JT.U.    10lJ<J  \J. 

h.      m.      t. 

s. 

m.      t. 

s. 

m.      s. 

m.      J. 

m.     8. 

s. 

h.      m.      $. 

0             t            ft 

16 

s 

Hi 

17.30.29,0 

28,5 

SO .  37,0 

48,0 

30.25,25 

30 .  42,50 

30 .  33,875 

S,625 

16.30.  11,44 

114.  57.  15,73 

17 

s« 

11 

31  .    3,0 

8,5 

31  .  10,0 

16,5 

31  .    5,75 

31  .  13,25 

31  .    9,.50 

3,15 

SO.  11,61 

115.    2.34,93 

18 

^. 

11 

31  .25,5 

32,0 

31  .  34,0 

41,0 

31  .  28,75 

31  .37,50 

31  .33,125 

4,375 

31.46,19 

115.    2.  19,92 

19 

s 

lOi 

32.    4,0 

10,5 

32  .  46,2 

53,0 

32.    7,25 

32  .  49,60 

32  .  28,425 

21,175 

32.    6,13 

115.    0.    7,36 

20 

s 

11 

34 .  53,5 

60,5- 

35  .  16,0 

22,9 

34 .  57,00 

35.  19,45 

35.    8,225 

11,225 

34 .  45,79 

114.57.51,39 

21 

s 

11 

17.35.33,0 

39,5 

36 .  28,0 

34,0 

35  .  36,25 

36.31,00 

36.   3,625 

27,375 

16.35.41,37 

115.    1.32,20 

22 

s 

11 

35  .  42,5 

49,0 

36.    3,0 

8,5 

35  .  45,75 

36.    5,75 

35  .  5:>,15 

10,00 

35  .  33,30 

114.57.  34,66 

23 

s 

111 

36 .  39,0 

45,0 

37.21,5 

27,2 

36 .  42,00 

37  .  24,35 

37.    3,175 

21,175 

36 .  40,85 

115.    0  .  7,47 

24, 

s 

10 

36.41,0 

47,0 

36 .  59,0 

65,5 

36 .  44,00 

37.    2,95 

36.53,195 

9,125 

36 .  30,66 

114.57.22,72 

25 

N 

10| 

37.    8,0 

14,0 

37  .  44,5 

56,0 

37.  11,00 

37  .  52,75 

37.31,875 

20,875 

37.    9,40 

115.    6.49,85 

26 

NE 

11 

17.38.    5,0 

11,0 

38  .  20,0 

28,0 

38.    8,00 

38  .  24,00 

38.  16,00 

8,00 

16.37.53,85 

115.  13.  17,60 

27 

N. 

11 

38  .  54,0 

61,0 

39.  13,0 

19,0 

38  .  57,50 

39.  16,00 

39.    6,75 

9,95 

39.19,92 

115.    5.26,36 

28 

s. 

Hi 

40.    8,5 

17,0 

40.21,5 

30,0 

40.  12,75 

40 .  25,75 

40  .  19,25 

6,50 

39.  21,97 

115.    1.57,55 

29 

N. 

111 

40 .  47,0 

5+,0 

40.57,0 

65,0 

40  .  50,50 

41  .     1,00 

40 .  55,75 

5,25 

39  ■  57,90 

115.    4.38,20 

30 

S 

101 

41.    1,5 

7,5 

41  .  44,0 

51,0 

41  .    4,50 

41  .  47,50 

41  .  26,00 

21,50 

41.    3,65 

115.    0.12,02 

31 

s 

11 

17.4.1.25,0 

32,0 

42.    4,0 

10,0 

41  .  28,50 

42.    7,00 

41  .47,75 

19,25 

16.41.25,37 

114.59.41,26 

32 

s 

11 

41  .  29,0 

35,0 

42.  11,5 

16,5 

41  .  39,00 

42.  13,50 

41  .  52,75 

20,75 

41  .  30,39 

115.    0.    1,76 

33 

s 

11 

42  .  25,0 

31,0 

43.    1,0 

8,5 

42  .  28,00 

43.    4,75 

42  .  46,375 

18,375 

42  .  23,98 

114.59.29,33 

34 

Nz 

10 

42  .  46,5 

53,0 

■  •   > 

42  .  49,75 

42  .  4<),75 

0,00 

49  .  27,48 

115.  11  .28,35 

35 

s« 

11 

43  .  48,5 

55,0 

43 .  58,0 

64,0 

43  .  51,75 

44.    1,00 

43 .  56,375 

4,625 

42 .  58,39 

115.    2.23,28 

36 

s, 

10 

17.  44..  33,5 

38,0 

44 .  42,0 

47,0 

44  .  35,75 

44 .  44,50 

44.40,125 

4,375 

16.44.53,11 

115.    2.20,23 

37 

N 

Hi 

44  .  57,0 

64,0 

45  .  24,5 

32,0 

45.    0,50 

45  .  28,25 

45.  14,375 

13,875 

44  .  59,88 

115.    2.  19,90 

38 

s. 

10 

45  .  43,0 

49,0 

45  .  53,0 

58,5 

45  .  46,00 

45  .  55,75 

45  .  50,875 

4,875 

44.51,93 

115.    8.18,72 

39 

s 

lOi 

46.21,8 

28,0 

47.    5,5 

11,0 

46  .  24,.()0 

47.    8,25 

46.46,575 

21,675 

46.24,19 

115.    0.  14,53 

40 

NE 

11 

46 .  50,2 

59,0 

47.    6,0 

11,5 

46 .  54,60 

47.    8,75 

47.    1,675 

7,075 

46.39,46 

115.13.    5,16 

41 

S 

Hi 

17.48.41,0 

49,0 

49 .  23,5 

30,0 

48  .  45,00 

49  •  26,75 

49.    5,875 

20,875 

16.48.43,47 

115.    0.    3,64 

42 

N 

11 

49  .  59,0 

65,5 

50 .  32,5 

40,0 

50.    2,25 

50 .  36,25 

50.  19,25 

17,00 

49  .  56,74 

115.    7.36,12 

43 

S 

11 

50 .  44,0 

52,0 

51  .    5,0 

12,0 

50  .  48,00 

51  .    8,50 

50 .  58,25 

10,95 

50.35,71 

114.57.38,43 

44 

SE 

6 

51  .  52,0 

57,0 

52.  11,5 

18,0 

51  .  54,50 

52  .  14,75 

52.    4,625 

10,125 

51  .  41,85 

114.52.59,93 

45 

N. 

9 

52  .  47,5 

54,0 

53.    2,0 

8,0 

52  .  50,75 

53.    5,00 

52  .  57,875 

7,125 

53  .  10,94 

115.    4.57,63 

46 

N. 

9 

17.53.59,0 

65,0 

54.  12,5 

18,0 

54.    2,00 

54.1.5,25 

54.    8,625 

6,625 

16.. 53.  10,71 

115.    4.57,29 

47 

S 

10^ 

54 .  56,0 

62,5 

55  .  47,0 

52,5 

54 .  59,25 

55 .  49,75 

55  .  24,60 

25,25 

55.    2,11 

115.     1  .    3,59 

48 

S 

61 

55.    5,5 

12,0 

55  .  43,2 

50,0 

55 .    8,75 

55  .  46,60 

55  .  27,675 

18,995 

55.    5,21 

114.59.37,12 

49 

N 

11 

56.  16,5 

24,5 

56 .  37,0 

43,5 

56 .  20,5 

56 .  40,25 

56 .  30,375 

9,875 

56.    7,91 

115.    9  .  1 3,66 

50 

N 

11 

56 .  37,5 

44,0 

56 .  55,0 

61,2 

56 .  40,75 

56.58,10 

56 .  49,425 

8,675 

56 .  26,97 

115.    9  .  30,07 

51 

N 

lOi 

17.56.45,0 

53,0 

57.21,5 

28,0 

56 .  49,00 

57  .  24,75 

57.    6,875 

17,875 

16.56.44,32 

115.    7.24,31 

52 

N 

11 

57  .  53,0 

59,5 

58.  14,0 

20,5 

57 .  56,25 

58.  17,25 

58.    6,75 

10,50 

57  .  44,27 

115.    9.    5,15 

53 

S 

11 

58.  18,5 

24,5 

59.    8,0 

15,0 

58.21,50 

59.  11,50 

58  .  4(),50 

25,00 

58  .  24,09 

115.    1.    0,25 

54 

N 

Hi 

58  .  29,0 

36,0 

59.  15,5 

22,0 

58  .  32,50 

.59.  18,75 

58  .  55,625 

23,125 

58  .  32,99 

115.    6.  12,58 

55 

s. 

11 

59  .  28,0 

35,0 

59 .  38,5 

45,0 

59.31,50 

59.41,75 

59  ■  36,625 

5,125 

58  .  38,55 

115.    2.  16,79 

56 

s 

lOi 

17.59.55,0 

62,0 

0.15,5 

21,0 

59 .  58,50 

0.18,25 

0.  8,375 

9,875 

16  .  59  .  45,78 

114.57.33,51 

57 

s 

11 

18.    0.39,0 

39,0 

0 .  57,5 

64,0 

0 .  35,50 

1.    0,75 

0.48,125 

12,625 

17.    0.25,56 

114.58.  11,11 

58 

s 

11 

0 .  48,0 

55,0 

I  .    8,5 

15,0 

0.51,50 

1.  11,75 

1.     l,f)25 

10,125 

0 .  39,03 

114.  57.  36,94 

59 

N 

11 

1  .  42,5 

48,5 

2.    6,0 

130 

1  .  46,00 

2.    9,50 

1  .  57,75 

11,75 

1  .  35,23 

115.    8.48,15 

60 

s, 

111 

2  .  45,0 

59,5 

2 .  57,5 

64,2 

2  .  48,75 

3.    0,85 

2  .  54,80 

6,05 

3.    7,66 

115.    1.57,75 

61 

^' 

Hi 

18.    3.57,0 

63,0 

4.  10,0 

16,0 

4.    0,00 

4.  1.3,00 

4.    6,50 

6,50 

17.    3.    8,38 

115.    1.58,09 

62 

N, 

7 

3 .  33,0 

38,5 

3  .  48,0 

53,0 

3  .  35,75 

3  .  50,50 

3.43,125 

7,375 

3.56,13 

115.    5.     1,28 

63 

N» 

7 

4 .  44,5 

50,0 

4 .  58,5 

63,2 

4 .  47,25 

5.    0,85 

4 .  54,05 

6,80 

3  .  56,08 

115.    4.59,92 

6i 

N. 

12 

5 .  59,0 

67,5 

6.  15,0 

22,0 

6.    3,25 

6.  18,50 

6.10,875 

7,625 

6 .  23,87 

115.    5.    4,74 

65 

N. 

12 

7.11,5 

18,0 

7 .  26,0 

33,0 

7  .  14,75 

7  .  29,50 

7  .  22,125 

7,375 

6.24,15 

115.    5.    7,83 

66 

N 

12 

18.    6.34,0 

41,0 

6 .  59,5 

66,0 

6.37,50 

7.    2,75 

6.. TO,  125 

12,625 

17.    6.27,57 

115.    8.36,30 

67 

N 

7 

8.17,5 

23,0 

8  .  39,6 

46,0 

8  .  20,25 

8  .  42,80 

8.  31, .525 

11,275 

8,    8,98 

115.    8.54,78 

68 

11 

14.34,5 

43,0 

14.44,5 

52,0 

14.38,75 

14.48,25 

14.43,50 

4,75 

13  .  4.5,35 

115.    2.22,24 

6"9 

s 

6 

15.     1,5 

7,0 

15.22,5 

28,0 

15.    4,25 

15.25,25 

15.14,75 

10,50 

14.52,08 

114.  57.42,37 

70 

s 

H 

16 .  29,2 

37,0 

17.    1,5 

8,0 

16.33,10 

17.    4,75 

16.48,925 

15,825 

16.26,31 

114.  58.55,21 

WITH  THE  Northumberland  Equatorial. 
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No. 

fiars. 

Mag. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

Half  Sum  of 

Transits 

=  7'. 

Half 
Diff. 

=  t. 

R  A    IflRvn 

N.P.D.  1865-0. 

Imm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

l»t  Bar. 

2nd  Bar. 

J.V>.(Ji.>    lULnJ  V/» 

h.      m.      s. 

I. 

m.      i. 

s. 

m.      s. 

m.      s. 

m.     t. 

$. 

h.      m.      s. 

0       /       // 

71 

s 

11 

18.  16.57,0 

64,5 

17.29,5 

37,0 

17.    0,75 

17.33,25 

17.17,00 

16,25 

17.16.54,39 

114.59.    1,03 

72 

N 

10 

18.50,0 

56,5 

19-  13,0 

19,0 

18.53,25 

19-  16,00 

19.    4,625 

11,.'J75 

18.42,02 

115.    8.53,63 

73 

s. 

101 

19.  10,0 

lf),0 

19.29,0 

35,0 

19.  13,00 

19.32,00 

19.22,50 

9,50 

19.35,23 

115.    1.10,92 

74 

s. 

lOi 

20.  19,5 

26,2 

20 .  40,0 

46,5   1  20  .  22,85 

20 .  43,25 

20 .  3.'},05 

10,20 

19 .  34,80 

115,    1.    7,86 

75 

N 

101 

19.54,0 

60,0 

20  .  39,5 

46,0 

19 .  57,00 

20 .  42,75 

20.  19,875 

22,875 

19-57,13 

115.    6.16,45 

76 

s. 

12 

18.23.  l.'J.O 

22,0 

23  .  25,0 

32,0 

23.  18,50 

23  .  28,50 

23 .  2,S,50 

5,00 

17.23.36,26 

115.    2.12,52 

77 

s. 

12 

24 .  26,0 

32,0 

24  .  36,0 

43,5  1  24  .  29,00 

24 .  39,75 

24 .  34,375 

5,375 

23.36,16 

115.    2.13,89 

78 

s 

101 

18.24.59,5 

66,0 

25.  11,5 

17,0  I  25.    2,75 

25.  14,25 

25.    8,50 

5,75 

17.24.45,73 

114.56.37,64 

Interrupted  by  clouds. 

1864,  July  7-     Zone  6.     R.A.  16".  34™. .  .18'>.  2'",  N.P.D.  US".  12 

'...115". 

34'. 

1 

s 

11 

17.23.    7,5 

14,5 

23.41,0 

48,0 

23.  11,00 

23 .  44,50 

23 .  27,75 

16,75 

16  .  34  .  16,80 

115.18.37,70 

2 

s 

101 

23  .  28,0 

35,0 

23.    5,5 

10,0 

23.31,50 

24..  7,75 

23  .  49,625 

18,125 

34 .  38,69 

18.56,45 

3 

s 

Hi 

23  .  38,0 

45,0 

24  .  15,5 

22,0 

23.41,50 

24.  18,75 

24.    0,125 

18,625 

34 .  49,20 

19.    3,27 

4 

s. 

11 

24.  19,0 

27,5 

24.31,0 

38,0 

24  .  23,25 

24 .  34,50 

24.28,875 

5,625 

34 .  42,30 

21  .  40,48 

5 

s. 

101 

24.37,5 

41,5 

24  .  56,5 

63,0 

24.41,00 

24.59,75 

24.50,375 

9,375 

35.    3,75 

20 .  49,36 

6 

s 

101 

17.25.    9,5 

15,5 

25  .  47,9 

54,0 

25.  1?,50 

25  .  50,95 

25.31,725 

19,225 

16  .  36  .  20,79 

115.  19.  11,50 

7 

N 

11 

25  .  57,9 

64,0 

26.    9,0 

15,0 

26.    0,95 

26.  12,00 

26.    6,475 

5,525 

36 .  55,61 

29.43,17 

8 

N 

10 

26.  11,0 

17,0 

26 .  50,0 

55,5 

26.  14,00 

26 .  52,75 

26 .  33,375 

19,S75 

37  .  22,.34 

26 .  34,34 

.9 

N 

lOi 

26  .  22,0 

27,5 

27.    2,0 

8,0 

26 .  24,75 

27.    5,00 

26 .  44,875 

20,125 

37  .  33,83 

26.24,12 

10 

S 

6 

27  .  35,5 

40,5 

27  .  52,0 

57,2 

27  .  38,00 

27  .  54,60 

27  .  46,30 

8,30 

38  .  35,22 

16.  42,59 

11 

N 

lU 

17.28.    8,5 

14,0 

29-    7,0 

15,0 

28.  11,25 

29.  11,00 

28.41,125 

29,875 

16.39.29,95 

115.24.11,23 

12 

N 

11 

28.21,5 

28,0 

28  .  48,0 

55,0 

28  .  24,75 

28.51,.50 

28.38,125 

13,375 

39.27,15 

27  .  56,20 

13 

N 

111 

28  .  33,0 

40,0 

29.13,0 

20,3 

28  .  36,50 

29.  16,65 

28  .  56,575 

20,075 

39  .  45,52 

26 .  24,86 

U 

S 

8 

29.41,5 

47,5 

29.51,0 

56,0 

29  .  44,50 

29 .  53,50 

29  .  49,00 

4,50 

40 .  37,87 

15  .  50,82 

15 

s 

9h 

29 .  55,0 

59,0 

30 .  29,5 

35,5 

29 .  56,00 

30 .  32,50 

30.14,25 

18,25 

41  .    3,28 

18.58,31 

16 

N 

104 

17.30.    8,2 

14,0 

30 .  25,0 

30,5 

30.  11,10 

30 .  27,75 

.30.  19,425 

8,325 

16.41.    8,,50 

115.29.    5,09 

17 

N, 

11 

31.    4,5 

10,0 

31  .  24,0 

31,0 

31  .    7,25 

31  .27,50 

31.  17,375 

10,125 

41  .  30,95 

25.  15,37 

18 

N, 

0 

31.    7,0 

13,5 

31  .38,5 

45,0 

31  .  10,25 

31.41,75 

31  .26,00 

15,75 

41  .  39,64 

26 .  32,08 

19 

N 

11 

31  .50,5 

57,0 

32  .  12,5 

18,5 

31  .  53,75 

52  .  1 5,50 

32.    4,625 

10,875 

42 .  53,66 

28  .  30,36 

i>0 

N 

11 

32.    1,0 

8,0 

32  .  44,5 

50,0 

32.    4,.50 

32  .  47,25 

32 .  25,875 

21,375 

4,3.  14,78 

26.    7,22 

21 

s. 

7 

17-32.29,0 

34,0 

32  .  36,0 

40,0 

32.31,50 

3i  .  38,00 

32  .  34,75 

3,25 

16.43.59,22 

115.22.    6,51 

22 

s. 

7 

33  .  39,5 

45,0 

33 .  47,0 

52,0 

33  .  42,25 

33  .  49,50 

33  .  45,875 

3,625 

43  .  59,27 

22.    7,96 

23 

N 

10 

34 .  20,0 

27,0 

34 .  34,5 

40,2 

34  .  23,50 

34  .  37,35 

34  .  30,425 

6,925 

45  .  19,49 

29 .  24,27 

24 

S 

"5 

34 .  42,5 

49,0 

35  .  26,0 

33,0 

34  .  45,75 

35  .  29,50 

35.    7,625 

21,875 

45  .  56,66 

19.47,84 

25 

s 

14 

34  .  53,2 

59,0 

35  .  33,5 

40,0 

34.56,10 

35  .  36,75 

35.  16,425 

20,325 

46.    5,45 

19.26,71 

26 

N 

11 

17  •  35  .  46,5 

53,0 

36.    7,0 

13,2 

35 .  49,75 

36  .  10,10 

35  .  59,9^5 

10,175 

16.46.48,94 

115.28.40,00 

27 

.s 

8 

36.  18,2 

24,0 

36 .  53,0 

58,0 

36.21,10 

36 .  55,50 

36 .  38,30 

17,20 

47  .  27,27 

18.44,14 

28 

N 

11 

36 .  33,5 

40,0 

36 .  43,0 

49,0 

36 .  36,75 

s6 .  46,00 

36.41,375 

4,625 

47  .  .W,45 

29  .  55,68 

29 

N 

Hi 

37.    8,5 

16,0 

37.41,5 

47,0 

37  .  12,25 

37  .  44,25 

37  .  28,25 

16,00 

48.  17,19 

27  .  20,61 

30 

N 

11 

37  .  13,0 

19,0 

37  .  31,0 

37,0 

37 .  16,00 

37  .  34,00 

37  .  25,00 

9,00 

48.  14,02 

28  .  56,05 

31 

NE 

101 

17.38.    0,0 

6,0 

38  .  10,0 

16,0 

38.    3,00 

38.  13,00 

38.    8,00 

5,00 

16.  48.. 57,19 

115.32.    6,95 

32 

N 

lOi 

38.    2,0 

7,0 

38  .  44,0 

50,0 

38.    4,,50 

38  .  47,00 

38  .  2.5,75 

21,25 

49.  14,62 

26.    9,05 

33 

N 

11 

38  .  22,5 

28,0 

38  .  44,0 

48,0 

38  .  25,25 

38  .  44,50 

38  .  34,875 

9,625 

49 .  23,88 

28  .  47,56 

34 

N 

11 

39.    9,0 

16,0 

39 .  38,0 

45,0 

39.  12,.'50 

39.  41, .50 

39  -  27,00 

14,  .50 

50.  1.5,94 

27.41,11 

35 

N 

Hi 

39.21,0 

28,0 

39 .  55,5 

62,0 

39 .  24,50 

39 .  58,75 

39.41,625 

17,125 

50 .  30,54 

27.    5,32 

36 

N 

10 

17.40.  11,0 

17,0 

40 .  25,5 

31,5 

40.  14,00 

40 .  28,50 

40.21,25 

7,25 

16.51.  10,28 

115.29.  19,9s 

37 

N 

11 

40.  19,0 

25,0 

40 .  46,0 

52,0 

40  .  22,00 

40 .  49,00 

40  .  35,50 

13,.50 

51  .  24,45 

27  .  54,76 

38 

N 

lU 
ii| 

41.    9,5 

16,5 

42.    3,5 

10,0 

41  .  13,00 

42.    6,75 

41  .  39,875 

26,875 

52  .  28,66 

24 .  52,42 

39 

N 

41  .  28,0 

34,5 

41  .  55,0 

61,0 

41  .  31,25 

41  .  58,00 

41  .  44,625 

13,375 

52  .  33,57 

27  •  56,50 

40 

S 

11 

41  .  36,5 

43,5 

42  .  18,5 

2.5,5 

41  .  40,00 

42  .  22,00 

42.    1,00 

21,00 

52 .  49,99 

19  •  36,06 

No.  30.    Double.                     No.  39.    Close  double. 
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Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit 

across 

Mag. 

Half  Slim  of 

Half 

R.A.  18650. 

N.P.D.  18650. 

No. 

Bars* 

Imm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 

Diff. 

h.      m.      s. 

s. 

m.     s. 

s. 

m.      s. 

m.  1, 

m.      e. 

s. 

k.      m.      s. 

0    /    " 

41 

N 

101 

17  .  42  .  21,5 

28,0 

42  .  36,0 

43,5 

42  .  24,75 

42  ,  39,75 

42  ,  32,25 

7,.50 

16.53.21.26 

115.  29.  l6,6l 

42 

N 

12 

42 .  50,5 

57,0 

43  .  28,0 

35,0 

42  .  53,75 

43,31,50 

43.  12,625 

18,875 

54.  1,49 

26.41,54 

43 

N 

11 

43  .  27,5 

34,5 

44.  3,0 

10,0 

43  .  31,00 

44.  6,50 

43  .  48,75 

17,75 

54.37,63 

26  .  56,88 

44 

N 

10 

43  .  42,0 

47,5 

44  .  14,5 

19,5 

43  .  44,75 

44,  17,00 

44.  0,875 

16,125 

54 .  49,77 

27.  19,06 

45 

N 

11 

43  .  52,0 

58,5 

44  .  13,0 

19,0 

43  .  55,25 

44,  16,00 

44.  5,625 

10,375 

54  .  54,,59 

28  .  37,45 

46 

N 

6 

17.44.47,0 

52,0 

44 .  55,0 

G9,5 

44 .  49,50 

44 ,  57,25 

44 .  53,375 

3,875 

16.55.42,41 

115.30.  6,09 

47 

N 

6 

45.  15,5 

20,5 

45.51,5 

57,0 

45.18,00 

45  .  54,25 

45  ,  36,125 

18,125 

56 .  24,.99 

26.51,82 

48 

N 

Hi 

4.5  .  22,0 

29,0 

46.  14,0 

20,5 

45  .  25,50 

46,  17,25 

45  .  51,375 

2.5,875 

56.40,15 

25.  6,16 

49 

S 

8 

46.  3,0 

8,0 

46 .  24,0 

29,0 

46.  5,50 

46  .  26,50 

46.  16,00 

10,.'50 

57.  4,84 

17.  13,01 

50 

s. 

101 

46  .  54,0 

60,0 

47.  7,5 

14,5 

46  .  57,00 

47,  11,00 

47.  4,00 

7,00 

58  .  28,34 

21.  15,71 

51 

s. 

lOi 

17.48.  4,5 

10,5 

48.  18,5 

24,5 

48.  7,50 

48  ,  21,50 

48.  14,.50 

7,00 

16.58.27,76 

115.21.22,27 

52 

s. 

11 

46 .  55,5 

62,0 

47.  11,0 

18,0 

46 .  58,75 

47  .  14,50 

47,  6,625 

7,875 

58  .  30,<)6 

21  .  3,78 

53 

s. 

11 

48.  6,5 

13,0 

48  .  23,0 

29,5 

48.  9.75 

48  .  26,25 

48,  18,00 

8,25 

58.31,25 

21  .  5,22 

54 

s 

9 

48  .  34,5 

40,0 

48  .  49,0 

55,0 

48  .  37,25 

48  ,  52,00 

48  ,  44,625 

7,375 

59  .  3.3,41 

16.30,44 

55 

s. 

12 

49  .  23,0 

30,0 

49.31,5 

37,8 

49 .  26,50 

49 ,  34,65 

49 ,  30,575 

4,075 

17.  0.54,94 

21  .  55,64 

56 

s, 

10 

17  .  49  .  47,5 

53,0 

49 .  56,0 

61,5 

49  .  50,25 

49  .  58,75 

49 .  54,50 

4,25 

17.  1.18,86 

115.21  .53,26 

57 

N. 

11 

50.  12,0 

1.9,0 

50 .  32,0 

39,0 

.50.  15,50 

50 .  35,50 

50 .  2.5,50 

10,00 

1  .  50,03 

25.  7,.57 

58 

s. 

10 

50 .  57,0 

63,0 

51.  6,5 

13,0 

51  .  0,00 

51.  9,75 

51  .  4,875 

4,875 

1.  18,15 

21  .51,30 

59 

N, 

11 

51  .  24,5 

31,0 

51  .  43,0 

50,0 

51  .  27,75 

51  .  46,50 

51.37,125 

9,375 

1  .  50,57 

25.  5,60 

60 

N, 

11 

52  .  35,5 

42,0 

52  .  45,5 

51,5 

52  .  38,75 

52  .  48,50 

52  .  43,625 

4,875 

4,  8,08 

23  .  57,74 

61 

N. 

11 

17  .  53  .  46,5 

53,5 

53  .  57,5 

62,0 

53  .  50,00 

53  .  59,75 

53 .  54,875 

4,875 

17.  4,  8,25 

115.24,  4,.30 

62 

N 

10 

53.  0,5 

6,5 

53.  16,5 

23,5 

53.  3,,50 

53  .  20,00 

53.  11,75 

8,25 

4,  0.69 

29,  6,62 

6.3 

N 

11 

53  .  l.S,5 

21,0 

53  .  56,0 

61,0 

53.  17,25 

53  .  58,50 

53 .  37,875 

20,625 

4 ,  26,66 

26.  17,91 

64 

NE 

111 

54  .  3.3,0 

41,0 

54 .  57,5 

65,0 

54  .  37,00 

55.    1,25 

54.49,125 

12,125 

5  ,  38,30 

33 ,  44,46 

65 

N 

Hi 

54  .  37,0 

44,0 

55.  9,5 

16,0 

54 .  40,50 

55  .  12,75 

54 .  56,625 

16,125 

5  ,  45,46 

27  .  19,30 

66 

S 

111 

17.55.40,0 

47,0 

56.  11,0 

18,0 

55  .  43,50 

56.14,50 

55  .  59,00 

15,.60 

17.  6.47,84 

115.  18.21.40 

67 

N 

11 

55  .  55,8 

61,9 

56  .  35,0 

41,5 

55  .  58,85 

56 .  38,25 

56.  18,55 

1.9,70 

7.  7,34 

26 .  .30,58 

68 

N. 

11 

56 .  5,0,0 

65,0 

57.  9,5 

17,0 

57.  2,00 

57-  13,25 

.57,  7,625 

5,625 

7 .  20,99 

24.  14,60 

69 

N 

101 

57 .  7,0 

13,5 

57  .  39,0 

46,0 

57.  10,25 

57  .  42,50 

57 .  26,375 

16,125 

8  .  15,20 

27  .  19,36 

70 

NE 

11 

58.  7,0 

13,0 

58  .  23,0 

29,2 

58  .  10,00 

58.26,10 

58.  18,05 

8,05 

9.  7,15 

32  .  48,99 

71 

N 

10 

17.58.31,5 

37,0 

59.  13,0 

19,0 

58  .  34,25 

59.  16,00 

58  .  55,125 

20,875 

17.  9.4,3,88 

115.26.  14,62 

72 

S 

111 

59  .  36.5 

43,5 

0 .  34,2 

41,0 

59 .  40,00 

0 .  .37.60 

0.  8,80 

28,80 

10.57,78 

21  .  22,83 

73 

SE 

101 

59.41.5 

47,0 

0.  2,0 

8,5 

59 .  44,25 

0.  .5,25 

59 .  54,75 

10,.W 

10 .  43.26 

12.26,97 

74 

NE 

11 

18.  0.51,0 

57,0 

1  .  8,0 

14,0 

0 .  54,00 

1  .  11,00 

1.  2,50 

8,50 

11.51„09 

32  .  .55,19 

75 

N. 

11 

2.  1,0 

7,0 

2.17,5 

23,5 

2.  4,00 

2 .  20,50 

2  .  12,25 

8,25 

13.36,69 

24 .  43,97 

76 

N. 

11 

18.  2.  4,5 

11,0 

2  .  15,0 

21,0 

2.  7,75 

2  .  18,00 

2  .  12,875 

5,125 

17.13.37,28 

115,24,  1,35 

77 

N. 

9 

2  .  48,5 

54,5 

3  .  10,0 

1.5,5 

2,51,50 

3,  12,75 

3.  2,125 

10,625 

14 .  26,69 

25 ,  16,37 

78 

N. 

11 

3.21,5 

27,2 

3.31,0 

37,5 

3 .  24,35 

3  .  34,25 

3  .  29,30 

4,95 

13 .  42,62 

24,  .5,53 

79 

N 

11 

4.  8,0 

14,0 

4.31,0 

37,0 

4,  11,00 

4 ,  34,00 

4  .  22,50 

11, .50 

15.  11,34 

28  ,  22,55 

80 

N. 

Hi 

5  .  16,0 

23,0 

5.31,0 

37,5 

5  .  19,50 

5 .  34,25 

5  .  26,875 

7,375 

15.40,22 

24 ,  38,63 

81 

S 

11 

18  .  5  .  39,0 

46,0 

6.  18,5 

25,0 

5  .  42,50 

6.21,75 

6.  2,125 

19,625 

17.  16.50,96 

115.  19,  17,85 

82 

s 

12 

5  .  57,0 

64,9 

6 .  45,0 

49,5 

6,  0,95 

6 .  47,25 

6.  24,10 

23,15 

17.  12,98 

20,  5,90 

83 

s 

10| 

6  .  20,5 

26,9 

6  .  35,5 

41,5 

6 .  23,70 

6  .  38,50 

6.31,10 

7,40 

17 .  19,79 

16.31,17 

84 

SE 

111 

7.  5,5 

11,0 

7  .  24,5 

30,0 

7.  8,25 

7 .  27,25 

7 .  17,75 

9,50 

18  .  6,23 

12  .  40,76 

85 

S 

11 

7  .  40,0 

46,0 

8.  7,0 

13,0 

7 .  43,00 

8  ,  10,00 

7  .  56,50 

13,50 

18  .  45,25 

17 .  54,38 

86 

s. 

101 

18.  7.47,0 

54,5 

8.  8,0 

15,0 

7 .  50,75 

7,11,.50 

8.  1,125 

10,375 

17.  19.25,31 

115.  20,. 30,14 

87 

N 

11 

8  .  24,5 

31,0 

8.41,5 

49,0 

8  .  27,75 

8  ,  45,25 

8  .  36,50 

8,75 

19  .  25,34 

29.  0,13 

88 

N. 

5 

9 .  59,9 

65,5 

10.  6,0 

10,5 

10.  2,70 

10,  8,25 

10.  5,475 

2,775 

20.  18,74 

23  ,  36,01 

89 

Sz 

11 

12.  5,0 

14,0 

.  .  . 

12.  9,50 

,,, 

12.  9,.50 

0,00 

22  .  58,07 

14  ,  50,39 

90 

s 

9 

15  .  24,0 

30,0 

16.  14,5 

20,0 

15  .  27,00 

16,17,25 

15.52,125 

25,125 

26 .  40,98 

20 ,  33,03 

91 

N 

12 

18,  16.38,5 

46,0 

17.20,0 

26,0 

16.42,25 

17.23,00 

17.  2,625 

20,375 

17.27.51,29 

115.26,21,82 

92 

S 

lOl 

17.  16,0 

22,5 

17.56,5 

2,5 

17  .  19,25 

17  .  59,.50 

17  .  3.9,375 

20,125 

28.28,16 

19 .  24.90  ■ 

93 

s 

11 

19.41,5 

48,0 

20 .  23,0 

29,0 

19 .  44,75 

20 ,  26,00 

20.  .5,375 

20,625 

30.54,15 

19.31,77 

94 

s 

11 

20,  13,2 

21,9 

20 .  35,0 

43,0 

20.  17,55 

20 ,  39,00 

20 .  28,275 

10,725 

31  .  16,94 

17  .  16,80 

95 

s 

11 

20  .  49,0 

56,0 

20 .  25,0 

32,5 

20 ,  52,50 

21  ,  28,75 

21 .  10,625 

18,125 

17  .  31  .  59,37 

115.18.57,70 

MADE    WITH    THE    NORTHUMBERLAND    EQUATORIAL. 
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1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

No. 

Bars. 

Mag. 

Half  Sum  of 

Half 

R.A.  1865a 

N.P.D.  1865-0. 

Imm. 

Km. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 
=  2', 

Diff. 

=  t. 

A.    711,        s. 

s. 

m.  I. 

s. 

m,   s. 

m.     s. 

m.  8. 

s. 

h.      m.      ». 

Of" 

96 

NE 

9 

18.21.  14,0 

19,5 

21  .  30,0 

36,0 

21 .  16,75 

21  .  33,00 

21  .24,875 

8,125 

17.32.  13,86 

115.32.50,48 

97 

Sa 

10 

21  .  50,5 

57,0 

21 .  53,75 

21 .  53,75 

0,0 

32  .  42,27 

14 .  50,59 

98 

S 

11 

22.  11,0 

18,0 

22  .  46,0 

52,0 

22.  14,50 

22  .  49,00 

22.31,75 

17,25 

33 .  20,47 

18.45,81 

99 

NE 

10 

22 .  40,0 

46,0 

23.  0,0 

7,5 

22  .  43,00 

23.  3,75 

22,53,375 

10,375 

33 .  42,38 

33.21,19 

100 

NE 

10 

23,41,5 

48,5 

24.  1,5 

8,0 

23 .  45,00 

24.  4,75 

23  .  54,875 

9,875 

34 .  43,87 

33.  14,39 

lOI 

N 

11 

18.24.  13,0 

19,0 

24 .  30,5 

38,5 

24.  16,00 

24 .  34,50 

24 .  25,25 

9,25 

17  .  35  .  14,01 

115.28.53,64 

102 

N 

11 

24 .  30,0 

36,0 

24 .  59,5 

65,5 

24 .  33,00 

25.  2,50 

24 .  47,75 

14,75 

35  .  36,44 

27  .  38,66 

103 

N 

10^ 

25.  11,5 

18,0 

25  .  26,0 

32,0 

25.  14,75 

25 .  29,00 

25.21,875 

7,125 

36.  10,66 

29 .  22,64 

104 

N 

lll 

25  .  12,0 

20,0 

25.29,0 

36,0 

25.  16,00 

25  .  32,50 

25  .  24,25 

8,25 

36.  13,02 

29.  7,29 

105 

S 

9 

25  .  54,5 

59,0 

26 .  20,0 

25,0 

25  .  56,75 

26 .  22,50 

26.  9,625 

12,875 

36 .  58,28 

17  .  46,21 

106 

N 

11 

18  .  26  .  26,5 

32,0 

27.  4,5 

10,5 

26 .  29,25 

27.  7,50 

26 .  48,375 

19,125 

17.37.37,01 

115.26.39,04 

107 

N 

10^ 

25 .  39,5 

46,0 

26 .  57,0 

61,0 

26 .  42,75 

27.  0,50 

26.51,625 

8,875 

37  .  40,38 

28  .  58,80 

108 

S 

101 

26 .  43,0 

48,0 

27  .  20,0 

26,0 

26 .  45,50 

27 .  23,00 

27.  4,25 

18,75 

37 .  52,97 

19.  6,.34 

109 

N 

lOi 

27  .  34,0 

S9,5 

28.  4,5 

9,5 

27 .  36,75 

28.  7,00 

27.51,875 

15,125 

38  .  40,55 

27  .  33,60 

110 

N 

11 

27  .  51,5 

58,0 

28  .  20,5 

28,0 

27 .  54,75 

28 .  24,25 

28.  9,50 

14,75 

38.58,18 

27  .  38,72 

111 

N 

11 

18.28.  0,5 

7,5 

28  .  48,0 

55,0 

28.  4,00 

28.51.50 

28  .  27,75 

23,75 

17.39.16,32 

115.25.  36,02 

112 

N 

11 

28  .  12,0 

18,0 

29.  1,5 

7,5 

28  .  15,00 

29.  4,50 

28  .  39,75 

24,75 

39.  28,31 

25  .  22,38 

113 

NE 

11 

29 .  16,5 

23,5 

29 .  40,5 

46,0 

29  .  20,00 

29 .  43,25 

29  .  31,625 

11,625 

40  .  20,61 

33  .  38,36 

11-i 

N 

10^ 

29.31,5 

37,0 

29 .  59,0 

64,5 

29 .  34,25 

30.  1,75 

29 .  48,00 

13,75 

40 .  36,68 

27  .  52,.S8 

115 

N 

11 

30 .  26,5 

32,5 

30.41,5 

47,0 

30 .  29,50 

30 .  44,25 

30 .  36,875 

7,375 

41  .  25,63 

29.19,33 

116 

s, 

11 

18  .  30  .  56,0 

62,5 

31  .  8,0 

14,5 

30 .  59,25 

31,11,25 

31  .  5,25 

6,00 

17.42.29,37 

115.21.30,24 

117 

SE 

10 

30  .  59,0 

67,0 

31  .  16,0 

22,0 

31  .  3,00 

31  .  19,00 

31.  11,00 

8,00 

41  .  59,38 

13.  1,69 

118 

N 

11 

31  .  25,0 

32,0 

32.  2,0 

8,0 

31  .  28,50 

32.  5,00 

31  .  46,75 

18,25 

42 .  35,37 

26.51,07 

119 

N 

11 

31  .  39,5 

45,0 

32  .  19,5 

26,0 

31  .  42,25 

32  .  22,75 

32.  2,50 

20,25 

42.  51,10 

26 .  23,80 

120 

N 

11 

32  .  13,5 

18,5 

32 .  53,0 

60,0 

32 .  16,00 

32  .  56,50 

32 .  36,25 

20,25 

43 .  24,84 

26.23,81 

121 

N 

12 

18.32.38,0 

44,0 

33.  3.5 

11,0 

32 .  41,00 

S3.  7,25 

32  .  54,125 

13,125 

17  .  43  .  42,80 

115.28.  0,97 

122 

N 

11 

33  .  28,0 

35,0 

33 .  50,5 

56,0 

33.31,50 

33  .  53,25 

33 .  42,375 

10,875 

44.31,07 

28.31,65 

123 

N 

11 

34.  7,0 

13,0 

34  .  44,5 

49,5 

34 .  10,00 

34  .  47,00 

34 .  28,50 

18,50 

45.  17,10 

26.47,71 

124 

N 

11 

34.31,5 

36,0 

34 .  57,0 

63,0 

34 .  33,75 

35.    0,00 

34 .  46,875 

13,125 

45  .  35,54 

28.  1,00 

125 

N 

10^ 

35.    7,5 

13,0 

35  .  47,5 

53,5 

35.  10,25 

35  .  50,50 

35  .  30,375 

20,125 

46.  18,95 

26 .  25,57 

126 

s, 

104 

18.35.  16,0 

22,0 

35  .  31,5 

37,0 

35 .  19,00 

35  .  34,25 

35  .  26,625 

7,625 

17.  46.. 50,71 

115.21.  8,17 

127 

s. 

10 

35  .  40,0 

45,0 

35  .  57,0 

62,5 

35  .  42,50 

35  .  59,75 

.35.51,125 

8,625 

47.  15,19 

20 .  54,54 

128 

s. 

10 

36 .  50,5 

56,0 

37.  8,5 

14,0 

36 .  53,25 

37.  11,25 

37.  2,25 

9,00 

47.  15,24 

20 .  55,99 

129 

s. 

10^ 

36.26,0 

32,0 

36.43,5 

48,5 

36 .  29,00 

36 .  46,00 

36 .  37,5 

8,5 

46 .  50,50 

21  .  2,79 

130 

N. 

10| 

36 .  59,0 

65,0 

37.  15,5 

20,5 

37.  2,00 

37 .  18,00 

37  .  10,0 

8,0 

47.23,19 

24 .  47,78 

131 

N 

11 

18  .  37  .  35,0 

41,0 

.38.  18,0 

24,0 

37  .  38,00 

38.21,30 

37 .  59,65 

21,65 

17  .  48  .  48,20 

115.26.  4,83 

132 

N 

11 

37  .  54,5 

60,0 

38.  9,5 

14,0 

37  .  57,25 

38.  11,75 

38.  4,50 

7,25 

48  .  53.22 

29.21,16 

133 

■s. 

10 

38  .  27,0 

32,0 

38  .  47,0 

53,5 

38  .  29,50 

38  .  50,25 

38  .  39,875 

10,.S75 

48  .  52,84 

20 .  37,27 

134 

s. 

10 

38  .  46,0 

53,0 

38  .  56,5 

61,0 

38  .  49,50 

38  .  58,75 

38.54,125 

4,625 

49.  7,16 

21  .  55,67 

135 

N, 

10 

39 .  10,0 

16,0 

39 .  23,0 

30,0 

39.  13,00 

39 .  26,50 

39.19,75 

6,75 

49 .  32,91 

24 .  30,78 

136 

S 

10 

18  .  39 .  39,5 

44,0 

39 .  46,0 

53,0 

39.41,75 

39 .  49,50 

39 .  45,625 

3,875 

17.50.34,11 

115.  15.43,75 

137 

s. 

104 

40.  3,5 

8,0 

40.  16,0 

22,5 

40.  5,75 

40.  19,25 

40.  12,.60 

6,75 

50 .  25,.50 

21  .  26,72 

138 

s. 

104 

40  .  26,0 

32,5 

40  .  47,5 

56,0 

40  .  29,25 

40.51,75 

40 .  40,.50 

11,25 

50 .  53,44 

20 .  25.38 

139 

s 

11 

41  .  18,0 

25,0 

41  .  40,0 

47,0 

41  .  21,50 

41  .  43,50 

41  .  32,50 

11,00 

52.21,06 

17.20,94 

140 

s. 

11 

41  .  52,5 

57,0 

42.  7,5 

14,0 

41  .  54,75 

42  .  10,75 

42.  2,75 

8,00 

52.  15,73 

21.  9,72 

141 

N 

II 

18  .  42  .  23,0 

29,0 

42  .  41,0 

46,0 

42  .  26,00 

42  .  43,50 

42  .  34,75 

8,75 

17  .  53  .  23,43 

115.29.  0,79 

142 

N 

11 

43.  9,0 

16,0 

43 .  40,0 

46,0 

43.  12,50 

43  .  43,00 

43  .  27,75 

15,25 

54.  16,35 

27.32,18 

143 

N 

11 

43.31,0 

37,5 

44.  8,0 

15,0 

43  .  34,25 

44.  11,50 

43 .  52,875 

18,625 

54.41,43 

26.46,18 

144 

S 

10 

41..  11,5 

17,0 

44.  19,0 

24,5 

44.  14,25 

44.21,75 

44.  18,00 

3,75 

55.  6,46 

15.42,14 

145 

NE 

9 

44 .  33,5 

39,0 

44 .  49,5 

55,0 

44 .  36,25 

44 .  52,25 

44 .  44,25 

8,00 

55.33,12 

32  .  49,22 

146 

N 

10 

18  .  44 .  36,0 

42,0 

44 .  58,0 

63,5 

44 .  39,00 

45.  0,75 

44 .  49,875 

10,875 

17  .  55  .  38,52 

115.28.31,86 

147 

N 

11 

45 .  36,5 

44,0 

46.  0,5 

6,5 

45  .  40,25 

46.  S,.^ 

45.51,875 

11,625 

56  .  40,51 

28.21,66 

148 

N 

11 

45  .  54,0 

60,0 

46.21,0 

27,0 

45  .  57,00 

46 .  24,00 

46  .  10,50 

13,50 

56.59,11 

27 .  56,09 

149 

.S 

10 

46.  8,5 

\3,5 

46 .  22,5 

28,0 

46.  11,00 

46 .  25,25 

46.  18,125 

7,125 

57.  6,62 

16.28,18 

150 

N 

Hi 

47.  3,0 

9,0 

47  .  43,5 

49,0 

47.  6,00 

47 .  46,25 

47  .  26,125 

20,125 

58  .  14,65 

26 .  25,80 

No.  140.  Double. 

89 


354 


Zones  observed  in  the  Years  1S64  and  1865, 


1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

Half  Sum  of 

Half 

No. 

Bars. 

Mag. 

Transits 

Uiff. 

R.A.  1866-0. 

N.P.D.  18«50. 

Imra. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

=  7'. 

=  t. 

h,      tn.  s. 

s. 

m.  J. 

s. 

m.  s. 

m.  s. 

nt.  a. 

s. 

h.       m.       s. 

0   /   // 

151 

N 

10 

18.47.  11,0 

17,0 

47 .  29,0 

36,0 

47 .  14,00 

47  .  32,50 

47  .  23,25 

9,25 

17.58.  11,91 

115.28.54,07 

152 

S 

10^ 

47.51,0 

57,0 

48.  9,0 

15,0 

47  .  54,00 

48  .  12,00 

48.  3,00 

9,00 

58.51,51 

16.5.3,79 

153 

s, 

8 

48  .  14,5 

20,0 

48  .  25,0 

30,0 

48  .  17,25 

48  .  27,50 

48  .  22,375 

5,125 

59 .  46,43 

21  .  42,51 

154 

s, 

11 

48  .  49,5 

56,0 

48  .  59,0 

65,5 

48  .  52,75 

49.  2,25 

48  .  57,50 

4,75 

18.  0.21,.'">6 

21  .  47,62 

155 

s. 

9 

49 .  24,5 

31,0 

49  .  37,0 

43,0 

49 .  27,75 

49  .  40,00 

49  .  33,875 

6,125 

17  .  59  .  46,84 

21  .  35,43 

156 

N, 

6 

18.49.35,0 

39,0 

49 .  50,0 

55,5 

49 .  37,00 

49 .  52,75 

49  .  44,875 

7,875 

18  .  1  .  9,08 

115.24.39,77 

The  field  of  view  was  often  full  of  stars — One  space  alone  was  nearly  destitute.  Observations 

satisfactory. 

1 864,  July  8.  Zone  7-  R-  A.  1 6^  52" ...  1 7".  57"",  N.  P.  D.  1 1 5".  32' ...  1 1 5".  53'. 

1 

s 

11 

17  .  25  .  45,0 

52,5 

26.  12,5 

18,5 

25  .  48,75 

26.  15,50 

26.  2,125 

13,375 

16.52.50,81 

115.37.54,07 

2 

s. 

10 

26.  0,5 

7,0 

26 .  12,5 

18,5 

26.  3,75 

26.  15..50 

26.  9,625 

5,875 

53 .  33,83 

41  .  32,79 

3 

s. 

10 

27.  11,5 

17,5 

27  .  24,2 

30,2 

27  .  14,50 

27  .  27,20 

27 .  20,85 

6,35 

53.33,91 

41  .  32,70 

4 

N 

11 

26 .  29,5 

35,5 

26.51,5 

58,0 

26 .  32,50 

26.54,75 

26 .  43,625 

11,125 

53  .  32,40 

48  .  28,22 

5 

s 

12 

27 .  50,0 

57,5 

28  .  33,0 

39,0 

27  .  53,75 

28  .  36,00 

28  .  14,875 

21,125 

55.  3,64 

39  .  39,50 

6 

N 

10| 

17  .  27  .  58,0 

63,0 

28  .  30,0 

36.5 

28  .  0,50 

28  .  33,25 

28.  16,875 

16,375 

16.55.  5,57 

115.47.  16,86 

7 

N 

11 

28  .  22,5 

28,0 

29.  8,5 

15,0 

28  .  25,25 

29.  11,75 

28  .  48,50 

23,25 

55.37,11 

45  .  4.3,39 

8 

S 

11 

29  .  27,0 

33,0 

30.  12.5 

19,0 

29 .  30,00 

30.  15,75 

29  .  52,875 

22,875 

56.41,65 

40.  3,34 

9 

s 

10 

30.  16,0 

22,0 

39  .  39,5 

45,5 

30  .  19,00 

30  .  42,50 

30  .  30,75 

11,75 

57  .  19,39 

37  .  32,08 

10 

s 

11 

30 .  42,5 

48,7 

31.  1,5 

8,0 

30 .  45,60 

31.  4,75 

30.55,175 

9,575 

57  .  43,78 

37.  2,51 

11 

s 

11 

17  .  30  .  53,0 

59,0 

31  .  38,0 

44,3 

30 .  56,00 

31  .41,15 

31  .  18,575 

22,575 

16.58.  7,34 

115.39.59,29 

12 

s 

12 

32  .  22,5 

29,0 

32  .  38,5 

45,5 

32  .  25,75 

32  .  42,00 

.32  .  33,875 

8,125 

59 .  22,46 

36 .  42,84 

13 

s 

104 

32 .  52,0 

58,0 

33.  15,0 

22,0 

32  .  55,00 

33.  18,50 

33.  6,75 

11,75 

59  .  55,37 

37  .  .32,14 

14 

s 

ll| 

33  .  44,0 

51,0 

34.  1,5 

8,0 

33  .  47,50 

34.  4,75 

33.56,125 

8,625 

17.  0.44,71 

36 .  49,67 

15 

s 

11 

33 .  53,0 

59,0 

34 .  14,5 

21,5 

33 .  56,00 

34.  18,00 

34.  7,00 

11,00 

0 .  55,61 

37  .  21,96 

16 

s 

lU 

17.34.  18,5 

25,6 

35.  7,5 

13,5 

34.21,80 

35  .  10,50 

34.46,15 

24,35 

17.  1.34,92 

115.40.23,-50 

17 

SE 

11 

34 .  48,0 

55,0 

34 .  57,0 

63,5 

34.  51,50 

35.  0,25 

34 .  5.5,875 

4,375 

1  .  44,29 

33  .  52,92 

18 

N 

11 

35  .  18,5 

23,5 

35  .  51,5 

58,0 

35  .  21,00 

35  .  54,75 

35 .  37,875 

16,875 

2  .  26,53 

47  .  10,23 

19 

N 

115 

35  .  37,0 

44,0 

36.    8,5 

1,5,0 

35  .  40,50 

36.  11,75 

35  .  56,125 

15,625 

2 .  44,79 

47 .  27.23 

20 

N 

10, 

36.  12,0 

18,0 

36 .  28,0 

33,5 

36.  15,00 

36 .  30,75 

36 .  22,875 

7,875 

3.11,63 

49.  12,62 

21 

N 

10^ 

17  .  36 .  30,0 

35,0 

37.  1,5 

7,5 

36 .  32,50 

37.  4,50 

36 .  48,50 

16,00 

17.  3.37,16 

115.47.22,15 

22 

N 

12 

37.  4,0 

10,0 

37  .  34,0 

41,5 

37.  7,00 

37 .  37,75 

37  .  22,375 

15,.375 

4.11,04 

47 .  30,67 

23 

NE 

10^ 

38  .  16,5 

21,5 

38  .  26,0 

32,0 

38.  19,00 

38 .  29,00 

38  .  24,00 

5,00 

5.  12,90 

52.  7,74 

24 

M 

9 

39  .  10,0 

16,0 

39 .  57,5 

63,5 

39.  13,00 

40.  0,.50 

39 .  36,75 

2.3,75 

6.25,31 

45  .  .36,84 

25 

N 

10| 

40 .  29,2 

36,0 

41  .  2,0 

9,0 

40 .  32,60 

41.  5,50 

40 .  49,05 

16,45 

7  .  37,68 

47.  16,12 

26 

N 

10 

17.40.32,0 

38,0 

41  .  12,5 

1.9,0 

40 .  35,00 

41  .  15,75 

40 .  55,375 

20,375 

17.  7.43,96 

115.46.22,77 

27 

N 

114 

41  .  17,0 

24,0 

41  .  52,0 

58,9 

41  .  20,50 

41  .  55,45 

41  .  37,975 

17,475 

8  .  26,59 

47.  2,22 

28 

N 

104 

41  .  34,5 

40,0 

41  .  51,5 

58,0 

41  .  37,25 

41  .  54,75 

41  .  46,00 

8,75 

8  .  34,72 

49-  10,03 

29 

N 

10| 

42  .  45,0 

51,0 

43 .  25,5 

31,0 

42  .  48,00 

43 .  28,25 

43.  8,125 

20,125 

9 .  56,70 

46  .  26,22 

30 

N 

11 

43.  0,0 

7,0 

43 .  39,2 

45,2 

43.  3,50 

43 .  42,20 

43 .  22,85 

19,35 

10.  11,43 

46 .  36,75 

31 

S 

11 

17.43.  13,2 

19,0 

44.  1,5 

8,5 

43.  16,10 

44.  .5,00 

43  .  40,55 

24,45 

17.  10.29,27 

115.40.2,5,06 

32 

S 

ui 

43  .  57,5 

62,5 

44 .  42,0 

49,0 

44.  0,00 

44 .  45,50 

44 .  22,75 

22,75 

11  .  11,45 

.39 .  52,79 

3S 

N, 

n 

44.  14,0 

21,0 

44 .  34,5 

41,0 

44.  17,.';0 

44 .  37,75 

44 .  27,625 

10,125 

11  .51,93 

45.  10,76 

34 

N. 

11 

45  .  26,0 

33,0 

45  .  45,5 

52,0 

45  .  29,50 

45  .  48,75 

45.39,125 

9,625 

11  .52,28 

45  .  10,32 

35 

N 

11 

44 .  58,5 

4,0 

45  .  21,0 

28,0 

45.  1,25 

45  .  24,50 

45.  12,875 

11,625 

12.  1,54 

48.21,83 

36 

N 

'U 

17.46.21,0 

28,0 

46 .  47,0 

54,0 

46 .  24,50 

46 .  50,50 

46 .  37,50 

1,3,00 

17.  13.26,14 

115.48.  .3,17 

37 

N 

115 

46 .  26,0 

32,0 

46 .  35,5 

42,0 

46 .  29,00 

46 .  38,75 

46 .  .S3.875 

4,875 

13.22,61 

49  .  53,64 

38 

S 

11 

47  .  25,5 

31,0 

47  .  43,5 

48,5 

47  .  28,25 

47  .  46,00 

47.37,125 

8,875 

14 .  25,64 

36 .  53,37 

39 

S 

104 

47  .  32,5 

38,5 

47  .  49,0 

55,5 

47  .  35,50 

47  .  52,25 

47  .  43,875 

8,375 

14  .  32,38 

36 .  46,58 

40 

N 

12 

48.  7,5 

15,0 

48  .  43,0 

49,5 

48.  11,25 

48  .  46,25 

48  .  28,75 

17,50 

15  .  17,33 

47.  2,02 

41 

S- 

11 

17  .  48  .  19,0 

26,0 

48  .  35,5 

41,0 

48  .  22,50 

48  .  38,25 

48  .  30,375 

7,875 

17.15.  54,63 

115.44.40,25 

42 

N, 

11 

49.31,5 

37,5 

49 .  46,0 

52,0 

49 .  34,50 

49  .  4.9,00 

49 .  41,75 

7,25 

15.54,86 

44.. 38, 11 

43 

S 

11 

48  .  49,0 

56,0 

48  .  56,5 

2,0 

48  .  52,50 

48  .  59,25 

48  .  55,875 

3,375 

15.44,31 

35 .  38,61 

44 

s 

11 

50.  3,0 

8,5 

50 .  25,0 

31,0 

50.  5,75 

.50 .  28,00 

50.  16,875 

11,125 

17.  5,40 

37 .  24,02 

45 

NE 

11 

51  .  11,5 

18  5 

51  .  29,0 

35,5 

51  .  15,00 

51  .  32,25 

51  .  23,625 

8,625 

18.  12,50 

52  .  57,31 

No.  13.  Double.                                                1 

WITH  THE  Northumberland  Equatorial. 
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1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit 

across 

No. 

Bars. 

Mag. 

Hair  Sum  of 

'Iransits 

Half 
Uiff. 

K.A.  18650. 

N.P.D.  1865-0. 

I  mm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

=  T. 

-t. 

h.      m.      s. 

s. 

m.  s. 

s. 

m.  5. 

m.  s. 

m.      8. 

s. 

h.      m,       s. 

0     /     // 

4,6 

N 

5 

17.51.  35,0 

40,0 

51  .  50,0 

55,5 

51  .  37,.50 

51  .  .52,75 

51  .  4.'5,125 

7,625 

17.18.  33,80 

115,49.  16,36 

47 

S 

10^ 

52  .  43,5 

49,0 

53  .  20,0 

26,0 

52 .  46,25 

53  .  23,00 

53.    4,625 

18,375 

19  .  53,22 

39.    2,66 

48 

N 

111 

53.    3,0 

10,0 

53  .  34,0 

41,0 

53.  6,50 

53 .  37,50 

53  .  22,00 

15,50 

20 .  10,58 

47.29,31 

49 

N, 

11 

54.  0,0 

6,5 

54.  15,5 

22,0 

54.  3,25 

54.  18,75 

.54.  11,00 

7,75 

21  .  35,22 

44 .  38,67 

50 

N, 

11 

55.  11,9 

19,0 

55  .  27,0 

33,0 

55  .  15,45 

55  .  30,00 

55  .  22,725 

7,275 

21  .  35,80 

44 .  38,57 

51 

S 

Hi 

17.56.34,0 

41,0 

57  .  13,0 

20,5 

56 .  37,50 

57.16,75 

56.57,125 

19,625 

17  .  23  .  4.5,72 

115.39.19,74 

52 

NE 

11 

58  .  35,0 

41,5 

58  .  52,0 

59,0 

58  .  38,25 

58  .  55,50 

58  .  46,875 

8,625 

25  .  35,72 

52  .  57,47 

53 

S 

11 

18  .  1  .  28,0 

35,0 

1  .  50,5 

58,0 

1  .  31, .50 

1  .  54,25 

1  .  42,875 

11,375 

28  .  31,34 

37 .  27,66 

54 

S 

12 

1.41,5 

49,0 

2.  1,5 

8,0 

1  .  45,25 

2.  4,75 

1  .  55,00 

9,75 

28  .  43,44 

37.  5,56 

55 

N 

U 

3.  13,5 

19,2 

3  .  52,9 

59,0 

3 .  16,35 

3  .  55,95 

3  .  36,15 

19,80 

30 .  24,62 

46  .  31,06 

56 

SE 

6 

18.  5.13,0 

19-0 

5  .  31,5 

37,0 

5.16,00 

5  .  34,25 

5.25,125 

9,125 

17  .  32  .  1,'5,33 

115.32.48,99 

57 

S 

12 

5  .  48,0 

56,0 

6.  7,0 

14,0 

5  .  52,00 

6.  lO,,^ 

6.  1,25 

.9,25 

32  .  49,66 

36  .  58,85 

58 

N 

Hi 

6.17,5 

24,0 

6 .  43,0 

50,0 

6 .  20,75 

6 .  46,50 

6 .  33,625 

12,875 

33.22,17 

48.  5,28 

59 

N 

lOi 

6.29,5 

35,5 

7.  6.0 

12,5 

6 .  32,50 

7.  9,25 

6 .  50,875 

18,375 

33  .  39,35 

46 .  50,50 

60 

S 

11 

7.  8,5 

15,0 

7  .  56,0 

62,2 

7.  11,75 

7 .  59,10 

7  .  35,425 

23,675 

34 .  24,01 

40.  15,03 

61 

S 

11 

18.  7.24,0 

29,2 

8.  0,0 

6,0 

7 .  26,60 

8.  3,00 

7  .  44,80 

18,20 

17  .  34  .  33,32 

115.39.  0,58 

62 

N 

11 

8  .  22,5 

29,0 

8  .  49,5 

56,0 

8  .  25,75 

8  .  52,75 

8  .  39,25 

13,50 

35 .  27,77 

47  .  56,83 

63 

N 

nk 

8  .  34,0 

41,0 

8  .  57,0 

64,5 

8 .  37,50 

9.  0,75 

8.49,125 

11,625 

35  .  37,67 

48  .  22,32 

64 

S 

9 

9.17,5 

24,0 

10.  1,0 

7,0 

9 .  20,75 

10.  4,00 

9 .  42,375 

21,625 

36 .  30,93 

39.47,19 

65 

s. 

10 

10.  12,0 

18,0 

10.26,0 

32,5 

10.  15,00 

10 .  29,25 

10 .  22,125 

7,125 

37 .  46,09 

41  .  16,75 

66 

s 

11 

18.  10.38,5 

45,0 

1 1  .  9,0 

15,5 

10.41,75 

11  .  12,25 

10 .  57,00 

15,25 

17.37.45,47 

115.38.20,54 

67 

s, 

9 

10 .  49,5 

55,0 

10.59,0 

65,0 

10.52,25 

11.  2,00 

10.57,125 

4,875 

38.  21,11 

41  .  47,35 

68 

N 

10^ 

11.  18,5 

24,0 

1 1  .  35,0 

41,0 

11  .21,25 

11  .  38,00 

11  .29,625 

8,375 

38  .  18,20 

49.  6,57 

69 

s, 

10 

11  .52,0 

58,0 

12.  14,0 

18,0 

1 1  .  55,00 

12.  16,00 

12.  5,50 

10,50  . 

39  .  29,42 

40  .  30,89 

70 

», 

10 

13.  3,5 

8,0 

13.25,5 

29,0 

13.  5,75 

13  .  27,25 

13  .  16,50 

10,75 

39  .  29,27 

40 .  33,85 

71 

NE 

11 

18.  12.52,0 

58,0 

13.  8,5 

14,0 

12  .  55,00 

13.  11,25 

13.  3,125 

8,125 

17.39.51,89 

115.52.50,96 

72 

s. 

9 

14.  18,5 

24,0 

14.27,0 

33,0 

14.21,25 

14  .  30,00 

14.25,625 

4,375 

40  .  38,47 

42.  0,55 

73 

N 

12 

14 .  50,0 

56,2 

15.  2,5 

9,0 

14.53,10 

15.  5,75 

14.59,425 

6,325 

41  .  48,01 

49.34,51 

74 

NE 

11 

15.27,0 

33,0 

15.38,5 

45,0 

15.30,00 

15.41,75 

15.  35,875 

5,875 

42  .  24,60 

52  .  20,42 

75 

S 

n| 

15.51,5 

57,0 

16.38,5 

45,5 

15  .  54,25 

16.42,00 

16.  18,125 

23,875 

43,  6,68 

40 .  17,92 

76 

N. 

8 

18.16.  2,5 

8,5 

16.  13,0 

16,0 

16.  5.50 

16.  14,50 

16.  10,00 

4,50 

17  .  43  .  34,08 

115.43.54,92 

77 

N. 

8 

17.  13,0 

19,0 

17.21,0 

27,0 

17.  16,00 

17  .  24,00 

17  .  20,00 

4,00 

43 .  32,93 

43  .  54,48 

78 

N. 

10 

16.  3,0 

9,0 

16.22,0 

28,5 

16.  6,00 

16.25,25 

16.  15,625 

9,625 

43 .  39,77 

45.  4,61 

79 

S 

101 

18  .  23,0 

28,5 

18.. 36,5 

43,5 

18  .  25,75 

18.40,00 

18..S2,875 

7,125 

45.21,21 

36 .  30,20 

80 

N 

11 

18.31,5 

37,0 

19  .  14,0 

22,0 

18.34,25 

19.  18,00 

18.56,125 

21,875 

45  .  44,50 

46.  3,15 

81 

NE 

111 

18.19.  3,0 

10,0 

19.  19,0 

27,0 

19.  6,50 

19.2.3,00 

19-14,75 

8,25 

17.46.  3,49 

115.52.52,77 

82 

N 

11 

19  .  55,5 

62,0 

20.31,0 

37,0 

19  •  58,75 

20  .  34,00 

20  .  16,375 

17,625 

47.  4,80 

47.  0,96 

83 

N 

11 

20.  8,0 

14,0 

20 .  20,0 

27,0 

20.  11,00 

20  .  2.3,50 

20  .  1 7,25 

6,25 

47.  5,81 

49 .  35,63 

84 

S 

11 

20 .  27,0 

34,0 

20  .  44,0 

50.0 

20  .  30,50 

20 .  47,00 

20  .  38,75 

8,25 

47  .  27,09 

36 .  45,54 

85 

s 

8 

20  .  45,0 

50,5 

21  .  19,0 

24,5 

20 .  47,75 

21.21,75 

21.  4,75 

17,00 

47  .  53,20 

38  .  44,52 

86 

N 

iH 

18.21.  7,5 

13,5 

21  .  .34,5 

43,0 

21  .  10,50 

21  .  38,75 

21  .  24,625 

14,125 

17  .  48  .  13,08 

115.47.48,57 

87 

SE 

11 

21  .  59,5 

68,5 

22  .  16,0 

25.0 

22.  4,00 

22  .  20,50 

22.  12,25 

8,25 

49.  0,,39 

33.  1,20 

88 

S 

Hi 

22  .  15,5 

22,0 

22  .  32,0 

40,0 

22.  18,75 

22  .  36,00 

22  .  27,375 

8,625 

49.  15,71 

36 .  50,67 

89 

N 

10 

23  .  25,5 

31,0 

23  .  58,0 

63,5 

23  .  28.25 

24.  0,75 

23  .  44,50 

16,25 

50 .  32,92 

47.19,71 

90 

N 

10 

23 .  50,0 

55^ 

24.  15,0 

21,5 

23  ,  52,95 

24.  18,25 

24,  5,60 

12,65 

50  .  54,06 

48.  8,67 

91 

N 

11 

18  .  24  ,  47,0 

54,5 

25.  0,5 

8,0 

24  .  50,75 

25.  4,25 

24  .  57,50 

6,75 

17,51.  46,03 

115.49.28,92 

92 

N 

104 

24  .  57,0 

63,5 

25  .  27,5 

33,0 

25.  0,25 

25  .  .S0,25 

25.  15,25 

15,00 

52.  3,68 

47  .  36,74 

ga 

N, 

11 

25  .  40,0 

47,0 

25  .  54,0 

61,0 

25  .  43,50 

25 .  57,50 

25  .  50,.50 

7,0 

53  .  14,57 

44.29,10 

94 

S 

11 

18.29.34,5 

41,0 

29  .  53,0 

57,5 

29 .  37,75 

29 .  55,25 

29  .  46,50 

8,75 

17.56.34,81 

115,36.52,51 

No.  69. 

Doubl 

e.      No 

.86.  D 

ouble. 

No.  89.  Clou< 

is  passing.  Int 

errupted  by 

clouds. 
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Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1864,  July  14. 

Zone  8.     R.A.  n^S"*.. 

.18". 

18™,  N.P.D 

115".  49 

'...1160. 

10'. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit 

acros 

) 

No. 

Bars. 

Mag. 

1 

Half  Sum  of    1 

Half 

R.A.  18'i'^*r»        1 

TV  P  r»   ^Qfi'^.fl      1 

Imm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2Qd  Bar. 

T 

•ansits 
=  T. 

Ditf. 

w  w. 

iT.r 

uvu  v. 

h.      m. 

<. 

s. 

m. 

s. 

s. 

m. 

3. 

m. 

a. 

m. 

s. 

t. 

h.       m. 

S, 

0 

/ 

tf 

1 

N 

9 

18.    0. 

21,0 

28,0 

0. 

50,0 

56,5 

0. 

24,50 

0. 

53,25 

0. 

38,875 

14,375 

17.    2. 

11,11 

116. 

4. 

4,58 

2 

N, 

11 

1  . 

12,0 

21,0 

1. 

33,0 

44,0 

1 . 

16,50 

1  . 

36,50 

1  . 

26,50 

10,00 

2. 

23,04 

116. 

1  . 

30,17 

3 

N 

11 

2. 

49,0 

56,5 

3. 

52,2 

59,0 

2. 

52,75 

3. 

55,60 

3. 

24,175 

31,425 

4. 

56,48 

116. 

0. 

13,15 

4 

S, 

11 

3. 

52,2 

58,9 

4. 

5,0 

12,0 

3. 

55,55 

4. 

8,50 

4. 

2,025 

6,475 

4. 

58,66 

115. 

57. 

46,55 

5 

N 

11 

6. 

7,5 

14,5 

6. 

17,0 

24,5 

6. 

11,00 

6. 

20,75 

6. 

15,875 

4,875 

7. 

48,02 

116. 

6. 

13,68 

6 

S 

9 

18.   9. 

45,0 

52,0 

10. 

2,0 

8,2 

9. 

48,50 

10. 

5,10 

9. 

56,80 

8,30 

17.11. 

29,13 

115. 

53. 

3,47 

7 

N 

9 

12. 

12,5 

19,0 

12. 

37,5 

44,0 

12. 

15,75 

12. 

40,75 

12. 

28,25 

12,50 

14. 

0,40 

116. 

4. 

30,30 

8 

N 

10 

13. 

57,0 

64,0 

14. 

13,0 

20,0 

14. 

0,50 

14. 

16,50 

14. 

8,50 

8,00 

15. 

40,62 

116. 

5. 

31,42 

9 

N. 

lOi 

14. 

37,0 

44,0 

14. 

52,0 

59,2 

14. 

40,50 

14. 

55,60 

14. 

48.05 

7,55 

16. 

55,91 

116. 

0. 

58,75 

10 

N, 

loi 

15- 

48,2 

55,0 

16. 

5,0 

10,9 

15. 

51,60 

16. 

7,95 

15. 

59,775 

8,175 

16. 

56,24 

116. 

1  . 

5,72 

11 

SE 

6 

18.16. 

50,0 

56,0 

17. 

7,0 

13,0 

16. 

53,00 

17. 

10,00 

17. 

1,50 

8,50 

17.18. 

33,88 

115. 

49. 

15,51 

12 

NE 

7 

21. 

36,0 

42,0 

21. 

57,0 

63,0 

21  . 

39,00 

22. 

0,00 

21. 

49,.50 

10,50 

23. 

21,47 

116. 

9- 

42,76 

13 

S 

11 

31  . 

30,0 

37,5 

31  . 

55,0 

62,0 

31  . 

33,75 

31. 

58,50 

31. 

46,125 

12,375 

33. 

18,31 

115. 

53. 

5.9,25 

14 

N 

11 

33. 

5,5 

11,9 

33. 

14,0 

21,0 

33. 

8,70 

33. 

17,50 

33. 

13,10 

4,40 

34 

45,09 

116. 

6. 

20,71 

15 

S 

34. 

3,2 

10,0 

34. 

30,0 

38,0 

34. 

6,60 

34. 

34,00 

34. 

20,30 

13,70 

35 

52,46 

115. 

54. 

17,29 

16 

s 

m 

18.34. 

7,0 

14,0 

34. 

28,0 

34,2 

34. 

10,50 

34 

31,10 

34. 

20,80 

10,30 

17.35 

52,98 

115. 

53 

31,13 

17 

NE 

9 

36. 

21,2 

28,0 

36 

33,0 

38,5 

36 

24,60 

36 

35,75 

3f) 

30,175 

5,575 

38 

2,10 

116. 

8 

36,20 

18 

S 

lOi 

36. 

29,0 

37,0 

37. 

7,0 

13,0 

36 

33,00 

37 

10,00 

36 

51,50 

18,50 

38 

23,62 

115. 

55 

22,51 

19 

s 

11 

36. 

58,0 

64,5 

37 

14,0 

21,0 

31 

1,25 

37 

17,50 

37 

9,375 

8,125 

38 

41,55 

115. 

53 

1,66 

20 

s 

11 

37. 

35,0 

42,0 

37. 

51,0 

57,0 

31 

38,50 

37 

54,00 

37 

46,25 

7,75 

39 

18,43 

115. 

52 

56,58 

21 

s 

10| 

18.38. 

9,2 

16,0 

38 

23,7 

30,0 

38 

12,60 

38 

26,85 

38 

19,725 

7,125 

17  .  39 

51,90 

115 

52 

48,10 

22 

s 

9 

39- 

18,0 

24,2 

40 

0,5 

7,0 

39 

21,10 

40 

3,75 

39 

42,425 

21,325 

41 

14,52 

115. 

56 

0,92 

23 

s 

11^ 

39 

31,5 

38,0 

40 

29,0 

36,5 

39 

34,75 

40 

32,75 

40 

3,75 

29,00 

41 

35,80 

115. 

57 

4.5,13 

24 

s 

11 

40 

43,5 

51,0 

40 

54,0 

61,0 

40 

47,25 

40 

57,50 

40 

52,375 

5,125 

42 

24,55 

115. 

52 

21,00 

25 

N 

11 

44 

58,0 

64,5 

45 

21,0 

28,0 

45 

1,25 

41 

24,50 

45 

12,875 

11,625 

46 

44,84 

116 

4 

42,84 

26 

N 

n 

18.45 

2,0 

9,0 

45 

20,5 

27,0 

45 

5,50 

45 

23,75 

45 

14,625 

9,125 

17.46 

46,58 

116 

5 

lfi,79 

27 

SE 

11 

45 

46,0 

53,0 

46 

1,0 

8,0 

45 

49,50 

46 

4,50 

45 

57,00 

7,50 

47 

29,22 

115 

49 

49,68 

28 

S 

11^ 

46 

10,0 

17,0 

46 

35,0 

41,5 

46 

13,50 

46 

38,25 

46 

25,875 

12,375 

47 

57,98 

115 

53 

59,53 

29 

N 

12 

46 

44,5 

51,5 

47 

28,0 

35,5 

46 

48,00 

47 

31,75 

47 

.9,875 

21,875 

48 

41,89 

116 

2 

23,73 

30 

N 

11 

46 

49,0 

55,2 

47 

5,5 

11,0 

46 

52,10 

47 

8,25 

47 

0,175 

8,075 

48 

32,12 

116 

5 

31,07 

31 

N 

11 

18.47 

59,0 

67,0 

48 

12,0 

19,0 

48 

3,00 

48 

15,50 

48 

9,25 

6,25 

17.49 

41,18 

116 

5 

55,88 

32 

N 

9i 

48 

15.0 

21,5 

48 

42,0 

48,0 

48 

18,25 

48 

45,00 

48 

31,625 

13,375 

50 

3,59 

116 

4 

19,15 

33 

N 

10 

48 

23,0 

29,0 

48 

52,0 

58,5 

48 

26,00 

48 

55,25 

48 

40,625 

1 4,625 

50 

.  12,59 

116 

4 

2,17 

34 

S 

10^ 

48 

56,0 

62,0 

49 

51,5 

58,0 

48 

59,00 

49 

54,75 

49 

26,875 

27,875 

50 

.  58,87 

115 

57 

30,04 

35 

S 

11 

50 

5,0 

12,0 

50 

53,5 

59,0 

50 

8,50 

50 

56,25 

50 

32,375 

23,875 

52 

.    4,40 

115 

56 

35,75 

36 

s 

12 

18.51 

7,5 

15,0 

51 

35,0 

42,0 

51 

11,25 

51 

38,50 

51 

24,875 

13,625 

17.52 

.  56,95 

115 

54 

16,61 

37 

s 

10 

51 

23,0 

29,2 

51 

49,5 

55,5 

51 

26,10 

51 

52,50 

51 

39,30 

13,20 

53 

.  11,38 

115 

54 

10,84 

38 

N, 

10| 

51 

42,5 

49,0 

51 

55,0 

61,2 

51 

45,78 

51 

58,10 

51 

51,925 

6,175 

53 

59,59 

116 

0 

40,83 

39 

s 

6k 

52 

4,5 

10,5 

52 

34,5 

42,0 

52 

7,50 

52 

38,25 

52 

22,875 

15,375 

53 

54,93 

115 

54 

40,38 

40 

s 

11 

52 

10,0 

17,0 

52 

46,0 

53,0 

52 

13,50 

52 

49,50 

52 

31,50 

18,00 

54 

.    3,55 

115 

55 

16,02 

41 

s 

lOi 

18.52 

53,5 

59,0 

53 

42,0 

48,0 

52 

56,25 

53 

45,00 

53 

20,625 

24,375 

17.54 

52,63 

115 

56 

42,60 

42 

s 

10 

53 

9,0 

15,0 

53 

39,0 

46,0 

53 

12,00 

53 

42,50 

53 

27,25 

l.'5,25 

54 

59,31 

115 

54 

38,70 

43 

NE 

11 

53 

12,0 

18,0 

53 

23,0 

28,0 

53 

15,00 

53 

25,50 

53 

20,25 

5,25 

54 

.  52,09 

116 

8 

32,11 

44 

N. 

104 

53 

58,0 

64,0 

54 

14,0 

21,0 

54 

.    1,00 

54 

17,50 

54 

9,25 

8,25 

56 

.  16,89 

116 

1 

9,04 

45 

N 

11 

53 

59,0 

66,5 

54 

41,0 

47,5 

54 

2,75 

54 

44,25 

54 

23,50 

20,75 

55 

.  55,47 

116 

2 

39,13 

46 

N 

11 

18.54 

.9,5 

16,0 

54 

.41,5 

48,0 

54 

12,75 

54 

44,75 

54 

28,75 

16,00 

17.56 

.    0,70 

116 

3 

43,62 

47 

^' 

10 

55 

.    8,5 

16,0 

55 

.25,0 

32,0 

55 

.  12,25 

55 

28,50 

55 

20,375 

8,125 

56 

.  16,63 

116 

1 

5,83 

48 

s. 

11 

55 

.  13,0 

20,0 

55 

.21,5 

28,0 

55 

16,5 

55 

24,75 

55 

20,625 

4,125 

56 

16,95 

115 

58 

19,50 

49 

^■ 

10^ 

55 

.44,0 

50,0 

56 

.    3,5 

10,0 

55 

.  47,00 

56 

.    6,75 

55 

56,875 

9,875 

58 

.    4,50 

116 

1 

31,13 

50 

s 

11 

56 

.20,5 

27,5 

57 

.    7,0 

14,0 

56 

.24,00 

57 

.  10,50 

56 

47,25 

23,25 

58 

.  19,25 

115 

56 

27,38 

51 

s 

10^ 

18.56 

.40,5 

46,5 

56 

.59,0 

66,0 

56 

.  43,50 

57 

.    2,.TO 

56 

53,00 

9,50 

17.58 

.  25,07 

115 

53 

20,70 

52 

NE 

io| 

57 

,15,0 

21,0 

57 

.  23,5 

29,1 

57 

.  18,00 

57 

.  26,30 

51 

22,15 

4,15 

58 

•  53,97 

116 

8 

17,26 

53 

N 

11 

57 

.34,5 

39,0 

57 

.59,0 

64,5 

57 

.  36,75 

58 

.    1,75 

57 

49,25 

12,50 

59 

.21,16 

116 

4 

31,21 

54 

NE 

11 

57 

•  49,0 

55,5 

57 

.57,5 

64,0 

57 

.  52,25 

58 

.    0,75 

57 

.  56,50 

4,25 

69 

.  28,32 

116 

8 

18.62 

55 

N 

11 

18.58 

.  23,5 

29,0 

59 

.  15,0 

21,0 

58 

.  26,25 

59 

.  18,00 

58 

52,125 

25,875 

18.    0 

.  24,10 

116 

1 

.  29,64 

No.  27. 

South  1 

oUow 

ng  of  two. 
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No. 


56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 
73 
7-1 
75 

16 

77 
78 
79 
80 


Bars. 


N 
S 
S 

N 
N. 

N 

N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
S 

s 

SE 

N 
N 

N 

N, 
N 
N 
NE 

N, 


81 

s, 

82 

NE 

83 

S, 

84 

N, 

85 

N, 

86 

S 

Mag. 


1st  Bar. 


Imm. 


Ill 
10| 

ui 

7 

11 

10^ 
lOA 
loj 

12 
11 

Hi 
114 
Hi 
n 

10 


11 
11 
Hi 
11 

12 

11 

11 
Hi 

7 
12 

Hi 

11 

Hi 

lOi 

io| 

lOi 


18.58 
59 
59 

19-  0 
0 


19. 


19. 


19. 


19. 


19. 


19 


6. 
6. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
10. 
11  . 
11  . 

12. 
13. 
13. 
14. 
15. 
15. 


,31,0 
,  12,0 
38,0 
,  18,0 
,40,0 

17,0 
25,5 
29,0 
42,0 
59,5 

23,5 

39,5 

,23,0 

,  34,5 

,    5,0 

14,0 
44,0 
59,0 
17,5 
14,0 

23,7 
25,0 
33,0 
10,0 
37,0 

37,0 
23,0 
48,0 
2.'J,0 
34,2 
54,0 


Em. 


38,5 
18,5 
45,6 
23,0 
47,0 

23,0 
32,0 
35,0 
49,0 
67,0 

30,0 
46,5 
30,0 
42,0 
12,0 

21,0 
49,5 
66,0 
24,5 
21,0 

31,5 
31,0 
39,5 
15,5 
43,5 

44,0 
2.9,5 
55,0 
30,0 
41,0 
60,0 


2nd  Bar. 


Imm. 


58. 

60. 
60. 

0. 

0. 


57,0 

4,0 

1,5 

5t,5 

54,0 


2.    5,0 

2.  14,0 
2-.  10,0 
2  .  58,5 

3.  7,5 


4. 
3. 
5. 

5. 
6. 

6. 

7. 
7. 
7. 
8. 

9- 
10. 
11  . 
II  . 
II. 

12. 
13. 
14. 
14. 
15. 
16. 


4,5 

57,5 

1,0 

6,0 

31,5 

25,0 
8,0 
38,0 
55,0 
52,3 

34,5 
40,0 
0,0 
20,5 
45,0 

58,0 
36,5 

.9,5 
33,5 
45,0 

8,5 


Em. 


64,0 

8,5 

8,0 

59,5 

59,0 

11,0 
21,0 
17,0 
65,5 
14,0 

11,5 
65,0 
8,0 
13,0 
37,5 

31,0 
13,0 
45,5 
59,5 
59,0 

41,5 
47,0 
7,0 
26,0 
52,0 

64,5 
42,0 
15,5 
40,0 
51,0 
15,0 


Transit  across 


1st  Bar. 


58. 
59. 
59. 

0. 

0, 

1  . 
I  . 
1  . 

2, 
3. 


34,75 
1 5,25 
41,50 
20,50 
43,50 

20,00 
28,75 
32,00 
45,50 
3,25 


3  .  26,75 
3  .  43,00 
4 .  26,50 
4.38,25 
6.    8,50 

6. 17,50 

6 .  46,75 

7.  2,50 
7.21,00 

8.  17,50 


9 

10 
10 

II 
II 

12 
13 
13 
14 
15 
15 


27,60 
28,00 
36,25 
12,75 
40,25 

40,50 
26,25 

,51,50 
26,50 
37,60 

,  57,00 


2nd  Bar. 


59.  0,50 

60.  6,25 
60.    4,75 

0 .  57,00 
0 .  56,50 


8,00 
17,50 
13,50 

2,00 
10,75 


4.    8,00 

4.  1,25 

5.  4,50 

5.  9,50 

6 .  34,50 


6. 

7 . 
7  ■ 
7  ■ 
8. 

9. 

10. 

II . 
11 . 
11. 

13. 
13. 
14. 
14. 
15, 


28,00 
10,,50 

41,75 
57,25 
55,65 

38,00 
43,50 
3,50 
23,25 
48,50 

1,25 
39,25 
12,50 
36,75 
48,00 


16.  11,75 


Half  Sum  of 
Transits 


58 

59 

59 

0 

0 


47,625 

40,75 

53,125 

38,75 

50,00 


1  .  44,00 
1.5.3,125 

1  .  52,75 

2  .  53,75 
3.    7,00 

3 .  47,375 

3.  52,125 

4 .  45,50 
4  .  53,875 
6.21,50 


22,75 
58,625 
22,125 
39, 1 25 
36,575 


9  .  32,80 
10.35,75 
10 .  49,875 
11  .  18,00 
1 1  .  44,375 


12. 
13. 
14. 
14. 
15. 
16. 


50,875 
32,75 

2,00 
31,625 
42,80 

4,375 


Half 
Diff. 
=  t. 


12,875 
25,.50 
11,625 
18,25 
6,50 

24,00 

24,375 

20,75 

8,25 

3,75 

20,625 
9,125 
19,00 
15,625 
13,00 

5,25 
11,875 
19,625 
18,125 
19,075 

5,20 
7,75 
13,625 
5,25 
4,125 

10,  .375 
6,50 

10,50 
5,125 
5,20 
7,375 


R.A.  1865  0. 


18. 


19,54 
12,72 
25,17 
10,68 
57,62 


18. 


18 


5.  15,96 
3  .  25,08 

3  .  24,69 
4 .  25,62 

4  .  38,84 

5  .  1.9,30 
5  .  2.'5,99 
6.17,42 

6 .  2.5,77 

7.  53,51 

7  .  54,80 

8 .  30,76 

8  .  54,03 

9.  11,02 
10,    8,47 


18 


18. 


10. 
12. 
12. 
12. 
13. 

14. 
15. 

14, 
16. 
16, 

.17. 


29,01 
7,58 
21,73 
49,76 
51,96 

58,53 
4,49 
58,28 
39,19 
38,98 
36,37 


N.P.D.  1865-0. 


Il6.  4.26,14 
115.56.57,98 
115.53.49,62 
116.  3.  13,20 
1 16.    0.45,41 


116. 
116. 
116. 
116. 
116. 


1  .  55,15 

1  .  50,06 

2  .  39,28 
5  .  29,01 
6.30,11 


H6.  2.41,01 
116.  5.17,15 
116.  3.  3,10 
116.  3.48,92 
115.54.    8,41 


115, 
115, 
116. 
116. 
116. 

116. 
116. 
116. 
116. 
116. 


52. 

48. 
2. 
3, 
3. 

0, 
5, 
4, 
8. 
0. 


2,3,18 
30,6L) 
5^)6 
15,03 
2,15 

26,39 
35,95 
16,18 
,  32,45 
13,38 


115.56.  56,52 
116.  8.49,47 
115.56.  53,30 
116.  0.26,99 
116.  0.26,49 
115.52.52,21 


No.  74.    Double.      Very  few  stars  in  earlier  part  of  the  set — moonlight  very  injurious. 

1864,  July  30.     Zone9.     R.A.  17^7"". . .  IS^.  IS™,  N.P.D.  II50.  55'. . .  116".  15'. 
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18 


18, 


14 

36,0 

43,0 

15 

24,5 

31,3 

16 

52,5 

60,0 

19 

30,0 

37,5 

20 

11,1 

18,0 

20 

32,1 

39,0 

21 

43,5 

50,0 

22 

8,3 

15,0 

23 

1.9,2 

26,9 

23 

43,5 

50,0 

23 

54,0 

61,0 

30 

16,5 

21,0 

52 

49,5 

57,0 

54 

48,0 

55,0 

55 

17,0 

23,0 

55 

36,0 

45,0 

57 

12,0 

18,5 

58. 

2,5 

9,0 

58 

32,5 

41,5 

58. 

59,0 

65,5 

14 

55,8 

61,9 

15 

38,5 

46,0 

17 

17,0 

24,2 

19 

50,5 

57,2 

20 

18,5 

26,0 

22 

16,5 

23,0 

23 

27,9 

34,2 

24 

22,5 

29,0 

24 

36,0 

4.3,4 

30 

42,9 

48,0 

53 

9.5 

17,0 

55 

23,5 

32,5 

55 

35,5 

42,0 

56 

12,5 

18,5 

57 

29,5 

35,5 

58 

11,0 

17,0 

58 

52,5 

59,5 

59 

17,5 

26,0 

14. 
15, 
16, 
19. 
20. 

20, 
21. 
22. 
23. 
23. 


39,50 
27,90 
56,25 
33,75 
14,55 

35,55 
46,75 
11,65 
23,05 
46,75 


23  .  57,50 
30.  18,75 
52  .  53,25 
54.51,50 
55  .  20,00 


55. 
57. 
58. 
58. 
59. 


40,50 
15,25 

5,75 
37,00 

2,25 


14.58,85 
15  .  42,25 
17  .  20,60 
19  •  53,85 
20 .  22,25 


22  .  19,75 

23  .  31,05 
24 .  25,75 


24. 
30. 
53. 
55. 
55. 


39,70 
45,45 
13,25 
28,00 
38,75 


56.  15,50 
51 .  32,50 
58.  14,00 
58  .  56,00 
59.21,75 


14 

49,175 

9,675 

15 

35,075 

7,175 

■17 

8,425 

12,175 

19 

43,80 

10,05 

20 

18,40 

3,85 

20 

35,55 

0,00 

21 

46,75 

0,00 

22 

15,70 
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23 

27,05 

4,00 

24 

6,25 
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24 

18,60 

21,10 

30 

32,10 

13,35 

53 

3,25 
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55 

9,75 
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55 

29,375 
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55 

58,00 

17,50 

57 

23,875 

8,625 

58 

9,875 

4,125 

58 

46,50 

9,50 

59 

12,00 

9,75 

17. 


17 


17 


17. 


7 

7 

9 

12 

13 


38,65 
48,89 
57,89 
33,24 
7,95 


14.  0,71 
14.  0,47 
15  .  40,88 
15  .  40,78 
16.55,73 


17. 
23, 
45. 
47. 
48. 

48. 
50. 
50. 
51  . 
51. 


8,09 
21,46 
51,02 
57,45 
17,13 

45,70 
11,75 
57,56 
34,24 
59,72 


115. 
116. 
116. 
115. 
116. 

116. 
116. 
116. 
116. 
116. 

116. 
116. 
116. 
116. 
116. 

116. 
116. 
115. 
116. 
115. 


58  .  44,47 

6.  17,56 

9 .  57,46 

58 .  4.9,65 

II.  50,48 


4. 
4. 
5. 
5. 
0, 

1. 
9. 

10. 

8. 

10. 

8. 
14. 
57. 
10. 
53. 


35,75 
,40,31 

30,74 
,  34,62 
,  57,96" 

19,08 
41,77 
25,06 
33,14 
,  33,58 

,  43,34 
37,86 
27,38 
31,95 

43,72 


Between  Nos.  12  and  13  interrupted  by  cloud;  the  telescope  touched  by  Observer's  head  slightly. 
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358 


Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


No. 


21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

SJ 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

40 

41 

42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 

52 
53 


Bars. 


N 

N, 
SE 

N 

S 
S 

s 

s, 
s 

s 

N 

s 
s 

N 

s 

s, 
s 

s 
s. 

s. 
s. 

NE 
SE 

S, 

s. 
s 
s 

s 

N 

N. 

S 

N 


Mas. 


104 

10 

lOi 

11 

11 

9k 
11 

lOi 

11 
11 

11 
11 

12 

11 

9 

11 

8 
11 
11 
11 

11 

11 

lOi 

lOi 

iiA 


111 
Hi 
11 

11 
11 

7 


1st  Bar. 


2nd  Bar. 


1mm. 


18.59. 

59. 

19.   0. 

1  . 

1  . 


19. 


19. 


2. 
2. 
3. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
7. 
7. 

19.  8. 

9. 
10. 
10. 
11  . 

19.12. 
12. 
13. 
14. 
15. 

19.16. 
17. 
17. 
17. 
18. 

19. 18. 
18. 
19. 


21,5 
42,0 
32,0 
6,5 
41,5 

30,0 
37,0 
4,5 
40,0 
51,0 

11,5 

25,0 

0,0 

9,5 

38,0 

15,0 
48,2 

1,5 
11,5 

0,0 

4,5 
14,0 

8,5 
51,5 
38,0 

49,5' 
17,0 
20,0 
35,0 
14,0 

29,0 
47,0 
40,0 


Em. 


1mm. 


29,.'5 
49,0 
39,0 
13,0 
49,5 

36,0 
43,5 
11,0 
45,0 
58,0 

18,0 
32,0 
7,5 
17,0 
43,0 

22,5 
54,5 

7,0 
17,0 

7,0 

13,0 
23,0 
14,0 
58,0 
45,0 

55,5 
23,5 
28,0 
46,0 
20,5 

36,0 
52,0 
45,0 


59.41,5 

0 .  50,0 

1  .  18,5 

2  .  19,0 

3.17,5 
3.31,0 
3 .  45,5 

3  .  50,0 
5  .  35,5 

5  .  39,5 
6 .  37,0 
7  .  30,5 

7  .  54,5 

8  .  25,5 

8.40,0 
10.  2,5 
10.  48,0 
10.57,0 
11  .  18,0 


12. 
12. 
13. 
15. 
15. 


13,5 
32,0 
18,5 
13,0 
49,0 


17.  1,5 
17 .  39,0 
17  .  55,0 


18. 
18. 

18. 
19. 
20. 


4,5 
52,5 

47,5 

7,5 

17,5 


Em. 


48,5 

55,0 
25,0 
25,0 

23,0 
37,5 
53,0 
56,0 
42,0 

46,8 
44,0 
37,5 
61,0 
31,0 

46,5 
7,5 
54,5 
63,5 
24,5 

22,5 
38,0 
24,9 
19,0 
55,0 

7,0 
45,0 
62,0 
12,0 
61,5 

53,5 
14,0 
22,5 


Transit  across 


1st  Bar.  2nd  Bar. 


59- 
59. 

0. 

1  . 

1. 

2. 
2. 
3. 
3. 
4. 


25,50 
45,50 
35,50 
9,75 
45,50 

33,00 
40,25 
7,75 
42,50 
54,50 


5.  14,75 
6.28,50 
7.  3,75 
7  .  13,25 
7  .  40,50 


8. 

9. 
10, 
10. 
11  . 

12. 
12. 
13. 
14. 
15. 


18,75 
51,35 

4,25 
14,25 

3,50 

8,75 
18,50 
11,25 
54,75 
41,50 


16.52,50 
17.20,25 
17  .  24,00 

17  .  37,50 

18  .  17,25 

18.32,50 
18.49,50 

19  .  42,50 


59  .  45,00 


52,50 
21,75 
22,00 

20,25 
34,25 
49,25 
53,00 
38,75 


54.    3,15 

6 .  40,50 

7  .  34,00 

7 .  57,75 

8  .  28,25 


8. 
10. 
10. 
11  . 
11. 


43,25 
5,00 

51,25 
0,25 

21,25 


12.  18,00 
12  .  35,00 
13.21,70 
15.  16,00 
15  .  52,00 


17 
17 
17 
18 
18 


,  4,25 
,  42,25 
,  58,50 
,  8,25 
.  57,00 


18  .  50,50 

19.  10,75 

20 .  20,00 


Half  Sum  of 

Transits 

-T. 


59- 
59. 

0. 

1  . 

2. 

2. 
3. 
3. 
3. 
5. 


35,25 
45,50 
44,00 
15,75 
3,75 

.  56,625 
.    7,25 
.  28,,50 
.  47,75 
.  16,625 

5  .  28,95 

6 .  34,50 

7.  18,875 

7  .  35,50 

8.  4,375 

8  .  31,00 
9.58,175 

10 .  27,75 

10.37,25 
11  .  12,375 


12. 
12. 
13. 
15. 
15. 

16. 
17. 
17. 
17. 
18. 

18. 

19. 
20. 


1.3,375 
26,75 
16,475 
5,375 
46,75 

58,375 

31,25 

41,25 

52,875 

37,125 

41,50 
0,125 
1,25 


Half 
Diff. 
=  t. 


9,75 
0,00 
8,50 
6,00 
18,25 

23,625 
27,00 
20,75 
5,25 
22,125 

14,20 
6,00 
15,125 
22,25 
23,875 

12,25 
6,825 
23,50 
23,00 

8,875 

4,625 
8,25 
5,225 
10,625 
5,25 

5,875 
11,00 
17,25 
15,375 
19,875 

9,00 
10,625 
18,75 


R.A.  1865-0. 


17. 


17 


,  52  .  22,98 
52  .  33,30 
54.  7,49 
54.  3,35 
54.51,41 

,  55  .  44,41 
55  .  55,06 
56.  16,27 
55  .  59,69 
58.    4,39 


17.58 


18, 


18, 


18, 


18, 


18, 


16,66 

59.22,21 

0.    6,58 

0  .  23,25 

0.51,96 


18,68 

,  10,07 

15,49 

24,99 

.  24,25 


4 .  25,27 
4 .  38,62 
6.  4,22 
7  .  52,85 
9 .  10,06 


9.  10,23 
10.  18,86 
10.28,90 
10.40,52 

11  .24,67 

10 .  53,45 
11.47,73 

12  .  48,80 


N.P.D.  18650. 


16.  10. 
16.  12, 
16.  6, 
15  .  55  . 
16.    8, 


16. 
16. 
16, 
16. 
16. 


15.59. 
16.  11. 
15.59. 
16.  1. 
16.    7. 

15.59, 
16.  3. 
1  , 
1  , 
o 


16. 
16. 
16. 


16.  3. 
16.  2. 
16. 13. 
15.54. 
16.    3. 

16.  3. 
15.59. 
16.  0. 
16.  0. 
16.    8. 

16.  6. 
15.58. 
16.    8. 


28,56 
40,87 
29,23 
10,03 

33,27 

52,07 
37,86 
13,06 
27,25 
31,76 

44,21 
1.0,57 
56,80 
33,49 
17,05 

17,80 
5,98 
50,50 
43,72 
.38,19 

35,87 
46,69 
52,00 
7,52 
22,92 

19,00 
1,00 

25,81 
0,37 

11,51 

40,87 
55,93 
26,79 


1864,  August  1.     Zone  10.     R.A.  ]6'>.  58™..  .17''.42'",  N.P.D.  II60. 12'..  .116".  32'. 
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21 
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104 

22 

s. 

11 

23 

S 
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18, 


18, 


18. 


19. 


19 


19. 


42 

24,2 

30,0 

43 

26,5 

33,0 

44 

12,0 

18,5 

44 

52,0 

59,0 

47 

26,5 

31,5 

50 

20,0 

26,0 

51 

31,3 

37,0 

51 

44,0 

49,5 

52 

51,5 

58,0 

53 

13,5 

19,0 

55 

31,5 

37,0 

56 

29,5 

36,0 

57 

4,5 

9,0 

2 

25,0 

32,0 

15 

44,5 

49,1 

19 

38,0 

44,5 

20 

45,5 

53,0 

21 

23,5 

32,0 

21 

44,0 

51,0 

22 

8,5 

14,0 

23 

12,0 

18,0 

23 

54,0 

61,0 

26 

0,0 

5,5 

42 

59,1 

65,3 

43 

46,5 

54,0 

44 

43,2 

50,0 

44 

59,5 

66,0 

50 

31,0 

37,5 

51 

4  5,0 

50,0 

52 

29,5 

35,0 

53 

6,0 

13,0 

53 

41,8 

47,3 

56 

6,0 

12,5 

56 

47,5 

53,0 

57 

22,5 

28,0 

2 

52,0 

58,0 

16 

41,9 

48,1 

19 

49,5 

56,0 

20 

55,5 

63,0 

21 

48,0 

56,0 

22 

28,5 

34,5 

22 

57,5 

64,0 

23 

30,0 

35,5 

24 

10,5 

15,5 

26 

11,0 

16,5 

42  .  27,10 

43  .  29,75 
44.  15,25 
44 .  55,50 
47  .  29,00 

50 .  23,00 
51  .34,15 

51  .  46,75 

52  .  54,75 

53  .  16,25 

55  .  34,25 

56 .  32,75 

57.  6,75 
2.  28,50 

15.46,80 

19.41,25 

20  .  49,25 
2  J  .  27,75 

21  .  47,50 

22.  11,25 

23.  15,00 
23  .  57,50 
26.    2,75 


43, 
43, 
44. 
45. 


2,20 
50,25 
46,60 

2,75 


50  .  34,25 
51,47,50 

52  .  32,25 
53.    9,50 

53  .  44,55 

56.    9,25 

56  .  50,25 

57  .  25,25 
2  .  55,00 

16.45,00 


19. 
20, 
21  , 
22, 
22, 


52,75 
59,25 
52,00 
31,50 
60,75 


23  .  32,75 
24.  13,00 
26.13,75 


42 

44,65 

17,55 

43 

40,00 

10,25 

44 

30,925 

15,675 

44 

.59,125 

3,625 

47 

29,00 

0,00 

50 

28,625 

5,625 

51 

40,825 

6,675 

52 

9,50 

22,75 

53 

2,125 

7,375 

53 

30,40 

14,15 

55 

51,75 

17,50 

56 

41,50 

8,75 

57 

16,00 

9,25 

2 

41,75 

1.3,25 

16 

15,90 

29,10 

19 

47,00 

5,75 

20 

54,25 

5,00 

21 

39,875 

12,125 

22 

9,50 

22,00 

22 

36,00 

24,75 

23 

23,875 

8,875 

24 

5,25 

7,75 

26 

8,25 

5,50 

16, 


17 


17. 


58, 
59. 

0. 

0. 

3, 

6, 
6. 

7. 
8, 
9. 

17.  11. 
13. 
IS. 
18. 
32. 


.31,12 
,  26,29 
,  17,22 
45,09 
,  15,63 

,  50,64 
.51,13 
.  56,02 
.  47,95 
.  16,66 

37,92 

3,40 

2,17 

.  27,37 

.    1,66 


17.35.32,67 
36 .  39,93 
37  .  25,99 
37  .  55,38 
38.21,82 

17.39.  9,86 
39.  15,31 
41  .  54,14 


116. 


19. 
17. 
28. 
14. 
31. 

116.22. 
22. 
20. 
17. 
28. 


116, 


27 
21 
17 
12 
25 


32,02 
52.96 
14,04 
44,69 
46,81 

17,04 

16,90 

42,75 

,  14,12 

.  34,89 

49,46 

34,74 

39,64 

.  34,39 

.  12,42 


116.  14.  16,49 
14.26,69 
29.  2,88 
26 .  48,88 
26.  11,57 


116. 


17.35,03 
22.  2,91 
16.49,27 


This  Zone  was  very  much  interrupted  by  clouds — not  considered  wortli  much. 


WITH  THE  Northumberland  Equatorial. 
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1864.,  August  4.     Zone  U.     R.A.  17''.0"'...18''.  2™,  N.P.D.  Il6«.  34'..  .llfio.  55'. 

No. 

Bars. 

Mag. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

Half  Sum  of 

^  f*n no ttci 

Half 
Diff. 

R  A    IfifiS-O 

N  P  T)   IftfiS-n 

Imm. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

X  ruiisiis 
=  T. 

=  t. 

.LVfJli    HJ\JtJ  \Jt 

i.  1  •  L  tLJm    JOUu  yjt 

h,      m.      s. 

s. 

m.      ». 

>. 

m.     s. 

m,      s. 

m.      8* 

t. 

h,      m.      s. 

0           /           // 

1 

s 

10 

18.    6.29,0 

35,0 

6 .  59,5 

65,0 

6 .  32,00 

7.    2,25 

6.47,125 

15,125 

17.    0.  13,29 

116.39.22,12 

2 

s 

Hi 

7  .  44,0 

52,0 

7  .  55,6 

61,5 

7  .  48,00 

7.58,55 

7 .  53,275 

5,275 

1  .  19,38 

37.  9,07 

3 

N 

10 

8  .  34,0 

40,0 

8  .  54,0 

60,5 

8  .  37,00 

8  .  57,25 

8.47,125 

10,125 

2.  l.'3,28 

49.51,34 

4 

N 

12 

10.    3,5 

10,0 

10  .  34,0 

41,0 

10.  6,75 

10 .  37,50 

10.22,125 

15,375 

3  .  48,24 

48  .  40,45 

5 

N 

10| 

10 .  38,5 

45,0 

10.48,5 

54,5 

10.41,75 

10.51,50 

10  .  46,625 

4,875 

4.  12,79 

51  ,    2,31 

6 

N 

7 

18.12.    7,5 

13,0 

12.34,5 

40,0 

12.  10,25 

12.37,25 

12.23,75 

13,50 

17.    5.49,86 

116.49.    5,82 

7 

N   - 

10 

22.21,0 

27,0 

23.    0,0 

6,2 

22  .  24,00 

23.    3,10 

22  .  43,55 

19,55 

16.    9,55 

47  .  44,28 

8 

S 

10 

26 .  53,0 

58,0 

26 .  59,0 

65,5 

26  .  55,50 

27.    2,25 

26 .  58,875 

3,375 

20 .  24,83 

36 .  43,77 

9 

S 

9 

32  .  40,0 

46,2 

33.    3,5 

10,0 

33  .  43,10 

33.    6,75 

32  .  54,925 

11,825 

26 .  20,88 

38  .  38,02 

10 

s. 

11 

34 .  59,0 

66,0 

35.  12,0 

18,0 

35.    2,50 

35.  15,00 

35.    8,75 

6,25 

29.  10,57 

42  .  37,40 

11 

s 

10^ 

18  .  35  .  30,5 

36,0 

36.    4,0 

10,5 

35  .  33,25 

36.    7,25 

35  .  50,25 

17,00 

17.29.  16,21 

116.  39.  47,.98 

12 

s. 

11 

36.  11,0 

17,5 

36 .  24,0 

30,5 

36.  14,25 

36  .  27,25 

36 .  20,75 

6,50 

29.  10,74 

42.37,31 

13 

N 

8 

37.    6,5 

12,0 

37.15,9 

22,0 

37.    9,25 

37.  18,95 

37.  14,10 

4,85 

30 .  40,07 

51  .    3,11 

14 

N 

104 

38  .  39,3 

47,0 

38  .  56,0 

62,2 

38.43,15 

38.59,10 

38.51,125 

7,975 

32.  17,07 

50  .  20,93 

15 

S 

11 

39  .  16,5 

23,0 

39  .  34,0 

42,0 

39.19,75 

39 .  38,00 

39.28,875 

9,125 

32 .  54,77 

38.    1,66 

1(5 

N, 

85 

18.39.24,0 

30,0 

39  .  45,0 

51,0 

39  .  27,00 

39 .  48,00 

39 .  37,50 

10,50 

17  .  33  .  ■99,38 

116.46.23,75 

17 

N. 

85 

40 .  37,0 

4'2,0 

40  .  56,9 

61,0 

40 .  39,50 

40 .  58,95 

40 .  49,225 

9,725 

33  .  39,27 

46.  16,57 

18 

N. 

11 

40 .  54,5 

60,0 

41  .    0,5 

8,0 

40  .  57,25 

41  .    4,25 

41  .    0,75 

3,50 

33  .  50,76 

44  .  52,47 

19 

S 

111 

41  .  59,0 

66,0 

42  .  59,0 

66,5 

42.    2,.50 

43.    2,75 

42  .  32,625 

30,125 

35  .  58,61 

42  .  45,40 

20 

N 

11 

43  .  25,0 

32,5 

43  .  55,5 

62,5 

43  .  28,75 

43  .  59,00 

43 .  43,875 

15,125 

37.    9,75 

48  .  44,43 

21 

N 

11 

18-43.31,0 

39,0 

44.  18,5 

26,5 

43  .  35,00 

44 .  22,50 

43  .  58,75 

23,75 

17.37.24,57 

116.46.47,92 

22 

NE 

7 

43 .  55,0 

61,0 

44.  17,0 

24,0 

43  .  58,00 

44 .  20,50 

44.    9,25 

11,25 

37  .  35,26 

54  .  40,73 

23 

NE 

lOi 

45.    0,0 

6,0 

45.  14,5 

22,0 

45  .  30,00 

45.  18,25 

45.10,625 

7,625 

38.36,61 

53.51,77 

24 

s. 

10 

45 .  27,0 

32,0 

45  .  37,0 

43,2 

45  .  2.9,50 

45  .  40,10 

45  .  34,80 

5,30 

39  ■  36,55 

42  .  50,42 

25 

s. 

10 

46 .  38,0 

44,0 

46 .  48,5 

55,0 

46.41,00 

46.51,75 

46  .  46,375 

5,375 

39 .  36,30 

42  .  52,68 

26 

SE 

10^ 

18  .  45  .  56,0 

63,0 

46.  11,0 

17,0 

45  .  59,50 

46.  14,00 

46.    6,75 

7,25 

17  .  39  .  32,51 

116.34.20,57 

27 

S 

11 

45  .  59,0 

66,0 

46.  18,0 

26,5 

46.    2,50 

46 .  22,25 

46.  12,375 

9,875 

39  ■  38,23 

38.  11,91 

28 

N 

104 

46 .  56,5 

62,0 

47.  11,5 

17,5 

46 .  59,25 

47  .  1 4,50 

47.    6,875 

7,625 

40 .  32,76 

50.25,81 

2,9 

N, 

9 

47  .  27,5 

33,0 

47  .  43,5 

48,5 

47  .  30,25 

47  .  46,00 

47  .38,125 

7,875 

41  .  39,93 

45  .  48,43 

30 

N, 

9 

48  .  39,0 

44,5 

48  .  55,0 

60,5 

48.41,75 

48  .  57,75 

48  .  49,75 

8,00 

41  .  39,73 

45  .  53,40 

31 

N, 

11 

18.47.51,5 

59,0 

47  .  59,5 

66,0 

47 .  55,25 

48.    2,75 

47  .  59.00 

3,75 

17.42.    0,78 

116.44.52,71 

32 

S 

11 

48  .  35,5 

42,0 

49.    5,5 

13,5 

48  .  38,75 

49.    .9,50 

48  .  54,125 

1 5,375 

42.  19,99 

39  .  26,26 

33 

N 

iH 

49.  16,5 

24,0 

49  .  55,5 

68,5 

49 .  20,25 

50.    2,00 

49.  41,125 

20,875 

43.    6,92 

47  .  26,86 

34 

N 

11 

49.51,0 

56,0 

50 .  29,5 

36,0 

49 .  53,50 

50  .  32,75 

50.  13,125 

19,625 

43  .  38,93 

47 .  43,76 

35 

N 

11 

50.  15,5 

22,0 

50 .  55,5 

62,0 

50.18,75 

50.58,75 

50 .  38,75 

20,00 

44.    4,55 

47  .  38,70 

36 

S 

11 

18.50.43,5 

50,0 

51.31,0 

38,5 

50 .  46,75 

51  .  34,75 

51  .  10,75 

24,00 

17.44.36,64 

116.41  .22,80 

37 

S 

10 

51  .  22,5 

28,0 

51  .  38,0 

43,5 

51  .  25,25 

51  .  40,75 

51  .  33,00 

7,75 

44 .  58,80 

37  .  43,29 

38 

N 

10 

51  .  57,5 

62,0 

52  .  38,9 

44,5 

51  .  59,75 

52.41,70 

52  .  20,725 

20,975 

45  .  46,51 

47  .  25,55 

39 

S 

11 

52.    6,0 

12,0 

52  .  50,0 

57,0 

52.    9,00 

52  .  53,50 

52.31,25 

22,25 

45.57,12 

40..'59,]9 

40 

N 

Hi 

52  .  39,0 

46,0 

53  .  19,5 

26,0 

52  .  42,50 

53  .  22,75 

53.    2,625 

20,125 

46.28,41 

47  .  37,04 

41 

N 

12 

18.53.    2,5 

10,0 

53  .  43,5 

51,0 

53.    6,25 

53 .  47,25 

53  .  26,75 

20,50 

17.46.52,53 

116.47.31,99 

42 

NE 

10 

53  .  34,0 

39,0 

53.51,5 

57,5 

53 .  36,50 

53  .  54,50 

53  .  45,50 

9,00 

47.  11,43 

54.  10,50 

43 

N 

lOi 
II5 

53  .  58,0 

62,5 

54 .  23,5 

2.9,0 

54.    0,25 

54 .  26,25 

54.  13,25 

13,00 

47  .  39,06 

49.  13,31 

44 

N 

54.    6,0 

14,5 

54 .  24,0 

31,0 

54.  10,25 

54  .  27,50 

54.  18,875 

8,625 

47.44,71 

50.  12,41 

45 

N 

111 

55.31,5 

38,0 

55  .  39,0 

47,0 

55  .  34,75 

55  .  43,00 

55  .  38,875 

4,125 

49.    4,72 

51  .  13,23 

46 

N 

11 

18.55.39,5 

48,0 

56.    .9,0 

14,0 

55  .  43,75 

56.  11,50 

55 .  57,625 

13,875 

17.49.23,42 

116.49.    1,52 

47 

N 

10 

56 .  39,5 

46,0 

57.  11,0 

16,5 

56 .  42,75 

57.  13,75 

56  .  58,25 

1.5,50 

50 .  24,03 

48  .  39,59 

48 

N 

11 

57.   0,0 

7,0 

57  .  17,5 

24,5 

.57.    3,50 

57.21,00 

57.  12,25 

8,75 

50 .  38,06 

50.  10,77 

49  ! 

S 

10| 

57  .  36,0 

43,0 

57.51,0 

58,5 

57  .  39,50 

57  .  54,75 

57.47,125 

7,625 

51  .  12,89 

37.41,70 

50 

SE 

lll 

58.    8,5 

16,5 

58.21,0 

28,2 

58  .  12,50 

58  .  24,60 

58.  18,55 

6,05 

51.44,23 

34 .  36,98 

51 

S 

lU 

18  .  58  .  37,0 

43,0 

59 .  33,5 

40,5 

58  .  40,00 

59  ■  37,00 

59.    8,50 

28„50 

17.52..34,.S6 

116.42.23,72 

52 

N, 

io| 

58  .  44,5 

58,5 

59.    0,0 

7,0 

.58.51,50 

59.    3,50 

58  .  57,50 

6,00 

52  .  59,22 

45  .  23,28 

53 

N 

11 

59.    6,5 

13,5 

59  .  26,0 

34,5 

59-  10,00 

.59 .  30,25 

59.20,125 

10,125 

52 .  4.'5,92 

49 .  52,23 

54 

NE 

11 

59  .  45,0 

51,0 

59 .  56,0 

63,0 

59  .  48,00 

59  .  59,50 

59 .  53,75 

5,75 

53.  19,62 

53  .  26,69 

55 

S 

11 

19  •    1  .    0,0 

6,5 

1  .  37,5 

42,5 

1  .    3,25 

1  .  40,00 

1.21,625 

18,375 

54  .  47,42 

40.    6,99 

No.  36.    Double. 

360 


Zones  obsehved  in  the  Years  1864  and  1865, 


1st  Car. 

2n(l  Bar. 

Transit  across 

No. 

Ears. 

Mag. 

Half  Sum  of 

Transits 

Half 
DlfT. 

R.A.  1865-0. 

N.P.D.  18650. 

Imm. 

Em. 

Iram. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

=  T. 

=  t. 

h.       m.      s. 

s. 

tiu      s. 

s. 

m,     s. 

m,      s. 

m.      s. 

s. 

h.      m.      t. 

0       /       // 

56 

s 

11 

19  •    1 .    9,0 

15,5 

1  .  59,5 

64,5 

1  .  12,25 

2.     2,00 

1  .  37,125 

24,875 

17  -  55  .    2,95 

116.  41  .34,80 

57 

N 

11 

2  .  22,0 

28,0 

2  -  46,5 

53,5 

2  .  25,00 

2  .  50,00 

2  .  37,50 

12,50 

56.    3,26 

49  ,  20,22 

58 

N 

91 

2  .  30,5 

36,0 

2  .  40,0 

46,0 

2  .  33,25 

2  .  43,00 

2.38,125 

4,875 

56.    3,92 

51  .    3,22 

5.9 

S 

10 

3.  21,0 

26,0 

3  .  59,5 

44,5 

3  .  23,50 

3  .  42,00 

3  .  32,75 

9,25 

56  .  58,48 

38.    3,77 

60 

N 

12 

19.    3.33,5 

40,0 

4.  18,5 

25,0 

3  .  36,75 

4.21,75 

3  .  59,25 

22,50 

57  .  24,94 

47.    5,15 

61 

N 

10 

19.    4.    2,5 

8,0 

4.41,0 

47,0 

4.    5,25 

4 .  44,00 

4 .  24,625 

19,375 

17  .  57  .  50,33 

116.47.47,37 

62 

N 

11 

4 .  32,0 

38,0 

5.    6,0 

13,0 

4 .  35,00 

5.    9,50 

4 .  52,25 

17,25 

58-17,97 

48.  16,08 

63 

S 

10 

5.  14,0 

19,5 

6.    9,0 

15,0 

5.  16,75 

6.  12,00 

5  .  44,375 

27,625 

59.  10,19 

42.  12,02 

64 

S 

11 

5  .  40,0 

47,0 

6  .  30,0 

36,0 

5  -  43,50 

6  .  33,00 

6.    8,25 

24,75 

59  .  34,04 

41  .33,19 

65 

s 

11 

6.    0,0 

7,0 

6  .  55,0 

62,5 

6.    3,50 

6  .  58,75 

6.31,125 

27,625 

59  -  56,93 

42  .  12,03 

66 

NE 

10 

19-    6.22,0 

29,0 

6.35,5 

42,5 

6 .  25,50 

6  .  39,00 

6 .  32,25 

6,75 

17-59-58,08 

116.53.40,32 

61 

SE 

9h 

6 .  49,0 

5.-),5 

7.    4,5 

9,5 

6  .  52,25 

7.    7,00 

6 .  59,625 

7,375 

18.    0.25,24 

34.  19,24 

68 

N 

lok 

19.    7.23,5 

30,5 

7  .  55,0 

61,0 

7  -  27,00 

7  .  58,00 

7  .  42,50 

15,50 

18.    1.    8,21 

116.48.39,78 

No 

61.    A  small  companion  s.f. 

1865,  May  22.     Zone  12.     R.A.  le^.O"". .  .l?"".  25",  N.P.D.  1120.  13'. .  .1120.  34'. 

1 

S 

11 

15.    9.    4,0 

11,5 

9-31,0 

36,5 

9-    7,75 

9  -  33,75 

9  •  20,75 

13.00 

16.    0.    4,16 

112.  18.57,14 

2 

S 

lU 

9.10,5 

15,0 

9  -  27,0 

34,5 

9-12,75 

9  -  20,75 

9-21,75 

9,00 

0.    5,08 

18.    1,45 

3 

N 

9 

9  •  42,5 

48,0 

10.    8,0 

13,5 

9  .  45,25 

10. 10,75 

9  .  58,00 

12,75 

0.41,63 

29-    3,33 

4 

SE 

94 

10  .  36,5 

43,0 

10.44,5 

51,0 

10.39,75 

10 .  47,75 

10 .  43,75 

4,00 

1  .  26,81 

15.    0,58 

5 

SE 

104 

10 .  55,0 

61,5 

H.  18,5 

25,0 

10  .  58,25 

H.  21,75 

11  .  10,00 

11,75 

1  .  52,90 

13.  12,71 

6 

s. 

lOl 

15.  11  .38,5 

45,0 

1 1  .  56,5 

64,0 

11.41,75 

12.    0,25 

11  .  51,00 

9,25 

16.    3.    8,96 

112.21  .45,39 

7 

s« 

lOi 

12.47,5 

53,5 

13.    5,5 

12,0 

12.50,50 

13.    8,75 

12.59,625 

9,125 

3.    8,30 

21  .  56,27 

8 

S 

10 

12.  15,5 

22,5 

12  .  45,0 

51,5 

12.  19,00 

12.48,25 

12  .  33,625 

14,625 

3.  17.06 

19.20,06 

9 

S 

10 

13.31,5 

37,0 

13.41,5 

46,5 

13.34,25 

13.44,00 

13.39,125 

4,875 

4  .  22,36 

17.    4,41 

10 

s. 

114 

13.56,5 

62,5 

14.14,0 

21,0 

13.59,.50 

14.17,50 

14.    8,50 

9,00 

4.  17,18 

21  .  58,11 

11 

S, 

10 

15.  14.39,5 

45,5 

14.51,5 

57,0 

14.42,.50 

14.54,25 

14.48,375 

5,875 

16.    6.    6,40 

112.22.32,66 

12 

s. 

10 

15.  48,0 

54,0 

16.     1,5 

7,5 

15.51,00 

16.    4,50 

15.57,75 

6,75 

6-    6,47 

22  .  29,61 

13 

s 

9 

15.  15,0 

21,0 

15.51,5 

57,4 

15.  18,00 

15  .  54,45 

15  .  36,225 

18,225 

6.19,72 

20.  10,46 

14 

N 

10 

16  .  S6,5 

42,0 

17.11,0 

17,0 

16.39,25 

17-  14,00 

16.56,625 

17,375 

7  .  40, 1 4 

27  -  59,57 

15 

N 

12 

17.25,8 

33,0 

17.49,1 

57,0 

17  .  29,40 

17-53,05 

17-41,225 

11,825 

8  .  24,85 

29.  16,91 

16 

N 

11 

15.17-59,0 

65,0 

18.20,5 

27,0 

18.    2,00 

18.23,75 

18.  12,875 

10,875 

16.    8.56,51 

112.29.30,19 

17 

N 

12 

18-24,0 

30,0 

18-49,5 

57,0 

18.27,00 

18.53,25 

18.40,125 

13,125 

9  .  23,72 

28  .  58,89 

18 

s. 

9\ 

18.38,5 

44,0 

18.53,5 

59,5 

18.41,25 

18.56,50 

18.48,875 

7,625 

16.    6,75 

22.    8,66 

19 

s. 

9k 

19.47,0 

53,5 

20.    2,6 

9,0 

19-50,25 

20.    5,75 

19.58,00 

7,75  " 

10.   6,69 

22.  16,06 

20 

Nx 

94 

19  .  20,5 

26,9 

i9-36,5 

42,0 

19  .  23,70 

19-39,25 

19-31,475 

7,775 

10 .  49,76 

25.43,13 

21 

N. 

n 

15  .  20  .  30,5 

37,0 

20  .  44,0 

50,0 

20  .  33,75 

20  .  47,00 

20 .  40,375 

6,625 

16.10-49,35 

112.25.36,26 

22 

N 

lOi 

20 .  58,5 

65,0 

21  .  32,0 

38,0 

21  .    1,75 

21  .  35,00 

21-  18,375 

16,625 

12.     1,89 

28  .  10,42 

23 

S 

114 

22.    0,0 

7,5 

22.  13,5 

21,0 

22.    .3,75 

22.  17,25 

22  .  10,50 

6,75 

12.53,75 

17.31,31 

24 

S 

11 

22.    4,5 

11,0 

22  .  36,5 

42,5 

22.    7,75 

22  .  39,50 

22  .  23,625 

1.5,875 

13.    7,06 

19.  38,37 

25 

s 

10 

23.  17,5 

24,0 

23  .  43,0 

49,0 

23  .  20,75 

23  .  46,00 

23  .  33,375 

12,625 

14-  16,74 

18.53,22 

26 

N. 

Hi 

15.24.    5,5 

11,5 

24.  14,5 

22,5 

24.    8,50 

24.  18,50 

24.13,50 

5,00 

16.15.31,71 

112.25.    4,93 

27 

S 

11 

28  .  23,5 

29,5 

28.51,5 

58,0 

28  .  26,50 

28  .  54,75 

28  .  40,625 

14,125 

19.24,00 

19-14,.59 

28 

s 

10 

28  .  57,5 

62,5 

29-    7,0 

13,0 

29.    0,00 

29.  10,00 

29.    5,00 

5,00 

19-48,19 

17-    7,58 

29 

N 

12 

30 .  33,0 

40,5 

31  .  11,5 

19,0 

30 .  36,75 

31  .  15,25 

30 .  56,00 

1.9,25 

21  .  39,44 

27  -  34,75 

30 

NE 

10 

30  -  48,0 

55,0 

30  .  56,5 

61,5 

30.  51,50 

30  .  59,00 

30 .  55,25 

3,75 

21-39,15 

32  .  54,98 

31 

N 

114 

15.31  .18,9 

25,0 

31  .  46,0 

53,0 

31  -21,95 

31  .  49,50 

31  .  35,725 

13,775 

16.22.19,27 

112.28.51,05 

32 

N 

9 

S2  -  39,5 

45,0 

32  .  54,0 

60,0 

32  .  42,25 

32  .  57,00 

32  .  49,625 

7,375 

23  .  33,30 

SO .  20,27 

33 

N^ 

10 

34  .  57,5 

64,5 

■  •   • 

>  •  • 

35.    1,00 

.  .   . 

35.    1,00 

0,00 

25  .  44,82 

32.    3,15 

34 

S 

10 

35  .  35,0 

41,0 

36.    8,0 

14,0 

35  .  38,00 

36.  11,00 

35  .  54,50 

16,50 

26.37,91 

19.48,32 

35 

s 

114 

35  .  45,5 

52,0 

36 .  28,0 

35,5 

35  .  48,75 

36.31,75 

36.10,25 

21,50 

26 .  53,76 

20.57,96 

36 

s 

12 

15.36.  17,0 

25,5 

36 .  37,5 

45,5 

36-21,25 

36 .  41,50 

36.31,375 

10,125 

16.27-14,70 

112.18.  19,62 

37 

s 

12 

37-  11,0 

18,0 

37  -  52,5 

59,5 

37.  14,50 

37  .  56,00 

37  •  35,25 

20,75 

28  .  18,74 

24  .  47,64 

38 

s 

11 

38.    3,5 

10,5 

38  .  52,5 

59,0 

38.    7,00 

38  .  55,75 

38.  31,375 

24,375 

29-  14,94 

21  .  38,20 

39 

s 

lU 

38  .  29,5 

30,0 

38  .  50,0 

56,5 

38  .  26,25 

38  .  53,25 

38  .  39,75 

i3,.';o 

29  -  23,09 

19-    6,80 

40 

N 

Hi 

39  -  24,5 

31,0 

40.12,9 

19,2 

39.27,75      40.16,05 

39.51,90 

24,15 

16.30.35,22 

112.26.27,34 

WITH  THE  Northumberland  Equatorial. 
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1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

No. 

Bars. 

Blag. 

Half  Sum  of 

Half 

R.A.  1865-0. 

N.P.D.  1865.0. 

1mm. 

Em. 

1mm. 

£m. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Iransits 

=  r. 

Difr. 

h.      m.      s. 

s. 

m.  s. 

s. 

m.  s. 

m.  s. 

m.      s. 

s. 

h.       m.      ». 

0     /     // 

41 

N 

Hi 

15.40.29,0 

35,2 

41  .  19,0 

26,0 

40.32,10 

41  .  22,.50 

40  .  57,30 

25,20 

16.31.40,59 

112.26.12,83 

42 

N 

12 

40 .  47,0 

55,0 

41  .  4,0 

11,0 

40.51,00 

41.  7,50 

40 .  59,25 

8,25 

31  .  42,89 

30.  8,83 

43 

S 

11 

40 .  59,0 

65,0 

41  .  4.3,5 

49,0 

41  .  2,00 

41  .  46,25 

41  .24,125 

22,125 

32.  7,64 

21  .  7,13 

44 

S 

Hi 

41  .  19,0 

26,0 

41  .  57,0 

63,0 

41  .  22,.50 

42.  0,00 

41  .41,25 

18,75 

32  .  24,69 

20  .  20,16 

45 

NE 

12 

42 .  24,5 

32,0 

42 .  36,0 

42,5 

42  .  28,25 

42  .  39,25 

42  .  33,75 

5,50 

33.  17,66 

33  .  20,41 

46 

NE 

11 

15  .  42  .  39,0 

46,0 

42  .  54,5 

60,0 

42 .  42,50 

42  .  57,25 

42  .  49,875 

7,375 

16  .  S3  .  33,83 

112.33.46,53 

47 

S 

Hi 

43.  7,5 

14,0 

43  .  38,9 

45,0 

43.  10,75 

43.41,95 

43  .  26,35 

15,60 

34.  9,73 

19.36,46 

48 

S 

lOi 

43  .  24,5 

31,0 

43 .  35,5 

42,0 

43 .  27,75 

43  .  38,75 

43  .  33,25 

5,50 

34 .  16,42 

17.  15,85 

49 

N, 

94 

43 .  48,5 

54,0 

44.  7,0 

12,5 

43.51,25 

44.  9,75 

44.  0,50 

9,25 

34.  9,47 

26 .  14,95 

50 

N 

7 

44 .  33,0 

39,0 

45.  3,0 

9,0 

44  .  36,00 

45.  6,00 

44.51,00 

15,00 

35  .  34,49 

28.35,19 

51 

S^ 

6 

15.45.27,0 

33,0 

... 

... 

45  .  30,00 

... 

45  .  30,00 

0,00 

16.36.13,06 

112.  15.59,46 

52 

s 

11 

45  .  52,0 

58,0 

46.  0,0 

6,0 

45  .  55,00 

46.  3,00 

45  .  59,00 

4,00 

36 .  42,14 

16.5.5,19 

53 

s, 

8 

46 .  57,0 

62,5 

47.  8,0 

13,5 

46 .  59,75 

47  .  10,75 

47.  5,25 

5,50 

38  .  23,20 

22  .  40,83 

54 

s. 

8 

48.  5,5 

11,0 

48.  18,5 

24,0 

48.  8,25 

48.21,25 

48  .  14,75 

6,50 

38  .  23,40 

22  .  36,04 

55 

N. 

11 

47.  1.5,0 

21,0 

47  .  23,0 

29,2 

47.  18,00 

47.26,10 

47  .  22,05 

4,05 

37  .  30,91 

25.  2,85 

56 

N. 

H 

15  .  47  .  55,5 

61,0 

48.  11,5 

17,0 

47  .  58,25 

48.  14,25 

48.  6,25 

8,00 

16.39.24,47 

112.25.48,87 

57 

S 

11 

49.11,5 

17,5 

49  .  35,0 

41,0 

49.  14,50 

49  .  38,00 

49  .  26,25 

11,75 

40.  9,54 

18.4.3,40 

58 

s 

10 

49 .  30,0 

36,0 

50.  9,0 

14,0 

49 .  33,00 

50.  11, .50 

49 .  52,25 

19,25 

40 .  35,69 

20.27,87 

59 

N, 

9| 

50.  2,5 

8,9 

50  .  36,5 

42,0 

50.  5,70 

50  .  39,25 

50 .  22,475 

16,775 

41  .  40,87 

27.51,25 

60 

N 

loi 

50 .  22,5 

29,0 

50 .  37,0 

44,0 

50 .  25,75 

50 .  40,50 

50  .  33,125 

7,375 

41 .  16,76 

30.21,87 

61 

S 

Hi 

15.51.  18,0 

25,5 

51  .  26,0 

34,0 

51  .  21,75 

51  .  .30,00 

51  .  2.5,875 

4,125 

16.42.  9,01 

112.16.57,42 

62 

s 

Hi 

51  .  22,5 

27,0 

51  .  53,0 

59,0 

51  .  24,75 

51  .  56,00 

51  .  40,375 

15,625 

42  .  23,74 

19.37,55 

63 

2nd^ 

lOi 

52.  4,5 

11,0 

52.  7,75 

>  .  • 

52.    7,75 

0,00 

42.  16,,52 

24.  6,89 

64 

s. 

11 

52  .  29,5 

35,0 

52  .  42,5 

48,0 

52  .  32,25 

52  .  45,25 

52  .  38,75 

6,50 

42 .  47,39 

22  .  36,43 

65 

SE 

11 

53.    2,5 

9,0 

53 .  22,0 

29,0 

53.    5,15 

53  .  25,50 

53.  15,625 

9,«75 

43  .  58,47 

13  .  42,66 

66 

S 

71 

15  .  53  .  27,0 

33,0 

53 .  47,5 

56,5 

53 .  30,00 

53 .  52,00 

53.41,00 

11,00 

16.44.24,26 

112.18.33,.34 

67 

s 

11 

53  .  35,0 

42,5 

53  .  48,0 

54,0 

53  .  38,75 

53.51,00 

53  .  44,875 

6,125 

44 .  28,04 

17  .  25,47 

68 

s 

12 

54.  6,5 

14,5 

54 .  29,0 

36,5 

54 .  10,50 

54 .  32,75 

54.21,625 

11,125 

45.  4,89 

18.35,13 

69 

s 

Hi 

54 .  39,0 

46,0 

55 .  29,5 

37,0 

54  .  42,50 

55  .  33,25 

55.  7,875 

25,375 

45.51,43 

21  .  53,61 

70 

N 

11 

54  .  52,0 

58,0 

55  .  14,5 

21,0 

54 .  55,00 

55  .  17,75 

55.  6,375 

11,375 

45  .  49,93 

29 .  26,59 

71 

s 

11 

15.56.  4,5 

11,0 

56 .  17,0 

24,0 

56.    7,75 

56 .  20,50 

56.14,125 

6,375 

16  .  46  .  57,29 

112.17.29,17 

72 

N 

11 

56.    7,5 

13,5 

56 .  43,5 

49,.'5 

56.  10,50 

56 .  46,50 

56  .  28,50 

18,00 

47.11,91 

27  .  54,47 

73 

S^ 

Hi 

56 .  58,0 

65,0 

57.  1,50 

.  «  • 

57.  1,.50 

0,00 

47  .  44,54 

16.  0,48 

74 

N 

lOi 

57.  11,5 

17,5 

57  .  45,5 

50,5 

57.  14,50 

57  .  48,00 

57.31,25 

16,75 

48  .  1 4,69 

28.11,96 

75 

N 

104 

57  .  28,5 

34,5 

58.  8,5 

15,0 

57  .  31,50 

58.  11,75 

57.51,625 

20,125 

48  .  34,99 

27  .  24,99 

76 

N 

11 

15  .  57  .  35,0 

40,0 

58.  19,0 

26,0 

57 .  37,50 

58  .  22,50 

58.  0,00 

22,50 

16.48.43,32 

112.26.51,95 

77 

N, 

11 

58  .  38,0 

44,0 

58  .  4(),0 

55,0 

58.41,00 

58  .  52,00 

58  .  46,50 

5,50 

48  .  55,.38 

25  .  24,05 

78 

N. 

lOi 

59.  5,5 

11,5 

59.17,0 

24,0 

59.  8,.50 

59  .  20,50 

59.  14,.50 

6,00 

49  .  23,39 

25.31,06 

79 

S 

Hi 

59  .  39,5 

46,0 

0.  11,5 

17,0 

59 .  42,75 

0.  14,25 

59 .  58,50 

15,75 

50.41,85 

19.40,03 

80 

s 

Hi 

59.41,5 

49,0 

0.  12,0 

18,0 

59 .  45,25 

0.  15,00 

0,  0,125 

14,875 

50 .  43,46 

19.27,85 

81 

SE 

lOi 

16.  0.39,5 

45,0 

1.  2,5 

8,0 

0  .  42,25 

1.  5,25 

0 .  5,3,75 

11, .50 

16.51  .36,55 

112.  13.20,72 

82 

SE 

11 

0 .  47,0 

5.3,0 

1.  3,0 

11,0 

0  .  50,00 

1  .  7,00 

0  .  58,.50 

8,50 

51.41,36 

14.  2,49 

83 

SE 

11 

1  .  43,5 

49,0 

1  .  53,5 

60,0 

1  .  46,25 

1  .  56,75 

1  .  51, .50 

5,25 

52  .  34,43 

14.47,82 

84 

S 

Hi 

2.  13,5 

20,5 

2  .  52,5 

59,0 

2.  17,00 

2  .  55,75 

2  .  .36,375 

1.9,375 

53.  19,80 

20 .  30,74 

85 

N 

loi 

3  .  23,5 

29,0 

3  .  14,5 

19,0 

3 .  26,25 

4  .  16,75 

3  .  51,50 

25,25 

54 .  34,76 

26.  14,18 

86 

SE 

11 

16 .  3  .  5.3,5 

60,0 

4.  15,0 

19,5 

3  .  56,75 

4.17,25 

4.  7,00 

10,25 

16.54.4.9,82 

112.  13.. 38,41 

87 

N 

10 

4  .  32,0 

38,0 

5.  1,0 

8,5 

4 .  35,00 

5.  4,75 

4 .  49,875 

14,875 

55  .  33,34 

28  .  38,72 

88 

S 

11 

4 .  .39,5 

45,5 

5.  1,0 

8,5 

4 .  42.50 

5.  4,75 

4  .  53,625 

11,125 

55  .  36,88 

18.. 36,08 

89 

N 

Neb. 

6.  .9,5 

16,0 

6 .  20,5 

26,0 

6.  12,75 

6 .  23,25 

6.  18,00 

5,25 

57.  1,66 

30 .  52,86 

90 

N 

Hi 

6 .  56,0 

62,5 

7  .  49,0 

57,0 

6 .  59,25 

7  .  53,00 

7.26,125 

26,875 

58.  9,35 

25.51,87 

91 

N 

11 

16.  7.  9,5 

16,0 

7.31,0 

37,5 

7.12,75 

7  .  34,25 

7  .  23,50 

10,75 

16.58.  7,05 

112.29.36,38 

92 

S 

9 

8  .  42,0 

48,0 

9.  4,5 

10,0 

8  .  45,00 

9.  7,25 

8.56,125 

11,125 

59 .  39,37 

18.36,43 

93 

N 

Hi 

8  .  46,0 

52,5 

9  ■  28,5 

35,0 

8  .  49,25 

9.31,75 

9  .  10,.50 

21,25 

59  ■  53,83 

27  .  10,.35 

94 

N 

Hi 

9.  0,5 

7,0 

9  .  16,5 

23,0 

9.  3,75 

9 .  19,75 

9.11,75 

8,00 

59  .  55,35 

.30.  14,83 

95 

N 

11 

16.  9.44,5 

52,0 

10  .  20,0 

28,5 

9 .  48,25 

10.24,25 

10.  6,25 

18,00 

17.  0.49,65 

112.27.55,68 

No.  49.  A  1 

Oih  maf 

'.  preceded.          No. 

89.  Herschel  i 

667. 

91 
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Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

No. 

Bars. 

Mag. 

Half  Sum  of 

Half 

■R  A  ipfy^-n 

TV  p  n  iftfi'^^i 

Imm. 

Em. 

Imm, 

Em. 

1st  Bar. 

2od  Bar. 

Transits 
=  T. 

Diff. 

=  t. 

A.n.  lOUO  \J. 

IH.L.U.   lOUJA/. 

-  h.      m.      1. 

s. 

m.  s. 

s. 

m.  8. 

m.  s. 

m,     1. 

t. 

h,      m.      s. 

0     /     // 

96 

s 

lOi 

16 .  10  .  5,0 

11,5 

10  .  19,5 

29,0 

10.  8,25 

10  .  24,25 

10  .  16,25 

8,00 

17.  0.59,43 

112.  17.53,04 

97 

SE 

lOi 

10.41,5 

47,0 

11.  3,5 

10,0 

10.44,25 

1 1  .  6,75 

10  .  55,50 

11,25 

1  .  38,29 

13  .  25,09 

98 

S 

11 

11.17,0 

24,1 

11.45,0 

52,0 

11  .20,55 

11.48,50 

11.34,525 

13,975 

2.  17-83 

19-  16,35 

99 

N 

10 

11.30,0 

36,5 

11.42,0 

48,0 

11.33,25 

1 1  .  45,00 

11.39,125 

5,875 

2 .  22,77 

30  .  44,63 

100 

N 

Hi 

12.  9,5 

9,1 

12  .  35,0 

42,0 

12.  5,80 

12  .  38,50 

12.22,15 

16,35 

3.  5,58 

28  .  18,83 

101 

N 

Hi 

16.12.10,5 

17,5 

12  .  29,2 

37,0 

12  .  14,00 

12.33,10 

12.23,55 

9,55 

17.  3.  7,12 

112.29.53,51 

102 

N 

Hi 

13.  7,0 

12,5 

13.41,0 

48,0 

13.  9,75 

13  .  44,50 

13.27.125 

17,375 

4.  10,53 

28.  4,67 

103 

N 

H 

13.  13,0 

19,0 

13  .  57,5 

64,0 

13.  16,00 

14.  0,75 

13.38,375 

22,375 

4.21,68 

26 .  55,07 

104 

Ni 

12 

14 .  32,5 

38,0 

14  .  40,0 

47,0 

14.35,25 

14.43,50 

14.39,375 

4,125 

5  .  57,49 

24 .  57,27 

105 

N, 

12 

15  .  43,0 

48,0 

15  .  48,5 

55,5 

15  .  45,30 

15  .  52,00 

15.48,75 

3,25 

5  .  57,56 

24 .  54,23 

106 

S 

10 

16.14.39,0 

46,0 

15.18,0 

24,0 

14.42,50 

15.21,00 

15.  1,75 

19,25 

17.  5.45,16 

112.20.30,09 

107 

N 

10 

17 .  53,5 

59,0 

18  .  27,0 

34,5 

17  .  56,25 

18.30,75 

18  .  13,50 

17,25 

8  .  56,90 

28.  6,82 

108 

S 

9k 

17 .  54,0 

60,0 

18.  18,0 

24,0 

17  .  57,00 

18.21,00 

18.  9,00 

12,00 

8  .  52,26 

18.49,41 

109 

N 

10 

18.32,5 

38,0 

19.  15,0 

21.5 

18.35,25 

19.18,25 

18.56,75 

21,50 

9 .  40,07 

27.  7,71 

110 

N 

11 

19.  4,5 

10,0 

19 .  35,5 

42,0 

19.  7,25 

19 .  38,75 

19 .  23,00 

15,75 

10.  6,43 

28  .  27,82 

111 

S: 

loi 

16 .  20  .  25,0 

31,0 

20 .  36,0 

44,0 

20 .  28,00 

20 .  40,00 

20 .  34,00 

6,00 

17.  11.51,90 

112.22.36,81 

112 

s. 

10^ 

21  .  33,5 

39,0 

21  .47,0 

53,5 

21  .36,25 

21  .  50,25 

21  .  43,25 

7,00 

11.51,85 

22  .  32,03 

113 

N, 

10 

20 .  26,0 

32,0 

20 .  40,0 

46,0 

20 .  29,00 

20  .  43,00 

20  .  36,00 

7,00 

11.54,17 

25  .  37,82 

114 

N, 

10 

21  .  36,5 

42,5 

21  .  49,5 

56,0 

21  .  39,50 

21  .  52,75 

21  .  46,125 

6,625 

1 1  .  55,00 

25  .  41,74 

115 

N, 

10 

21.  9,0 

14,0 

21  .  22,0 

27,0 

21  .  11,50 

21  .  24,50 

21  .  18,00 

6,50 

11.26,87 

25  .  39,96 

116 

N 

11 

16.22.  19,0 

25,5 

22  .  44,5 

50,0 

22  .  22,25 

22 .  47,25 

22  .  34,75 

12,50 

17.  13.  18,25 

112.29.  13,34 

117 

N 

12 

22  .  20,5 

29,0 

23.21,0 

28,0 

22  .  24,75 

23  .  24,50 

22  .  54,625 

29,875 

13  .  37,77 

25.  11,46 

118 

N 

9 

23  .  37,0 

42,5 

24 .  23,5 

29,0 

23  .  39,75 

24  .  26,25 

24.  3,00 

23,25 

14.46,28 

26  .  43,78 

119 

N 

10 

23 .  39,0 

45,5 

23  .  54,0 

59,0 

23 .  42,25 

23  .  56,50 

23  .  49,375 

7,125 

14.  32,98 

30 .  28,27 

120 

S 

10 

23.51,0 

56,5 

24  .  30,5 

36,0 

23 .  53,75 

24 .  33,25 

24.13,50 

19,75 

14  .  56,91 

20  .  37,85 

121 

N 

lOi 

16.24.37,0 

43,0 

24  .  50,0 

57,5 

24  .  40,00 

24 .  53,75 

24  .  46,875 

6,875 

17.15.30,49 

112.30.31,84 

122 

NE 

11 

25  .  58,0 

63,0 

26.  8,0 

14.0 

26.  0,.50 

26.  11,00 

26.  .5,75 

5,25 

16.49,61 

33 .  20,76 

123 

N 

12 

26 .  39,0 

46,0 

27 .  54,0 

6l,0 

27  .  42,50 

27  .  57,50 

27  .  50,00 

7,50 

18  .  33,60 

30  .  23,39 

124 

N 

11 

28.  7,0 

14,0 

29-  1,5 

9,0 

28.  10,50 

29.  5,25 

28  .  37,875 

27,375 

19.21,07 

25  .  46,74 

125 

N 

lOi 

28  .  17,5 

24,0 

29.  2,5 

10,5 

28  .  20,75 

29.  6,50 

28  .  43,625 

22,875 

19 .  26,91 

26 .  49,41 

126 

N 

9i 

16.29.28,5 

34,0 

30.  5,0 

11,0 

29  .  31,25 

30.  8,00 

29  .  49,625 

18,375 

17.20.33,00 

112.27.52,15 

127 

Ni 

lOi 

SO.  4,5 

10,5 

30.  16,5 

23,0 

30.  7,50 

30.19,75 

30.  13,625 

6,125 

21  .31,77 

25  .  26,45 

128 

S 

10 

30 .  36,5 

43,0 

30 .  55,5 

61,0 

30 .  39,75 

30 .  58,25 

30  .  49,00 

9,25 

21  .  32,19 

18.  12,21 

129 

S 

lOi 

31  .  24,5 

31,0 

31  .  45,0 

51,0 

31 .  27,75 

31  .  48,00 

31  .  37,875 

10,125 

22.21,09 

18  .  24,46 

130 

s 

11 

32  .  57,0 

63,0 

33  .  22,5 

29,0 

33.  0,00 

S3  .  25,75 

33.  12,875 

12,875 

23.56,14 

19-  2,88 

131 

s 

12 

16 .  32  .  59,0 

66,0 

33 .  40,5 

47,0 

33.    2,50 

33  .  43,75 

33  .  23,125 

20,625 

17.24.  6,55 

112.20.50,80 

No.  126.  Double. 

1865,  May 

24.  Zone 

13.  li 

LA.  16''.57'"...18\7",  I 

ST.P.D.  1160. 1 

4'...  116 

'.  35'. 

1 

«' 

9 

14.41  .25,5 

32,0 

41  .  36,0 

42,0 

41  .  28,75 

41  .  39,00 

41  .  33,88 

5,125 

16.57.43,51 

116.23.27,80 

2 

s. 

9 

42  .  38,0 

44,5 

42  .  48,0 

54,5 

42.41,25 

41  .51,25 

42  .  46,25 

5,000 

57 .  44,09 

23  .  30,00 

3 

s 

8 

42  .  42,0 

47,5 

43.  8,9 

15,0 

42  .  44,75 

43.  11,95 

42  .  58,35 

13,600 

58.  31,87 

19.53,90 

4 

s 

11 

43  .  43,5 

50,1 

43  .  55,0 

62,0 

43  .  46.80 

43  .  58,50 

43 .  52,65 

5,850 

59 .  26,06 

17  .  48,29 

5 

N 

11 

44  .  20,5 

27,5 

44 .  59,0 

67,0 

44  .  24,00 

45.  3,00 

44 .  43,50 

19,500 

17.  0.17,51 

28.21,81 

6 

N 

9 

14  .  47  .  32,5 

38,5 

47.41,5 

47,5 

47 .  35,50 

47 .  44,50 

47  .  40,00 

4,500 

17.  3.14,22 

116.31  .46,67 

7 

o' 

lOi 

49.41,4 

48,9 

49 .  53,2 

60,0 

49.45,15 

49 .  56,60 

49  .  50,88 

5,725 

6.  0,65 

25  .  56,54 

8 

s, 

9 

50 .  28,5 

34,0 

50 .  48,5 

54,5 

50.31,25 

50.  51, .50 

50.41,38 

10,125 

6 .  50.93 

22  .  20,46 

9 

«' 

9 

51.39,5 

45,5 

52.  0,5 

6,5 

51  .42,50 

52.  3,50 

51  .53,00 

10,500 

6 .  50,75 

22.  15,84 

10 

s 

8 

52.  1,0 

7,0 

52 .  38,0 

44,2 

52.  4,00 

52,41,10 

52  .  22,55 

18,550 

7.56,13 

20  .  42,29 

11 

s 

11 

14.52.57,5 

64,5 

53.14,0 

21,0 

53.  1,00 

53 .  17,50 

53.  9,25 

8,250 

17.  8.42,68 

116.  18.21,90 

12 

N 

H 

53.21,5 

27,0 

53 .  58,0 

64,0 

53  .  24,25 

54.  1,10 

53 .  42,68 

18,425 

9-  16,69 

28  .  37,31 

13 

s. 

iH 

54 .  54,2 

62,2 

55  .  10,5 

17,0 

54.58,20 

55.  13,75 

55.    5,98 

7,775 

10.  3,76 

22  .  53,.S0 

14 

N 

10 

55  .  38,9 

45,0 

56 .  22,9 

29,0 

55.41,95 

56 .  25,95 

56.  .3,95 

22,000 

11.37,92 

27  .  48,79 

15 

N, 

lOi 

14.55.56,5 

63,0 

56.  11,0 

19,0 

55  .  59,75 

56.  15,00 

56.    7,38 

7,625 

17.11.  5,38 

116.26.23,42 

WITH  THE  Northumberland  Equatorial, 
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No. 


Bars. 


16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 


27 
28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 
45 

46 

47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
61 
68 
G9 


S 
S 
N 
N 
SE 

N 
S 
S 

N 
N 

N 
SE 
S 
N 
NE 

N. 

S 

S, 
NE 

S 

N 

NE 

S 

s 

s 

NE 
S 
N 
S 

S, 

s, 

N 
S 

N. 

N, 
N. 
S 

s 
s 

N 
N 
S 

s 

SE 

N 
SE 

S 

s 
s 

SE 

s 

s 


Mag. 


1st  Bar. 


1 
1 

oi 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
9 
1 
0 

1 


1 
1 
1 

0 

li 

1 
9 

1 
1 

0 
0 

1 

0^ 

oi 

0 

7 

n 


Oi 

oi 


Ok 

oi 
6k 


0 
0 
0 
Ok 


h. 


15 


15. 


15 


15, 


15. 


15. 


15. 


15 


1mm. 


14. 


15 


57 

57 

58 

1 

3 


.  3,5 
,20,5 
,  13,5 
.  12,0 
5,0 


15. 


5.41,5 
12.  0,5 
12.  8,0 
12.  51,5 
14.  34,5 

.15.  16,5 
19.47,5 
20 .  35,0 
20 .  40,5 

21  .  26,5 

,22.  1,5 

22  .  44,5 

23 .  29,5 

24 .  23,5 
25  .  53,5 


,26. 
27. 
28. 
28. 
29. 

30. 
30. 
31  . 
32. 
33. 

34. 
35. 
34. 
36. 
36. 


44,5 
10,0 
12,5 
56,5 
47,5 

12,0 
15,0 
38,5 
12,5 
39,0 

39,0 
51,5 
47,0 
25,6 
39,0 


37 .  50,0 
37 .  43,0 
39.12,0 

39 .  30,0 

40 .  12,5 


,41. 
41, 
42. 
42. 
43. 

43. 
44. 

44. 
44. 
45. 


0,5 

5,0 

19,0 

49,0 

6,0 

47,0 
19,5 
53,5 
54,0 
36,0 


15.50.  16,0 
50.  51,5 
51  .  15,0 

15.52.  7,5 


£m. 


9,5 
26,5 
21,5 
20,0 
16,0 

49,0 
7,5 
16,0 
57,5 
42,5 

24,5 
57,0 
41,5 
48,5 
34,0 

8,5 
51,0 
36,0 
30,0 

0,0 

51,0 
17,5 
19,5 
62,0 
56,5 

19,5 
22,0 
46,0 
19,0 
45,9 

46,0 
57,0 
54,0 
32,5 
45,9 

57,5 
49,0 
18,0 
37,9 
19,0 

8,0 
12,0 
28,0 
56,0 
12,0 

53,5 
27,0 
59,0 
1,5 
43,5 

2.?,0 

57,0 

21,9 
14,5 


2nd  Bar. 


1 

mm. 

m. 

s. 

51 

.49,0 

51 

.31,0 

58 

.22,5 

1 

.46,1 

3 

.23,8 

6 

.  14,5 

12 

.29,0 

12 

.46,5 

13 

.47,0 

14 

49,5 

15 

36,5 

20 

7,0 

20 

46,8 

20 

54,0 

21 

48,0 

22 

15,0 

23 

3,0 

23 

38,0 

24 

35,9 

26 

10,5 

26 

57,5 

27 

39,0 

28 

23,0 

29 

6,5 

30 

33,5 

31 

5,5 

30 

39,5 

32 

0,0 

32. 

48,0 

34. 

14,0 

34. 

53,5 

36. 

.34,5 

35. 

26,9 

36. 

57,0 

36. 

54,5 

38. 

4,5 

38. 

21,0 

39. 

33,9 

40. 

1.5 

40. 

50,0 

41. 

28,5 

41. 

37,5 

42. 

48,5 

42. 

5,5 

43. 

18,0 

43. 

54,0 

44. 

41,5 

45. 

9,5 

45. 

14,0 

45. 

44,0 

50. 

40,0 

51. 

28,5 

52. 

1,0 

52. 

26,0 

Km. 


55,0 
37,0 
29,5 
54,9 
31,0 

21,9 
38,0 
54,5 
55,5 
57,0 

46,0 
13,0 
53,5 
58,0 
55,0 

21,9 
10,0 
44,0 
42,5 
17,5 

64,0 
45,0 
30,5 
12,5 
40,0 

12,0 
47,0 
8,0 
55,0 
21,5 

59,0 
11,0 
33,0 
4,5 
59,5 

12,0 

28,5 

39,5 

8,0 

56,0 

35,0 
44,5 
59,5 
10,5 
25,0 

61,5 

48,0 
16,0 
21,0 
51,0 

46,5 

34,9 

7,0 

33,5 


Transit  across 


1st  Bar. 


57 

57 

58 

1 

3 


6,50 
23,50 
17,50 
16,00 
10,50 


5 .  45,25 
12.  4.00 
12.  12,00 
12  .  54,50 

14 .  39,00 

15.  20,50 
19.52,25 
20 .  38,25 
20 .  44,50 
21.30,25 


22. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
28. 
29. 

30. 
30. 
31 
32 


5,00 

47,75 
32,75 
26,75 
56,75 

,  47,75 
,  13,75 
,  16,00 
,  59,25 
,  52,00 

,  15,75 
18,50 
42,25 
15,75 
42,45 


.34 .  42,50 
35  .  54,25 
34  .  50,50 
36 .  29,05 
36 .  42,45 

37  .  53,15 
31 .  46,00 
39 .  15,00 

39 .  33,95 

40 .  15,75 


41. 
41  . 
42. 
42. 
43. 


4,25 

8,50 

2.3,50 

52,50 

9,00 


43 .  50,25 

44 .  23,25 
44 .  56,25 

44  .  57,75 

45  .  39,75 

50.  19,50 
50 .  54,25 
51  .  18,45 
52.  11,00 


2nd  Bar. 


57. 
57. 
58. 

1  . 

3. 

6, 
12. 

12. 
13. 
14. 

15. 
20. 
20. 
20. 
21  . 


52,00 
34,00 
26,00 
50,50 
27,40 

18,20 
33,50 
50,50 
51,75 
53,25 

40,25 
10,00 
15,15 
56,00 
51,50 


22  .  18,45 

23.  6,.50 
23.41,00 

24 .  39,20 

26.  14,00 

27.  0,75 
27  .  42,00 

28 .  26,75 

29.  .9,50 

30 .  36,75 

31  .  8,75 
30 .  43,25 
32.  4,00 
32.51,50 
34 .  17,75 

34 .  56,25 

36.  7,75 

35 .  29,9.'> 

37.  0,75 

36 .  57,00 


38. 
37. 
39. 
40. 
40, 

41. 
41. 

42. 
43. 
43. 

44. 

44. 
45. 
45. 
45. 


8,25 
24,75 
36,70 

4,75 
53,00 

31,75 
41,00 
54,00 
8,00 
21,50 

57,75 
44,75 
12,75 
17,50 
47,50 


50 .  43,25 
.50.31,70 
52.  4,00 
52 .  29,75 


Half  Sum  of 

Transits 

=  T. 


57. 
57. 
58. 

1  . 

3. 

6. 
12. 
12. 
13. 

14. 


29,25 
28,75 
21,75 
33,25 
18,95 

1,73 
18,75 
31,25 
23,13 
46,13 


15  .  30,38 
20.    1,13 

20  .  44,20 
20 .  50,25 

21  .  40,88 

22.11,73 
22.57,13 
23  .  36,88 
24 .  32,98 
26.    5,38 


26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

30. 
30. 
31. 
32. 
34. 


54,25 
27,88 
21,38 
4,38 
14,38 

42,25 
.S0,88 
53,13 
33,63 
0,10 


34 .  49,38 
36.  1,00 
35  .  10,23 
36 .  44,90 
36 .  49,73 

38.    1,00 

38.  5,38 

39 .  25,85 

39 .  49,35 

40 .  34,38 


41. 

41. 
42. 
43. 
43. 


18,00 

24,75 

38,75 

0,25 

15,25 


44 .  24,00 
44  .  34,00 

45.  4,50 
45.  7,63 
45 .  43,63 

50.  31,38 
51  .  12,98 

51.  41,23 

52 .  20,38 


Half 
Diff. 


22,750 
5,250 
4,250 

17,250 
8,450 

16,475 
14,750 
19,250 
28,625 
7,125 

9,875 
8,875 
5,950 
5,750 
10,625 

6,725 
9,375 
4,125 
6,225 
8,625 

6,500 

14,125 

5,375 

5,125 

22,375 

26,500 
12,375 
10,875 
17,875 
17,650 

6,875 
19,725 

6,750 
15,8,50 

7,275 

7,250 
19,375 
10,850 
15,400 
18,625 

13,7.50 

16,2.50 

15,250 

7,750 

6,250 

33,750 

10,750 

8,2.50 

9,«75 

3,875 

11,875 

18,725 

22,775 

9,375 


R.A.  1865-0. 


17. 


17. 


17 


13. 
13. 
13, 
17. 
18. 

21. 

27. 
28. 
28. 
30, 


17 


17. 


17 


17, 


2,88 

2,14 

55,96 

7,28 
52,15 

35,77 

52,26 

4,83 

56,99 
20,29 


17. 


31  .  4,50 
35  .  34,31 
36.  17,59 
36 .  24,44 
37  .  15,29 

,38.21,51 
37.55,14 
39  .  10,24 
39 .  30,78 
41  .  39,76 


42. 
43. 
43. 
44. 
45. 

,46. 
46. 
47. 
48. 
49. 


27,65 
1,95 
55,72 
37,76 
48,00 

15,93 
5,32 

26,59 
7,65 

33,66 


50 .  58,97 
50  .  58,80 
50 .  44,22 
52.  18,44 
52 .  59,52 


17.52.58„99 

53 .  39,38 

54 .  59,32 
55  .  22,88 
56.    1,95 


56 .  52,09 
56.  58,80 
58  .  12,28 
58  .  33,68 
58  .  48,48 


17.59.57,81 
18.    0.    7,17 

0 .  37,94 

0.41,08 

1 .  17,00 


18. 


18. 


6.    4,54 

6 .  46,56 

7 .  14,87 
7.  18,41 


N.P.D.  18650. 


116.21. 

17, 
31, 
28, 
14, 

116.29. 
19. 

20. 
26. 
31. 

116.30. 
14. 

17. 
31. 
35. 


40,05 
41,38 
51,08 
54,08 
35,08 

5,05 
52,29 
53,68 
20,01 
13,46 

35,92 
30,77 
5,3,01 
32,64 
16,04 


116, 


26.  1,3,11 
26 .  49,70 
17.28,37 
23.  17,09 
34  .  49,15 


116.18.  1,06 
29 .  39,00 
34.  5,02 
17.42,49 
21  .  37,85 

116.22.34,16 
35  .  40,67 

19.  1,15 
28  .  48,30 

20 .  33,73 


116.23. 
23. 
28. 
20. 
26. 


8,72 
10,92 
23,28 

9,41 
21,87 


116.26.22,03 
28  .  28,31 

19.  1,45 

20.  3,54 
20 .  47,59 


116.29. 
29. 
20. 
18. 
15. 


45,29 
11,21 

1,73 
19,48 

8,56 


116. 


25 .  12,79 
14.  7,31 
18.26,47 
18.48,62 
17  .  26,84 


116.  13.52,45 
20 .  49,84 
21.45,11 

116.26,52,19 


No.  27.    There  appeam  to  be  an  error  in  one  of  the  Bars.  No.  46.     Doubtful.  No.  47.    Took  30«  off  ingress  at  2nd  Bar. 

No.  52.    Some  mistake  in  thia  star;   it  has  been  reduced,  as  if  the  Ban  were  N  they  cannot  be  N,. 
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Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865, 


1865,  May 

26.  Zone  14.  R.A.  15''.  58" 

...16\58">, 

N.P.D.  11 10.43'...  11 2".  4'. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit 

across 

No. 

Bars. 

Magr. 

Half  Sum  of 

Half 

R.A.  18650. 

N.P.D.  18650. 

Imin. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 

=  T. 

Diff. 
=  t. 

h,      m.   j. 

s. 

m.  s. 

s. 

m,     j. 

m,     s. 

m.     s. 

i. 

h.      m.      s. 

0   /   // 

1 

s 

11 

15.  21  .  10,5 

16,9 

21  .  18,5 

23,5 

21  .  13,70 

21  .  21,00 

21  .  17,35 

3,65 

15.58.37,85 

111.47.  6,77 

2 

s. 

101 

22.  18,5 

25,0 

22  .  29,0 

36,0 

22.21,75 

22  .  32,50 

22.  27,125 

5,375 

16  .  0  .  22,24 

111  .52.  58,41 

3 

s 

lOi 

22  .  42,0 

47,5 

2S.  14,7 

20,8 

22 .  44,75 

23.  17,75 

23.  1,25 

16,50 

0.21,97 

111  .50.  6,42 

4 

s. 

lll 

23 .  24,2 

30,5 

23  .  36,0 

44,9 

23 .  27,35 

23  .  40,45 

23 .  33,90 

6,55 

0 .  20,06 

111.52.49,82 

5 

s. 

11^ 

23  .  27,5 

34,5 

23  .  39,5 

47,0 

23.  31,00 

23 .  43,25 

23.37,125 

6,125 

0 .  23,29 

111  .52.55,75 

6 

s 

11 

15.24.40,5 

47,0 

25  .  32,0 

S8,0 

24 .  43,25 

25 .  35,00 

25.  9,125 

25,875 

16.  2.29.99 

111.52.  17,57 

7 

s 

8 

24.51,5 

56,8 

25.  6,0 

9,5 

24.54,15 

25.  7,75 

25.  0,95 

6,80 

2.  21,49 

111.47.51,11 

8 

s 

10 

25.  9,5 

15,0 

25  .  45,8 

50,5 

25  .  12,25 

25  .  48,15 

25  .  30,20 

17,95 

2  .  50,93 

111.50.26,90 

9 

N 

Hi 

25  .  56,5 

62,5 

26.  15,5 

22,5 

25  .  59,50 

26.  19,00 

26.  9,25 

9,75 

3.30,12 

112.  0.  3,05 

10 

N, 

11 

26.  2,0 

8,0 

26 .  16,0 

22,0 

26.  5,00 

26.  19,00 

26.  12,00 

7,00 

4.  7,32 

111.55.51,62 

11 

N, 

111 

15.26.27,0 

33,0 

27  .  23,0 

29,0 

26 .  30,00 

27  .  26,00 

26 .  58,00 

28,00 

16.  4.53,67 

112.  0.45,01 

12 

N 

11 

27.  18,5 

24,5 

27  .  59,5 

65,0 

27.21,50 

28.  2,25 

27.41,875 

20,375 

5.  2,56 

111.57.34,68 

13 

S 

11 

27  .  32,5 

38,0 

28.  19,5 

26,0 

27  .  35,25 

28  .  22,75 

27  .  59,00 

23,75 

5  .  19,82 

111  .51.48,15 

14 

SE 

10| 

28  .  32,5 

38,0 

28  .  47,5 

55,5 

28  .  35,25 

28.51,50 

28  .  43,375 

8,125 

6.  3,65 

111.44.22,99 

15 

S 

lU 

30.  0,0 

7,0 

SO .  29,0 

36,0 

30.  3,50 

30  .  32,50 

SO.  18,00 

14,50 

7  .  38,66 

111.49.39,16 

16 

s 

11 

15  .  SO  .  37,0 

43,0 

31  .  ig.5 

26,0 

30 .  40,00 

31  .  22,75 

31.  1,375 

21,375 

16.  8.22,15 

111.51.  15,26 

17 

N, 

111 

31  .  33,5 

41,5 

31  .  46,5 

52,0 

31  .  37,50 

31  .  49,25 

31  .  43,375 

5,875 

8  .  29,72 

111  .55.44,13 

18 

S 

11 

31  .  52,5 

58,0 

31  .  22,0 

28,0 

31  .  55,25 

32  .  25,00 

32.  10,125 

14,875 

9 .  30,78 

111.49.44,57 

19 

s 

ii| 

32  .  23,0 

29,5 

32.  51,5 

56,5 

32 .  26,25 

32 .  54,00 

32.40,125 

13,875 

10.  0,76 

111.49.30,65 

20 

N 

ii| 

S3  .  49,0 

55,0 

34 .  40,0 

46,0 

33 .  52,00 

34 .  43,00 

34.  17,50 

25,50 

11  .38,08 

111  .56.23,72 

21 

s. 

in 

15.  S4.  5,5 

12,0 

34.  14,0 

20,5 

34.  8,75 

34.  17,25 

34.  13,00 

4,25 

16.10.59,16 

111.. 53.  22,93 

22 

N, 

11 

35.  11,5 

18,0 

35  .  20,5 

26,5 

35  .  14,75 

35  .  23,50 

35.  19,125 

4,375 

13.  14,37 

111.55.15,79 

23 

S 

9 

35  .  55,0 

60,0 

S6.  1,0 

5,5 

35  .  57,50 

36.  3,25 

36.    0,375 

2,875 

13.20,82 

111.46.57,32 

24 

S 

lOi 

36  .  27,0 

32,0 

37.  5,0 

10,0 

36 .  29,50 

37.  7,50 

36 .  48,50 

19.00 

14.  9,21 

111  ..50.42,62 

25 

s. 

11 

37  .  13,5 

18,7 

37  .  26,5 

32,5 

37.  16,10 

37  .  29,50 

37  .  22,80 

6,70 

14.  8,91 

111.52.49,00 

26 

s 

11 

15  .  S7  .  34,0 

40,2 

38  .  13,0 

19,0 

37 .  37,10 

38  .  16,00 

37  .  56,55 

19,45 

16.  15.  17,27 

1 1 1  .  50  .  49,01 

27 

N. 

8 

38  .  51,0 

55,0 

.S8  .  58.5 

62,5 

38  .  53,00 

39.    0,50 

38  .  56,75 

3,75 

16.51,97 

111.55.  7,39 

28 

N, 

8 

40.  0,5 

5,5 

40.  7,0 

11,0 

40.  3,00 

40.  9,00 

40.  6,00 

3,00 

16.52,27 

111.55.  4,73 

29 

N 

m 

39 .  29,0 

35,0 

39  .  45,0 

51,0 

39 .  32,00 

39.48,00 

39  ■  40,00 

8,00 

17.  0,86 

112.  0.28,65 

30 

s. 

94 

41  .  0,0 

5,5 

41  .  19,0 

25,0 

41.  2,75 

41  .  22,00 

41  .  12,375 

9,625 

19.  7,36 

111.52.  0,79 

31 

s 

7 

15  .  41  .  42,5 

47,0 

41  .  59,0 

65,0 

41  .  44,75 

42.  2,00 

41  .  53,375 

8,625 

16.19.  13,90 

111.48.  18,17 

32 

s. 

9| 

42.  9,0 

14,0 

42  .  28,5 

34,0 

42.  11,50 

42  .  31,25 

42.21,375 

9,875 

19.    7,42 

111.52.  5,12 

33 

s 

11, 

42 .  43,5 

49,0 

43  .  23,0 

29,0 

42  .  46,25 

43  .  26,00 

43.  6,125 

19,875 

20  .  26,84 

111.. 50.  55,42 

34 

s 

Ui 

42  .  45,5 

52,0 

43 .  20,0 

26,0 

42  .  48,75 

43 .  23.00 

43.  ,5,875 

17,125 

20  .  26,54 

111.50.  17,01 

35 

s 

12 

44 .  48,0 

55,0 

45.  1,0 

7,5 

44  .  51,50 

45.  4,25 

44 .  57,875 

6,375 

22  .  18,35 

111.47.47,03 

36 

NE 

10 

15  .  45  .  17,0 

23,5 

45  .  27,0 

33,0 

45  .  20,25 

45  .  30,00 

45  .  25,125 

4,875 

16.22.46,19 

112.  S.  29,00 

37 

s 

11 

45  .  37,5 

42,5 

46  .  20,5 

29,5 

45  .  40,00 

46 .  25,00 

46.  2,.50 

22,50 

23 .  23,25 

111  .51.32,34 

38 

s 

11 

45  .  58,5 

65,5 

46.  13,5 

19,5 

46.  2,00 

46 .  16,50 

46.  9,25 

7,25 

23  .  29,74 

111.47.59,36 

39 

N 

12 

48  .  52,5 

58,0 

48.  2,5 

9,0 

47  .  55,25 

48.  5,75 

48  .  0,50 

5,25 

25.21,38 

112.  1.  7,82 

40 

s 

11 

48  .  39,5 

44,5 

49 .  28,5 

34,0 

48  .  42,00 

49.31,25 

49.  6,625 

24,625 

26  .  27,40 

111.52.  2,31 

41 

s 

11 

15.48.40,0 

4*1,9 

49.  5,5 

11,0 

48  .  43,45 

49.  8,25 

48  .  55,85 

12,40 

16.26.  16,42 

111.49.  11,53 

42 

s 

Hi 

48  .  55,5 

61,0 

49.  12,0 

19,0 

48  .  58,25 

49 .  15,50 

49.  6,875 

8,625 

26 .  27,38 

111  .48.  18,82 

43 

s. 

11 

50.  7,0 

13,2 

50.  17,9 

25,0 

50.  10,10 

50.21,45 

50.  15,775 

5,675 

27.  1,87 

111.53.  4,,50 

44 

s. 

12 

50 .  44,5 

51,9 

50  .  52,0 

61,0 

50 .  48,20 

50 .  56,50 

50 .  52,35 

4,15 

27 .  38,47 

111  .53.25,85 

45 

s 

m 

51  .  25,5 

SI, 5 

51  .  54,0 

59,5 

51  .  28,50 

51  .  56,75 

51  .  42,625 

14,125 

29.  3,21 

111.49.35,89 

46 

N 

10| 

15.51.  39,0 

46,0 

51  .  49,9 

56,5 

51  .  42,50 

51  .  53,20 

51  .  47,85 

5,35 

16.29.  8,72 

112.  1.  6,77 

47 

N 

11 

52.  13,5 

19,0 

53.    1,0 

7,5 

52  .  16,25 

53.    4,25 

52  .  40,25 

24,00 

30.  0,80 

111  .56.46,35 

48 

s. 

11 

54.  4,0 

10,0 

54 .  22,0 

28,5 

54.  7,00 

54.25,25 

54.  16,125 

9,125 

32  .  1 1 ,09 

111.52.  8,95 

49 

s« 

11 

55.  12,5 

18,0 

55.31,5 

38,0 

55.  15,25 

55  .  34,75 

55  .  25,00 

9,75 

32.  11,01 

1 1 1  .  52  .  8,04 

50 

s 

lOi 

54 .  56,0 

61,5 

55  .  48,5 

54,0 

54.58,75 

55.51,25 

55  .  25,00 

26,25 

32  .  45,79 

111  .52.25,58 

51 

N 

11 

15  .  55  .  53,5 

59,0 

56  .  27,0 

34,5 

55  .  56,25 

56 .  30,75 

56.  \3,50 

17,25 

16.33.  34,16 

1 1 1  .  58  .  20,96 

52 

N 

11 

56 .  50,5 

57,0 

57  .  38,5 

45,0 

56.53,75 

57.41,75 

57  .  17,75 

24,00 

34 .  38,29 

1 1 1  .  56  .  46,77 

53 

N 

11 

56 .  59,0 

66,0 

57.21,0 

28,0 

57.  2,50 

57  .  24,50 

.57.  13,50 

11,00 

34 .  34,26 

1 1 1  .  59  .  48,34 

54 

N 

9k 

57.  12,0 

16,9 

57 .  50,0 

55,0 

57  .  14,45 

57  .  52,75 

57  .  33,60 

1.9,15 

34 .  54,22 

1 1 1  .  57  .  54,53 

55 

N 

ll| 

57  .  25,0 

32,0 

58.  8,5 

15,0 

57  .  28,50 

58.  11,75 

57  .  50,125 

21,625 

16.35.  10,71 

111  .57.  19,98 

No. 

1.  A  1st  mag.  n 

P- 

No.  5.  Doubtful. 
No.  37.  llti  mag.  p 

No. 

receded. 

ti.  harder  of 
No.  3a.  An 

double, 
other  IJth  mag. 

No.  31.  . 

jmail  companion  so 

uih. 

WITH  THE  Northumberland  Equatorial. 
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1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transit  across 

No. 

Ban. 

Mag. 

Half  Sum  of 

Half 

R.A.  1865  0. 

N.P.D.  1865  0. 

Irom. 

Em. 

Imm. 

Em. 

1st  Bar. 

2nd  Bar. 

Transits 
=  T. 

DifT. 

/i.      m.      J. 

s. 

m.      J.         1      J. 

m.     s. 

m.      5. 

m.     a. 

s. 

h.       m.       j. 

0            /             // 

56 

N 

10^ 

15  .  57 .  59,5 

64,8 

58  .  48,5 

53,5 

58.    2,15 

58,51,00 

58  .  26,575 

24,425 

16,35.47,11 

111.56.40,93 

57 

N 

lli 

59.  14,0 

21,0 

0.    1,8 

8,0 

59.17,50 

0.  4,90 

59.41,20 

23,75 

37.    1,74 

111.56.51,18 

58 

s 

11 

59  •  40,5 

46,5 

59.51,5 

57,2 

59 .  43,50 

59 .  54,35 

59 .  48,925 

5,425 

37.    9,35 

111  .47.35,11 

59 

S 

101 

16  .    0  .  24,0 

29,8 

0 .  48,9 

54,7 

0 .  26,90 

0.51,80 

0  .  3.9,35 

12,45 

37 .  59,89 

111  .49.  1,S,31 

60 

s 

11 

16.    0.38,5 

44,0 

1  .    8,0 

14,0 

0.41,25 

1  .  11,00 

0.56,125 

14,875 

38.  16,71 

1 1 1  .  49  .  47,20 

61 

s 

11 

16.    0.52,0 

58,0 

1  .  16,0 

21,5 

0 ,  55,00 

1  .  18,75 

1  .    6,85 

11,85 

16  ,  38  .  27,38 

1 1 1  .  49  .    4,.Q6 

62 

N. 

9 

1  .  22,5 

27,0 

1  .  34,0 

3.9,0 

1  .  24,75 

1  .  36,50 

1  .  30,625 

,5,875 

39 .  25,83 

1 1 1  .  55  .  39,13 

63 

N, 

9 

2  .  32,0 

37,0 

2.42,5 

47,0 

2  .  34,50 

2  .  44,75 

2  .  39,(ia5 

5,125 

S9 ,  25,88 

1 1 1  .  55  .  36,48 

64 

s. 

10 

2.    9,0 

14,0 

2  .  24,0 

30,0 

2  .  1 1,50 

2  .  27,00 

2  .  1.9,25 

7,75 

40.  14,22 

111.52.28,89 

65 

s. 

10 

3.  18,0 

2:;,0 

3  .  33,5 

39,0 

3  .  20,50 

3  .  36,25 

3.  28,375 

7,875 

40.  14,40 

HI  .52.  34,97 

66 

N 

"1 

16.    4.    0,0 

6,0 

4.31,0 

36,5 

4.    3,00 

4 .  33,75 

4.  18,375 

15,875 

16  .  41  .  ,39,05 

111.58.47,87 

67 

SE 

9 

4 .  24,0 

29,0 

4.48,5 

53,1 

4 .  26,50 

4 .  50,80 

4 .  38,65 

12,15 

41  .  58,76 

1 1 1  .  43  .  30,05 

68 

N 

iH 

5  .  25,0 

31,0 

6.  14,5 

21,0 

5  .  28,00 

6.  17,75 

5  .  52,875 

24,875 

43.  13,38 

111  .56.35,-33 

69 

S 

11 

6.     1.5 

7,5 

6  .  26,0 

31,0 

6.    4,.50 

6.28,50 

6 .  16,50 

12,00 

43  .  37,02 

111.49.    7,53 

70 

N 

12 

6 .  46,0 

52,0 

7.    1,0 

7,2 

6.49,00 

7.    4,10 

6 .  56,55 

7,55 

44.  17,35 

112.    0.37,41 

71 

S 

10 

16.    7.15,5 

31,0 

7  .  59,0 

64,0 

7.  18,25 

8.    1,50 

7  .  39,875 

21,695 

16.45.    0,56 

111.51.22,10 

72 

N, 

m 

7 .  27,0 

.'52,5 

7  .  33,0 

38,0 

7  .  29,75 

7  .  35,50 

7 .  32,6-'5 

2,875 

44.  18,83 

111.55.    5,50 

73 

S 

10^ 

8 ,  27,5 

33,5 

8  .  39,5 

49,0 

8  .  30,50 

8  .  44,25 

8 .  37,375 

6,875 

45  .  57,80 

111.47.  56,16 

74 

S 

9 

9.    2,0 

6,0 

9 .  25,0 

29,0 

9.    4,00 

9 .  27,00 

9.15,50 

11,50 

46.36,01 

1 11  .  49  .    0,82 

75 

SE 

8 

9 ,  34,0 

38,0 

9  •  46,0 

51,5 

9 .  36,00 

9 .  48,75 

9  .  42,375 

6,375 

47.    2,58 

111  .44.  51,18 

76 

s 

10| 

16.    9-2.9,5 

36,0 

10.42,5 

47,0 

10.32,75 

10.44,75 

10.38,75 

6,00 

16,47.59,16 

111  .47.44,12 

77 

s 

10 

10 .  37,0 

43,0 

11.    4,0 

9,5 

10.40,00. 

11.    6,75 

10 .  53,375 

13,375 

48.  13,91 

111  .49.27,16 

78 

N 

11 

1 1  ,  23,0 

29,0 

11  .41,0 

44,0 

1 1  .  26,00 

1 1  .  42,50 

1 1  ,  34,25 

8,25 

48  .  55,03 

112.    0.28,07 

79 

N 

10 

11.47,5 

51,5 

12.  18,0 

24,0 

1 1  .  49,50 

12,21,00 

12.    5,25 

15,75 

49 .  25,90 

111.58.  43,34 

80 

N 

12 

12.    3,5 

9,0 

12  .  59,0 

67,0 

12.    6,25 

13.  13,00 

12  .  34,625 

28,375 

49  .  55,06 

111.55.47,05 

81 

N 

lOi 

16.12.    7,0 

12,0 

13.    3,0 

8,0 

12.    9,50      13.    .5,50 

12  .  37,50 

28,00 

16.49.57,.94 

111  .55.  52,99 

82 

N, 

9 

13.49,0 

54,0 

14,  17,5 

22,0 

13.51,50 

14.    9,75 

14.    0,625 

9,125 

51  .  5.5,86 

1 1 1  .  56  .  25,67 

83 

N, 

9 

14.58,0 

63,5 

15.  15,0 

19,0 

15,    0,75 

15.17,00 

15.    8,875 

8,125 

51  .55,15 

111  ..56.  19,52 

84 

N, 

10 

14.14,0 

20,0 

14.24,0 

28,5 

14.  17,00 

14.2(1,25 

14.21,625 

4,625 

52.  16,78 

111  .55.22,84 

85 

N. 

10 

15.22,0 

2.9,0 

15.32,5 

37,5 

15,25,.50 

15  .  35,00 

15  .  30,25 

4,75 

52.16,47 

111  .  55.32,41 

86 

N, 

104 

16.  14.30,5 

35,0 

14.49,0 

55,0 

14.32,75 

14.52,00 

14.42,375 

9,625 

16.52.37,62 

111  .56.32,71 

87 

S 

10 

15  .  40,5 

45,0 

16.  18,5 

24,0 

15.42,75   i   16.  21,25 

16,    2,00 

19,25 

53  .  22,63 

111.50.49,67 

88 

S 

10| 

16.    6,0 

11,0 

16.37,5 

43,0 

16.    8,50  ■    16.40,25 

16.24,375 

15,875 

53  .  44,94 

111.50.    2,57 

89 

s 

11 

16.40,0 

47,0 

17.  15,5 

22,0 

16.43,50  :  17.  18,75 

17.    1,125 

17,625 

51,21,72 

111.50.27,06 

90 

s 

10 

16.51,0 

57,0 

17.    6,0 

11,0 

16.54,00 

17.    8,50 

17,    1,25 

7,25 

54.21,67 

111.48.    2,15 

91 

s 

12 

16.17.36,0 

43,0 

17.54,5 

66,5 

17.39,50 

18.    0,50 

17.  50,00 

10,50 

16.  55,  10,48 

111.48.47,61 

92 

SE 

loi 

17.58,0 

63,5 

18.  18,0 

24,0 

18  .    0,75 

18.21,00 

18.  10,875 

10,125 

55.  31,01 

111  .43.  5,9,56 

93 

s. 

6 

19.22,5 

26,0 

19  ,  34,5 

3S,5 

19.24,25 

19,. 36,50 

19.SO,,S75 

6,125 

57  .  25,34 

111  .52.53,14 

94 

s. 

6 

20  .  30,5 

34,0 

20 .  43,0 

48,0 

20  .  32,25      20  .  45,50 

20 .  38,875 

6,625   !           57.24,89 

111  .52.53,98 

95 

N 

11 

16. 19.46,5 

52,0 

20.    4,5 

10,0 

19.49,25      20.    7,25 

19.58,25 

9,00        16.57.  19,00 

112.    0.  18,34 

1 

•^0.  63. 

An  8th  mag.  in  field.                No.  7'.     Double 

No.  86.     Double,    j 

\ccidentally  set 

the  rod  to  UP. 49'  instead  of 

111°.  5'J'. 

1865,  May  29.     Zone  15.     H 

.A.  15\59'"...16''.91'", 

N.P.D.  1140. 

56'...  1150. 16'. 

1 

N, 

9k 

15.56.19,0      2,';,0      56.37,5 

43,0 

56 .  22,00 

56 .  40,25 

56.  31,125 

9,125 

15., 59.    .'5,10 

115.    8.24,23 

2 

N, 

9i 

57 .  29,0 

35,0  I   57  •  49,5 

i   54,9 

i   57  .  32,00 

57  .  52,20 

57.42,10 

10,10 

59.    5,21 

8  .  30,87 

3 

s, 

11 

57.    5,0 

11,0  1  57.  18,5 

24,5 

57.    8,00 

57.21,50 

57  .  14,75 

6,75 

59 .  48,94 

4  .  47,54 

4 

s. 

11 

58.  16,0 

23,0 

58  .  29,0 

35,0 

58.  19,50 

58  .  32,00 

58  .  25,75 

6,25 

59  ■  49,08 

4 .  47,6;) 

5 

s 

9 

58  .  22,5 

27,0 

58  .  45,0 

49,5 

58  .  24,75 

58  .  47,25 

58  .  36,00 

11,25         16.    0.34,76 

0 .  4(),3.. 

6 

SE 

11 

15.59.    8,0 

17,0 

59 .  23,9 

■  30,0 

5!)  .  12,.'50 

59  .  26,95 

59.19,725 

7,225 

16.    1.18,73 

114.56.31,17 

7 

s 

9i 

59 .  38,5 

44,0 

0 .  29,0 

34,5 

59.41,25 

0.31,75 

0.    6,.50 

25,25 

2.    .5,06 

115.    3.57,67 

8 

s 

9 

59  .  53,0 

58,0 

0.  11,5 

17,0 

59  .  55,50 

0.  14,25 

0.    4,875 

.9,875 

2.    3,65 

0 .  20,90 

9 

N 

9i 

16  .    0  .  24,2 

29,5 

1  .    2,0 

9,0 

0 .  26,85 

1  .    5,50 

0.46,175 

19,325 

2  .  44,86 

9  .  56,48 

10 

s. 

10 

16.    1.    1,5 

7,0 

1  .21,5 

26,0 

1 

1  .    4,25 

1  .  23,75 

1  .  14,00 

9,75 

16.    3.43,21 

115.    4.    6,97 

92 


366 


Zones  observed  in  the  Years  1864  and  1865. 


1st  Bar. 


Xo. 


11 
12 
13 
14. 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 


Bars. 


N 
N 
N 
N 
S, 

N, 

N. 

N. 

N 

N 

S 

N 

S. 

NE 
NE 

S 

S, 

N 

N. 


Mag. 


Imm. 


h. 


11 
11 
11 

10 


5 

5 

11 

12 

12 


Hi 

12| 

9 

11 

4 


11 

11 

11 

9 


16. 


16. 


45,0 
55,0 
,  50,5 
51,0 
49,0 

0,5 

10,0 

14,0 

,54,5 

59,0 


16, 


6 .  54,0 

8  .  54,5 

9 .  50,0 

10  .  27,0 

10 .  52,5 


16.  11  .50,0 
12  .  35,0 
16.31,5 

16.  17.  14,0 


Em. 


51,0 
60,9 
55,5 
59,0 
55,0 

2,0 
15,0 
20,5 
60,0 
66,i 

60,5 
60,5 
56,0 
34,5 
56,5 

55,9 
42,0 
38,0 
19,5 


2nd  Bar. 


Imm. 


20,5 
,24,0 
,  31,0 
,22,0 
,58,0 


4  .  13,5 

5  .  24,0 
5  .  23,5 
6 .  22,5 

6 .  44,5 

7.  8,2 
9-  9,0 

10.  11,2 

10 .  42,5 

11.  5,0 

12.  15,0 
12.51,5 
16 .  43,5 
17  .  36,2 


Em. 


25,0 
30,5 
37,5 
28,5 
61,5 

17,5 
29,5 
29,0 
29,0 
51,0 

15,2 
16,0 
16,8 
49,0 
9,5 

21,5 
57,0 
49,5 
41,9 


Transit  across 


Ist  Bar. 


1  . 
1  . 

2 . 
2, 
3. 

4. 
5. 
5, 
5. 
6. 

6. 

8. 

9. 
10. 
10. 


48,00 
57,95 
53,00 
,  55,00 
52,00 

,  1,25 
,  12,50 
,  17,25 
,  57,25 
2,75 

57,25 
,  57,50 
,  53,00 
,  30,75 
,  54,50 


11.52,95 
12  .  38,50 
16.34,75 
17.16,75 


2nd  Bar. 


22,75 
27,25 
34,25 
25,25 
59,75 


4.  15,50 
5  .  26,75 

5  .  26,25 

6  .  25,75 
6  .  47,75 

7.11,70 

9  .  12,,50 

10.  14,00 

10 .  45,75 

1 1  .    7,25 

12.18,25 

12  .  54,25 
16.46,50 
17.39,05 


Half  Sum  of 

Transits 

=  T. 


2.  5,375 
2.12,60 

3 .  13,625 

3.  10,125 
3  .  55,875 

4.  8,375 
5  .  19,625 
5.21,75 
6.  11,50 
6.25,25 


7. 

9. 
10. 
10. 

II . 


4,475 
5,00 
3,50 
38,25 
0,875 


12.    5,60 
12  .  46,375 

16 .  40,625 

17 .  27,90 


Half 
Diff. 
=  t. 


17,375 
14,65 
20,625 
15,125 
3,875 

7,125 
7,125 
4,.50 
14,25 
22,50 

7,225 
7,50 
10,50 
7,50 
6,375 

12,65 
7,875 
5,875 

11,15 


R.A.  18650. 


16, 


16. 


4.    4,03 

4.  11,21 

5  .  12,32 

5.  8,74 

6 .  29,99 

6 .  42,35 
6 .  42,75 

6  .  44,91 
8  .  10,09 
8  .  23,96 


16.  9.  3,25 
11.  3,49 
12.37,69 
12.36,53 
12.59,17 

16  .  14  ,  4,29 
15  .  20,52 
18  .  39,07 

16.20.  1,77 


N.P.D.  18650. 


115, 


115 


114 
115 


115. 


10  .  23,23 

1 1  .  0,46 
9 .  38,98 

10 .  54,06 
5  .  27,46 

7 .  57,68 
7  .  51,00 
7.  15,16 
11  .  6,31 
9.13,68 

59 .  52,22 

,  12  .  38,76 

3,57,59 

16.  3,74 

15  .  48,41 


1.  6,79 

4 .  33,70 

13.  1,69 

115.  8.53,94 
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APPENDICES. 

By   Professor  J.   C.   ADAMS,   M.A,   F.R.S. 

Appendix  I.     On  the  Calculation  of  tlie  BeruouUian  Numbers  from  B.,,^  to  B„,. 

Appendix  II.  On  the  Mean  Places  of  84  Fundamental  Stars,  as  derived  from  the  places 
given  in  the  Greenwich  Catalogues  ft)r  1840  and  1845,  when  compared  with 
those  resulting  from  Bradley's  Observations. 


APPENDIX   L 


In  the  year  1877  I  communicated  to  the  meeting  of  the  British  Association  at  Plymouth 
the  values  of  31  of  Bernoulli's  numbers  which  I  had  obtained  in  addition  to  the  31  of 
those  numbers  already  known,  and  I  stated  that  it  was  my  intention  to  publish  some  of 
the  steps  of  the  calculation  in  an  Appendix  to  the  Cambridge  Observations. 

The  following  Tables  accordingly  contain  some  of  the  principal  steps  of  the  calculations, 
together  with  more  detailed  specimens  of  the  work  in  the  cases  of  the  32nd  and  the 
G2nd  Bernoulli's  numbers,  the  first  and  last  of  those  which  I  have  calculated. 

In  order  to  render  the  Tables  intelligible,  the  substance  of  my  communication  to  the 
British  Association  is  here  reproduced. 

A  remarkable  theorem,  due  to  Staudi,  gives  at  once  the  fractional  part  of  any  one 
of  Bernoulli's  numbers,  and  thus  greatly  facilitates  the  finding  of  those  numbers  by  reducing 
all  the  requisite  calculations  to  operations  with  integers  only. 

The  theorem  may  be  thus  stated: —  . 

If  1,  2,  a,  a...2n  be  all  the  divisors  of  2n,  and  if  unity  be  added  to  each  of  these 
divisors  so  as  to  form  the  series  2,  3,  a  +  1,  a  +  1...2n  +  1,  and  if  from  this  series  only 
the  prime  numbers  2,  3,  p,  p',..  be  selected,  then  the  fractional  part  of  the  nth.  number 
of  Bernoulli   will   be 


^       '  \2     3     p     p 


Having  found,  several  years  ago,  a  simple  and  elementary  proof  of  this  theorem,  I 
was  induced  to  apply  the  theorem  to  the  calculation  of  several  additional  numbers  of 
Bernoulli,  and  I  ultimately  obtained  the  values  of  the  thirty-one  numbers  which  are  given 
in  the  present  paper. 

The  method  which  has  been  employed  affords  numerous  tests,  throughout  the  course 
of  the  work,  of  the  correctness  with  which  the  requisite  operations  have  been  performed, 
so  that  I  feel  entire  confidence  in  the  accuracy  of  the  results. 

In  making  these  calculations  I  have  received  very  efficient  aid  from  my  Assistants, 
Mr  Graham  and  Mr  Todd. 

The  following  is  an  outline  of  the  method  employed : — 
Bernoulli's  numbers  B^,  B.„  &c.  are  defined  by  the  equation 

-^.,.1.,.^^...__^._,.,&C..(-1)-|X»H-4C. 

where  n  takes  all  positive  integer  values  from  1  to  oc . 


ii  APPENDIX  I. 

If  we   multiply   by   e*  — 1,   and   equate   to   zero   the   coefficient   of  a:^"+'  on  the  right-hand 
side  of  the  resulting  equation,  we  shall  find 

(-  1)"  CrB.  +  (-  1)"-^  Cl.,B„.,  +  &c.+  {-l)C:B,  +  n-i  =  0, 
in  which  C"  denotes  the  coefficient  of  x**"  in  the  expansion  of  (1  +  «)•"+'. 

This  equation  gives  B„  when  B^,  B^,...B„_i  are  known. 

Now  let  ^,  =  /„  +  (-  1)"  (/„  -  1). 

where  (—1)"/,  is   the   fractional    part   of  Bn  given   by   Staudt's   Theorem,    so   that   /„   is   an 
integer. 

Substituting  in   the  above   equation,  and  writing   for   simplicity  Cr  instead    of  C",  as  we 
may  do  without  ambiguity,  we  have 

(- 1)"  a/.+ (- 1)"- a_.  j„.,  +  &c.  +  (- 1)  c,/. 

Now   by  Staudt's  Theorem   the   fraction   ^  occurs  in  each   of  the  fractions  /, ;   hence  the 
quantity  arising  from  this  fraction  in  Cifi  +  C^f^  +  &c.  +  C„/„  will  be 

Also,   by  the    same    Theorem,   if   2r  +  1  =p  be    an   odd    prime    number,    the   fraction   - 
will  occur  in  each  of  the  fractions  /„  f^,  f^„  &c. 

Hence  the  part  of  Cji  +  Cj/j  +  &c.  which  contains  -  will  be 

^  ja  +  C^  +  C3.  +  &c.}. 

Also  C„  =  2n  +  1 ;   hence  by  substitution  and  transposition,  we  find 

(-  1)"-'  (2n  +  !)/„  =  -  {C,/,+  a/,  +  &c.}  +  \GJ,  +  CX  +  &c.| 

-  2«'-»  +  n 

+  ^(C,+  C,+  C,+  &c.) 

+  ^(C3+  C6+  C9  +  &c.) 

+  ^(C.  +  a,+  C'„  +  &c.) 

+  &c. 

+  ^(a+C„  +  a  +  &c.) 

which  gives  /„  when  /„  /j.../„_,  are  known. 

In   the   above   expression  i:>    is   supposed    to    include   every   odd    prime   number    not   ex- 
ceeding 2n  +  1. 
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It  may  be  easily  shewn  that  all  the  quantities 

I  (c, + c, + a + &c.) 

&c. 

are   integers.     Hence   the  right-hand   side   of  the   above   equation   is   an   integer   which  must 
be  divisible  by  2n  +  1  ;   and  this  supplies  a  test  of  the  correctness  of  the  work. 

If  F„  =  S^(C:  +  C:  +  (7;+&c.)-2»-'  +  n 

where,  as  before  mentioned,  p  =  2r  +  1  is  an  odd  prime  number,  the  above  equation  for 
finding  7„  may  be  written 

(  -  1)«-  (2;^  +  1)  /„  =  -  {C,'%  +  C:%  +  &c.}  +  {a%  +  C:l,  +  &c.}  +  F,. 

The  reason  why  we  assume 

^„  =  /„  +  (-!)"  (/„-!), 
instead  of  taking  the  simpler  form 

i?„=j„  +  (-iry:„ 

is  that  with  the  above  assumption  the  quantities  Jj,  I^  I3,  I^  /„  I^  all  vanish,  so  that 
we  have  fewer  quantities  to  calculate. 

The  numbers  C^ I^,  which  are  required  in  order  to  find  the  value  of  (2» +!)/„,  can 
be  readily  derived  from  the  numbers  (7/~'/,,  which  have  been  already  employed  in  finding 
the   value    of    the    similar   quantity   (2?i-l)/„_i   which   immediately   precedes   it.     For   since 

,  (2ra+l)2n  ^„_.  «(2n  +  l)  _, 

'      (2^-2r  +  l)(2»-2r)    •■       "  (»  -  r)  (2n  -  2r  +  1)    "^     ' 
we    have 

nnr  n(2w-fl)  ^„_,  ^ 

^'     *■     (n  -  r)  (2n  -  2r  +  1)    '       " 
which  may  be  written 

w(2w  +  l)  _,, 

'  ~{n-r)(2n-2r  +  l)    "•      ' 

and  a  test  of  the  correctness  of  the  work  is  supplied  by  the  divisions  by  n  -  r  and 
2/1  -  2r  +  1  being  performed  without  leaving  any  remainder. 

I  have  proved  that  if  n  be  a  prime  number,  other  than  2  or  3,  then  the  numerator 
of  the  nih.  number  of  Bernoulli  will  be  divisible  by  n. 

This  forms  another  excellent  test  of  the  correctness  of  the  work. 

I  have  also  observed  that  if  5'  be  a  prime  factor  of  n,  which  is  not  likewise  a  factor 
of  the  denominator  of  i?„,  then  the  numerator  of  B^  will  be  divisible  by  q.  1  have  not 
succeeded,  however,  in  obtaining  a  general  proof  of  this  proposition,  though  I  have  no 
doubt  of  its  truth. 


A2 


XY 
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Table   I.     Formation  of  the  quantities  f,^. 


1  1 

2  +  3 


1       1      1 

2^3+5 


u 

1 
2' 

1 

+r 

5 

1 

2 

1 

+  3- 

1 

31 

''  30 

1 
2 

1 

+  r 

1 

+r 

41 

'42 

1 
2 

1 
+  3 

1 

+  r 

31 
'30 

1 

2  + 

1 

■3  + 

1 
11" 

61 

1    1 

2  +  3 

1 
+  5  + 

1 

7^ 

1 

Is" 

3421 
2730 

1   1 

2+3= 

5 
'6 

1 

2 

1 
+  3  + 

1 
5  + 

1 

17" 

557 
510 

1 

2 

1 
+  3  + 

1 
7  + 

1 
19" 

821 
798 

1 

2 

1 

+  3  + 

1 
■7  + 

1  _ 

11" 

371 
330 

1 

2  + 

1 

•3  + 

1 
23" 

121 
138 

1  1 

2  +  3 

1      1 

+  5  +  7  + 

1 
13° 

3421 
2730 

1 
2' 

1 

5 

1 

2 

1 

+  3  + 

1 

■5  + 

1 

29" 

929 
870 

1  1 

2  +  3-^ 

1 

■7  + 

1 

n  + 

1 

3l  = 

15745 
14322 

1 
2 

1 

+  3-* 

1 

■5  + 

1 
17" 

557 
510 

1 

2' 

1 

5 

1      1 

:  +  5  +  7^ 

1 
13  + 

1 

19" 

1 

37" 

2557843 
1919190 

1 
2' 

1 

5 

1  1 

2  +  r 

1 

-5  + 

1 

n  + 

1 

41" 

15541 
13530 

1 

2 

1 
+  3  + 

1 

■7  + 

1 
4.3" 

1805 
■  1806 

1 

2 

1 

+  3  + 

1 

■5  + 

1 
23" 

743 
690 

1  1 

2  +  3  + 

1 
47" 

241 
282 

1111 

2+3+5+7+ 

1 

13  + 

1 

17" 

60887 
'  46410 

1  1 

2  +  3  + 

1 

Ti" 

61 

1 

2 

1 

+  3-^ 

1 

■5  + 

1 
53" 

1673 
'  1590 

1 
2 

1       1 

+  3  +  7  + 

1 
19^ 

821 
798 

1 
2 

1 

+  3  + 

1 

■3  + 

1 
29" 

929 
870 

- 

1 

1 
■3  + 

1 

^9' 

301 
354 

1        1 

+  7  +  n  + 

1 

13  + 

1 

31  + 

1 
61  = 

79085411 
'  567~86730 

1 
2 

1 

+  r 

5 
=  6 

10 


11 


12 


13 


14 


15 


=  ^  16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


= 2Q 


30 


I 

2  + 


1  1 

2  +  3  + 


31 


/« 

H. 

1  1     1      1     557 

2  +  3  +  5  +  17      510 

32 

11111       66961 

2  +  3  +  7  +  23  +  67"  64722 

yi 

1  1      1      31 

2  +  3  +  5  ~  30 

34 

1111       4397 

2  +  3+  11  +  71  "4.686 

Z& 

1111        1         1         1       188641729 
3  +  5  +  7  +  13+19  +  37  +  73      140100870 

^Q 

1  1      5 

2  +  3~6 

37 

1  1      1      31 

2  +  3  +  5  ~  30 

38 

1111       3281 
2  +  3  +  7  +  79  "3318 

.39. 

1111        1        1       277727 
2  +  3  +  5  +  11  +  17  +  41  ~  230010 

40 

11        1       421 

2  +  3  +  83  ~  498 

41 

11111        1        1       4462547 
2  +  3  +  5  +  7  +  13  +  29  +  43"  3404310 

42 

1  1      5 

2  +  3"6 

43 

11111       66817 
2  +  3  + 5  + 23 +  89  "61410 

44 

1111        1        1       313477 

2  +  3  +  7+11  +  19^^31  "272118 

45 

1111       1487 
2  +  3  +  5  +  47"  1410 

46 

1  1      5 

2  +  3"6 

47 

11111         1         1       5952449 

'2  +  3  +  5  +  7  +  13  +  17  +  97  "  4501770 

48 

1  1      5 

2  +  3"6 

49 

1111          1        37801 
2  +  3  +  5+11  +  101  "33330 

50 

1111        4265 
2  +  3  +  7  +  103  "  4326 

51 

1111       1673 
2  +  3  +  5  +  53"  1590 

52 

1  1         1         541 

2  +  3  +  107  ~  642 

53 

1111        11         1        280724077 
3  +  5  +  7  ■*  13  +  19  +  37  +  109  "  209191710 

54 

1111       1469 
2  +  3+11+23"  1518 

bb 

1  1      1       1        1         1        1897709 

2  3      5      17      29      113      16715!70 

56 

1  1      1      41 

2  +  3  +  7  ~  42 

57 

1111       1859 
•i^  3'^  ^y""  5<d      1770 

58 

1  1      5 

2  +  3"6 

59 

111         1         1         1         1  _  329928858 1 
5  +  7  +  11  +  13  +  31+41  +61^  232'825l930 

60 

1  I      5 

2  +  3"6 

61 

1  1      1      31 

2  +  3  +  5  "  30 

62 
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Table   II. 

Values  of  /„,  or  the  Integral  parts  of  Bernoulli's  numbers. 
The  values  of  I^   to  /g  are  zero. 

In  n 

1  7 

7  8 

5.5  9 

529  10 

6192  11 

8fi.580  12 

14  25517  13 

272  98231  14 

6015  80874  15 

151163  15767  16 

42  96146  43061  17 

1371  16552  05088  18 

48833  23189  73593  19 

19296579341940068  20 

84169304  75736  82615  21 

40338  07185  40.594  55413  22 

21  15074  86380  8 1 99 1  60560  23 

1208  66265  22296  52.593  46027  24 

75008  66746  07696  43668  55720  25 

.50  38778  10148  10689  14137  89303  26 

3652  87764  84818  12333  51104  30843  27 

2  84987  69302  45088  22262  dQ  1 46  4329 1  28 

238  65427  49968  36276  44645  98191  92192  29 

21399  9't925  72253  Sa665  81074  47651  91097  30 

50  500.97  57234  78097  56992  17330  95672  ,S1025  31 

2093  80059  11346  37840  9095185290  02797  01847  32 

2  27526  96488  46351  55596  4.9260  35276  92645  81470  ^  S'.i 

962  57710  28623  95760  47303  04973  61582  02081  44900  34 

32125  08210  27180  32518  20479  23042  64.985  24352  1941 1  35 

4159827  81667  94710  9139170744  95262  35893  66896  03011  S6 

5692  06.954  82035  28002  38834  56219  12105  86444  80512  97181  37 

8  21836  29419  78457  56922  90653  46861  73330  14550  89276  28860  38 

1250  29043  27166  99.SOI  67323  39829  70289  55241  77196  3641-4  84775  39 

2  00155  83233  248.37  02749  25329  19881  32987  68724  22013  28259  15915  40 

Xit]  74982  91536  43742  S33V){]  6769O  33387  53016  21959  89471  93843  67232  41 

59470  97050  31354  47718  66049  68440  51540  84057  90715  65106  90499  04704  42 

1 10  11910  32362  79775  59564  13079  04376  9l604  63051  14442  23148  86269  994.97  43 

21355  25954  52.535  01188  65838  5019O  41065  67897  32987  39\6S  46921  18045  90.304  44 

43  32889  69866  41192  41961  66130  59379  20621  84513  68511  80910  91449  86557  88033  45 

9188  55282  41669  32822  62005  55215  50189  71389  60388  91627  19959  59100  44871  13437  46 

20  SiQm  67763  29074  49345  50279  90220  02006  59751  40253  37827  70239  36918  42141  08241  47 

4700  38339  58035  73107  85752  55535  00(i06  06545  96737  36915  90579  15139  76356  41204  83354  48 

1 1  31804  34454  84249  27067  51862  57733  93426  78903  65954  75074  79181  78993  54166  5491 1  76373  49 

2838  22495  70693  70695  92641  563,36  48176  47382  84680  92801  28821  28228  53171  44648  6511 1  07028  50 

7  40642  48979  67885  06297  50827  14092  09841  76879  73178  80887  06673  11610  03487  48532  84412  10855  51 

2009  64548  02756  60448  346.56  I9672  71536  31868  67270  82253  28766  24346  13019  89213  .56500  97796  98883  52 

5  66.571  70050  80.594  14457  19346  03051  93569  61419  46828  75104  20621  38756  44521  52460  86197  22777  98400  53 

1B58  45111  .541.3621691  58237  13374  31991  23014  94962  61472.54647  27402  4668155898  78137  71265  07431  49939  54 

5  0,3688  59950  49237  74192  89421  91518  01.548  12442  37426  4.9032  14141  52565  13225  28310  97674  298.93  27917  85387  55 

1586  14682  37658  18636  93634  01572  96643  87827  40978  41277  89638  80472  86451  42973  11365  09885  00683  12009  45121  5f) 

5  17.567  43617  54562  69840  73240  68250  71225  61240  84923  59305  508.59  O6216  69403  18108  29579  66515  49771  87766  .32441  57 

1748  89218  40217  11733  96900  25877  61815  91451  41476  16182  65448  72627  34721  58762  12289  52384  00153  32666  64382  79521  58 

6  1 1605  199.94  9521 8  52558  24525  26426  41677  8O767  72684  67832  00716  84324  01 127  35747  50763  44103  14895  29605  9O861  82633  59 

2212  27769  12707  83494  22883  23456  71293  24455  73185  05498  77801  50566  55269  30277  36635  00257  26591  02528  03139  1 1549  56836  60 

8  27227  767.98  77096  98542  21062  45.998  45957  31204  65051  84335  66283  84885  29885  84472  02350  O7I88  81721  85613  016.33  96614  27405  6I 

3195  89251  1 1415  709.58  35916  34369  18081  48735  26276  67IO9  91 122  7318*  50424  31 195  31 118  14531  48045  43981  20342  28242  29698  20300  62 
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Table  III. 


Formation  of  the  quantities  S-(C,"  +  C^  +  C^  +  &c. ) /or  the  several  values  of  n. 


n=3l,  2n  +  l=63 


1537  29867 

461  16"860 

21960409 

88  02459 

4971096 

53  92944 

25  89740 

2  55909 

21  70028 

27  76703 

13  22870 

2  29252 

64231 

2155 

1 


28091  29301 
20574  87155 
61155  89900 
79873  52292 
1096795355 
69063  74991 
74035  40869 
46673  02320 
58743  95452 
24385  25380 
27886  76823 
23061  24995 
24512  17745 
26589  88805 
16186  84091 
1  19133 
651 


2503  77529  91803  05258 


71  =  32,  2n  +  l=65 

6148  9146912365  17205 

1844  67440  78004  51891 

878  28402  58774  41612 

335  39464  88292  66520 

223  60238  81321  77796 

212  48412  70622  02255 

132  24055  48295  1768O 

7  92100  73035  54800 

67  77266  56354  24360 

97  06794  53315  77584 

■  67  77266  45331  22640 

15  89482  13224  66632 

5  28067  15357  03200 

26216  09982  26400 

30  98315  75760 

117  99840 

1  35408 

10037  56709  0271161583 


n  =  a%  2n  +  l  =  67 


n  =  34,  2n  +  l  =  69 


24595 
7378 
S5I3 
1286 

790 

628 

34 

202 

322 

322 

100 

.  38 

o 


65876 
69762 
26846 
91831 
86927 
52070 
02997 
86773 
22050 
24808 
24808 
12378 
91854 
7601 8 
652 


49460  68821 
86248  27187 
20946  84437 
91837  73500 
65468  89636 
97251  51119 
66186  40508 
84299  47509 
48830  20584 
88081  26624 
87800  73456 
90I4I  70152 
92181  32584 
07956  12240 
41677  52432 
7247  06840 
142  56528 
I 


98382  6S505 

29514  79051 

14054  66215 

5046  32955 

4273  25378 

2795  3/534 

2789  19219 

206  03495 

578  54913 

1020  23484 

1431  80684 

578  54780 

260  12226 

25  59440 

11254 

3 


97842  75285 
6217295667 
13977  53612 
07736  99020 
1663940010 
7197294479 
50266  58946 
01161  12302 
82703  51040 
16095  78584 
9011462742 
54858  20632 
9133159664 
37411  31680 
1 8937  29452 
09120  40848 
9290  50408 
782 


40210  35660  25758  34158 


I  60957  23943  31633  55153 


ri=35,  2ii  +  l  =  71 

3935305402391371  01141 

1  18059  16207  51771  OH79 

56222  22228  73838  00142 

20307  54192  77668  84501 

17631  27285  87532  O9166 

947697131  44797  08047 

1 1647  24748  56938  93318 

1331  56135  49522  29223 

1592  15i;22  43305  24496 

3091  80932  2«)76  88224 

5979  89919  ?9302  26746 

3091  8O924  00693  85528 

1592  12768  176.S3  04840 

212  00697  76557  07416 

1  63547  72275  88820 

98  4825916760 

4 19761  86616 

1  94327 


6  43767  96768  67906  53491 


n=36,  27!  +  l  =  73 


15  74122  16095 

4  72236  64829 

2  24885  31546 

83272  34533 

69855  72448 

31238  21785 

45962  07685 

8380  4706I 

4226  98481 

8998  09213 

23596  35897 

15388  77780 

8998  O8934 

1587  33429 

20  46682 

■  2464 

141 


65484 
38364 
77424 
10558 
08896 
82848 
793S9 
12155 
44061 
27639 
75084 
85271 
98364 
42427 
93052 
87858 
42745 
243 


04565 
69043 
14875 
40526 
72825 
25359 
39H87 
96540 
64436 
13424 
62297 
68878 
84128 
32448 
54376 
02336 
95216 
18636 
876 
1 


25  72769  09012  71820  6O672 


APPENDIX  I. 


VI I 


Table  III. — continued. 


n^SJ,  2«  +  l  =  75 

62  96488  64382  61936  I8'>6l 

18  88946  59313  41141  90131 

8  99498  37768  94562  31180 

3  43444  74927  37166  00353 

2  67607  15346  51546  666S5 

1  02597  07084  29344  47375 

1  72198  71642  27205  86775 

49571  71709  72401  36225 

10859  28203  57538  24900 

2522 1  99Q66  57622  48 1 60 

88366  93139  35033  52525 

71771  19061  9601501910 

47291  094594311067150 

10849  39080  42452  77200 

224  48794  98896  47800 

5029439750  10900 

3737  72571  59280 

18745  61525 

2  4309:) 

925 

102  74937  93013  77043  72350 


n=38,  2n+l  =  77 


251  85954 
75  55786 
35  97897 
1 4  076(17 
10  03408 
349129 
6 15331 

2  739O8 
27132 
68271 

3  15319 
3  15319 
2  32560 

68269 

2189 

8 


57530  47744  73045 
372563944551219 
0213494197  11000 
80088  60778  65828 
77399  51531  07890 
02996  82888  65295 
42731  58309  56115 
21952  34485  77900 
13542  1962704320 
08236  61443  48460 
07470  41356  6 1 0D5 
07470  41351  27010 
9122402591  30220 
49998  54229  70080 
50580  45903  64876' 
60593  02390  75400 
80416  06944  70980 
99726673130 
338  70540 
2  70655 


410  18153  91632  42827  74968 


n  =  39,  2h  +  1  =  79 


fi  =  40,  2n  +  l  =  8l 


1007  43818  30121 

302  23145  49042 

143  91684  57480 

56  93504  74720 

37  45017  22130 

12  88839  38881 
21  08252  54612 
14  16901  66512 

66909  30148 

1  78887  63430 

10  75856  11203 

13  11063  52113 
10  75856  11203 

3  98368  04821 

19218  99539 

12626129 

14  48900 

393 


90978 
07049 
60840 
88405 
58920 
13420 
02295 
98796 
11143 
03495 
04663 
82460 
03879 
03942 
58487 
07932 
05828 
92035 
28987 
397 


92181 
49043 
57721 
43478 
48100 
56975 
24587 
73665 
06968 
63160 
02965 
54410 
58270 
62910 
58356 
91940 
36780 
88635 
53715 
08955 
1 


4029  75273 

1208  92581 

575  67896 

226  98241 

141  76943 

52  94048 

69  78059 

68  90498 

1  71499 

4  54952 

S5  20983 

51 80299 

47  04148 

21  69264 

1  53373 

1616 

223 


20487  63915 
96157  28686 
17212  51987 
27456  8O596 
58308  47224 
29982  1447cS 
51623  76241 
33065  47O86 
1949205921 
47470  69994 
63937  92297 
76644  86795 
18215  71619 
66588  51721 
26375  01230 
9+301  25306 
54458  04209 
12155  25678 
17  07629 
35738 


68725 
33395 
95532 
49567 
55020 
06223 
31890 
33520 
89432 
82928 
95070 
32061 
22800 
20720 
96240 
95200 
10320 
77880 
46120 
05950 
1080 


1637  37464  41384  23961  32815 


6538  29904  13950  88360  49673 


n  =  41,  2n  +  l=83 


1611901092 

4835  70327 

2302  74189 

895  26860 

552  56703 

237  79729 

226  02262 

316  39806 

5  27201 

1 1  28345 

1 10  84095 

195  22214 

19522214 

110  84095 

1 1 22428 

18341 

3006 

3 


8I95O  55662  74901 
84563  1767556915 
90252  77359  52586 
35488  24264  03267 
26238  03053  36700 
89500  47040  52495 
92052  24854  53175 
70248  92075  74305 
22882  99685  82328 
04317  73975  79328 
58302  97205  39990 
95595  22219  81861 
955952221979620 
58259  34545  4476O 
42267  02556  91408 
52357  21398  52552 
80714  29737  46320 
04149  55035  91365 
745  00808  41620 
22  11211  20870 
3  67524 
1 


26125  62920  85503  12590  23891 


«  =  42,  2«  +  l-85 

64476  04371  27802  22650  99605 

19342  81311  38296  68748  78771 

9210  94154  3<)60H  40030  39887 

3516  87500  60249  60409  35310 

2228  32141  19003  23160  11921 

1117  20270  21381  48307  10031 

733  36454  62045  71240  08370 

1377  41466  64740  74261  26650 

23  31 422  252 1 1  55900  40425 

2768771  06277  76233  60744 

336  48 1 47  3  2426  9117451 900 

703  98290  29570  64982  41697 

■  77180849  82585  76217  79895 

534  01 108  27241  38093  45200 

75  89 1 46  72 1 46  36606  40770 

1  86550  53889  61232  86640 

35781  00500  13875  81208 

^       63  49788  85837  49550 

25330  27486  15080 

1012  05436  09050 

624  79O8O 

1190 

1  04478  37801  39109  42509  92974 
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Table  III. — continued. 


n=43,  2/1  +  1^87 


»i  =  44,  2)1  +  1=89 


2  57904 

77371 

36843 

13857 

9232 

5267 

2476 

5706 

141 

70 

987 

2436 

29)6 

2436 

477 

17 

S 


17485  11208 
25245  53450 
45355  01601 
40525  25853 
15088  46612 
91  i'63  99989 
0^233  35946 
32862  79462 
50675  07117 
75337  53558 
27623  50780 
26275  66719 
50059  79649 
2627566719 
15962  83192 
1 8929  96554 
81358  23279 
1131  16952 
6  96768 
36058 


90603  98421 
6327421747 
27229  14060 
97563  75705 
49587  75815 
70454  09039 
23361  14089 
29356  38680 
85610  51623 
92805  23984 
15869  38688 
53385  70137 
83465  46485 
5196049260 
53016  08606 
28502  84040 
25667  84328 
94847  95555 
81071  25105 
05108  71010 
64926  17730 
4  45179 


1031616 

3  09485 

1  47373 

55040 

38738 

24298 

9106 

22571 

958 

217 

2805 

8112 

10565 

10565 

2805 

144 

36 


69940  44835 
00982  13626 
11079  28532 
08418  38412 
58806  16065 
88226  22690 
03076  89093 
86365  74402 
80431  79852 
1396691956 
64150  28911 
58924  75574 
23250  84466 
23250  84466 
64129  80453 
75977  94637 
78322  26506 
17508  53706 
159  56413 
10  38259 
46 


62415  93685 
60910  82547 
349O8  53892 
01106  33185 
67132  80456 
02645  66543 
28574  66705 
44302  47263 
81358  87972 
7102297744 
83105  85971 
37239  62197 
93118  50014 
93108  84720 
37554  04356 
8O68 198496 
32796  24208 
50690  09460 
23245  72580 
76512  56435 
22743  82376 
830  15284 
1 


4  18145  43696  31477  87672  59286 

16  74442  26979  22910  86006  56090 

71  =  45,  2/1  +  1=91 

»i  =  46,  2)1  +  1=93 

41  26466  79761  79342  49663  74741 

165  05867  19047  17369  98654  98965 

12  37940  03928  53450  90527  03539 

49  51760  15714  14507  30852  31923 

5  89493  14657  92002  13642  17917 

23  57981  02721  02481  42664  99852 

2  20630  12287  04558  50794  81101 

8  90369  77988  61544  18866  67976 

1  62213  29752  88085  98248  78116 

6  70564  32843  34174  44613  08710 

1  08277  69370  36146  90754  98767 

4  63925  85063  06490  32488  70159 

37462  25916  39891  87356  06005 

1  69682  61924  61491  41683  50961 

855 1 0  4831 9  92768  37 1 34  47486 

3  11125  13732  78697  6596 1  33429 

6422  8OO7O  93125  63558  81 296 

40919  58249  342 1 3  63953  09380 

961  33966  71106  06982  74309 

5874  02986  26061  66881  74584 

7736  77333  34621  36509  50687 

20738  1295907875  86518  47431 

26055  72781  86366  96212  20581 

80889  98810  51892  49346  42181 

36789  64891  3341 1  65386  34480 

1  23440  09258  92343  39345  65723 

43701  64355  76658  66950  23l60 

1  72946  92982  39542  8 1973  25699 

15504  85980  49873  91746  03020 

80889  98810  45561  73035  99658 

1 122  71078  95912  53584  71290 

8072  19623  17166  O98O7  39796 

323.92967  04394  43657  22864 

2624  56653  43559  46904  591 14 

2  38991  53093  8I919  79129 

29  12836  94972  53142  07162 

3111  50058  03291  65310 

52612646176474977060 

248  635891122193575 

5065  06829  62892  57685 

2426  94050  74740 

98880  49039  02264 

94429  88555 

73  44928  18878 

1365 

5  83947 

67  06615  69773  00887  27623  92033 

268  57701  29884  00347  68309  72537 

11  =  47,  2)1  +  1  =  95 

n  =  48,  2)1  +  1=97 

660  23468  76I88  69479  94619  95861 

2640  93875  04754  77919  78479  83445 

198  07040  62856  62251  35874  34291 

792  28162  51426  46190  68520  66099 

94  31943  10085  12489  68876  62822 

377  27753  411 39  47394  77289  87875 

36  01 280  10129  91093  31 574  44388 

145  35370  87283  90942  28670  39798 

27  21489  31383  23348  79*66  933^16 

108  37153  23049  4694fl  95462  69225 

19  10138  38551  08342  38240  73487 

75  70844  36360  72332  41 153  59503 

S  09432  93570  24179  80247  10221 

38  98331  48805  90928  36984  12732 

10  90183  09753  51631  01527  39355 

36  89710  59446  81610  89003  60540 

2  45931  22208  25376  36023  35540 

J  3  95226  33260  05743  38174  84136 

40278  38824  55964  39178  70344 

2  74144  94233  12122  46552  60144 

541 19  41554  34542  8317401615 

1  37716  87279  44213  57261  99972 

2  43214  67806  51991  41425  57861 

7  09528  53534  9IOO6  40803  82586 

3  99970  98215  599O8  I9665  45535 

12  54050  43294  26386  36622  12744 

6  .'■)6639  49121  08468  27389  98895 

23  97892  91849  23159  43800  10520 

3  99970  98215  59726  60692  93990 

18  8IO75  64941  23320  28471  03856 

541  1 7  65191  3835>  3001 5  O629O 

3  40042  89785  53571  18151  32640 

19695  27659  81500  88956  30158 

1  37689  50126  27429  64235  04528 

320  34031  97173  28274  26055 

3207  53662  06535  06333  241 12 

7  83051  55059  32025  75243 

103  87145  35487  73538  I86O8 

89389  44641  47491  52425 

13  87324  20835  69068  45636 

32  ^16333  74700  26535 

883  91403  07628  27760 

4204  50055  93465 

1  864395676601648 

1241  58255 

1  60578  OO98O 

1 

1075  09243  47821  06065  90738  25977 


4301  11894  89589  01915  63549  89088 
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IX 


Table   III. — continued. 


n  =  49,  2n  +  l  =  99 


n=5(\  2n+ 1  =  101 


10563  75500 

3169  12650 

1509  10785 

583  82981 

424  86750 

289  86148 

184  54457 

121  08374 

7493111 

17  80340 

3  42381 

2011644 

38 11653 

84  41348 

84  41348 

20  11644 

901392 

29469 

1241 

191 


1901911679 
05705  67874 
74145  58811 
17671  8097 1 
38753  08304 
74931  92631 
78596  26980 
64846  89911 
34372  I8O6O 
09554  71787 
24335  38721 
04748  25270 
28964  87513 
72830  64039 
72830  64039 
0213369968 
40300  34630 
24270  22540 
08478  11948 
73532  00780 
20418  41411 
66  50134 
141 


13919  33781 
24222  38003 
30559  90540 
16015  20138 
66471  82105 
73108  59023 
02288  77522 
76890  37535 
80202  11496 
07391  82844 
18019  20820 
6S663  98986 
29567  72032 
53318  24728 
5015079376 
05063  51752 
49263  43408 
89436  65279 
28654  53368 
44305  07636 
06213  21256 
87293  72018 
62980  46436 
1617 


42255  02000 

1267650600 

6036  42630 

2332  40675 

1650  55774 

1077  80364 

847  23245 

387  698O9 

582 18490 

10936921 

8  35049 

55  51258 

112  50057 

287  06270 

362  48989 

112  50057 

55  51258 

2  50117 

13478 

2384 

4 


76076  46716 
22822  82755 
18154  66017 
SOO26  76219 
2795974112 
70990  16504 
74107  40633 
84777  64144 
75383  05882 
78929  24186 
02617  48321 
72040  54203 
92849  50087 
08615  98253 
01185  99829 
92663  54749 
0916676687 
1019266943 
44762  37287 
88513  89017 
07561  23027 
196392871 
9169 


55677  35125 
96796  36275 
70390  50000 
30376  28267 
30704  43270 
89535  42415- 
42330  51665 
31298  43990 
81257  01390 
20447  07920 
32155  53435 
56059  39490 
71857  59350 
25307  52180 
49201  96300 
34186  89200 
79000  41720 
72529  57410 
8431267760 
8-^612  40300 
12951  47600 
97855  47900 
62196  73100 
8 16585 
1 


17198  83414  90506  38151  8400091699 


68751  79439  41361  97624  09049  22648 


n  =  51,  2«  +  l  =  103 


n=62,  2«  +  l  =  105 


1  69020 

50706 

24145 

9280 

6406 

3923 

3751 

1225 

1857 

635 

20 

149 

322 

944 

U93 

596 

322 

19 

1 


08003 
02400 
71033 
96457 
10079 
60246 
26391 
38382 
11456 
71623 
25925 
31277 
93199 
82479 
45834 
93489 
93199 
72770 
34095 
26941 
71 


04305  86866 
9129198577 
51046  33298 
79446  49859 
41121  18390 
19656  42730 
25299  20662 
04060  70387 
43367  11227 
53966  52292 
34400  09747 
13811  78700 
12194  11427 
1745599171 
72886  31297 
18042  03533 
06481  75682 
47510  64948 
23743  83471 
50889  17227 
36397  14205 
4912627411 
4  58743 


22709 
86626 
33411 
14416 
88586 
74075 
00059 
72538 
50681 
03250 
61103 
65674 
69940 
86172 
50712 
62912 
12723 
03149 
66656 
18414 
03780 
92070 
08756 
2042 


40501 
50675 
12161 
04892 
55300 
78895 
62105 
64195 
68146 
10920 
75445 
8 1490 
87170 
69300 
08756 
87240 
35720 
92905 
24135 
95260 
34476 
62470 
45660 
62905 
1751 
1 


6  76O8O 

«  02824 

96582 

36877 

25037 

14148 

15995 

39O8 

8622 

3505 

51 

391 

902 

3015 

5917 

3015 

1781 

145 

12 

2 


32012 17223 
0960365167 
90287  45317 
1 0835  43044 
84627  05650 
00851  624-82 
40243  03127 
04814  66848 
1922776628 
11558  62111 
41028  06172 
94805  SO96O 
82063  38685 
0457994921 
47647  03889 
04579  94920 
01885  75141 
36203  50078 
30521  00237 
78599  69422 

1110  10622 

1060195 
184 


47464  90837  62005 
49275  46878  65651 
63923  55833  94572 
91277  34623  62825 
79797  1 0589  94360 
34271  68151  67247 
4651 2-742 1 5  01615 
96974  01424  03350 
76968  63879  63560 
89576  63660  09904 
61397  83649  06225 
60322  78441  30429 
34517  70537  88100 
21559  32578  38600 
16461  82066  76205 
91853  48292  58400 
81034  76231  84880 
46985  49525  79300 
54210  58727  861 80 
12235  65427  35075 
20967  25472  02960 
48099  15832  45400 
17185  72134  21350 
3  09798  73925 
9  56046 
1820 


2  74823  95356  96505  59860  50467  12474 


10  988I6  27096  33035  42876  78820  09984 


B 
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Table  III. — continued. 


n  =  53,  2n  +  l  =  107 


27  04S21  28048  68893 

8  11296  38414  60667 

3  86331  74994  98818 

1  46700  93377  65344 

9909151201  98154 

51330  37629  94150 

65721  2874611152 

13046  86125  03658 

38349  93950  88648 

18386  32280  12099 

157  16857  21727 

1005  34094  82822 

2461  48866  48540 

9343  34684  64057 

22597  98590  13976 

145393917762922 

9343  34684  64041 

1005  30256  16213 

104  77904  81151 

26  55359  43853 

15505  94183 

200  41228 

6107 


89859  63350  48021 
26885  89750  40307 
24837  23262  06626 
64131  19517  91810 
97282  10154  89600 
95429  53653  65519 
84484  09096  86395 
67371  53114  10605 
71806  52040  85888 
25600  44582  80934 
7055910012  84745 
29033  40776  47809 
59022  86704  02755 
86311  5974350120 
73572  38047  58457 
21854  67829  28900 
8I913  I7OSI  28080 
41774  07757  03915 
80372  73341  89830 
53930  07627  74135 
62328  32886  40360 
57567  75619  48878 
82808  33760  96350 
319  43066  36885 
2581  77946 
10  32122 


43  95161  50952  42417  49056  15321  06993 


n  =  54,  2«  +  l  =  109 

108  17285  12194  75575  59438  53401  92085 

32  45185  53658  42670  87687  57511  09427 

15  45326  86134  77725  30205  93121  98167 

5  85306  54848  03542  89787  20121  51950 

3  97684  55721  46477  68242  03102  62561 

1  90771  17282  31079  72954  44149  45039 

2  60640  8O664  90582  29871  74052  12025 
47721  74052  16645  40096  68666  89825 

1  63807  85912  94599  42478  04060  63196 

92022  24231  94899  90221  11892  42904 

697  68647  92119  65569  64477  6l607 

2522  81178  81227  67512  38778  S9679 

6552  84249  81581  25696  70770  86148 

28159  21123  30110  73232  20531  52250 

83340  69236  56808  93889  11768  82399 

67120  67450  60831  51244  42073  09416 

46764  40436  89923  59473  57182  07380 

6552  83596  64487  46048  97074  12230 

832  29349  15060  07657  09703  661 80 

234  67636  1 1894  79327  97142  47085 

1  96275  21214  63794  71762  08944 

3360  75986  88443  91157  58108 

1  71 193  69570  8341 4  43410 

24104  72931  37245 

4  22120  94171 

2892  89052 

1962 

1 

175  88532  57245  26240  26553  83862  64446 


43269140 
129  80742 
61  81305 
23  43031 
1614023 
7  37429 
10  00236 

1  96775 
6  73431 
4  40618 

4330 

6203 

17052 

82649 

2  973616 
2  97366 
2  23918 

40409 

6196 

1933 

22 


»i=55,  2n  +  l  =  lU 

48779  02302  37754 
146337069431614 
78397  00328  91107 
81800  13614  61240 
646129365598961 
25606  25888  90494 
96391  16728  82415 
01827  94590  29161 
78568  19304  83954 
44879  54858  88694 
966i9  73527  22949 
83300  79206  64609 
57037  39914  05781 
99258  76274  44754 
99409  26252  81819 
99409  26252  81819 
97150  79987  09479 
155126433933968 
52654  34685  08227 
46718  63181  79888 
69432  14044  25126 
50535  564.03  76724 
41  30978  30948 
1401517 
468 
4 


13607  68341 
21101 26899 
73372  52620 
53224  97101 
29865  39475 
36307  45359 
35982  64441 
2481918297 
8561572068 
95723  38504 
89855  27907 
69871  50403 
24102  59665 
68852  98085 
50425  82595 
4401759060 
33801  22396 
65290  42085 
53342  50645 
34756  79425 
42249  15915 
33539  48890 
38913  51850 
83295  51245 
55424  52981 
90586  01735 
1197801 
2035 


17307656195116 

519  22968  58534 

247  25219  39768 

94  02296  00824 

65  88250  79051 

29  82642  34192 

372760722031 

9  02333  46348 

26  70098  8O697 

20  23381  43671 

30554  71855 

15008  27461 

43425  49159 

2  36548  68984 

10  28272  31618 

12  67163  86438 

10  28272  31618 

2  36548  68976 

43423  72089 

1492070775 

241  36078 

6  87718 

871 


n  =  56,  2n  +  l=113 

0920951016 
82770  05880 
27527  97569 
42074  54503 
91915  76250 
84858  27229 
41051  89638 
71041  47755 
09858  43818 
16553 12549 
2194650609 
94451  7491 8 
72479  20287 
35027  19128 
47720  12772 
93150  05625 
47720  12761 
88010  49170 
37638  09594 
00261  49187 
29364  74285 
38544  17014 
3610247471 
652  11800 
38012 
564 


54430 
90367 
95480 
71544 
78660 
59659 
98004 
48453 
91752 
33027 
92436 
85874 
51794 
07988 
69454 
19692 
43029 
8007 1 
49780 
15049 
71685 
18145 
35482 
34514 
96492 
44151 
3609 
12 


73365 
14803 
45372 
45401 
19116 
45615 
53826 
26400 
43757 
50704 
90702 
79703 
37840 
95840 
50226 
46688 
13296 
95480 
04520 
99270 
17496 
99088 
48356 
72635 
62356 
23256 
37368 
87748 
1 


704  14188  02606  57029  63487  47957  17823 


2819  65747  03883  19929  99419  40647  80228 
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XI 


Table  III. 

— continued. 

n=57,  2h  +  1  =  1I5 

n  =  58,  2n  +  l  =  117 

6923  06247  80464  S68S8  04066  17722  93461 

27692  24991  21857  47352  I6264  70891  73845 

2076  91874  34139  31037  OOO67  97241  02451 

8307  67497  36557  24176  82575  651 15  80979 

989  00881  32892  83S99  57140  79931  46597 

3956  03570  17408  21050  30894  95841  67692 

377  62158  96919  80460  14312  76549  O4698 

1515  49252  86452  11467  23346  87475  82993 

268  82951  56468  33201  44962  821 69  68996 

1091  16739  64229  52861  61660  74961  61410 

125  45289  96i65  6I707  74050  50221  64751 

54069111  85293  15933  88023  92323  80687 

135  59805  29162  82285  56224  52331  42361 

485  15774  28013  03401  85137  61203  49077 

44  03434  20285  79570  22979  61971  83291 

218  95202  78106  05354  40258  45696  27180 

102  29421  74735  87144  21201  61941  77525 

379  33043  51955  65173  29082  11780  60486 

89  31474  09963  899O6  69240  10236  03804 

379  75523  24136  66131  42396  567O9  82304 

2  16071  11886  10502  62595  97502  85510 

14  69761  42173  29659  52645  21410  39037 

36209  83855  54918  57461  69645  18231 

91570  34395  47784  68210  31527  91311 

1  08336  41115  33823  47381  78434  31590 

2  65 1 86  2 1 340  80 1 1 6  1 3206  56033  52003 

6  60944  87040  71023  48314  22970  47500 

18  04898  18359  82892  I26OI  48864  80732 

34  51267  29779  37432  39259  12278  6369O 

112  59759  55905  20874  30499  99914  34977 

52  04423  01445  61152  O1674  91594  06040 

206  41270  93869  03552  06642  88695  08703 

45  38939  41588  63168  6441 1  56603  34448 

192  99024  35852  41517  80637  14730  76I68 

13  18517  56924  7OI6O  52138  26421  48275 

70  17615  86267  47066  11615  89095  04466 

2  875 17  667 12  99209  8 1709  02331  51140 

18  04898  13981  83568  75002  24996  88840 

1  08311  4499462031  09547  91974  19950 

7  42425  75690  39740  41810  28623  14930 

2375  55545  36765  59974  28523  00580 

21755  08678  63011  28185  55947  52680 

85  37867  45562  56681  74141  98905 

973  74737  06533  74524  86937  03814 

16272  85332  54059  06232  70580 

2  7 1 989  1 1 986  74987  1 8460  93980 

24997  85679  89731  17675 

8  07787  88684  68170  31155 

23730950961092796 

1184  10465  60439  39071 

47434  79632  42860 

SO  65643  12244  38552 

6  57206  79090 

810  87368  78268 

4019  61340 

757697  12590 

2185 

14  82741 

1 1291  46539  06528  22156  05672  89171  60320 


45210  69849  27257  8O2O9  35823  13172  90671 


n=59,  2n  +  l  =  ll9 


n=60,  2n  +  l  =  I2l 


10768  99964  87429  89408 

33230  69989  46228  96880 

15824  14381  62765  76468 

6071  25206  40499  81747 

4393  30863  08378  40276 

2348  32141  33172  63673 

1726  49475  0918195153 

1078  31781  94381  86723 

1363  72509  50719  56412 

1558  30552  88619  49099 

95  23921  32150  40527 

2  79406  9*693  89394 

6  39335  77979  76304 

48  21990  92125  78826 

357  55211  15518  07880 

791  92548  22980  60021 

791  92548  22980  60021 

35755211  15518  07802 

10775671  63236  79282 

48  21990  04553  45067 

1  86271  29795  92929 

10265  2857197557 

41  06743  24858 

224  16912 

48617 

1582 


65058  83566  95381 
24125  1737350963 
28826  29627  2.8702 
88410  47263  40323 
48576  91485  63926 
10119  10778  18127 
57885  26004  92901 
02780  58227  37368 
9'i686  59494  48932 
9792090071  21304 
83982  31394  28815 
28641  73123  63231 
07197  86255  16407 
08430  35042  8O662 
13131  60500  88819 
34338  63895  24089 
34338  63895  19448 
03305  63887  OI637 
47781  28999  28015 
04486  60465  43130 
52427  82082  42154 
69578  2400141859 
00182  84546  79212 
06937  35271  76835 
53678  41198  60921 
63826  19616  40247 
72989  02772  09226 
967  23482  19898 
4957  29741 


4  43075 

1  32922 

63296 

24273 

17537 

10137 

6204 

5183 

4760 

6182 

587 

12 

15 

126 

1106 

2943 

3141 

1748 

613 

297 

14 

I 


99859  49719 
79957  84915 
57425  57930 
81412  00370 
60713  24716 
05071  52329 
23779  06828 
30430  01421 
3409629195 
13082  39396 
53139  92560 
41976  91981 
38862  24844 
15384  21104 
491 18  92012 
87045  64689 
73715  92808 
03254  53643 
57942  00077 
68407  93416 
97596  48193 
00574  86413 
564  67719 
5424 
16 


57634  60235 
87405  67285 
13606  10058 
26578  31642 
69781 15415 
47854  56603 
9419696000 
41639  04478 
28268  48740 
39322  38734 
62591  55473 
71104  62393 
64897  87591 
75154  04676 
50819  86169 
78881  18432 
28281  39507 
93698  82827 
7379669719 
71077  16473 
18569  59718 
68783  90199 
66797  52514 
89272  07883 
8O777  70025 
6719271217 
50  46669 
90027 
9 


34267 
64887 
72248 
67473 
4«645 
27665 
75526 
54545 
95473 
86709 
89583 
62737 
35153 
88336 
56844 
42163 
38731 
56780 
34537 
42669 
69234 
76046 
12518 
93576 
10009 
45117 
91670 
24112 
99721 


81525 
19155 
56875 
53817 
77625 
37487 
57365 
85975 
39656 
07479 
90507 
44663 
41070 
73152 
83215 
29526 
75517 
96892 
07756 
24425 
08680 
28740 
39165 
79407 
06126 
43820 
37912 
36660 
64435 


1  8O973  11279  28451  63429  OlCll  99280  92273 


7  24182  7341 1  8I733  68035  40727  96988  28627 


B2 


xu 
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Table  III. — continued. 


n  =  61,  2n  +  l  =  123 


n  =  62,  2«  +  l  =  125 


17  72303 

t  .5  31691 

253186 

969O8 

69521 

43087 

22914 

24160 

16158 

23750 

3456 

77 

38 

323 

3340 

10619 

12069 

8217 

3340 

1751 

113 

9 


99437  98878 
19831  39663 
28491  14125 
22257  13794 
2412943529 
87536  32518 
64302  15945 
92864  33451 
27469  28051 
41878  23710 
63969  65595 
7176391169 
85881  95584 
49230  88336 
84643  56448 
16347  83109 
86887  15228 
72442  84893 
84643  56446 
78325  27847 
^9966  06458 
20260  00685 
712062690 
1 15962 
498 
24 


30538  40941 
48930  93852 
47219  77277 
4164391001 
60542  32025 
6099325317 
60828  59575 
62038  48569 
77738  72920 
7919997963 
28115  53771 
06828  61040 
53414  30520 
48107  71201 
32271  46499 
36800  73364 
13412  85572 
77144  30360 
49344  42601 
51444  68000 
05280  49261 
24372  70327 
1996946409 
87773  24083 
45356  06712 
00699  61640 
2784  20326 
64  33089 
1363 


37071  26101 
31907  68435 
33867  32300 
0217940292 
9514936725 
2662931215 
36644  72261 
69036  83900 
43387  46656 
29403  90604 
86303  75827 
82569  55063 
41284  73841 
80821  19420 
64905  48791 
7631634069 
92731  41617 
42686  47231 
05102  82506 
09448  89381 
96831  66996 
80823  52971 
21219  31521 
10560  35871 
75090  85626 
64838  75626 
36050  40101 
43000  82476 
80209  04651 


70  89215 

21  26764 

10  12745 

3  86684 

2  74514 

1  79389 

88326 

1  08964 

53416 

88493 

19438 

556 

118 

813 

9852 

37222 

44971 

37222 

17435 

9852 

813 

78 


97751  95513 
79325  58653 
1123941912 
50786  22868 
07044  94746 
57698  25603 
29369  48517 
57287  53990 
87275  747I8 
4267927412 
9366\  66785 
33273  6S635 
47201  08489 
74880  81117 
19173  37381 
30527  22341 
867 18  9568 1 
30527  22341 
39385  60579 
1917337313 
7117206336 
98134  05659 
82860  14788 
22  13577 
1 2876 
735 
1 


22153  63765 
96184  92269 
97668  67454 
2491440706 
36352  19313 
7216699699 
19801  7921 8 
41133  75824 
42927  19308 
45701  65763 
708 19  10300 
58511  83442 
43336  29635 
96046  51541 
17857  24498 
74674  66591 
74975  78456 
74674  66565 
3428909197 
66978  42525 
6412934116 
62224  19756 
35981  00107 
09957  18335 
71698  40079 
3921749861 
26184  65083 
366591^93 
1  35505 


48285  04405 
46058  12531 
86433  65000 
84138  33440 
79031  90650 
04739  16175 
73622  89925 
81250  50100 
21871  00000 
9125630000 
64844  85875 
9791661575 
40502  25125 
36028  20375 
00057  40750 
26240  46625 
82090  41450 
34669  87750 
40435  61900 
9305437375 
79412  99000 
93668  16750 
19894  43375 
14391  08375 
39847 12005 
75890  75500 
59009  40250 
25414  64625 
97693  72375 


28  97042  7968 1  94647  52859  15592  96072  72074 


115  86892  47169  98580  24228  40420  37749  33281 
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Table   IV. 
Values  of  odd  powers  of  2. 


Power 

2 

Indet 

1 

8 
32 

3 
5 

128 

7 

512 

9 

2048 

11 

8192 

13 

32768 

15 

1  31072 

17 

5  24288 

19 

20  97152 

21 

83  88608 

23 

335  54432 

25 

1342 17728 

27 

5368  70912 

29 

21474  83648 

31 

85899  34592 

33 

3  43597  38368 

35 

13  74389  53472 

37 

54  97558  13888 

39 

219  90232  55552 

41 

879  60930  22208 

43 

3518  43720  88832 

45 

14073  74883  55328 

47 

56294  99534  21312 

49 

2  25179  98136  85248 

51 

9007199254740992 

53 

36  02879  70189  63968 

55 

144  11518  80758  55872 

57 

576  46075  23034  23488 

59 

2305  84300  92136  93952 

61 

9223  37203  68547  75808 

63 

36893  48814  74191  03232 

65 

1  47573  95258  96764  12928 

67 

5  90295  81035  87056  51712 

69 

23  61 1 83  24143  48226  06848 

71 

94  44732  96573  92904  27392 

73 

377  78931  86295  71617  09568 

75 

1511  15727  45182  86468  38272 

77 

6044  62909  80731  45873  53088 

79 

241 78  5 1 639  22925  83494  1 2352 

81 

96714  06556  91703  33976  49408 

83 

3  86856  26227  66813  35905  97632 

85 

15  47425  04910  67253  43623  90528 

87 

61  89700  19642  69013  74495  62112 

89 

247  58800  78570  76054  97982  48448 

91 

990  35203  14283  04219  91929  93792 

93 

3961  40812  57132  16879  67719  75168 

95 

15845  63250  28528  67518  70879  00672 

97 

63382  53001  141 14  70074  83516  02688 

99 

2  53530  12004  56458  80299  34064  10752 

101 

10  14120  48018  25835  21 197  36256  43008 

103 

40  56481  92073  03340  84789  45025  72032 

105 

162  25927  68292  13363  39157  80102  88128 

107 

649  03710  73168  53453  56631  2041 1  52512 

109 

2596  14842  92674.  13814  26524  81646  10048 

111 

10384  59371  70696  55257  06099  26584  40192 

113 

41 538  37486  82786  2 1 028  24397  06337  60768 

115 

1  66153  49947  31144  84112  97588  25350  43072 

117 

6  64613  99789  24579  36451  90353  01401  72288 

119 

26  58455  99156  98317  45807  61412  O56O6  89152 

121 

106  33823  96627  93269  83230  45648  22427  56608 

123 

425  35295  86511  73079  32921  82592  897 10  26432 

125 
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Table  V. 


Values  of  F,  =  t  -^  (C;  +  Q  +  Cl  +  &c.)  -  2^ 


197  93228  99666  11337  31 

814  19505  34163  85807  32 

3316  86845  51567  30959  SS 

13383  28684  34869  42259  34 

53472  15732  80850  01814  35 

2  1 1 585  84869  23594  53860  36 

8  30204  96439  84139  44995  37 

32  39222  05336  71210  65438  38 

126  21736  96201  37492  94582  39 

493  66994  332 1 9  42486  9(]6Z5  40 

194711281625772909611580  41 

7764  31244  47406  08533  43608  42 

31289  17468  64664  51766  61697  43 

127017  22068  55657  42382  65606  44 

5  16915  50130  31873  53128  29966  45 

20  98900  51313  24292  70327  24135  46 

84  74040  33538  01 845  98808  32232  47 

3S9  71082  32456  85035  95830  13968  48 

1353  20164  61977  70633  1312191076  49 

5369  26438  27247  27549  25533  200 1 0  50 

21293  83352  40046  79561  16403  01773  51 

Si693  79078  07200  21679  42563  67028  52 

3  38679  58879  39076  64266  70295  3501 4  53 

13  62604  88953  12876  87396  03759  76S72  54 

55  10477  29438  03576  06856  27545  65366  55 

223  50904  11209  06115  72894  59001  70236  56 

906  87167  35831  66898  99^13  62587  20185  57 

3672  32362  44471  59181  11426  06835  29961  58 

14819  61331  97306  79316  04023  73930  49260  59 

59568  73622  57154  31583  50374  95586  56399  60 

2  38586  80524  96330  07051  54180  90465  82983  6I 

9  53068  50542  05310  40997  94772  15321  76735  62 


CALCULATION 

OF    BERNOULLI'S    NUMBER 
FOE   n  =  32. 
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Table    of  the  values   of  the  alternate    binomial   coefficients  for   the    index    'Iti  +  I  =  65, 

or  of  the  values  of  C/'  for  n  =  32. 

n  =  32,  2w  +  1  =  65 


2080 

1 

6  77040 

2 

825  98880 

3 

50473  81560 

4 

17  90137  99328 

5 

402  78104  84880 

6 

6'099  25587  71040 

7 

64804  59369  42300 

8 

4  98105  89663  01600 

9 

28  33960  39082  73840 

10 

121  45544  53211  73600 

11 

397  37053  30616  65800 

12 

1002  59642  18786  64480 

13 

1965  40727  14605  56560 

14 

300910630  52706  45216 

15 

3609  71421  70081  32870 

16 

3397  37808  65958  89760 

17 

2507  5S858  77255  37680 

18 

1448  19483  16025  15360 

19 

651  6876742211  31912 

20 

227  06887  60352  37600 

21 

60  72772  26605  86800 

22 

12  32156  69166  40800 

23 

1  86789  71123  63100 

24 

20737  46998  21536 

25 

1642  10735  15280 

26 

89  50689  96640 

27 

3  19667  49880 

28 

6961  90560 

29 

82  59888 

30 

43680 

31 

65 

32 

18416  74407  37095  51615  Sum  =  2" -I 
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Formation  of  tJie  several  values  of  ~{Cl  +  Cl+  C"^  +  &c.),  when  n 


32. 


n  =  32,  2m  +  1  =  65 


r=l,  p=2r+l  =  3 

3)18446  74407  37095  5l6l5 
~^148  9146912365  17205 


28 

397 

1965 

3609 

2507 

651 

60 

1 


r=2,  p=2r+l  = 

6 

50473 
78104 
59369 
39082 
30616 
14605 
70081 
77255 
42211 
26605 
71123 
10735 
19667 
82 


402 
64804 
33960 
37053 
40727 
71421 
58858 
68767 
72772 
86789 
1642 
3 


77040 
81560 
84880 
42300 
73840 
65800 
56560 
32870 
37680 
31912 
86800 
63100 
15280 
49880 
59888 
65 


5)9223  37203  90022  59455 
1844  67440  78004  51891 


r  =  3,  p  =  2r  +  l  =  7 


402 

4  98105 

397  37053 

3009  10630 

2507  58858 

227  06887 

1  86789 

89 


825 
78104 
89663 
30616 
52706 
77255 
60352 
71123 
50689 
82 


98880 
84880 
01600 
65800 
45216 
3768O 
37600 
63100 
96640 
59888 


7)6147  98818  11420  91284 
878  28402  58774  41612 


r=5,  i)  =  2r+l  =  ll 

17  90137  99328 

28  33960  39082  73840 

3009  10630  52706  45216 

651  68767  42211  31912 

20737  46998  21536 

82  59888 

1 1)3689  34113  71219  31720 
335  39464  88292  66520 


r=6,  p=2r+l  =  13 

402  78104  84880 

397  37053  30616  65800 

2507  58858  77255  37680 

1  86789  71123  63100 

82  59888 


1 3)2906  83104  57 1 83  11348 
223  60238  81321  77796 


r=8,  p=2r  +  l  =  17 

64804  59369  42300 

3609  71421  70081  32870 

1  86789  71123  63100 

65 

1 7)3612  23016  00574  38335 
212  4841270622  02255 


r=9,  p  =  2i+l  =  19 

4  98105  89663  01600 
2507  58858  77255  37680 

89  50689  96640 

19)2512  57054  I76O8  35920 
132  24055  48295  17680 


r=ll,  p=2r  +  l  =  23 

1214.5544  53211  73600 
60  72772  26605  86800 


23)182  18316  79817  60400 
7  92100  73035  54800 

r=14,  p=2r  +  l=29 

1965  40727  14605  56560 

3  19667  4988O 

39)1965  40730  34273  06440 
67  77266  56364  24360 

r=15,  p=2r  +  l=31 

3009  10630  52706  45216 

82  59888 

31)3009  10630  52789  05104 
97  06794  53315  77584 

r=18,  p=2r  +  l  =  37 

37)2507  58858  77255  37680 
6f7  7266^533 122640 

r  =  20,  p  =  2r  +  l  =  41 

41)65168767  42211  31912 
15  89482  13224  66632 

r  =  21,  p  =  2r+l  =  43 
43)227  06887  60352  376OO 
528O67T5357O32OO 

r  =  23,  p  =  2r+l  =  47 
47)12  32156  69166  40800 
26216  09982  26400 

r=26,  p=2r  +  l=53 
■53)1642  10735  15280 
30  98315  75760 


r=29,  p=2r  +  l=59 

59)6961  90560 
117  99840 

r=30,  p=2r  +  l  =  6l 

61)82  59888 

1  35408 


c 
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The  following   extract  from  the   calculations  for  5,,   supplies   the  further   data  which 
are  required  in  making  the  similar  calculations  for  B^ 

Table  of  the  products  P,"  for  « =  31,   and   calculation  of  ike   quantities  1,^  and  B^^. 

Pr  r  .  P, 


S73S  72655  92825 

7 

2  56476  64196  67795 

8 

1423792600199334.75 

9 

7135449020577929205 

10 

3  26491  85()74  90972  87920 

11 

135  63249  71972  73079  18500 

12 

5091  58999  25656  79046  97257 

13 

1  71790  03065  28992  64048  33947 

14 

51  78275  84925  36404  11409  58306 

15 

1385  12625  98357  65576  54645  74789 

16 

32629  66196  71881  10212  66003  86655 

17 

671133  42236  101399368600391  90688 

18 

119  34005  74495  92280  86701  49365  99931 

19 

1813  75138  15056  43708  74010  68787  86060 

20 

23247  O8675  60794  03855  76884  80981  36525 

21 

2  47319  34636  79761  76272  79085  95545  35175 

22 

21  42517  90194  62IO8  56131  24755  35639  47600 

23 

147  61606  58640  58443  98042  19219  20139  57165 

24 

785  22331  21935  11816  58235  15793  23718  18520 

25 

3102  83046  11851  35783  30953  48845  79801  64369 

26 

8645  51751  16414  13997  85806  97596  31329  64045 

27 

15767  53321  46412  01553  86990  44735  33372  18261 

28 

16774  64384  84868  76711  91869  76074  95811  62624 

29 

8498  13384  QSSGj  52252  03010  48537  05036  52967 

30 

26227  04351  88775  49492  30619  77419  37134  85683  Sum 


27518  60498  94,566  69639  20928  76040  64824  28921   Sum 

197  93228  99666  1 1337  =  F^^ 

27518  60498  94,566  69639  21126  69269  64490  40258 
26227  04351  88775  49492  30619  77419  37134  85683 

63)  1291  56147  05791  20146  90506  91850  27355  54575    P,^ 
20  50097  57234  78097  56992  17330  95672  31025   =7^, 

Also  B^=r+i-i 


=  /. 


+  i 


Hence  the  numerator  of  B^,  is 
and  the  denominator  is 


123  00585  43408  68585  41953  03985  74033  86151 
6 


As  a  testj  this  numerator  should  be  divisible  by  31. 

By  actual  division  we  find  the  quotient  to  be  3  96793  07851  89309  20708  16257  60452  70521 
without  any  remainder.     Hence  the  test  is  satisfied. 


Table   of  the  factors  by   which  the   quantities  P"  for  n  =  3l   must    be  multiplied  in  order  to 

find  the  corresponding  quantities  for  n  —  82. 


r=    7,  Factor  = 

r=   9,  Factor: 

r  =  1 1 ,  Factor  ^ 

r  =  ^3,  Factor: 

r  =  15,  Factor: 

r  =  1 7,  Factor  = 

r  =  \9.  Factor: 

r  ^  21,  Factor: 

r  =  23,  Factor: 

r  =  25,  Factor  • 

r  =  27,  Factor : 

r  =  29,  Factor: 

r  =  31.  Factor: 


65  .  64  _  13.32 
'  51  .5 

65.32 


51  .  50 
65.64 
47  .  46 
65  .  64 
43  .  42 
65.64 

'  39  .  38 
65.64 

''  35  .  34 


47.23 

65.32 
'  43  .  21 

5.32 
^3.19 

13.32 


65 

''  31 


64 

To' 


65^64 
''  27  726  '' 

65.64, 
''  23  722  ' 

65^.J* 

19.  18  ' 

65^.J)4 
'l5.  14' 

65  .  64 
'll. lO' 

65  .  64, 
"   7.6    ' 

65_^64 
3.2 


7.  17 
13.32 
31  .3 
5.32 


27 
65.32 
23Tri 
65.32 
'  19-9 
13.32 

'  sTT' 

13.32 

11 
65  .  32 

7.3 
65.32 


r  =    8,  Factor : 

;•  =  1 0,  Factor  ■■ 

r  =  1 2,  Factor  ■ 

r  =  1 4,  Factor 

r  =  16,  Factor: 

r  =  18,  Factor  i 

r  =  20,  Factor 

r  =  22,  Factor : 

r  =  24,  Factor 

r  =  26,  Factor : 

r  =  28,  Factor: 

r  =  30,  Factor  : 


65  ■  64 

'  49  .  48  ' 

65.64 


45.  44 

65.64 
■  41  .  40 

65^4 
'  37  .  36 

65  .  64 
'  S3  .  32  ' 

65  .  64 


65.4 
'  49  .  3 

13^16 
"  9-Ti 

13.8 


29.28 

65  .  64 
'25. 24 

65^64 
"21 .20 

65^64 
'  17  .  16 

65.64 


41 
65^6 
'37.9 
65.2 

33 
65^.J^6 
"29 .  7 
13.  8 


5.3 
13.  16 

21 
65.4 

17 
5.  16 


13.  12 

65.64 

9.8 

65  .  64, 
'    5.4 


3 

65.8 
9 

:    13.    16 
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The  general  equation  for  Jinding  I„  is 

(-  1)"- '  (2n  +  l)/„  =  -  (C/,  +  a" ^3  +  &c.) 

+  (C,"I,+  C:l,  +  &c.)  +  F,, 

Hence  putting  n  =  32,  the  equation  for  finding  I^  is 

654  =  (C^/.  +  C-/3  +  &c.'+  C:4) 

-  (c,'^/, + cri + &c.  +  c:4)  -  i^,. 

Ta?)7e  0/"  tJie  products  P^  =  C^Ir  for  n  =  32,  ancZ  calculation  of  the  quantities  I,^  and  B^„. 

Pr  r 

6099  25587  71040  7 

273  95824  3 1 4f)5  88000  9 

7  52052  1 1 742  87069  3 1 200  11 

14292  18243  52720  81535  36160  13 

181  02208  01083  62555  55851  98784  15 

1  45956  33740  l6l56  32779  21049  55360  17 

707  20034  04420  28331  06379  22168  88480  19 

1  91122  29427  92298  81501  97313  85143  24000  21 

260  61036  46811  76525  19023  36205  50468  48000  23 

15554  89989  86905  19795  15515  50951  74607  85920  25 

3  26957  75316  75298  38464  45063  81824  21193  67520  27 

16  61488  riSSBd  44144  55275  75671  54091  O896I  07520  29 

8  95482  61960  15233  01854  18130  I6I89  66511  72000  31 

28  99746  33490  63992  38881  71047  04677  31614  73984  Sum 

4  53632  15585  96100  8 

14991  65046  74768  61360  10 

344  04340  75247  90249  64000  12 

5  36521  41705  40998  03634  45360  14 

5456  55799  32924  09847  001 19  6129O  16 

34  3831901111  0613563711  54717  15840  18 

12575  34291  17724  63047  26474  10262  50016  20 

^4  49639  24021  61449  84035  26184  70163  48400  22 

2257  65747  792O8  93849  1 1233  52764  25664  03700  24 

82742  14563  16036  20888  25426  35887  94710  49840  26 

9  11013  03017  92694  23112  48336  95819  28170  55080  28 

17  67611  84070  36444  68422  26I8O  95706  47598  17136  30 

27  63649  29648  26477  79222  58362  41320  15644  68122  Sum 

814  19505  34163  85807  F^^ 

,  27  63649  29648  26477  79222  59176  60825  498O8  53929 

28  99746  33490  63992  38881  71047  04677  3l6l4  73984 

65)    1  36097  03842  37514  59659  1 1870  43851  8I8O6  20055  P,,  =  65  I 

2093  80059  11346  37840  9O95I  85290  02797  01847  J,, 

Hence  the  numerator  of  B^,,   is   10  67838  30147  86652  98863  85444  97914  26479  42017 
and  the  denominator  is  510 
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CALCULATION 


OF    BERNOULLI'S    NUMBER 
FOR  n  =  62. 
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Table  of  the  values  of  the  alternate  binomial  coefficients  for  the  Index  2«  +  1  =  125, 
or  of  the  several  values  of  the  quantities  C"  when  w  =  62. 

n  =  62,  2n  + 1  =  125 

Cr  r 

7750  1 

9(i9\S15  2 

46906  25500  3 

117  6174-3  44.125  4 

177367091094050  5 

17  61577  70018  40875  6 

1224  97403  15126  27000  7 

62320  55385  32048  98625  8 

23  97508  36588  21178  64750  9 

715  59315  48903  94232  15775  10 

16914  02002  46820  45487  36500  1 1 

3  21917  92460  01984  96)78  00125  12 

50  02109  28994  15458  63688  94250  13 

64193735  88758  317191734142875  14 

6870  94331  70709  7 1 228  66992  396OO  15 

61852  34256  19392  87370  99034  37125  16 

4  71665  457I8  35584  1599*  82476  00750  17 

30  65825  47 1 69  3 1297  0S[}6(i  360,()4  04875  1 8 

170  77912  58485  10610  53673  21400  13500  19 

819  O8296  1281 1  25889  76655  76099  87825  20 

3S96  19764  4^3S63  75640  49548  2773 1  20250  21 

1221697736  11804  29497  46947  97853  36315  22 

38244  45086  97822  14079  03489  32410  53000  23 

104460  24213  63466  32604  17243  44642  59125  24 

2  49510  74978  85308  13877  39472  91774  87510  25 
5  22166  161 88  77624  49856  53874  31 881  80875  26 
9  58946  66208  31863  85900  05857  23959  04500  27 

1547391  20472  51416  68156  91269  63661  18625  28 

21  96116  01 106  18163  05805  27355  45522  77250  29 

27  43283  89856  36586  73522  85866  05169  97175  30 

30  17467  21788  07033  53213  93231  82841  64000  31 

29  23171  36732  19313  73425  99G[)3  33377  83875  32 

24  93894  45323  96897  03202  59878  2288 1  79250  33 

18  73157  77414  09609  66716  26'273  77063  54125  34 

12  37912  96378  01133  34525  53015  70928  94900  35 

7  19209  99656  23897  89425  04392  92969  28375  36 

3  66927  57321  8427667466756954672775750  37 
1  64151  8O907  14018  51235  12811  13009  78625  38 

64283  22593  00594  66217  95226  73626  21000  39 

21990  55925  01247  73095  44506  36136  05475  40 

6555  45126  69748  64608  39825  74457  90250  41 

1698  09882  21681  87820  24774  13865  60125  42 

380  9688 1  92005  23669  65886  40046  45500  43 

73  74553  16164  02309  09540  70604  60375  44 

12  26330  I8867  72518  81586  54437  61950  45 

1  7431 1  14722  OOIO7  18954  60915  04625  46 

210561166168303957007626702000  47 

2147  16978  65846  78508  95935  12375  48 

183  41067  3964:5  23348  33526  12250  49 

13  00548  41538  48019  24559  12505  50 

7574539402357611674776500  51 

357796577445197116078875  52 

13501757639441400606750  53 

3  99584  72764  70196  44125  54 

9064  80783  3 1 934  39800  55 

153  12175  39390  78375  56 

185429  23159  83250  57 

1529  02664  73625  58 

7  97406  33500  59 

2345  31275  60 

3 17750  61 

125  62 


212  67647  93255  86539  6646O  91296  44855  13215    Sum  =  2'^ 
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Formation  of  the  several  values  of  -  (C"  +  C"^  +  C,"  +  &c.)  ivhen  u  =  62. 


n  =  62,  2?i  +  1  =  125 


1  =  1,  p  =  2r+I=3 
,S)212  67647  93255  86539  66460^91296^4855  13215 
~'70  89215  97751  95513  22r5y63765l.8'285  04405 


r  =  2,  p=2/-  +  l=5 

117 

17  61577 

62320  55385 

715  59315  48903 

3219179246001984 

641  93735  88758  31719 

61852  34256  19392  87370 

30  65825  47169  31297  03966 

819  08296  12811  25889  76655 

1221697736  11804  29497  46947 

1  04460  24213  63466  32604  17243 

5  22166  161 88  77624  49856  53874 

1547391  20472  51416  68156  91269 

27  43283  89856  36586  73522  85866 

29  23171  36732  19313  73425  99<^93 

18  7315777414096096671626273 

7  19209  99656  23897  89425  04392 

1  64151  8O907  14018  51235  12811 

21990  55925  01247  73095  44506 

1698  09882  2168I  87820  24774 

73  74553  16164  02309  09540 

1  74311  1472200107  18954 

2147  16978  65846  78508 

13  00548  41538  48019 

3577  96577  44.519 

3  99584  72764 

153  12175 

1529 


9691375 
6174344125 
70018  40875 
32048  98625 
94232  15775 
96178  00125 
17341  42875 
99034  37125 
36094  04875 
76099  87825 
97853  36375 
44642  59125 
31881  80875 
63661  18625 
0516997175 
33377  83875 
77063  54125 
92969  28375 
13009  78625 
36136  05475 
13865  60125 
70604  60375 
60915  04625 
95935  12375 
24559  12505 
7116078875 
7019644125 
39390  78375 
02664  73625 
2345  31275 

125 

5)106  33823  96627  93269  80924  61347  3029062655 
21  26764  79325^58653  96184  92269  46058  12531 


r  =  3,  p  =  2j  +  1=7 


30 

3396 

1  04460 

9  589-16 

27  43283 

24  93894 

7  19209 

64283 

1698 

12 


3 
6870 
65825 
19764 
24213 
66208 
89856 
45323 
996r,6 
22593 
09882 
26330 
2147 


23 
21917 
94331 
47169 
4'3363 
63466 
31863 
365S6 
96897 
23897 
00594 
21681 
1 8867 
16978 
75745 
3 


17 

97508 
92460 
70709 
31297 
75640 
32604 
85900 
73522 
03202 
89425 
66217 
87820 
72518 
65846 
39402 
99584 
1 


61577 
36588 
01984 
71228 
03966 
49548 
17243 
05857 
85866 
59878 
04392 
95226 
24774 
81586 
78508 
35761 
72764 
85429 


46906  25500 
70018  40875 
21178  64750 
96178  00125 
66.<)92  39600 
36094  04875 
27731  20250 
44642  59125 
23959  04500 
0516997175 
22881  79250 
92969  28375 
7362621000 
13865  60125 
5443761950 
95935  12375 
16747  76500 
7019644125 
23159  83250 
2345  31275 


6870 

819  08296 

24951074978 

27  43283  89856 

123791296378 

21990  55925 

12  26330 

13 


11)42  53529  58648 
3  86684  50786 


r=5,  p  =  2r  +  l  =  ll 

177367091094050 
59315  48903  94232  15775 
70709  71228  66992  39600 
25889  76655  76099  87825 
13877  39472  91774  87510 
73522  85866  05169  97175 
34525  53015  70928  94900 
73095  44506  36136  05475 
72518  81586  54437  61950 
41538  48019  24559  12505 
9064  80783  31934  39800 

J 2345  31275 

51550  74058  47775  2552f  67840 
22868  2491X40706  84138  33440 


715 
94331 
12811 
85308 
36586 
01133 
01247 
18867 
00548 


r=6,  p  =  2r+l  =  13 

1761577 

3  21917  92460  01984 

30  65825  47169  31 297  03966 

1  04460  24213  634-66  32604  17243 

27  43283  89856  36586  73522  85866 

7  19209  99656  23897  89425  04392 

1698  09882  2168I  87820  24774 

2147  16978  65846  78508 

3  99584  72764 


70018  40875 
96178  00125 
36094  04875 
44642  59125 
0516997175 
92969  28375 
13865  60125 
95935  12375 
70196  44125 

2345  31275 

1 3)3568'682  91584  31702  72578  51079  27414  78450 

^2745 14  07044  94746  36352  19313  79031  90650 


r  =  8,  p  =  2,+l  =  17 

62320  55385  32048 

61852  34256  19392  87370  99034 

1  04460  24213  63466  32604  17243  44642 

29  23171  36732  19313  73425  99693  33377 

21990  55925  01 247  73095  44506  36136 

2147  16978  65846  78508  9-'>935 

153  1217539390 

17)30  49622  80870  35263  2683^94883  80565 


r=9,  p  =  2i+l  =  19 

23  97508  36588  21178  64750 

30  65825  47169  31297  03966  36094  04875 

9  58946  66208  31863  85900  05857  23959  04500 

7  19209  99656  23897  89425  04392  92969  28375 

12  26330  I8867  72518  81586  54437  61950 

3  99584  72764  70 1 96  44 1 25 


7)70  89215 

10  12745 


78675 
11239 


93390 
41912 


83680  72184 
97668  67454 


05035  55000 
86433  65000 


19)16  78199  58020  21826  76234  05155  98835  08575 
88326~2936948517  19801  79218  73622  89925 

1=11,  p=2.  +  l=23 

16914  02002  46820  45487  36500 

12216  97736  1 1804  29497  46947  97853  36375 

24  93894  45323  96897  03202  59878  22881  79250 

73  74553  16164  02309  09540  70604  60375 

9064  80783  31934  398OO 

2 3)25^6185  17613  41779  46076  43970  6876r52300 

108964  57287  53990  41 133  75824  81250  50100 
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n  =  62,  2n  + 1  =  125 


r=14,  p=2r  +  l=29 

641  93735  88758  31719  17341  42875 

1547391  20472  51416  68156  91269  63661  18625 

1698  09882  21681  87820  24774  1 3865  60125 

153  12175  39390  78375 

29)15  49089  30996  66834  44888  59938  34259  00000 
53416  87275  747I8  42927  I93O8  21871  00000 


T=15,  p=2r+l  =  31 

6870  94331  70709  71228  6699^  396OO 

27  43283  89856  36586  73522  85866  05169  97175 

12  26330  I8867  72518  81586  54437  61950 

2345  31275 

31)27  43296  23057  49786  16751  38681  28945  30000 
8849342679  27412  45701  65763  91256  30000 


r=18,  p=2r+l  =  37 

30  65825  47169  31297  03966  36094  04875 
7  19209  99656  23897  89425  04392  92969  28375 

3  99584  72764  701 96  44125 

37)7  19240  65481  71071  20306  81123  99259  77375 
19438  93661  66785  7O8I9  10300  64844  85875 


r=20,  p=2r+l=41 

8I9  O8296  1281 1  25889  76655  76099  87825 
21990  55925  01247  73095  44506  36136  05475 

2345  31275 

41)22809  64221  14058  98985  21 162  14581  24575 
5563327368635  58511  83442  97916  61575 


r  =  30,  p  =  2r  +  l=61 

27  43283  89856  36586  73522  85866  05169  97175 

2345  31275 

61  )j7  43283  89856  36586  73522  85866  07515  28450 
44971  86718  95681  74975  78456  82090  41450 

r  =  33,  p  =  2)+l=67 

67)24  93894  45323  96897  03202  59878  22881  79250 
37222~30527  22341  74674  66565  3t669  87750 

r  =  35,  p=2r  +  l  =  71 
7 1)12  37912  96378  01133  34525  53015  70928  94900 
17435  39385  60579  34289  O9197  40435  61900 

r=36,  p=2r+l=73 

73)7  19209  99656  23897  89425  04392  92969  28375 
9852T9173  37313  66978  42525  93054  37375 

r  =  39,  p  =  2r  +  l=79 
79)64283  22593  00504  66217  95226  73626  21000 
8r3"7ir72  06336  6T129  3411679412  99OOO 

r  =  41,  p=2r+l  =  83 
83)6555  45126  69748  64608  39825  74457  90250 
7898134  05659  62224  19756  93668  16750 

r  =  44,  p=2r  +  l=89 
89)7374553  16164  02309  09540  70604  60375 
82'860T4788~35981  00107  1989*  43375 


r=21,  p=2r+l  =  43 

3396  19764  4^3363  75640  49548  27731  20250 
1698  09882  2168I  87820  24774  13865  60125 


43)5094  29646  65045  63460  74322  41596  80375 
lis  47201  08489^43336  29635  40502  25125 


r=23,  p  =  2r+l  =  47 

38244  45086  97822  14079  03489  32410  53000 
1  74311  1472200107  18954  60915  04625 


47)38246  19398  12544  14186  22443  93325  57625 
813748808X1 17  96046  51541  36028  20375 


r  =  48,  p  =  2r  +  l=97 
97)2147  16978  65846  78508  95935  12375 
22  13577  09957  18335  14391  08375 

r=50,;)  =  2r  + 1=101 
101)13  00548  41538  48019  24559  12505 
12876  71698  40079  39847  12005 

r  =  51,p  =  2r  +  l  =  103 
103)75745  39402  35761  16747  76500 
735  39217  49861  75890  75500 


r  =  26,  p  =  2r  +  l  =  53 

5  22166  16188  77624  49856  53874  31881  80875 
3577  96577  44519  71160  78875 


53)5  22166  16188  81202  46433  98394  03042  59750 
9852  19173  37381  17857  24498  00057  40750 


r=29,  p=2r  +  l  =  59 

21  96116  01106  18163  05805  27355  45522  77250 

1529  02664  73625 


59)21  9611 6  01 106  18163  05805  28884  48187  50873 
3y2"22~3()52722341  74674  66591  26240  46625 


r=63,p  =  2r+ 1  =  107 
107)135  01757  63944  1400606750 
1  26T8465083  59009  40250 

r=54,  p  =  2r  +  l  =  109 

1 09)3  99584  72764  70196  441 25 
3665  91493  25414  64625 


r  =  56,  p=2r  +  l  =  113 

1 1 3)153  12175  39390  78375 
l"35505  97G93  72375 
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Table  of  the  Factors  by  which  the   quantities  P/' _/b?' •w  =  61    must   be  multiplied  in  order  to 

find  the  corresponding  quantities  for  n  =  62. 


r  =  7,  Factor  = 
r=  9,  Factor  = 
r  =  n ,  Factor  = 
r  =^3,  Factor  = 
r  =  15,  Factor  = 
r  =  17,  Factor  = 
r  =  19,  Factor  = 
r«21,  Factors 
r  =  23,  Factor  = 
r  =  25,  Factor  = 
r  =27,  Factor - 
r  =  29,  Factor  = 
r  =  31,  Factor  = 
r  =  33.  Factor  = 
r  =  35,  Factor  = 
r  =  37,  Factor- 
r  =  SQ,  Factor  = 
r  =  41,  Factor  = 
r  =  43,  Factor  = 
r  =  45,  Factor  = 
r  =  47,  Factor  = 
r  =  49,  Factor  = 
r  =  51,  Factor: 
r  =  53,  Factor  - 
r  =  55,  Factor  = 
r  =  57,  Factor  = 
r  =  59.  Factor  = 
r  =  6l,  Factor  = 


125 

124 

3100 

111 

110 

22.  Ill 

125 

124 

31000 

107 

106 

212. 107 

125 

124 

31000 

103 

102 

204. 103 

125. 

124 

31000 

99. 

98 

"196.99 

125. 

124 

31000 

95. 

94 

188.95 

125. 

124 

3100 

91. 

90 

18.91 

125. 

124 

31000 

87. 

86 

172.87 

125 

124 

31000 

83. 
125 

82 
124 

164.83 
31000 

79 

78 

~ 156.79 

125. 

124 

310 

75 

74 

111 

125. 
71 

124 

70 

3100 
99^ 

125. 

124 

31000 

67. 

Q*3 

132 .  67 

125 

124 

1000 

63 

62 

252 

125 

124 

31000 

59. 

58 

~ 116. 59 

125 

124 

3100 

55 

54 

594 

125 

124 

310 

51 

50 

51 

125 

124 

31000 

47 

46 

92.47 

125. 

124 

31000 

43 

42 

84.43 

125 

124 

31000 

^9 

38 

76.39 

125. 

124 

3100 

35 

34 

238 

125 
31 

124 
.30 

100 
6 

125 

124 

31000 

27 

26 

52.27 

125 

124 

31000 

23 

22 

44.23 

125 

124 

31000 

19 

.  18 

684 

125 

124 

3100 

15 

14 

42 

125 

124 

3100 

11 

10 

22 

125 

124 

31000 

7 

6 

84 

125 

124 

31000 

S 

2 

12 

r  =  8,  Factor  = 
r  =  10,  Factor  = 
r  =  1 2,  Factor  = 
r  =  1 4,  Factor  - 
r  =  16,  Factors 
r  =  1 8,  Factor  = 
r=20,  Factor  = 
r  =  22,  Factor  = 
r  =  24,  Factor  = 
r  =  26,  Factor  = 
r  =  28,  Factor  = 
r  =  30,  Factor  = 
r  =  32.  Factor  = 
r  =  34,  Factor  = 
r  =  3(i,  Factor  = 
r  =  38.  Factor  = 
r  =  40,  Factor  = 
r  =  42,  Factor  = 
r  =  44,  Factor  = 
r  =  46,  Factor  = 
r  =  48,  Factor  = 
r  =  50,  Factor  = 
r  =  52,  Factor  = 
r  =  54,  Factor  ■ 
r  =  56,  Factor  = 
r  =  58,  Factor  = 
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APPENDIX  II. 

On  the  Mean  Places  of  84  Fundamental  Staes,  as  derived  from  the  places  given  in 
THE  Greenwich  Catalogues  for  1840  and  1845,  -when  compared  with  those  resulting 
FROM  Bradley's  Observations.     By  Professor  J.  C.  Adams,  M.A.,  F.R.S. 

INTRODUCTION. 

The  present  Appendix  contains  the  formulae  and  instructions  which  I  drew  up,  many 
years  ago,  for  the  formation  of  a  proposed  New  Fundamental  Catalogue,  to  be  used  in 
the  computation  of  the  Star  places  given  in  the  Nautical  Almanac.  The  proposed  plan 
was  eagerly  accepted  by  my  friend,  the  late  Lieutenant  Stratford,  who  was  then  the 
superintendent,  and  my  instructions  were  ably  carried  out  by  Mr  K  Farley,  then  the 
principal  assistant  in  the  Nautical  Almanac  Office.  The  mean  places  were  thus  calculated 
for  the  beginning  of  each  of  Bessel's  so  called  fictitious  years  from  1830  to  1870.  The 
results  for  the  years  from  1857  to  1870  inclusive  have  already  appeared  in  the  several 
volumes  of  the  Nautical  Almanac.  It  has  been  thought  desirable  to  collect  together  these 
results  as  well  as  those  for  the  previous  years,  so  as  to  exhibit  at  one  view  a  set  of 
mean  places  of  each  star,  for  the  beginning  of  each  year  from  1830  to  1870,  founded  on 
consistent  elements.  It  should  be  remarked  that  in  all  these  calculations  the  actual  proper 
motion  of  each  star  is  supposed  to  be  uniform  and  to  take  place  in  a  fixed  great  circle. 
Hence  no  attempt  is  made  to  take  into  account  the  variability  in  the  observed  proper 
motions  of  Sirius  and  Procyon.  Indeed  one  of  the  principal  objects  which  I  had  in  view  in 
the  formation  of  this  Catalogue  was  to  test  how  far  the  observed  proper  motions  of  those 
stars  which  had  been  long  and  carefully  observed,  could  be  reconciled  with  the  hypothesis 
that  the  proper  motion,  when  referred  to  the  equator  or  ecliptic  of  a  given  date,  was 
really  uniform. 

The  rule  laid  down  in  my  instructions  to  Mr  Farley  embodies  a  very  simple  mode 
of  representing  the  apparent  variability  of  proper  motion  arising  from  the  change  of  position 
of  the  great  circles  to  which  the  star  is  referred,  whenever  the  star  is  not  very  near  to 
the   pole. 

When  the  star  is  very  near  the  pole,  the  Right  Ascension  and  Declination  for  the 
time  1800  +  t  when  referred  to  the  Equator  and  Equinox  of  1800  is  first  found  by  adding 
the  proper  motions  in  R.A.  and  Decl.  for  t  years  to  the  Right  Ascension  and  Declina- 
tion for  1800,  and  then  this  Right  Ascension  and  Declination  is  converted  into  the 
corresponding  Right  Ascension  and  Declination  referred  to  the  Equator  and  Equinox  of 
1800  + 1  by  the  proper  Trigonometrical  formulae  given  below.  These  formulae  are  founded 
upon  the  elements  of  precession  given  by  Dr  Peters  in  his  classical  work  "  Nuraerus 
Constans  Nutationis."  It  should  be  noticed  that  the  corresponding  formulae  given  by 
Mr  Carrington  at  p.  xxx  of  the  Introduction  to  his  valuable  Catalogue  of  Circumpolar 
Stars  are  not  sufficiently  accurate.  The  quantities  which  he  denotes  hy  z  +  v,  z-  v  and  Q, 
and  which  he  employs  in  reducing  the  place  of  a  star  from  one  epoch  1800  +  t  to  another 
1800  +  t! ,  ought  to  vanish  identically  when  t  =  t',  whereas,  according  to  Mr  Carrington's 
Table  of  Precession  Constants,  when  t  =  t'  =  55,  the  value  oi  %  -^  v  is  -  0".73  and  that  of 
z-v    is   +0".73. 

In  the  rule  which  I  gave  to  Mr  Farley  for  forming  the  value  of  the  secular  variation 
of  the   Precession   to   be  employed  in  reducing  the  observed  Right  Ascension   and   Declina 
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tion  from  1840  to  1845,  it  is  not  taken  into  account  that  different  Elements  of  Precession 
are  employed  by  Argelander  and  Bessel  from  those  which  are  employed  in  the  Nautical 
Almanac.     The   slight   inaccuracy   thence   arising   will,  however,  scarcely  be   appreciable. 

It  should  be  remarked  that  the  Polar  Star  51  Cephei  was  not  observed  by  Bradley, 
and  consequently  that  this  star,  although  included  among  the  84  Stars  to  which  Mr  Farley's 
calculations  refer,  does  not,  properly  speaking,  fall  within  the  scope  of  my  plan.  The 
coordinates  of  this  star  for  1800,  which  I  gave  to  Mr  Farley  as  part  of  his  fundamental 
data,  were  the  means  of  two  discordant  determinations  of  those  elements  by  Piazzi.  Hence 
it  is  not  surprising  that  the  predicted  places  of  this  star  when  tested  by  comparison  with 
more  recent  observations,  should  prove  to  be  sensibly  in  error. 

The  following  Table  gives  the  places  and  the  proper  motions  for  1800  of  the  remaining 
83  stars  embraced  in  the  calculations. 


Mean  Places  and  Annual  Proper  Motions  for   1800,   deduced  from  Places  for  1755  and 

1845  AND  Precessions  for  1755,  1800  and  1845. 


Name  of  Star 

Mean  R.A. 

Annual 

Mean  Decl. 

Annual 

*-'»*»*»\*     1^1     h^LtAl 

1800.0 
h,      VI.       s. 

Proper  Motion 

1800.0 

Proper  Motion 

7     Pegasi 

0.    2.  57,112 

-  0,00087 

0                // 
14.    4.16,02 

-0,0193 

a     Cassiop. 

0.29.  14,fi88 

+  0,00610 

55.26.  18,02 

-  0,0393 

a    Ceti 

0.33.  32,660 

+  0,01291 

-19.    5.  11,77 
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Polaris 

0  .  52  .  25,375 

+  0,08822 

88.  14.24,49 

+  0,0055 

0'    Ceti 

1  .  14.    1,762 

-  0,00665 

-    9.  13.  10,81 

-  0,2204 

a     Arietis 

1  .  55  .  55,763 

+  0,01290 

22  .  30  .  34,96 

-0,1487 

y     Ceti 

2  .  32  .  57,049 

-0,01047 

2.23.    6,73 

-0,1823 

a     Ceti 

2.51  .50,367 

-  0,00277 

3.  17.47,92 

-0,1114 
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3.10.    7,011 

+  0,00288 

49.    8.11,48 

-  0,0487 
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-0,00031 

23  .  28  .  30,58 

-  0,0600 

y     Eridani 

3  .  48  .  42,288 

+  0,00259 

-14,    5.\3,39 

-0,1162 
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+  0,00423 

16.    5.39,11 
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a     Aurigae 
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+  0,00863 

45  .  46  .  38,07 

-  0,4294 

/3    Orionis 

5.    4.55,918 

-  0,00090 

-    8.26.37,83 

-  0,0202 

ji     Tauri 

5.  13.39,578 

+  0,00157 

28  .  25  .  25,58 

-0,1980 
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5.21  .47,582 

+  0,00113 
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-  0,0380 

o     Leporis 

5  .  23  .  54,707 

+  0,00167 

-17.58.33,48 

+  0,0042 

6     Orionis 
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-    1  .  20  .  29,95 

-  0,0148 

a     Orionis 

5  .  44  .  20,863 

+  0,00108 

7.21.24,58 

-  0,0026 

IX     Geminorum 

6.  10.51,481 

+  0,00540 

22.36.    7,10 

-0,1269 

a     Can.  Maj. 

6.36.20,106 

-  0,03.^20 

-16.27.    7,75 

-1,2273 

e     Can.  Maj. 

6  .  50  .  46,005 

+  0,00075 

-  28  .  42  .  32,65 

-0,0109 

i     Geminorum 

7.8.    9.908 

+  0,00007 

22.20.  13,49 

-0,0160 

a'    Geminorum 

7.21  .48,902 

-0,01238 

32  .  18  .  43,73 

-  0,0758 

a     Can.  Min. 

7  .  28  .  49,438 

-  0,04674 

5  .  43  .  35,76 

-1,0351 

/3     Geminorum 

7  .  33  .    3,462 

-  0,04772 

28  .  29  .  46,37 

-0,0619 

15  Argus 

7.59.    1,667 

-0,00615 

-23.44.  11,91 

+  0,0668 

6     Hydrae 

8.36.  10,393 

-0,01223 

7.8.  34,54 

-  0,0384 

1      Ursae  Maj. 

8.45.26,714 

-  0,04659 

48  .  48  .  57,75 

-  0,2769 

a     Hydras 

9.  17.45,456 

-0,00214 

-    7.47.56,31 

+  0,0322 

d     UrsiB  Maj. 

9.19.  23,808 

-0,10677 

52  .  34  .  46,70 

-  0,5656 

e     Leon  is 

9  .  34  .  28,320 

-  0,00402 

24.41.  15,97 

-0,0182 

a     Leon  is 

9  .  57  .  42,369 

-0,01770 

12.56.  19,30 

+  0,0086 

a     Ursa;  Maj. 

10.  51  .  15,542 

-  0,01647 

62  .  49  .  38,58 

-  0,0888 

8     Leon  is 

11.    3.27,011 

+  0,01167 

21.37.    1,82 

-0,1441 

c     Hyd.  &  Crateris 

11  .    .g.  21,011 

-  0,00876 

-13.41.  52,38 

+  0,1777 

ji    Leonis 

1 1  .  38  .  50,858 

-  0,03532 

15.41.21,56 

-  0,1022 

7     Ursae  Maj. 

11  .43.  14,559 

+  0,01142 

54.48.  24,17 

-  0,0042 

fi    Corvi 

12.23.54,679 

-  0,00737 

-22.  17.  19,90 

-  0,0673 

I '2  Can.  Ven. 

12.46.38,984 

-0,02185 

39.24.    4,58 

+  0,0573 

a     Virginis 

13.  14.  40,472 

-  0,00445 

-10.    6.46,22 

-  0,0386 

t;     Ursae  Maj. 

13.39.38,578 

-0,01176 

50.  18.57,68 

-0,0231 

t)     Bootis 

13.45.    9,590 

-  0,00362 

19  .  24  .  20,17 

-  0,3543 

a     Bootis 

14.    6.32,585 

-  0,08003 

20.  13.46,04 

-  1,9747 

c      Bootis 

14.36.  15,145 

-  0,00467 

27  .  55  .  28,28 

+  0,0046 

a'    Librae 

14.39.50,311 

-  0,00927 

-15.  12.    6,88 

-  0,0592 

/i     Ursae  Min. 

14.51  .26,890 

-  0,00565 

74  .  58  .  23,66 

-  0,0361 
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Mean  Places  and  Annual  Proper  Motions  for  1800,  deduced  from  Places  for  1755  and 

1845  AND  Precessions  for  1755,  1800  and  1845. 


Name  of  Star 

Mean  R.A. 

Annual 

Mean  Decl. 

Annual 

1800.0 

Proper  Motion 

1800.0 

Proper  Motion 

ft     Librae 

h       m.       1. 
15.    6.15,726 

s. 
-  0,00768 

0       /        " 

-8.38.    7, 1 9 

-0,0146 

a     Cor.  Bor. 

15.26.  13,406 

+  0,00813 

27  .  23  .  44,55 

-  0,0730 

a     Serpentis 

15.. 34.  25,570 

+  0,00744 

7.    3.51,91 

+  0,0553 

/3'   Scorpii 

15.53.49,729 

-0,00131 

-19.  14.  44,95 

-  0,0202 

S     Ophiuchi 

16.    3.52,659 

-  0,00524 

-    3.10.    6,94 

-0,122-2 

a     Scorpii 

16.  17.  10,043 

-0,00195 

-  25  .  58  .  28,37 

-  0,0287 

6     Ursae  Min. 

17.    6.57,962 

+  0,01472 

8-2  .  20  .  33fi3 

-0,0012 

a     Herculis 

17.    5.31,976 

-  0,00193 

14.37-44,02 

+  0,0441 

ft    Draconis 

17  .  25  .  55,273 

-  0,00284 

52.27.  17,71 

+  0,0027 

a     Ophiuchi 

17  .  25  .  39,.S75 

+  0,00604 

12  .  42  .  58,90 

-0,2101 

7     Draconis 

17.51.57,881 

+  0,00077 

51.31.    5,12 

-  0,0396 

/«'    Sagittarii 

18  .     1  .  48,341 

-0,00313 

-21.    5.48,16 

-  0,0063 

a     Lyra; 

18.30.  10,051 

+  0,01747 

38  .  36  .  19,75 

+  0,2854 

2     Ursae  Min. 

18.36.38,748 

+  0,03237 

86  .  33  .  43,42 

+  0,0231 

ft    Lyrae 

18.42.41,906 

-0,00181 

33.    8.21,26 

-  0,0282 

^     Aquilas 

18.56.  13,274 

-0,00571 

13.  34.  35,13 

-  0,0732 

S     Aquilae 

19.  15.24,798 

+  0,01465 

2.43.37,11 

+  0,0983 

y     Aquilae 

19  .  36  .  45,029 

-  0,00054 

10.    8.    9,47 

+  0,0028 

a     Aquilae 

19.41.    1,390 

+  0,03526 

8.21.     1,96 

+  0,3785 

ft    Aquilae 

19  .  45  .  29,267 

+  0,00076 

5  .  55  .    2,55 

-  0,4769 

a'   Capricomi 

20.    6.56,817 

+  0,00170 

-13.    9.  13,73 

-  0,0003 

a     Cygni 

20  .  34  .  37,004 

-    -0,00043 

44.34.  18,28 

+  0,0005 

A     Ursae  Min. 

20  .  51  .  33,984 

-  0,05293 

88.41  .  16,41 

+  0,0123 

61'  Cygni 

20  .  57  .  56,873 

+  0,33999 

37  .  46  .  24,22 

+  3,2233 

C    Cygni 

21  .    4.  25,881 

-  0,00264 

29  .  24  .  47,98 

-  0,0695 

a     Cephei 

21.  13.47,721 

+  0,02174 

61  .44..  31,83 

+  0,0052 

ft    Aquarii 

21.21.     1,193 

+  0,00014 

-    6.26.36,99 

+  0,0053 

ft    Cephei 

21.26.     1,574 

+  0,00084 

69.41  .    6,41 

-0,0412 

e     Pegasi 

21  .  .S4.  21,675 

+  0,00282 

8  .  57  .  52,37 

+  0,0020 

a     Aquarii 

21  .55.30,413 

-  0,00098 

-    1.  17.    8,49 

-0,0130 

f     Pegasi 

22  .  31  .  29,549 

+  0,00177 

9  .  47  .  28,06 

■f  0,0025 

a     Pise.  Aust. 

22  .  46  .  34,099 

+  0,02319 

-  30  .  40  .  42,46 

-0,1745 

a     Pegasi 

22  .  54  .  48,447 

+  0,00,S07 

14.    7-54,00 

-0,0218 

1      Piscium 

23  .  29  .  40,032 

+  0,02554 

4  .  32  .  36,90 

-0,4512 

7     Cephei 

23.31  .  15,471 

-0,01994 

76.31  .    0,21 

+  0,1516 

a     Andromedae 

23.58.    4,639 

+  0,00886 

27.59.    8,39 

-0,1542 

Mr  Farley  has  remarked  that  one  of  these  stars,  viz.  e  Ursae  Miiioris,  is  too  near  the 
pole  to  allow  the  treatment  of  it  as  an  ordinary  Non-polar  Star  to  be  quite  satisfactory. 
In  this  case  it  would  be  preferable  to  use  the  formulae  for  the  reduction  of  star  places 
which  are  specially  appropriate  to  the  Polar  Stars.  In  two  other  cases,  viz.  /8  Ursae 
Minoris  and  y  Cephei,  the  polar  distances,  though  larger,  are  sufficiently  small  to  make 
it  expedient  to  use  the  same  formulae  when    the  greatest  degree  of  accuracy  is  required. 

On  a  Proposed  New  Fundamental  Catalogue. 

I  have  frequently  felt  great  inconvenience  from  the  changes  which  have  been  made  from 
time  to  time,  in  the  Fundamental  places  of  the  Standard  Stars  in  the  Nautical 
Almanac.  At  present,  also,  different  astronomers  use  different  Fundamental  places,  so 
that  it  is  impossible  accurately  to  compare  the  observations  made  at  different  observatories, 
or  at  the  same  observatory  in  different  years,  without  a  troublesome  preliini  lary 
investigation  of  the  mean  differences  of  the  several  catalogues  employed  to  determiuti  the 
Clock  error. 

The  appearance  of  the  Greenwich  Twelve-year  Catalogue  seems  to  me  to  afford  an 
excellent  opportunity  for  the  formation  of  such  a  catalogue  as  astronomers  in  general 
would    be    likely    to    employ    in    the    reduction    of    their    observations.     By    comparing    the 
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places  in  the  Greenwich  Catalogue  with  those  of  Bradley  given  in  Bessel's  Fundamenta, 
yilaces  would  be  obtained,  which  for  many  years  to  come,  might  be  more  depended  on, 
than  those  given  by  a  year  or  two's  observations,  however  near  these  might  be  to  the 
time  for  which  the  places  were  wanted.  In  order,  however,  to  ensure  this  general  assent 
of  astronomers  and  to  do  justice  to  the  excellence  of  the  materials,  the  most 
scrupulous  accuracy  should  be  attended  to  in  the  reduction  of  the  places  to  the  proposed 
epoch,  and  in  the  calculation  of  the  coefficients  of  the  1st  and  2nd  powers  of  the  time 
which  are    required  and   wanted   in    order  to   find    the  places  for  any  other   epoch. 

A  short  Appendix  should  be  added  to  the  Nautical  Almanac  in  which  the  proposed 
Catalogue  is  given,  fully  explaining  the  method  employed  in  its  formation,  in  order  that 
astronomers  might   use   it    with    confidence. 

I  proceed  to  point  out  the  method  which  it  appears  to  me  most  desirable  to  adopt 
for  this  purpose. 

The  R.A.  for  1840  and  1845  given  in  the  Greenwich  Catalogue  are  not  referred  to 
the  same  Fundamental  position  of  the  Equinox. 

The  mean  corrections  of  the  R.A.  of  the  Fundamental  Catalogue  in  the  Nautical 
Almanac  for  1834,  given  by  the  observations  of  the  first  6  years  and  of  the  last  6  years, 
differ  by  0'.007.  Part  of  this  difference,  however,  arises  from  the  proper  motions  having 
been  omitted,  except  in  a  few  cases,  in  the  Nautical  Almanac  Catalogue,  So  that  the  mean 
corrections  would  vary  with  the  time.  By  the  comparison  of  the  R.A.  for  1840  and 
1845,  of  the  30  stars  common  to  the  Greenwich  Clock  List  and  the  Tabulae  Regiomontanse, 
using  as  a  basis  Bradley's  places  for  1755,  I  find  that  in  order  to  refer  the  R.A. 
to  the  most  probable  position  of  the  Equinox  as  determined  from  the  observations  of  the 
whole  12  years,  the  R.A.  for  1840  must  be  increased  by  0^.028  and  those  for  1845 
diminished  by  the    same  quantity. 

The  mean  epoch  of  the  observations  on  which  the  Catalogue  for  1840  depends  is  the 
beginning  of  1839,  and  the  observations  may  be  looked  upon  as  giving  the  places  for  that 
time,  independently  of  any  assumed  proper  motion.  The  pi'oper  motions  for  1  year  should 
therefore  be  added  to  the  places  for  1840  of  those  stars  whose  proper  motions  have 
not  been  taken  into  account,  and  to  the  places  of  the  other  stars  should  be  added,  for 
the   sake    of  uniformity. 

Adopted    proper   motion    for    1    year  —  Proper   motion   employed    in   the   reductions. 

The  proper  motions  employed  may  be  those  given  in  the  Fundamental  Catalogue  in 
the  Nautical  Almanac  for  1848,.  which  are  those  of  Argelander  as  far  as  he  gives  them, 
the  rest  being  taken  from  the  B.A.  Catalogue, 

The  proper  motions  used  by  the  Astronomer-Royal  in  his  reductions  are  those  given 
in  the  Nautical  Almanac  for  1834.  For  two  stars,  proper  motions  are  mentioned  in  the 
notes  to  the  Catalogue  of  1439  stars,  which  are  not  given  in  the  Nautical  Almanac, 
viz.  for  a  Aquilce,  a  proper  motion  of  -  0".  32  in  N.P.D.,  and  for  i  Piscium,  a  proper 
motion  of  +  0'.  025  in  R.A.,  both  being  taken  from  Baily.  These  however  are  not 
included  in  the  Annual  Precessions  of  that  Catalogue,  and  I  am  not  quite  certain  that 
they  have  been  used  in  obtaining  the  places  for  1840.  The  Astronomer-Royal  should 
be  consulted  on  this  point. 

The  R.A.  for  1755  given  in  the  Fundamenta  should  be  diminished  by  0'.020  in 
consequence  of  Bessel  having  employed  too  large  a  value  of  the  coefficient  of  nutation 
in   his  reductions. 

The  next  step  is  to  reduce  the  places  for  1840  to  the  epoch  1845. 
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If  a  denote  the  R.A.  for  1755,  a^  that  for  1840,  and  half  the  secular  variation 
of  the  precession  in  R.A.  be  denoted  by  p,  as  in  the  Nautical  Almanac  Catalogue,  then 
the  RA.  for  1845  will  be 

«.  +  -^ly-  +  I P, 
and  similarly  for  the  Declination. 

The  value  of  p  may  be  taken  at  once  from  the  Nautical  Almanac  for  184^^.  The  value 
there  given,  however,  does  not  include  the  small  terms  due  to  proper  motion,  and  they  are 
only  partially  included  in  the  secular  variations  of  precession  given  by  Argelander  and  Bessel. 

To  be   rigorously  exact,  we   should  take  for  the  value  of  p 

Secular  Variation  of  Precession  from  Argelander  or  Bessel  -  Value  of  p  given  in  Nautical  Almanac. 

Argelander  gives  the  secular  variation  in  his  Catalogue ;  and  for  stars  not  in  that 
Catalogue,  it  may  be  deduced  from  the  change  of  precession  for  45  years,  given  in  the 
Fundamenta,  bearing   in   mind   that   Bessel's   precessions   in   R.A.    are   expressed   in  arc. 

From  the  places  thus  reduced  to  1845  and  those  given  for  the  same  epoch  in  the 
Greenwich  Catalogue,  the  final  places  are  to  be  deduced,  giving  to  each  determination  a 
weight  proportionate  to  the  number   of  observations  on  which  it  depends. 

The  precessions  should  be  calculated  for  3  epochs,  viz.,  1755,  1800  and  1845. 
M.  Peters'  elements  of  precession  should  be  employed  ;  these  are  given  by  M.  Struve  in 
the  Astron.  Nachr.  No.  486,  and  are  founded  on  Otto  Struve's  investigations  respecting 
precession  combined  with  Le  Verrier's  determination  of  the  changes  of  the  plane  of 
the   Ecliptic. 

The  constants  to  be  employed  are  : 

For  1755. 
m  =  46".0495  log  n  =  1.302430, 


=  3.06997  log  ^  =  0.126339. 

^  lo 


For  1800. 

m  =  46".0623  log  n  =  1.302346, 

:r^  =  3.07082  log  ,-v  =  0.126255. 

15  *  15 

For  1845. 

m  =  46".0751  log  n  =  1.302262, 

*^  =  3.07167  log  ^  =  0.126171. 

lo  ^  16 


If  a   denote  the    RA.  in    1755  and  a    the  RA.  finally  adopted  for  1845,   the  R.A.  for  , 
1800   will   be 

i(a  +  a')-20.25p, 

p  having  the  same  signification  as  before. 

Similarly,  the  Declination  for  1800  may  be  found. 
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Hence  the  precession  in  R.A.  for  1800  may  be  calculated.  Let  this  =  c.  Then  the 
proper  motion  in  E,.A.  for  the  same  epoch  will  be 

a'  — a 
~90~"''' 
and  similar  formulae  hold  for  the  Declination. 

In  consequence  of  the  change  of  the  plane  to  which  the  stars  are  referred,  the 
proper  motions  in  R.A.  and  Declination  will  not  be  strictly  uniform,  even  if  the  actual 
proper  motions  be  so.  This  variability  of  the  proper  motion  may  be  very  conveniently 
taken  into  account  in  the  following  manner. 

To  the  RA.  and  Declination  for  1845  add  the  proper  motions  for  45  years  just  found, 
and  with  the  places  thus  obtained  calculate  the  precessions.  These  combined  with  the 
proper  motions  found  for  1800  will  give  very  approximately  the  annual  variations  for  1845. 

Similarly,  from  the  R.A.  and  Declination  for  1755  subtract  the  proper  motions  for 
45  years,  and  with  the  places  thus  obtained  calculate  the  precessions.  These  combined  with 
the  proper  motions  for  1800  will  give  very  approximately  the  annual  variations  for  1755. 

Now  let  c,  be  the  annual  precession  calculated  in  this  way  for  1755,  c  that  for  1800, 
and  c'  that  for  1845,  and  let  the  differences  of  these  quantities  be  taken  according  to 
the  following  scheme, — 

Ac, 
c  A'c 

Ac 
c. 

Then   one-half  the  secular  variation    of  precession  for  1850, 

or  i>  =  V  {^^  +  is  ^'4- 

Annual   rate  of  variation  for   1850, 

a'  and  a  being   as  before  the  R.A.   for    1845  and  1755  respectively. 

Also,   R.A.    for  1850, 

=  a'  +  5^  -  ip  +  ^fg-  A^c. 

Similar  formulae,   of  course,  hold  for  the  Declination. 

If  the  difference  between  the  determinations  for  1845  exceed  0».05  for  R.A.  or  1" 
for  Declination,  it  should  be  ascertained  whether  the  places  have  been  rightly  derived 
from  those  given  in  the  several  volumes  of  the  Greenwich  Observations.  I  found,  for 
instance,  a  discrepancy  in  the  R.A.  of  a  Ceti,  and  on  examination  it  appeared  that  the 
R.A.  for  1840  should  be  2". 53™. 55'. 23  instead  of  2*. 53'". 55'. 32 ;  the  correction  -  0'.09 
mentioned  in  the  Introduction  to  the  Catalogue   having   apparently  been  omitted. 

The  calculation  of  the  Fundamental  places  should  be  carried  to  3  places  of  decimals 
in  R.A.,  and  2  in  Declination,  and  the  calculation  of  the  Precessions  and  Secular  Variations 
should  be  carried  to  5  places  in  R.A.  and  4  in  Declination. 

I  may  mention  here  that  the  Secular  Variations  of  Precession  given  in  the  British 
Association  Catalogue  do  not  include  the  terms  which  depend  on  the  variation  of  m  and 
n.  Also  that  for  Bradley's  Stars  the  proper  motions  are  calculated  by  using  Bessel's 
'  old  values  of  the  precession  given  in  the  Fundamenta,  and  therefore  ought  not  to  be 
combined  with  the  annual  precessions  given  in  the  same  Catalogue,  which  are  founded 
on  his  later  elements.  Consequently,  with  the  Precessions,  Secular  Variations,  and  proper 
motions  of  the  Catalogue,  we  cannot  reproduce  the  places  for  1755,  which  were  taken  as 
the  basis  of  calculation. 
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Example  of  the  Application  of  the  Method  just  explained  to  find  the  Place 
&c.  OF  a  Canis  Majoris  for  1850. 


Prop,  motion  (Arg.) 
Do.  employed  by  Airy 


R.A. 

-  0.035 

-  0.034 


Difference 

-  0.00 1 

const. 

+  0.028 

Gr.  Catalogue  1840 

6.38.  5.89 

a,      Adopted  place  1840 
a                 Do.            1755 

6.38.  5.917 
6.34.20.953  = 

« 
=  Bessel's  R.A.  -  0.020 

17^      3.44.964 

13.233 

Sec.  variation  from) 
Argelander ) 

(p)     Naut.  Aim. 

+  0.0004 
+  0.00061 

Difference  =p  adopted 

-  0.00021 

h     m      » 

6.38.  5.917 

13.233 

h 

-  0.001 

6.38.19.149 

129  obs. 

Place  in  Cat  for  1845,       ) 
R.A.  diminished  by  0.028) 

6.38.19.172 

127  obs. 

Adopted  place  for  1845 
Do.             1755 

6.38.19.160 
6.34.20.953 

Mean 

6.36.20.057 

-(201);,. 

+  .004 

Place  1800 

6.36.20.061 

Decln. 

-1.23 
-1.14 

-0.09 

-16.30.  6.98 

-16.30.  7.07 
-  16.23.53.80 


17; 


-6.13.27 

-  21.96 

-  0.379 

-0.1919 

-0.1871 

0    /     // 
-  16..3O.  7.07 

-21.96 

-    0.84 

-  16.30.29-87 

234  obs. 

-  16.30.27.02 

58  obs. 

-  16.30.29.30 

-  16.23.53.80 

-16.27.11.55 
+  3.79 

-16.27.  7.76 


or  ^^.  5.  0.91 


Calculation  of  Peecessions  for  1800. 


n 
15 
sin  a 

0.126255 

9.994519 

-  9.470270 

n 

cos  a 

Prec     ) 
in  Decl. 

1.302346 
-9-198314 

tan  2 

-  0.500660 

-  9.591044 

-3.1671 

Precession  in  R.A. 

(a' -a) 

-  0^38998 
3.07082 

2.68084 
3.58.207 

^    " 
-  6.35.50 

^  («'-«) 

2.64674 

-  4.3944 

Proper  motion  1800 

-0.03410 

-  1.2273 

Do.  in  45  years 

-  1.534 

-  55.23 

xl 
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Calculation  of  Precession  for  1755. 


6.34.20.953 

Correction 

( 

+  1.534. 

Place  to  be  used  in 
calculating  Precession 

6.34.22.487 

or  98.35.37.30 

n 
15 

0.126339 

sin  a  tan  S 

9-995097 

-  .9.468336 

-  9-589772 

-0.38884 

3.06997 

Precession  in  R.A. 

2.68113 

n 

cos  a 


Precession  \ 
in  Declin.  i 


o   '   '/ 

-16.23.53.80 

+  55.23 

-  16.22.58.57 


1.302430 
-9.174427 
■  0.476857 


2.9982 


Calculation  of  Precession  for  1845 


Correction 

Place  to  be  used  in 
calculating  Precession 


Am        II 

6.38.19-160 
- 1.534 

6.38.17.626 


or 

0     /     II 
99-34.24.39 

ft 

r5 

0.126171 

sin  a 

9-993909 

tan  S 

-  9.472258 

-  9-592338 

-0.39115 
3.07167 


Precession  in  R.A. 


2.68052 


0  /  // 

-  16.30.29-30 

-  55.23 

-  16.31.24.53 


n  1.302262 

cos  a  -  9.220923 


-0.523185 


P.  in  Declin.      -3.3357 


Collecting  and  Differencing  the  Results. 


R.A. 


1755 

2.68113 

1800 

2.68084 

1845 

2.68052 

-29 
-32" 


Decln. 

// 

-  2.9982 

-3.1671 

-  3.3357 


-1689 
-1686 


+  3 
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Calculation  of  Place  fob  1850  and  Annual  Variations  &c.  for  same  time. 


^t'^A'c 

-  0.00034 

P' 

-    0.1684 

=  ^  •  •  ■  > 

-  0.00038 

-  0.1871 

a' -a 

+  2.64674 

S'-S 
90 

-  4.3944 

90 

-162^'^ 

+  0.00002 

5A' 

-   .0002 

k 

+  2.64638 

-  4.5817 

5k 

+  13.232 

-22.91 

1 
-iP 

.000 

1  , 

+  0.05 

+  13.232 
6.38.19-160 

6.38.32.392 


2' 


-22.86 
16.30.29.30 

16.30.52.16 


Half  Sec.  variation. 


Annual  variation. 


Place  for  1850. 


Table   of  Elements  for  calculating  the   Mean    Places  of  the  Standard  Stars,   eoctracted  from 
Mr   Farley's    Calculations  of  Fwidamental   Stars  foi'   1860. 


I J 


Precessions 


1755 
1845 

1755 
1800 
1845 


Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p 


a  AndromedsB 


23. 
0. 


B.A. 

m        s 
55  .  46,487 
0.23,142 


.S,05698       „ 
3,06486 +  J««  + 16 
3,07290+""* 


h 
0. 


0 .  38,55409 

3,08287 
+    ,00904 


Dec. 

0         /        // 

27.44.  12,60 
28.14.    4,12 


II 


20,06 11 

20,0600^  ■• -21 
20,0568 

+  28°.  15'.43','6337 


+  19,9025 
-      ,0050 


a  Cassiopeiae 


1755 
1845 

1755 

Precessions   -l  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


R.A 

h      m        I 

0  .  26  .  45,647 
0.31  .44,819 

3',29407  ,2„„, 
S,3n8S]^fZ\+53 
3,34222  ■*■        * 
h      m        8 

0..'52.    1,. 56776 


3,35112 
+    ,02740 


Dec. 


55  .11.  23,70 
55  .  41  .  10,95 

19"9280 

19.8976     f;l-25 

19,8647  "''^■^ 

+  55  .  42  .  50,0700 

+  19,8221 
-      ,0382 


7  Pegasi 


R.A. 

h      m        s 

0.0.  38,747 
0.    5.  15,560 

io7090 

3,07950  +  *^° 
h      m        g 
0.    5.30,96142 
s 

3,08053 
+    ,00492 


Dec. 

0     '     '/ 

13.49.  14,10 
14.  19.  17,68 


20,0645 
20,0590 
20,0516 


55 

-74" 


19 


+  14.20.  57,8418 

+  20,0319 
-   ,0094 


^Ceti 


R.A. 

h      m        I 
0.31.  16,867 
0  .  35  .  48,.S36 

3',00613 

3,00333     ^2^+14 

3,00067  ~  "" 

h      m        s 

0.36.    3,40341 


3,013.34 
■  ,00287 


Dec. 

-19.20.  6,50 
-  18.50.  18,47 

19"8781   0,0 
19,8462' ^'•'-19 
19,8124  -^^^ 

-18.48.39,3118 

+  19,8297 
-   ,0.388 

F" 
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17.^5 
1845 

1755 

Precessions   ^  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


6'  Ceti 


R.A. 
h      m        s 

1.11.  46,987 
1.  16.16,568 

s 
3,00135       -^ 

3,00191   tfi7  +  ll 
3,00258  ^    ' 

h      m        s 

1.  16.31,54815 

2,99b'07 
+    ,00082 


Dec. 

-  9.27.  18,40 

-  8.59.    6,14 

19,0883  _^_ 
19,0232     fifis-17 
18,9564  "''•"* 

-    8  .  57  .  32,4767 

+  18,7289 
-      ,0753 


a  Arietis 


R.A. 

h      m        s 
1  .53.25,133 
1  .  58  .  26,823 


3,33041 

3,339361111  +  9 
3,34840  +  ^"* 

ti       m        6 
1  .58.43,63122 
s 

3,36215 
+    ,01011 


Dec. 

22  .  17  .  29,50 
22  .  43  .  35,47 

17",6577_joq„ 
17,5485     :,-!:- 25 
17,4368""^^ 

+  22  .  45  .     1,8805 


+  17,2758 
-      ,1258 


1755 
1845 

1755 

Precessions  <(  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


Ceti 


a  Ceti 


R.A. 
h      m        s 
2.30.  37,873 
2.  35.  16,414 


3.10125 

3,10530 +  *2^  + 4 
3,10939       ^ 

h       m         s 

2.35.31,91006 
3,09944 

+    ,00457 


Dec. 

2° .  1 1  .  23,00 
2  .  34  .  44,70 

15,8842  _ 

15,7567       f,3-18 

15,6274" '"'y'' 

+    2  .  36  .    1,8908 

+  15,4309 
-      ,1449 


R.A. 

h      m        t 
2  .  49  .  30,007 
2  .  54  .  10,894 


3,11903 

3,12332  +  *;^ +  2 
3,12763"*'*''^ 

km        s 

2.54.26,52155 


3,12575 
+    ,00480 


Dec. 

3.    6.49,10 
3  .  28  .  40,36 

14,8226  _^ 
14,6810*^^- 15 
14,5379 

+  3  .  29  .  52,4540 

+  14,4108 
-      ,1600 


1755 
1845 

1755 

Precessions   -l  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


a  Persei 


17  Tauri 


R.A. 
h      m        I 

3.    6.57,873 
3.  13.  17,138 

4,18930 

4,21111+^  ?i-3 
4,23289  ' 

k      m        s 

3.  13.38,32325 

8 

4,23826 
+    ,02418 


Dec. 

48  .  57  .  59,50 
49.  18.  14,17 

13,7503 

13,5453     2086-36 
13,3367-''''**'^ 

+  49.  19'.2o'5530 

+  13,2649 
-      ,2342 


R.A. 

km        s 
3.32.  58,207 
3  .  38  .  16,798 


3,53213 

3,54015  +  °"- -4 
3,54813'^  '^ 

k      m        8 

3  .  38  .  34,53964 
s 

3,54877 
+    ,00884 


Dec. 

23.  19-  37,20 
23.31 .  15,42 


12,0072 

11,8181 1"-/^- 19 

11,6271     ^ 

+  23.38.  13,2038 

+  11,5461 
-      ,2134 


1755 
1845 

(1755 

Precessions   ^  1800 

I  1845 

Place   1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


7'  Eridani 


R.A. 

h      m        8 
3  .  46  .  36,720 
3  .  50  .  47,950 

2,78679^201 
2,78880  +  ;"^  +  ! 
2,79082  +  ^"'^ 

h      m        s 

3.51.     1,91789 

2,79369 
+    ,00226 


Dec. 

-  14.  13.  2]",00 

-  13  .  57  •  12,80 

n,0298_ 
10,8740  _^^°- 9 
10,7173     ^"' 

-13".  56.  19^8373 

+  10,5838 
-      ,1747 


Tauri 


R.A. 

Am         « 
4.21.  53,427 
4.27.     1,939 


3,42364 +  J«^- 7 
3,42839+    ' 

h      m        s 

4.27.  19.10370 

8 

3,43320 
+    ,00523 


Dec. 

15.  59.. 36,80 

16.  11  .  32,11 

8"3296         (5 

'/^^,ll-20si~'' 
7,914a 

+  16.  12.  10,'7515 

+  7,7167 
-    ,2322 
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a  Aurigae 

3  Orionis 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

k      m        s 
4  .  58  .  37,980 
5.    5.  14,855 

45  .  43  .    4^80 
45  .  49  .  58,67 

h      m        s 
5.    2  .  46,420 
5.    7.    5,434 

-8°.  30.  15,90 
-8.23.    8,06 

(1755 

Precessions   <  1800 

(l845 

4,39292 

4,401 12  +  °;" -41 

4,40891      "^ 

5,3092 

^'^2^^     2824-^2 
4,7457  ~  ^^-^^ 

2,87616 

2,87799 1    80-^ 
2,87979''^^° 

4,5893     ^^^' 

Place  1850 

h      m        8 

5  .    5  .  36,94500 

+  45  .  50 .  20,1732 

h      m        s 

5  .     7  .  19,83306 

-8°.  22.  45,2656 

k  or  k' 
p  or  p' 

4,41842 

+    ,00838 

+  4,2849 
-    ,3147 

2,87991 
+    ,00198 

+  4,5486 
-    ,2056 

j3  Tauri 

Z  Orionis 

E.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
5  .  10.  49,327 
5.  16.29,842 

28°.  22.  27,70 
28.28.  12,47 

h      m        t 
5.  19.29,860 
5  .  24  .    5,390 

-  0  .  30  .    4,70 

-  0  .  25  .    8,53 

(1755 

Precessions   <  1800 

|l845 

3,77596  ,„„, 
3,77991+^^^-19 
3,78367  +  "^^^ 

4.2727  _„.„„ 
4,0288     2447-8 
3,7841      "'**' 

3,05846 

3,06026+52-6 
3,06200+    ' 

3,5276 

3,3288:    98^-3 

3,1297     ^^ 

Place   1850 

5.16.  48,77954 

+  28.28.  30,3331 

h      m        s 

5  .  24  .  20,70643 

-0°.  24.  53^1267 

k  or  k' 
p  or  ;/ 

3,78771 
+    ,00406 

+  3,'5590 

-    ,2724 

s 

3,06338 
+    ,00189 

+  3,0696 
-    ,2214 

a  Leporis 

e  Orionis 

R.A. 

Dee. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 

5.21.  55,760 
5  .  25  .  53,719 

-18.    0.59,10 
-17.56.  15,60 

Am* 
5  .  23  .  47,487 
5  .  28  .  20,995 

-  1  .  22  .  46,90 
-1  .  18.21,91 

(1755 

Precessions   -|  1800 

(  1845 

2,64091      ,„^ 

2,64227:1^^-2 
2,64361  +  ^^* 

3.3178 

3,1458  _;^^- 3 

2,9735     '^^-^ 

3,03816-5 
3,03984+;"^ -5 
3,04147  + 

3,1568  _ 

2,9591      \qII-3 
2,7611 -'980 

Place  1850 

h         VI           8 

5.26.    6,94608 

-  17°.  56.    0,7596 

h      m        t 

5  .  28  .  36,19S55 

-1.18.    8,2335 

k  or  k' 
p  or  p 

s 

2,64549 
+    ,00148 

+  2,9585 
-    ,1917 

s 

3,04080 
+    ,00178 

+  2^7243 
-    ,2202 

a  Ononis 

H  Geminorum 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
5  .  41  .  54,847 
5  .  46 .  46,888 

7.26.  18,30 
7.22.21,28 

h      m        s 
6.    8.    8,027 
6.  13.34,942 

22  .  36  .  50,20 
22  .  35  .  13,28 

(1755 

Precessions   ^  1800 

(  1845 

3,24170 

3.24309+^^-9 

3,24439 

^3690:|;|J-1 
1,1561     ^^^-^ 

3,62685 

3,62695  +  '"  -  17 
3,62688        ' 

-o,7n6 

-0,9501     fll  +  3 
-1,1883-^'*^^ 

Place   1850 

k      m        s 
5.47.    3,11945 

+  7  .  22  .  26^9882 

h      m        s 

6.  13.53,10370 

+  22°.  35.    6,63S6 

k  or  k' 
p  or  p' 

3,24636 
+    ,00139 

+  1,1298 
-    ,2367 

g 

3,6.3233 
-    ,00019 

-1,3415 
-    ,2644 

F  2 
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a  Canis  Maj.                            1 

c  Canis  Maj. 

1755 
1845 

(  1755 

Precessions    <  1800 

(1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 

R.A. 

h      m       t 
6  .  34 .  20,953 
6.38.  19,160 

2^681 13  _ 
2,68084     ^^-3 
2,68052     ^^ 

6  .  38  .  32,39200 

2,64638 
-    ,00038 

Dec. 

-  16  .  23  .  53,80 

-  16  .  30  .  29,30 

i|i67i-;^^g+3 

-  3,3357  ~  ^^^^ 

-  16°.  30.  52^1617 

-4^5817 
-    ,1871 

R.A. 

6  .  48  .  59,953 
6  .  52  .  32,087 

s 

2,35565     ^- 
2,35625  +  ^^-2 
2,35683  +  ^" 

h      m        s 

6.52.43,87529 

2,35769 
+    ,00063 

Dec. 

-28.  39.  17,20 
-28.  45.54,85 

—  4,2571       1  r,ri9 

-4,4074     \fl  +  3 
-4,5574^^"" 

-28°.  46.  17J329 

-  4,5849 

-  ,1664             1 

1755 
1845 

(1755 

Precessions    <  1800 

(  1845 

Place   1850 

k  or  /fc' 
p  or  p 

S  Geminorum 

a"  Geminorum                         I 

R.A. 
h      m        s 
7  .     5  .  28,007 
7.10.  51,677 

3,59922  _ 
3,59621     ^i!-13 
3,59307     "^^^ 

7.11.    9,64215 

3,59285 
-    ,00358 

Dec. 

22  .  24 .  33,70 
22.  15.43,16 

-  5,6539  _  2   ,^ 

-5,8790     224    +^^ 

-  6,1031     ■^•^*' 

+  22.  15.  12^5031 

-  6,1438 

-  ,2483 

R.A. 

Am        s 
1 .  18.55,513 
7.24.42,071 

3,86902       g 
3,86334     ,8^-15 
3,85751  "^"•* 

h      m        s 
7.25.     1,29355 

s 

3,84418 
-    ,00658 

Dec. 

32  .  23  .  57,30 
32.  13.  19,57 

-6,7747     2356 
-7,0103  _g°5+ 17 
-  7,2442     ^■^■^y 

+  32°.  12.42^9047 

-  7^3460 

-  ,2588 

1755 
1845 

(1755 

Precessions   <  1800 

(1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 

a  Canis  Min. 

/3  Geminorum 

R.A. 

h      m        s 

7  .  26 .  27,753 
7.31.  11,061 

.V9729_23o 
3,19499     if.-^ 
3,19265"-^* 

A      m        s 

7.  31  .26,78810 

s 

3,14528 
-    ,00262 

Dec. 

5°.  49  .  59,30 
5.37.    3,79 

-7,3942 

-7,58)7       865+10 
-7,7682-^'^'*^ 

+  5°.  36.  19,7216 

-  8^8240 

-  ,2066 

R.A. 

h       m        s 

7.30.  17,368 
7  .  35  .  49,395 

3,74323  _ 
3,73781      „^-13 
3,73226"^^^ 
h      m        s 

1.36.    7,81171 

s 

3,68303 
-    ,00626 

Dec. 

28  .  35  .  40,80 
28.23.42,11 

-7,7048 

-7,9235     t\^L  +  l* 

-  8,1408  "•^'^•^ 

+  28  .  2.3  .     1,0356 

-  8^2269 

-  ,2404 

1755 
1845 

(  1755 

Precessions    l  1800 

1  1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p 

15  Argus 

6  Hydrae 

R.A. 

h      m        s 
1.51.    6,740 
8.0.  56,616 

2,55987     4 
2,56028 +  J1+ I 
2,56070  ^    " 

h      m        s 

8.     1.    9,38913 

2,55465 
+    ,00048 

Dec. 

-23.36.50,10 
-23.51  .40,19 

-  "9,8129  _  143- 

-  9,9566       *^^  +  8 

-  10,0995     '*^^ 

-  23  .  52  .  30^3935 

-  10,0486 

-  ,1582 

R.A. 

h       m         s 

8.33.  46,827 
8.38.  33,821 

3,20419  _  320 
3,20099     tio^     ■ 
3,19779"''^" 

8  .  38  .  49,74819 

3,18526 
-    ,00356 

Dec. 

7  .  18  .    1,30 
6.59.    0,58 

-12,4761       g 

- 12,6364- j^^^+ 16 

-12,7951     '^^^ 

+  6°.  57.  56^3678 

-  12^8512 

-  ,1752 
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1755 
1845 

( 1755 

Precessions    }  1800 

(l845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 

I  Ursae  Maj. 

rt  Hydrse 

R.A. 

h       m        8 
8.42.  18,547 
8  .  48  .  33,987 

4,23805  _ 
4,21808_^y^^-3 
4,19808     ''""" 

k      m        s 

8  .  48  .  54,73926 

s 

4,14934 
-    ,02224 

Dec. 

48  .  59  .    2,20 
48  .  38  .  44,25 

-1 '3,0.537  _  2025 
-•3,2562     ,000  +  35 
-13,45.52"'^^" 

+  48°.  37.  35^5332 

-  1. 3,7543 

-  ,2188 

R.A. 

h      m        8 
9.  15.32,780 
9.  19.58,174 

2',95246 

2,95171     L^  +  6 
2,.95102     "^ 

h       m        8 
9.20.  12,91443 

2,94805 
-    ,00072 

Dec. 

-  7  .  36  .  34,70 

-  7  .  59  .  23,46 

-l'5,1170 

-1.5,2405      221  +  14 
-15,.3626     ^^^^ 

-8.    6.46!,I478 

-15,3443 
-      ,1348 

1755 
1845 

(1755 

Precessions-  -|  1800 

(1845 

Place  1850 

k  or  A' 
p  or  p 

0  Ursae  Maj. 

e  Leonis 

R.A. 

h       m        8 
9.  16.  19,140 
9.22.27,351 

4,22316  _ 

4,19789  _  ^^3^ +18 

4,17280     ^  ^ 

h      m        8 

9  .  22  .  47,67459 

8 

4,06333 
-      ,02776 

Dec. 

52°,  46.  38,40 
52  .  22  .  47,52 

-l',V6,58     w._^ 
-15,3334      fiI«+38 
-15,4972-  '^-^^ 

+  52.21  .27^1593 

-16^0811 
-      ,1794 

R.A. 

km         8 

9.31  .5.%720 
9.37.    2,559 

.3,44368 

3,43.549     R^  +  5 
3,42735     "'* 

9.37.  19,67370 

3,42249 
-    ,00901 

Dec. 

24  .  5.3  .  20^60 
24  .  ^9  -    5,45 

-l'6,0189_,3,^ 

+  24  .  27  .  43,9237 

-16,3124 
-      ,1428 

1755 
1845 

(1755 

Precessions   •<  1800 

(  1845 

Place  1850 

k  or  k' 
P  <"•  P' 

a  Leonis 

a  Ursae  Maj. 

H.A. 
h      m         s 
9.55.  17,933 

10.  0.  6,691 

3,23177  _  4(5- 
3,22710     *^'+7 
3,22250     ^'^^ 

h      m        8 
10.    0.22,70872 

3,20329 
-    ,00507 

Dec. 

13.    9.13,80 
12.43.20,11 

-I7,l677_j04j 
-17,2718      X;'  +  19 
-17,3740-'"'''' 

+  12.41  .5.3,2535 

-  17','3769 

-  ,1122 

R.A. 
h       m        8 
10.48.22,587 
10.54.    6,779 

3,87938     „„_„ 
3,84060-^°^° +  94 
3,80276"^'®* 

h      m        8 
10.54.25,70041 

8 

3,78221 
-    ,04141 

Dec. 

63.    4.    3,40 
62.35.  10,.57 

-19,0930 

-  19,1651      '-'  +  38 

-  19,2334         • 

+  62  .  33  .  3.4^9383 

-  19,3300 

-  ,0733 

1755 
1845 

(1755 

Precessions    J.  1 800 

(1845 

Place  18.50 

k  or  U 
p  or  p 

S  Leonis 

S  Hydrae  et  Crateris 

R.A. 

km         8 
11.     1  .    2,333 
11.    5.51,415 

8 
3,20656         z;„„ 

3,20026     ?fV+15 
.3,19411  ~"'^ 

h       m         8 

11.6.    7,44353 

3,20517 
-    ,00673 

Dec. 

21  .51  .42,60 
21  .22.  18,85 

-l'9,4040 

-  19,4531     *^'  +  23 

-  19,4999 

+  21  .20.40,6156 

-  19,6494 

-  ,0504 

R.A. 

km          s 

11.  7 .  6,493 

11.11.  35,655 

2,.9,0676      g 
2,9.9937;:2"'  +  lI 
3,00209       ' 

11.11.  50,62272 

2,99370 
+    ,00310 

Dec. 

-  13.27.20,50 
-13.56.26,07 

-  19,5327  _  ^0, 
-19,5728     T'gin) 
-19,6110--^**^ 

-13".  58.    .3,249-2 

-  19.'4379 

-  ,0412 

\ 
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1755 
1845 

1755 

Precessions    -|  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p 

/3  Leonis 

y  Ursae  Maj.                           1 

R.A. 
h      m        8 

1 1  .  36  .  32,700 
11.41.    8,939 

3,10896 

3,10544     ^^Q+13 

3,10205     "^''^ 

h      m        8 
11  .41  .24,26762 

3,06554 
-    ,00368 

Dec. 

0              /              // 

15.56.24,70 
15.26.  17,72 

-19,9598       „ 
-19,9753     ^^  +  20 
-19,9888     ^'^-^ 

+  15.  24.  37^2589 

-  20,0929 

-  ,0137 

R.A. 
h       m        8 
11  .40.  49,160 
11  .  45  .  39,043 

1,23007  _  2072 
3,20935     2021+^^ 
3,18914"^"''^ 

h       m        8 
1 1  .  45  .  55,04058 
s 

3,19841 
-    ,02211 

Dec. 

0               i              II 

55.    3.24,40 
54  .  33  .  23,38 

-19,9943 

-20,0071       \nl+23 
-20,0176"^"^ 

+  54.31.43,2665 

-  20,0232 

-  ,0101 

1755 
1845 

(1755 

Precessions   •<  1800 

(1845 

Place  1850 

k  or  kf 
p  or  p' 

/3  Corvi 

12  Can.  Ven.                          1 

R.A. 

h       m        s 
12.21  .  34,413 
12.26.  15,270 

3,12088 

3,12791  !;"«  + 15 

3,13509"^^^** 

12.26.30,910.93 
s 

3,12859 
+    ,00808 

Dec. 

-  22  .    2.1 8^50 

-  22  .  32  .  20,20 

-19,9757,241 
-19,9516  +  ^*^  +  21 
-19,9254  +  ^^^ 

-22.34.    0^1572 

-  19,9899 
+      ,0306 

R.A. 
h    ■  m        8 
12.44.  31,613 
12  .  48  .  46,041 

2,85590 

2,84875     i'2+19 

2,84179  "''^ 

h      m        8 
12.49.     0,13905 

2,81923 
-     ,00760 

Dec. 

0       /        /, 
39  .  38  .  47,00 
39.    9-23,96 

- 19,6868 

-19,6465  +  *"^ +15 
- 19,6047  +  *^^ 

+  39°.    7.46,2327 

-  19,'5431 
+      ,0474 

1755 
1845 

(1755 

Precessions   ]  1 800 

(1845 

Place  1850 

k  or  t 
p  or  p 

a  Virginis 

f/  Ursae  Maj. 

R.A. 

h      m        s 
13.  12.  19,160 
13.  17  .     2,013 

3,14223 

^'^*717  +  *^*+10 

3,15221+^"* 

h       m        8 
13.  17.  17,75359 

8 

3,  i  4840 
+    ,00567 

Dec. 

-    9.  52.  27^70 
-10.21.    1,65 

-  19,0738     f-  f, 
-19,0052;"°° +  20 
-18,9346+^"^ 

-  10  .  22  .  36,4985 

-  18,9657 
+      ,0798 

R.A. 

h       m         a 

13.37.51,360 
13.41  .25,581 

2,39686 

2,39192     4^6+18 

2,38716     *'^ 

h      m        8 
13.41  .37,45689 

2,37492 
-    ,00517 

Dec. 

50  .  32  .  39,00 
50  .    5  .  19,42 

-18,2629   ,fi„f; 

-  18,1943  ;^«J  + 8 
-18,1249     ^ 

+  50°.    3.48,6981 

-  18,1405 
+      ,0777 

1755 
1845 

(1755 

Precessions   \  1800 

(l845 

Place   1850 

k  or  k' 
p  or  p' 

t)  Bootis 

a  Bootis 

E.A. 

h       m        s 
13.43.    0,947 
13.47.  18,222 

2,86255 

2,86216      yo+IO 

2,86187     ^ 

h      m        8 
13.47.32,51342 

2,85827 
-    ,00026 

Dec. 

19.38.    7,40 
19.  10.  36,80 

-18,0714 

-17,98.'-.7ts7i+l6 
-17,8984  +  "''* 

+  19°.    9.    5,5595 

-  18,2432 
+      ,0981 

E.A. 

h       m        s 
14.    4.29,660 
14.    8.35,563 

2,81145 

2,81232  +  «^  +  9 
2,81328     ^ 
It       m        s 
14.     8.49,22927 

2.73331 
+    ,00112 

Dec. 

20°.  28.    5,60 
19  .  59  .  30,69 

-^7,1737     040 

-  17,0797 +  ^„+ 13 

-16,9844  +  9^^ 

+  19°.  57.  55,9193 

-  18^9488 
+      ,1068 
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e  Bootis 

a*  Libr£B 

E.A. 

Dec. 

R.A.                1                 Dec. 

1755 
1845 

Am        s 

14.34.  17,267 
14.  38.  13,023 

28  .    7.1 1,50 
27  .  43  .  50,05 

h      m        s 
14.37.21,960 
14.42.  18,754 

-15.    6.2.g^l0 
-  15.23.  38,31 

( 1755 

Precessions   \  1800 

(  1845 

2,62427     , , 
2,62412     ^  +  8 
2,62405        ' 

-1.5,6868        ^ 
-15,.5762+     "^Vl2 
-15,4644  +  "^** 

3,29731^ 
3,31 1 15 +  ''-^* 

-15,5173^, ,„_ 
-15,2338  +  '*"^" 

Place  1850 

h      m        s 
14.38.26,12015 

+  27  .  42  .  32,7808 

Am* 
14.42.3.5,27912 

-  15.24.  54,7360 

k  or  k' 
p  or  p' 

s 
2,61943 

-    ,00002 

-15,4476 
+      .1250 

3,30541 
+    ,00773 

-15^2772 
+      ,1601 

(3  Ursae  Min. 

/3  Libra; 

R.A. 

Dec. 

B.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
14  .  51  .  42,573 
14.  51  .  13,416 

75°.    9.26,70 
74 .  47 .  20,06 

A      m        « 
15.    3.51,367 
1,5.     8.40,329 

-  8  .  27  .  42^40 
-8.  48.25,01 

( 1755 

Precessions    \  1800 

1845 

-  0,36796  ,.QQ„ 

-  Q,3lS03llf  1-169 
-0,  26979+**^^* 

-  14,6914  _  130 
-14,7044       °"  +  22 
-14,7152"'"^ 

3,21.303^ 
3,21831   ,^;°0 
3,22.S59  +  ^^ 

-13,9467     ,5, 5 
-13,7922  +  ^*^  +  17 
-13,6360  +  ^^^^ 

Place  1850 

h       m         s 

14.51  .  12,05191 

+  74°.  46.    6,2992 

A       m         8 

15.    8.56,41033 

-  8  .  4.9  .  3.S,2207 

k  or  i/ 
p  or  p' 

-  0,27019 
+    ,05246 

-  14,7527 

-  ,0106 

3,216.56 

+    ,00587 

-13^6334 

+      ,1747 

a  Cor 

.  Bor. 

a  Serpentis                            1 

R.A. 

Dec. 

E.A. 

Dec. 

1755 
1845 

k       m        s 
15  .  24  .  19,313 
15.28.    7,558 

27.33.  12,10 
27  .  14  .  22,98 

h      m        s 
15.32.  12,940 
15.  36.  38,l60 

7.  12.  48,60 
6  .  ,55  .    2,33 

(1755 

Precessions    -1  1800 

(l845 

2,52696 

2,52797+    "'+ 3 
2,52901  +  ^"* 

-12,6056 

-12,4728+    ;;^  + 9 
-12,3391            ' 

2,93468 

2,93741+^^^+1 
2,94015  +  ^'* 

-12,0606 

-11,9027  +  ^^^+13 
-11,74.S5+^*^^ 

Place  1850 

15  .  28  .  20,2*380 

+  27°.  13.20,9557 

15.36.52,90893 

+  6°.  54.    .%9325 

k  or  k 
p  or  f 

S 
2,53722 

+    ,00118 

-  12,3974 
+      ,1491 

2,94994 
+    ,003C6 

-  1 1,6706 

+      ,1778 

;8'  SC 

orpii 

S  Ophiuchi 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
15.51  .  13,840 
15.56.25,916 

-19".    6.47^0 

-19.22.33,71 

A        m       s 
16.     1.31,880 
16.    6.  13,613 

-  3  .    2  .  39,30 
-3.  17.26,45 

( 1755 

Precessions    4  1800 

(l845 

3,46224     g 
3^6^X1%- 1 
3,47521+^*^ 

-10,6896 

-10,4945+'^^' +  17 
-lO,i'977+'^*'** 

.■5,1.3178 

3,13555  ];-^;^- 2 

3,1.'?930'^     ' 

-9,5531+'^^^ 

Place  1850 

15.56.43,28762 

-  19°.  2.S.  25,2455 

16.    6.29,28471 

-3.  18.  14,7767 

k  or  k' 
p  or  p' 

s 

3,47468 
+    ,00712 

-  10,2961 
+      ,2198 

,%13455 
+    ,00416 

-  9,6552 
+    ,2029 
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a  Scorpii 

€  Ursae  Min.                           i 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        8 
16.  14.25,567 
16.  19.54,725 

0        /       // 
-25.  51  .  50,60 
-26.    4.56,36 

h       m        s 

17.  11.57,573 
17.    2.    3,977 

82  .  23  .  51,20 
82.  16.57,19 

(1755 

['recessions    \  1800 

(l845 

3,65085 

3,«5787  +  I°^-n 

3,66478  +  ^^' 

—  8,yi93        g|70 

-8,7021+1  g^  15 
-8,4834  +  '^'^'^ 

-6,73244 

-6,61160+  |;84^892 
-6,48184+^^^^^ 

-4,'l762_ 

-  4,6003  _*^*^  + 92 

-5,0152     ***-^ 

Place  1850 

k      m        s 
16.20.  13,04805 

-  26  .    5  .  38^8605 

h      m        s 

17.    1.31,67838 

+  82°.  16.31,9933 

k  or  k' 
p  or  p' 

3,66499 
+   ,00760 

-  8,4879 
+    ,2440 

-  6,45223 
+    ,15024 

-  5,0621 

-  ,4548 

a  Herculis 

/3  Draconis                            1 

E.A. 

Dec. 

E.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
17.     3.29,213 
17.    7.34,848 

14.41  .  18,50 
14  .  34  .  17,42 

h      m        t 
17.24.54,707 
17.26.55,948 

52  .  29  .  33,30 
52.25.    6,07 

(1755 

Precessions    •<  1800 

(1845 

2,72995       go 
2,73155+    ?°- 2 
2,73313  +  '^^ 

-'isms 

-4,7228+    ;*{  + 4 
-4,5477^'^^' 

1,34757  ,238 
1,34995  +  1^° -4 
1,35229 +'''^* 

-  .^',0597  ,  077 
-2,9720  +  °'' +3 
-2,8840  +  ^^^ 

Place  1850 

h      m        s 

17.    7.48,50277 

+  14°.  33.  54,9503 

17.27.    2,69600 

+  52° .  24' .  51,6885 

k  or  /f 
;;  or  p' 

s 

2,73104 
+    ,00174 

-  4^4842 
+    ,1948 

1,34973 
+    ,00258 

-2,'8714 
+    ,0980 

a  Ophiuchi 

y  Draconis 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        t 
17  .23.34,487 
17  .  27  .  44,440 

12  .  45  .  27,20 
12  .  40  .  38,75 

h       m        s 
17.50.55,353 

17.53.    0,479 

51.31.  46,60 
51  .30.  33,75 

(1755 
Precessions    \  1800  . 
(l845 

2,77086 

2,77241+^^-3 

2,77393+'^^ 

-3"l759  ,   ,0,, 
-2,9948+    «J  +  2 
-2,8135  +  "^*^ 

1,.W93       go 
1,38953 +  {""-21 
1,39092  +  ^-^y 

-0^7946 
-0,7032  +  ^  > 
-0,6118+^** 

Place  1850 

17  .  27  .  58,33433 

+  12°.  40.  23,6816 

Am* 
17.53.     7,43790 

+  51  .36.36^5186 

k  or  k' 
p  or  // 

2,77895 
+    ,00167 

-  3,0036 
+    ,2016 

1,39185 
+    ,00140 

-6,6412 
+    ,1016 

/a'  Sagittarii 

a  Lyrsp 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
17.59.     7,093 
18.    4.29,624 

-21.     5.49,70 
-21  .    5.36,05 

h      m        s 
18.28.  38,753 
18.31  .41,400 

38  .  34  .  1  i',40 
38  .  38  .  34,06 

(  1755 

Precessions    -^1800 

(  1845 

3,58604 

3,.';8677tlQ-15 
3,58735  +  ^" 

-0,0770 

+  0,1580  +  ^^^0 

+  0,3930  +  ^•^•'" 

2,01175 

2,01223 +  J«-1 
2,01270+    ' 

2,5003 

2,6330  +  ^-7     1 

2,7656+'^^^ 

Place  1850 

h      m        » 
18.     4.47,54557 

-21.    5'.  34,0513 

h      m        s 
18.31  .51,54952 

+  38°.  88.  49,3517 

k  or  kf 
P  or  p 

3,58434 
+    ,00054 

+  0,4128 
+    ,2611 

2,02993 
+    ,00051 

+  3,0657 
+    ,1472 
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^  Lyrae 

CAq 

uilae 

K.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 

1845 

h      m        t 
18.41.    2,427 
18.44.  21,420 

0             /           // 

33.    5 .  38,50 
33.  11  .  10,40 

h      m        $ 
18.54.    .9,447 
18.58.  17,114 

13.31'.    3,10 
13.38.  14,98 

(1755 

Precessions    •<  1800 

(1845 

2,21210 

2,21280*/.    -2 
2,21348  "^ 

^"^7*^+1419 
3,7159;    *f -2 

3,8576  +  ^*^' 

2,75731 

2,75753  1,^-4, 
2,75771  ""  ^^ 

f'8?l9-'742     , 

Place  1850 

h      m        » 

18.  44.. 92,47877 

+  33.11.29,5872 

h      m        s 
18  .  58  .  30,87430 

+  13.38.39,8908 

k  or  k 
p  or  p' 

2,21179 
+    ,00074 

+  3,8453 
+    ,1573 

2,75207 
+    ,00018 

+  4,9918 
+    ,1.927 

3  Aquilae 

7  Aq 

uilae 

K.A. 

Dec. 

RA. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m       s 
19.13.    8,647 
19.17.40,919 

2°.  38.  45,20 
2  .  48  .  37,48 

19.34.36,487 
19.38.53,377 

0       /      // 
10.    2.    3,30 
10.  14.23,29 

(1755 

Precessions    •<  1800 

(1845 

3,01130       (. 
3,010.54     '"-4 
3,00974 

6,6698  +  "*^^ 

2,85317     .5 
2,85272  _*^-l 
2,85226     *° 

hlh'^^^     9 
8f3883-^«9«~' 

Place  1850 

h      m        » 
19.  17.56,04103 

+  2.49. 11,3726 

19.39.    7,64623 

+  10°.  15.    5,2932 

k  or  ;f 
p  or  p 

3,02436 
-    ,00091 

+  6,'7889 
+  ,2074 

2,85382 
-    ,00052 

+  8,4100 
+    ,1872 

a  Ac 

uilae 

•^  Aquilae 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
19  .  38  .  49,580 
19.43.  13,162 

0       /      // 
8.  14.23,70 
8  .  27  •  48,08 

h      m        s 
19.43.  16,460 
19.47.41,895 

5  .  48' .  46,90 

6  .     1  .  25,95 

(1755 

Precessions   -!  1800 

(1845 

2,89409     0, 
2,89328     °'-l 
2,89246     '*'' 

f'!«J^1748     „ 

2,94726      f, 

2,94663  ~  fif  -  1 
2,94599 

«'72^*+1724 
8,9108  T    7,4-10 

9,0822  +  ^7'* 

Place  1850 

h      m        1 
19.43.27,80113 

+  8°.  2 8.  33,6868 

19.47.56,63803 

+  6.    2.    9,0250 

k  or  l^ 
p  or  pr 

2,92778 
-    ,00092 

+  .9,1310 
+    ,1927 

t 

2,94857 
-    ,00072 

+  8,6245 
+    ,1898 

a"  Cap 

ricorni 

aC 

ygni 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m     t 
20.    4.26,473 
20.    9.26,964 

0       /       // 
-13.  17.    4,40 
-13.     1.14,73 

h      m        s 
20.33.    5,240 
20  .  36  .    8,893 

44°.  24'.  56,70 
44  .  43  .  44,48 

(1755 

Precessions    ■<  1800 

(l845 

3,34037     07. 
3,33663     ,'*-4 
3,33285     •*"* 

10,3670     , 
10,.5522;    °'^%14 
10,7360*'**^'* 

2,04102 

2,04192  + ^"  +  3 
2,04285  "^  ^ 

12,4279^1004 
12,5303+    "-*- 5 
12,6322+'""^ 

Place  1850 

20.    9.4.S,63806 

-13°.    0.20,9993 

h      m        s 
20.  36.  19,10089 

+  44°.44'.47'^6728 

k  or  kf 
p  or  p' 

S,S3460 
-    ,00422 

+  10,7563 
+      ,2033 

2,0416.'? 
+    ,00106 

+  12','6442 
+      ,1129 
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1755 
1845 

1755 

Precessions    I  1800 

1845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  // 


61'  Cygni 


E.A. 
h      m        s 
20  .  55  .  56,687 
20.59.57,123 

2,33145  + I;" +12 
2,33283 


21.    0.10,48775 

s 

2,67303 
+    ,00161 


Dec. 

37 .  ss .  29,70 

37  .  59  .  24,98 

13,9185 

14,0575  X  J  ^7fi- 14 

14,1951  +  ^^^^ 

+  38.    0.52|n20 

+  17','4340 
+      ,1520 


C  Cygni 


K.A. 
h      m       s 
21.    2.3\,S73 
21.    6  .  20,468 

2,54646       g 

2,54808  irii  +  i 

2,54977       ^ 

h      m        s 
21.    6.33,20437 


2,54737 
+    ,00192 


Dec. 

29.  14-    3,10 
29  .  35  .  37,96 

14,3432,  J, 3, 
14,4567+^^-11 
14,5691  + 

+  29  .  36  .  50,4900 

+  14,5122 
+      ,1241 


1755 
1845 

1755 

Precessions    -l  1800 

1845 

Place  1850 

yt  or  ^ 
p  or  // 


a  Cephei 


E.A. 
h      m        t 
21.12.  42,758 
21  .  14.52,556 

1,42330  _      (, 
1,42044  _;°°- 4 
1,41754     "^^ 

Ami 
21.  14.59,75176 

1,43899 
-    ,00324 


Dec. 


61.33.17,40 
61  .  55  .  49,03 


14,9516     g 
15,0127  ;^^i- 4 
15,0734  +  ""' 

+  61.57.    4^4412 


+  15,0856 
+      ,0672 


j3  Aquarii 


E.A. 
h      m.        8 
21.  18.38,580 
21  .23.23,664 

3,17070  _„„, 
3,16739     09^  +  5 
3,16413"-^"^" 

h      m        s 
21  .  23  .  39,48475 

3,16397 
-    ,00359 


Dec. 

-  6  .  38  .    8,40 
-6.  14.59,71 

15,2937     ,300 

1 5,4246 +  }^"Y- 18 
15;5537  +  ^^^^ 

-6.  13'.4l|8780 

+  15^5735 
+      ,1422 


1755 
1845 


Precessions 


;3  Cephei 


Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


R.A. 

h      m        s 
21  .  25  .  24,207 
21  .  26  .  38,284 

0,83671  _j442 
0,82229     !**:  -  42 
0,80745  "  '^^'^^ 

h      m        I 

21.26.42,32134 

* 

0,80663 
-    ,01678 


Dec. 


69  .  29  .  22,40 
69.52.51,81 

15,6701 

15,7011  t^j^^- 
15,7314 


+  303 


+  69.54.  10,2712 

+  15^6939 
+      ,0332 


Pegasi 


R.A. 

h      m        I 
21.32.    8,987 
21  .  36.34,351 

2,94598     „„ 
2,94560  _^°  + 6 
2,94528 

h      m        s 
21  .36.49,09173 

s 

2,94813 
-    ,00031 


Dec. 

8  .  45  .  48,30 
9.10.    1,50 

16,0320 

16,14+7+  J:; -16 

16,2558  +  ^^'* 

+  9.11'.  22^8204 

+  16,2702 
+      ,1223 


17.55 
1845 

(  1755 

Precessions   <  1800 

(l845 

Place  1850 

k  or  k' 
p  or  p' 


a  Aquarii 


f  Pegasi 


R.A. 
h      m        s 
21.53.  11,593 
21  .  57  .  49,206 

3,08837  _„o, 

3,08633    ::"^  +  8 

3,08437  ~    ^ 

h      m        s 
21.58.    4,61858 

3,08241 

-    ,00212 


Dec. 

-  1  .  29  .  58,40 
-1.4.  13,99 

17,0709     ,02, 
17,1731+    »^~- 15 
17,2738  +  ^""' 

-1°.    2.47,6566 

+  17,2722 
+      ,1109 


E.A. 
h      m        I 
22.29.  15,213 
22  .33.  43,930 

2,98309  ,  srt 
2,98389 +  q"+ 10 
2,98479 

h      m        s 
22  .  33  .  58,86338 

2,98673 
+    ,00107 


Dec. 
9.33.  33,30 

10.   1.26,03 

18,5121 

18,5833 +  i.';:- If 

18,6527  +  ^^* 

+  10.    2.r,9,32'!0 

+  18,6632 
+      ,0759 
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a   Pise 

.  Aust. 

a  Pegasi 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
2-2  .  44  .  3,446 
22.49.  4,359 

-30.  54'.  49,90 
-  30  .  26  .  32,02 

h      m        s 
22  .  52  .  34,400 
22  .  57  .  2,580 

13°.  53.  29,70 
14  .  22  .  20,65 

(1755 

Precessions  ]  1800 

(l845 

3,3.'306O 

3,32070  ^;"+l6 

3,31096  ^' 

18,9726  g 
19,0398  +  ^^^-26 
19,1044  +  ''*'' 

2,97403 

2,97633 +  ^J2+ 10 

2,97873  +  ^*" 

19,2024 

19.2545  +  ^^1  _,^ 

19,3049  + 

Place  1850 

22.49.21,02493 

-30°.24.57'^3505 

h      m        s 
22.57.  17,49147 

+  14.23.57,0813 

k   or  k' 
p   or  p' 

s 

3,33265 
-  ,01071 

+  18,9374 
+   ,0700 

2,98243 
+  ,00273 

+  19,2890 
+   ,0549 

1  Piscium 

7  Cephei 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1755 
1845 

h      m        s 
23.27.21,3.53 
23.31  .58,770 

0   /   // 
4.  18.  2,90 
4.47.11,97 

Am* 
23  .  29  .  30,233 
23  .  33  .  2,050 

76.  15.58,10 
76.46.  3,05 

(  1755 

Precessions  <  1800 

(1845 

3,05.566 

3,05679;  2^  +  12 
3,05804  +  ^^^ 

19,88.52  +  ^*  -20 
19,9073  +  ^^' 

2,34429  aaacL 

2,37314  :|««^  + 170 
2,40369 

19,8875,  J  „ 
19„9032  +  ^^-9 
19,9180+ '*** 

Place  1850 

h      m        8 
23.32.  14,18858 

+  4°.  48.  49^2587 

h      m        s 
23  .  S3  .  13,97769 

+  76  .  47' .  43,4040 

k   or  k' 
p   or  p' 

3,08379 
+  ,00147 

+  19,4589 
+   ,0232 

2,38729 
+  ,03510 

+  20,0716 
+   ,0159 

The   Right  Ascension   for   the   time    1850  +  <   is 


J)    .0         A-c 


(R.  A.  1850)  +  U  +  ~^t^  + 


100 


12150 


^J^ 


and   the   Declination   for   the   time   1850  + 1   is 


A^c' 


(Decl.   1850)  +  ^7+^i2^^J^«^ 

where  A^c  and  AV  are   the  2nd  differences  of  the  respective  precessions  given  in  the  Table. 

By   these    formulse   the   places   were    calculated    for    every    6th   year    from    1830    to    1870, 
the  results   differenced,    and   then   interpolated   for   every   year. 


I 


Bessel's    Fictitious  Year. 

The  value  of  the  precession  given  by  Dr  Peters  refers  to  the  tropical  year  as  the 
unit  of  time,  and  the  places  of  the  Stars  given  by  him  and  all  the  other  German 
Astronomers  correspond  to  the  beginning  of  Bessel's  fictitious  year,  viz.  to  the  instant 
when  the  Mean  Longitude  of  the  Sun  =  280°.  It  seems  desirable  for  the  sake  of  uni- 
formity to  adopt  the  same  usage,  and  therefore  the  places  of  the  Stars  found  from  Airy 
will  require  a  small  correction. 

G2 


lil 
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Greenwich  Times 

at  the  commencement  of  the  Fictitious  Years 

1 

d. 

d. 

rf. 

d. 

1830     Jan. 

0  +  ,361 

1840     Jan. 

0  +  ,783 

1850     Jan.  0  +  ,205 

1860 

Jan.  0  +  ,628 

1 

0  +  ,603 

1 

0  +  ,026 

1              0  + ,448 

1 

0-,I30 

2 

0  +  ,846 

2 

0  +  ,268 

2              0  +  ,690 

2 

0  +  ,ll2 

3 

0  +  ,088 

3 

0  +  ,5l0 

3              0  -  ,068 

3 

0  +  ,354 

4 

0  +  ,330 

4 

0  +  ,752 

4              0  +  ,174 

4 

0  +  ,597 

5 

0  +  ,572 

5 

0  -  ,006 

5              0  +  ,417 

5 

0-,l6l 

6 

0  +  ,814 

6 

0  +  ,237 

6              0  +  ,659 

6 

0  +  ,081 

7 

0  +  ,057 

7 

0  +  ,479 

7              0  -  ,099 

7 

0  +  ,323 

8 

0  +  ,299 

8 

0  +  ,72l 

8               0  +  ,143 

8 

0  +  ,565 

9 

0  +  ,541 

9 

0  -  ,037 

9               0  +  ,385 

9 
1870 

0-,192 
0  +  ,050 

The   Epochs  to   which   the   Greenwich   Catalogues   of  1840   and    1845   most   nearly    corre- 

d  d 

spond   follow  the  beginnings  of  the  several  fictitious   years   by  0.580   and   0.627   respectively, 

V  V 

that  is   by   0.001588   and   0.001716   respectively.     Hence   we   have 

Correction   to   the   Greenwich   Place   for   1840  =  - 0.001588  x  (Ann.    Var.    for    1840) 

1845  = -0.001716  X  (Ann.    Var.    for   1845). 


Le  Verrieu's  Corrections  of  the  Right  Ascensions  of  Maskeltne's  35  Fundamental  Stars 

FOR  1755. 

Mr  Farley's  preliminary  calculations  were  completed  when  Le  Verrier  published  in  the 
Compies  Rendus  the  corrections  which  a  new  and  more  complete  reduction  of  Bradley's 
observations  of  these  Stars  showed  to  be  required  to  be  applied  to  the  Kight  Ascensions 
for  1755  as  given  in  the  Tabulae  Regiomontanse. 

The  same  corrections  were  subsequently  published  in  the  Monthly  Notices  for  January, 
1853,  and  Mr  Farley  made  the  modifications  which  were  required  in  order  that  the  results 
micfht  coincide  with  those  which  would  have  been  found  if  the  above  mentioned  small 
corrections  to  the  places  for  1755,  1840  and  1845  had  been  first  applied,  and  the  calcu- 
lations  before   described  had  been   made   with   the   places   so   corrected. 

These  modifications  are   as  follows : 

As  explained  before,  in  the  preliminary  calculations  Mr  Farley  applied  the  constant 
correction  —0.02  to  the  Right  Ascensions  for  1755  given  in  the  TabuLne  Regiomontanie. 
Hence  the    correction    to    be    further    applied    to    the    Right    Ascension    for    1755    will   be 

s 

=  Le   Verrier's   correction  +  0.02. 

The  corrections  of  Declination  for  1755  will  be  0,  as  well  as  the  corrections  of  Right 
Ascension   for  the   same   date   of  Stars   not  included   in   Le   Verrier's   list. 

Again  the  correction  of  the  place  for  1845  as  deduced  from  that  for   1840 

correction  for  1840  -  correction  for  1755 


=  correction    for   1840    + 


1; 


and  the  mean  of  this  value  and  of  the  correction  for  1845  derived  independently,  as  before 
mentioned,  is  to  be  taken  according  to  the  number  of  observations  on  which  they  respect- 
ively  depend,   and   we   shall   have   the   adopted   correction   for   1845. 
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Also,  adopted  correction   for    1845  +  -^   (adopted  correction  for  1845  -  correction  for  1755) 
=  correction   for    1857    to    be   applied   to    former   results. 

The   correction   of  the  Proper   Motion   before   found    will   be 

=  ^    (adopted   correction   for    1845  —  correction    for   1755). 

The  following  table  shows  the  results  of  calculations  made  in  conformity  with  the  above. 


y  Pegasi 

a  Cassiop. 

/SCeti 

e'  Ceti 

K.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

B.A. 

Dec. 

K.A. 

Dec. 

Corr.  for  1755 

+  ,1190 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00829 

-  ,0340 

-  ,00569 

-  ,0337 

-,00513 

-  ,0.339 

-  ,00509 

-,0318 

Corr.  of  18.'i0 

+  ,01293 

-  ,0283 

-  ,00474 

-  ,0281 

-  ,00427 

-  ,0283 

-  ,00424 

-  ,0265 

„   „  1840 

-,00121 

-,0321 

-  ,00537 

-,0318 

-  ,00484 

-,0321 

-  ,00480 

-  ,0300 

„   „  1850 

-,01535 

-  ,0.359 

-  ,00601 

-  ,0356 

-  ,00541 

-  ,03.59 

-  ,00537 

-  ,0336 

„   „  I860 

-  ,02949 

-  ,0397 

-,00664 

-  ,0393 

-  ,00598 

-  ,0397 

-  ,00593 

-,0371 

„   „  1870 

-  ,04363 

-  ,0434 

-  ,00727 

-  ,0430 

-  ,00655 

-  ,0434 

-  ,00650 

-  ,0407 

a  Arietis 

y  Ceti 

a  Ceti 

a  Persei 

Corr.  for  1755 

-  ,0205 

0 

0 

0 

+  ,0315 

0 

0 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00508 

-  ,0293 

-  ,00527 

-  ,0261 

-  ,00642 

-  ,0244 

-  ,00720 

-  ,0225 

Corr.  of  1 830 

-  ,00765 

-  ,0244 

-  ,00439 

-,0217 

-,00010 

-  ,0203 

-  ,00600 

-,0187 

„   „  1840 

-  ,00594 

-  ,0276 

-  .00497 

-  ,0246 

-,00431 

-  ,0230 

-  ,00680 

-,0212 

„   „  1850 

-  ,00423 

-  ,0309 

-  ,00556 

-  ,0275 

-  ,00853 

-  ,0257 

-  ,00760 

-  ,0237 

„   „  I860 

-  ,00252 

-,0341 

-  ,00614 

-  ,0304 

-,01274 

-  ,0284 

-  ,00840 

-  ,0262 

„   „  1870 

-  ,00081 

-  ,0374 

-  ,00673 

-  ,0333 

-,01696 

-,0311 

-  ,00920 

-  ,0287 

t]  Tauri 

7I  Eridani 

a   Tauri 

a  Aurigae 

Corr.  for  1755 

0 

0 

0 

0 

-,0015 

0 

-  ,0035 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00604 

-  ,0196 

-  ,00475 

-,0179 

-  ,00579 

-,0131 

-,00738 

-,0073 

Corr.  of  1830 

-  ,00503 

-,0l63 

-  ,00396 

-,0149 

-  ,00508 

-,0109 

-  ,00673 

-  ,0061 

„   „  1840 

-  ,00570 

-,0185 

-  ,00449 

-,0169 

-  ,00555 

-,0124 

-  ,00716 

-  ,0069 

„   „  1850 

-  ,00637 

-  ,0207 

-  ,00502 

-,0189 

-  ,00603 

-,0139 

-  ,00759 

-  ,0077 

„   „  I860 

-  ,00704 

-  ,0229 

-  ,00554 

-  ,0209 

-  ,00650 

-,0154 

-  ,00802 

-  ,0085 

„   „  1870 

-,00771 

-  ,0251 

-  ,00607 

-  ,0229 

-  ,00698 

-,0169 

-  ,00845 

-  ,0093 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

S  Orionis 

a  Leporis 

Corr.  for  1755 

+  ,0700 

0 

+  ,1725 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00683 

-  ,0077 

-,01205 

-,006 1 

-,00521 

-  ,0053 

-  ,00450 

-  ,0050 

Corr.  of  1 830 

+  ,00597 

-  ,0064 

+  ,01871 

-,0051 

-  ,00434 

-  ,0044 

-  ,00375 

-  ,0042 

„   „  1840 

-  ,00257 

-  ,0072 

-,00179 

-  ,0058 

-  ,00492 

-  ,0050 

-  ,00425 

-  ,0047 

„   „  1850 

-,01111 

-,0081 

-  ,02230 

-  ,0065 

-  ,00550 

-  ,0056 

-  ,00475 

-  ,0053 

„   „  I860 

-,01964 

-  ,0089 

-  ,04280 

-,0071 

-  ,00608 

-  ,0062 

-  ,00525 

-  ,0058 

„   „  1870 

-,02818 

-  ,0098 

-  ,06331 

-,0078 

-  ,00666 

-  ,0068 

-  ,00575 

-  ,0064 

£  Orionis 

a  Orionis 

H  Geminor. 

a  Canis  Maj. 

Corr.  for  1755 

0      0 

+  ,0600 

0 

0 

0 

+  ,0930 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-,00518  1  -,0046 

-  ,00728 

-,0019 

-,00618 

+  ,0022 

-  ,00725 

+  ,0075 

Corr.  of  1830 

-  ,00432  !  -  ,0038 

+  ,00393 

-,0016 

-  ,00515 

+  ,0018 

+  ,00946 

+  ,0062 

„   „  1840 

-  ,00489 

-  ,0043 

-  ,00354 

-,0018 

-  ,00584 

+  ,0020 

-,00168 

+  ,0070 

„   „  18.50 

-  ,00547 

-  ,0048 

-,01102 

-  ,0020 

-  ,00653 

+  ,0023 

-,01282 

+  ,0079 

„   „  I860 

-  ,00604 

-  ,0053 

-,01849 

-  ,0022 

-,00721 

+  ,0025 

-  ,02396 

+  ,0087 

„   „  1870 

-  ,00662 

-  ,0058 

-  ,02597 

-  ,0024 

-,00790  i  +,0028 

-,03510 

+  ,0096 

liv 
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6  Canis  Maj. 

I  Geminor. 

a'  Geminor. 

a  Canis  Min. 

li.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

Corr.  for 

1755 

0 

0 

0 

0 

-  ,0320 

0 

-  ,0375 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00401 

+  ,0077 

-  ,0061 1 

+  ,0104 

- ,00562 

+  ,0125 

-  ,00430 

+  ,0148 

Corr.  of  1830 

-  ,00334 

+  ,0064 

-  ,00509 

+  ,0087 

-,01002 

+  ,0104 

-  ,00983 

+  ,0123 

)1     )5 

1840 

-  ,00378 

+  ,0072 

-  ,00577 

+  ,0098 

-  ,00709 

+  ,0118 

-,00614 

+  ,0139 

95     i? 

1850 

-  ,00423 

+  ,0081 

-  ,00645 

+  ,0110 

-  ,00416 

+  ,0132 

-  ,00245 

+  ,0156 

M     )1 

I860 

-  ,00467 

+  ,0089 

-,00713 

+  ,0121 

-,00123 

+  ,0146 

+  ,00124 

+  ,0172 

11     9? 

1870 

-,00512 

+  ,0098 

-  ,00781 

+  ,0133 

+  ,00170 

+  ,0160 

+  ,00493 

+  ,0189 

/3  Geminor. 

15  Argus 

e  Hydrae 

1  Urs.  Maj. 

Corr.  for 

1755 

-  ,0830 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00400 

+  ,0139 

-  ,00434 

+  ,0170 

-  ,00542 

+  ,0218 

-  ,00702 

+  ,0234 

Corr.  of 

1830 

-,01717 

+  ,0116 

-  ,00362 

+  ,0142 

-  ,00452 

+  ,0182 

-  ,00584 

+  ,0195 

jy        •)•> 

1840 

-  ,00839 

+  ,0131 

-,00410 

+  ,0161 

-,00512 

+  ,0206 

-  ,00662 

+  ,022 1 

?■>     ?5 

1850 

+  ,00039 

+  ,0147 

-  ,00458 

+  ,0180 

-  ,00572 

+  ,02.30 

-  ,00741 

+  ,0247 

5?     5» 

I860 

+  ,00917 

+  ,0162 

-  ,00507 

+  ,0199 

-  ,00633 

+  ,0255 

-,00819 

+  ,0273 

"}•)           •>"> 

1870 

+  ,01795 

+  ,0178 

-  ,00555 

+  ,0218 

-  ,00693 

+  ,0279 

-  ,00898 

+  ,0299 

a  Hydrae 

e  Urs.  Maj. 

6  Leonis 

a  Leonis 

Corr.  for 

1755 

-,0715 

0 

0 

0 

0      0 

-  ,0920 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00288 

+  ,0260 

-  ,00690 

+  ,0273 

-,00582   +,0277 

-  ,00274 

+  ,0295 

Corr.  of  1830 

-,01432 

+  ,0217 

-  ,00575 

+  ,0227 

-,00485   +,0231 

-,01762 

+  ,0246 

9>     !9 

1840 

-  ,00670 

+  ,0246 

-  ,00652 

+  ,0257 

-  ,00550   +  ,0262 

-,00770 

+  ,0279 

55     J1 

1850 

+  ,00093 

+  ,0275 

-  ,00729 

+  ,0287 

-,00615   +,0293 

+  ,00222 

+  ,0312 

5»     « 

I860 

+  ,00855 

+  ,0304 

-  ,00805 

+  ,03 1 8 

-  ,00679 

+  ,0324 

+  ,01214 

+  ,0344 

91     91 

1870 

+  ,01618 

+  ,0333 

-  ,00882 

+  ,0348 

-  ,qp744 

+  ,0355 

+  ,02206 

+  ,0377 

a  Urs.  Maj. 

3  Leonis 

Z  Hyd.  et  Crat. 

/3  Leonis 

Corr.  for 

1755 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-  ,0765 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00642 

+  ,0327 

-  ,00544 

+  ,0333 

-,00510 

+  ,0331 

-  ,00249 

+  ,0340 

Corr.  of 

1830 

-  ,00535 

+  ,0273 

-  ,00453 

+  ,0277 

-  ,00425 

+  ,0276 

-,01483 

+  ,0283 

1840 

-  ,00606 

+  ,0309 

-,00514 

+  ,0314 

-  ,00482 

+  ,0313 

-  ,00661 

+  ,0321 

1850 

-  ,00677 

+  ,0345 

-  ,00575 

+  ,0351 

-  ,005.39 

+  ,0350 

+  ,00162 

+  ,0359 

19   99 

I860 

-  ,00749 

+  ,0382 

-  ,00635 

+  ,0388 

-  ,00595 

+  ,0387 

+  ,00984 

+  ,0398 

99     99 

1870 

-  ,00820 

+  ,0418 

-  ,00696 

+  ,0425 

-  ,00652 

+  ,0423 

+  ,01806 

+  ,0436 

7  Urs.  Maj. 

/3  Corvi 

12  Can.  Ven. 

a  Virginis 

Corr.  for 

1755 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+  .0010 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00543 

+  ,0339 

-,00531 

+  ,0340 

-  ,00479 

+  ,0332 

-  ,005.37 

+  ,0322 

Corr.  of 

18S0 

-  ,00452 

+  ,0282 

-  ,00442 

+  ,0283 

-  ,00399 

+  ,0277 

-  ,00431 

+ ,0268 

«     99 

1840 

-,00512 

+  ,0320 

-,00501 

+  ,0,321 

-  ,00452 

+  ,0314 

-  ,00502 

+  ,0304 

99     99 

1850 

-  ,00573 

+  ,0358 

-  ,00560 

+  ,0359 

-  ,00505 

+  ,0.351 

-  ,00573 

+  ,0340 

99     99 

I860 

-  ,00633 

+  ,0395 

-,00619 

+  ,0397 

-  ,00559 

+  ,0388 

-  ,00644 

+  ,0376 

99     99 

1870 

-  ,00693 

+  ,0433 

-  ,00678 

+  ,0435 

-  ,00612 

+  ,0425 

-,00715 

+  ,0412 

tj  Urs.  Maj. 

rj   Bootis 

a  Bootis 

e  Bootis 

Corr  for 

1 755 

0 

0 

0 

0 

-  ,0085 

0 

0 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00397 

+  ,0306 

-  ,00486 

+  ,0310 

-  ,00434 

+  ,0322 

-  ,00444 

+  ,0261 

Corr.  of 

1830 

-,00331 

+  ,0255 

-  ,00405 

+  ,0258 

-  ,00503 

+  ,0268 

-  ,00370 

+  ,0217 

99     99 

1840 

-  ,00375 

+  ,0289 

-  ,00459 

+  ,0292 

-  ,00457 

+  ,0304 

-,00419 

+  ,0246 

99     99 

1850 

-,00419 

+  ,0323 

-  ,005 1 3 

+  ,0327 

-,00411 

+  ,0340 

-  ,00468 

+  ,0275 

I860 

-  ,00463 

+  ,0357 

-  ,00567 

+  ,0.361 

-  ,00365 

+  ,0375 

-,00518 

+  ,0304 

99     tt 

1870 

-  ,00507 

+  ,0391 

-,00621 

+  ,0396 

-,00319 

+  ,041 1 

-  ,00567 

+  ,0333 
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a'  Librae 

/3  Ur3.  Min. 

l3  Librae 

a  Cor.  Bor. 

R.A. 

Deo. 

K.A. 

Dec. 

K.A. 

Dee. 

K.A. 

Dec. 

Corr.  for 

1755 

+  ,2340 

0 

0 

0 

0 

0 

-  ,0085 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-,01445 

+  ,0259 

+  ,00046 

+  ,0250 

-  ,00546 

+  ,0231 

-  ,0O4C6 

+  ,0210 

Corr.  of  1 830 

+  ,02696 

+  ,0216 

+  ,00038 

+  ,0208 

-  ,00455 

+  ,0192 

-  ,00480 

+  ,0175 

n       5, 

1840 

-  ,00064 

+  ,0245 

+  ,00043 

+  ,0236 

-,00516 

+  ,02 1 8 

-,00431 

+  ,0198 

»)   « 

1850 

-,02825 

+  ,0274 

+  ,00048 

+  ,0264 

-  ,00577 

+  ,0244 

-  ,00382 

+  ,0221 

19   ?» 

1860 

-,05585 

+  ,0303 

+  ,00053 

+  ,0291 

-  ,00637 

+  ,0269 

-  ,00332 

+  ,0245 

n        5, 

1870 

-  ,08346 

+  ,0332 

+  ,00058 

+  ,0319 

-  ,00698 

+  ,0295 

-  ,00283 

+  ,0268 

a  Serpentis 

^Urs.  Min. 

/3'  Scorpii 

B  Ophiuchi 

Corr.  for 

1755 

+  ,1735 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-,01042 

+  ,0198 

+  ,00393 

4  ,0184 

-  ,00592 

+  ,0176 

-,00532 

+  ,0163 

Corr.  of 

1830 

+  ,02023 

+  ,0165 

+  ,00327 

+  ,0153 

-  ,00493 

+  ,0147 

-  ,00443 

+  ,01.36 

1840 

-,00021 

+  ,0187 

+  ,00371 

+  ,0173 

-  ,00559 

+  ,0167 

-  ,00502 

+  ,0154 

1850 

-  ,02064 

+  ,0209 

+  ,00415 

+  ,0194 

-  ,00625 

+  ,0186 

-,00561 

+  ,0172 

,»    5> 

I860 

-,04108 

+  ,0231 

+  ,00458 

+  ,0214 

-,00691 

+  ,0206 

-  ,00620 

+  ,0190 

99     ,9 

1870 

-,06151 

+  ,0253 

+  ,00502 

+  ,0235 

-  ,00757 

+  ,0225 

-  ,00679 

+  ,0208 

a  Scorpii 

t]  Draconis 

6  Urs.  Min, 

a  Herculis 

Corr.  for 

1755 

+  ,1175 

0 

0 

0 

0 

0 

-  ,0340 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00962 

+  ,0144 

-,00139 

+  ,0140 

+  ,01107 

+  ,0086 

-  ,00345 

+  ,0076 

Corr.  of 

1830 

+  ,01157 

+  ,0120 

-,00116 

+  ,0117 

+  ,00923 

+  ,0072 

-  ,00854 

+  ,0063 

)5     ?1 

1840 

-  ,00255 

+  ,0136 

-,00131 

+  ,0133 

-■-,01046 

+  ,0081 

-,00515 

+  ,0071 

99     »9 

1850 

-,01667 

+  ,0152 

-,00147 

+  ,0148 

+  ,01169 

+  ,0091 

-,00175 

+  ,0080 

5?     »1 

I860 

-  ,03079 

+  ,0168 

-,00162 

+  ,0164 

+  ,01292 

+  ,0100 

+  ,00164 

+  ,0088 

?9     15 

1870 

-,04491 

+  ,0184 

-,00178 

+  ,0179 

+  ,01415 

+  ,0109 

+  ,00504 

+  ,00<)7 

/3  Draconis 

a  Ophiuchi 

y   Draconis 

n'   Sagittarii 

Corr.  for 

:755 

0 

0 

-,1075 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00229 

+  ,0048 

-  ,00089 

+  ,0050 

-  ,00236 

+  ,0011 

-  ,00609 

-  ,0007 

Corr.  of  1830 

-,00191 

+  ,0040 

-,01866 

+  ,0042 

-,00197 

+  ,0009 

-  ,00508 

-  ,0006 

5>     )» 

1840 

-,00216 

+  ,0045 

-  ,00682 

+  ,0047 

-  ,00223 

+  ,0010 

-  ,00576 

-  ,0007 

59     9» 

1850 

-  ,00242 

+  ,0050 

+  ,00503 

+  ,0053 

-  ,00249 

+  ,0011 

-  ,00644 

-  ,0008 

9»     )9 

I860 

-  ,00267 

+  ,0056 

+  ,01687 

+  ,0058 

-  ,00276 

+  ,0012 

-,00712 

-  ,0008 

55     » 

1870 

-  ,00293 

+  ,0061 

+  ,02872 

+  ,0064 

-  ,00302 

+  ,0013 

-  ,00779 

-  ,0009 

a  LyrjE 

(3  Lyrae 

^Aquilae 

c   Aquilae 

Corr.  for 

1755 

-,0290 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-  ,00258 

-,0051 

-  ,00376 

-  ,0065 

-  ,00469 

-  ,0085 

-,00515 

-,0115 

Corr.  of  18. SO 

-  ,00698 

-  ,0042 

-,00313 

-  ,0054 

-  ,00391 

-,0071 

-  ,00429 

-  ,0096 

5»     9» 

1840 

-  ,00405 

-  ,0048 

-  ,00355 

-  ,0061 

-  ,00443 

-  ,0080 

-  ,00486 

-,0109 

59     95 

1850 

-  ,001 1 1 

-  ,0054 

-  ,00397 

-  ,0068 

-  ,00495 

-  ,0090 

-  ,00543 

-,0122 

95     99 

1860 

+  ,00182 

-  ,0059 

-  ,00439 

-  ,0075 

-  ,00547 

-  ,0099 

-  ,00600 

-,0135 

99     99 

1870 

+  ,00476 

-  ,0065 

-,00481 

-  ,0083 

-  ,00599 

-,0109 

-  ,00657 

-,0147 

7  Aquilee 

a  Aquilae 

ff  Aquilae 

a^  Capricor. 

Corr.  for 

1755 

+  ,1835 

0 

+  ,0080 

0 

+  ,1600 

0 

+  ,0355 

0 

Adopted  Corr. 

1845 

-,01024 

-,0143 

-  ,00522 

-,0155 

-  ,00999 

-,0146 

-  ,00679 

-,0183 

Corr.  of  1830 

+  ,02205 

-,0119 

-  ,00302 

-,0129 

+  ,018.S4 

-,0122 

+  ,00026 

-,0153 

1840 

+  ,00052 

-,0135 

-  ,00449 

-,0146 

-  ,00055 

-,0138 

-  ,00444 

-,0173 

99     99 

1850 

-,02101 

-,0151 

-  ,00596 

-,0163 

-,01944 

-,0154 

-  ,00914 

-,0193 

55     99 

I860 

-  ,04253 

-,0167 

-  ,00743 

-,0180 

-  ,03833 

-,0170 

-,01384 

-,0214 

59     99 

1870 

-  ,06406 

-,0183 

-  ,00890 

-,0197 

-  ,05722 

-,0187 

-,01854 

-  ,0234 
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a  Cygni 

61'  Cygni 

C  Cygni 

a  Cephei 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

Corr.  for  1755 

-  ,0830 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00095 

-,0215 

-  ,00457 

-  ,0297 

-  ,00434 

-  ,0246 

-  ,00245 

-  ,0257 

Corr.  of  1830 

-,01463 

-,0179 

-  ,0038 1 

-  ,0247 

- ,00362 

-  ,0205 

-  ,00204 

-,0214 

„   „  1840 

-,00551 

-  ,0203 

-  ,00432 

-  ,0280 

-,00410 

-  ,0232 

-  ,00232 

-  ,0243 

„   „  1850 

+  ,00361 

-  ,0227 

-  .00483 

-  ,03 1 3 

-  ,00458 

-  ,0259 

-  ,00259 

-,0271 

„   „  1860 

+  ,01272 

-,0251 

-  ,00534 

-  ,0346 

-  ,00506 

-  ,0287 

-  ,00286 

-,0300 

„   „  1870 

+  ,02184 

-  ,0275 

-  ,00585 

-  ,0379 

-  ,00554 

-,0314 

-,00313 

-  ,0329 

/3  Aquarii 

3  Cephei 

E  Pegasi 

a  Aquarii 

Corr.  for  1755 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-  ,0720 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00539 

-  ,0265 

-,00137 

-  ,0266 

-  ,00503 

-  ,0276 

-  ,00301 

-  ,0293 

Corr.  of  1830 

-  ,00449 

-,0221 

-,00114 

-,0222 

-,00419 

-  ,0230 

-,01451 

-  ,0244 

„   „  1840 

-  ,00509 

-  ,0250 

-,00129 

-,0251 

-  ,00475 

-,0261 

-  ,00685 

-,0276 

„   „  1850 

-  ,00569 

-,0280 

-,00144 

-,0281 

-,00531 

-  ,0292 

+  ,00081 

-  ,0309 

„   „  I860 

-  ,00629 

-  ,0309 

-,00160 

-,0310 

-  ,00587 

-  ,0322 

+  ,00847 

-,0341 

„   „  1870 

-  ,00689 

-  ,03.39 

-,00175 

-  ,0340 

-  ,00643 

-  ,0353 

+  ,01614 

-  ,0374 

^  Pegasi 

a  Piscis  Aust. 

a  Pegasi 

1  Piscium 

Corr.  for  1755 

0 

0 

-  ,0435 

0 

+  ,0265 

0 

0 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00507 

-,0316 

-,00417 

-  ,0322 

-  ,00606 

-  ,0326 

-  ,00528 

-  ,0329 

Corr.  of  1830 

-  ,00423 

-  ,0263 

-,01073 

-  ,0268 

-  ,00063 

-  ,0272 

-  ,00440 

-,0274 

„   «  1840 

-  ,00479 

-,0298 

-  ,00636 

-  ,0304 

-  ,00425 

-  ,0308 

-  ,00499 

-,0310 

„   „  1850 

-  ,00535 

-  ,0333 

-,00199 

-  ,0340 

-  ,00787 

-  ,0344 

-  ,00558 

-  ,0347 

„   „  I860 

-  ,00592 

-  ,0368 

+  ,00238 

-  ,0376 

-,01149 

-,0380 

-,00616 

-  ,0383 

„   „  1870 

-  ,00648 

-  ,0403 

+  ,00675 

-,0412 

-,01511 

-,04l6 

-  ,00675 

-  ,0420 

7  Cephei 

a   Andromedae 

K.A. 

Dec. 

E.A. 

Dec. 

Corr.  for  1755 

0 

0 

+  ,0115 

0 

Adopted  Corr.  1845 

-  ,00407 

-  ,0338 

-  ,00553 

-  ,0338 

Corr.  of  1830 

-  ,003.^9 

-  ,0282 

-  ,00269 

-  ,0282 

„   „  1840 

-  ,00384 

-  ,0320 

-  ,00458 

-  ,0320 

„   „  1850 

-  ,00429 

-  ,0357 

-  ,00647 

-  ,0357 

„   „  1860 

-  ,00475 

-  ,0395 

-  ,00836 

-  ,0395 

r,          „      1870 

-  ,00520 

-  ,0432 

-,01025 

-  ,0432 

Polar   Stars. 


Adopted  places  and  proper   motions   of  the   4   Polar  Stars  for   the   beginning   of  1800,    to 
be   employed   in   obtaining  the  places  for  every   5th  year  from   1830   to    1870. 


R.A.  1800 


Annual  Proper 
JklotiuD  ill  R.A. 


Decln.  1800 


Annual  Proper 
Moiion  in  Decl. 


Polaris 
51  Cephei 
S   Ursae  Min, 
A  L  rsae  Min. 


13 
90 


6.20,631 
,41  .51,950 


279.  9.41,220 
312.53.29,762 


+  1,32332 

-  1,90675 
+  0,48557 

-  0,79394 


88  .  14  .  24,493 
87.  16.34,340 
86.  33.  4.S,4 15 
88  .41  .  16,413 


+  0,00549 
-0,09101 
+  0,02306 
+  0,01234 


Constants   and  formulce   to    be   employed   in    reducing   the   above   places   to   other   ejiochs. 

If  6   denote    the    inclination   of  the    Equator   of  1800 +  <   to  the  fixed   Equator  of  1800, 
and    if  90° -2  denote    the    Right   Ascension    of  the    intersection    of  the    Equator   of  1800  +  < 
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with    that   of  1800,   reckoned   upon   the   latter,   and   90°  +  s'   denote   the   Right   Ascension   of 
the  same  intersection  reckoned  on  the  Equator  of  1800  +  t,  then 

«.33'.26"077   (j^)  -  0"-430758   (jl^J- 0"-04184025(j^y, 


..38-.23-1165(4)^  0-3105776  (4)", 


«-.38'.23'-n66(4)  +  r-11669B6(4)', 
and   the   values   of  6,   z  and  z    for   the  several   Epochs   mentioned   will   be   as   follows : 


1755  -15.    2^8181  -17.16,33953  -  17'.  16,17650 

1800  0  0  0 

1830  +10.    1,7832  +11.30,9629  +11.31,0354 

1835  11.42,0724  13.26,1288  13.26,2274 

1840  13.22,3592  15.21,2963  15.21,4251 

1845  15.    2,6436  17.16,4653  17-16,6284 

1850  16.42,9256  19.11,6359  19.11,8.372 

1855  18.23,2051  21.    6,8080  21.    7,  0516 

I860  20.    3,4821  23.    1,  9817  23.    2,  27l6 

1865  21.43,7566  24.57,1569  24.57,4971 

1870  23  .  24,0285  26  .  52,  3337  26  .  52,  7282 


The   following   is   the   process   to   be   employed    in    reducing    the   above   star   places   from 
1800   to    1800 +  «. 

First   to   the  above   places   for   1800   apply   the   proper   motion   for  t   years. 

Let  the   resulting   Right   Ascension    and    Declination    be    called    a    and    8    respectively. 
Take   out   from   the   above   table   the   values   of  6,   z  and   z'  for   the   year    1800  + 1. 

Then  if  a   and  8'  be   the   Right   Ascension   and   Declination  for  the  year   1800 +  f,  these 
quantities  will  be  obtained  from  the  following  Equations. 

Assume 

.        ,      cos  (a  +  z) 

tan  (a  -  z')  =  -: — ,  ,      n\  tan  {a  +  z) , 
^  '     sin{<p  -  0)        ^         ' 

tan  S'  -  ''"^  ('"'  "  ^^) 
^^''^  -tan~(<^-^)- 

As  a  check  the  following  formula  may  be  employed, 

sin  (a  +  z)  cos  8  =  sin  (a'  -  z')  cos  8'. 

But   as   a   more   severe   check,  and   in   order   to   find   still   more  accurately   the   places  for 
1800  +  t,  we  may  employ  the  following. 

Let 

H 


Then 


and 
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Then 

sin  1  {A'  -J)^sinl  {A'  +  A)  tan  i  (8'  +  S)  tan  ^  6, 

The  differences  A'  -  A  and  S'  -  8  may  be  more  accurately  found  from  the  logarithmic 
tables  by  these  formulae  than  A'  and  8'  themselves  can  be  by  the  formuljB  given  before. 

The  above  was  the  process  followed  by  Mr  Farley,  except  that  he  calculated  the 
values  of  Q,  z  and  z  for  each  4th  year,  differenced  the  results  and  interpolated  the  places 
for  every  year. 


The  star  places  thus  found  for  every  year  from  1830  to  1870  are  the  following 


a  Urste  Minoris 

51  Hev.  Cephei 

8  Ursse 

Minoris 

X  Ursse 

Minoris 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

O'' 

+  88" 

6^ 

+  87° 

IS*" 

+  86« 

19' 

+  880 

1830 

59  .  31,2968 

24.    8,612 

in        s 

18.  16,8862 

16.    4,024 

27.    8,1560 

35.     7,620 

in         s 

89.47,8812 

47  .  4,5,447 

1831 

59.  46,8251 

24  .  27,999 

18.47,7499 

16.    2,317 

26 .  48,9999 

35.  10,000 

89.    0,2432 

47  .  57,627 

1832 

60.    2,4484 

24  .  47,380 

19.  18,6032 

16.    0,567 

26  .  29,8360 

35  .  12,352 

88  .  12,3280 

48.    9,751 

1833 

60.  18,1675 

25.    6,755 

19 .  49,4459 

15  .  58,772 

26.  10,6643 

35.  14,677 

87.24,1.344 

48.21,819 

1834 

60  .  33,9834 

25.26,124 

20  .  20,2776 

15  .  56,933 

25.  51,4849 

35  .  16,974 

86.35,6616 

48  .  33,830 

183,5 

60.49,8971 

25  .  45,487 

20.  51,0982 

15.55,048 

25  .  .■i2,2979 

35  .  19,243 

85  .  46,9086 

48  .  45,785 

1836 

6 1  .    5,g095 

26.    4,844 

21  .  21,9073 

15.53,119 

25.  13,1033 

35.21,485 

84 .  57,8745 

48  .  57,68 1 

1837 

61  .22,0218 

26.  24,194 

21  .52,7047 

15.  51,146 

24.53,9)13 

35  .  23,698 

84 .    8,5583 

49.    9,519 

1838 

61  .  38,2348 

26 .  43,537 

22  .  23,4901 

15.49,128 

24  .  34,6920 

35  .  25,883 

83.  18,9591 

49.21,299 

1839 

61  .  54,5496 

27.    2,875 

22 .  54,2633 

15.  47,065 

24.  15,4755 

35  .  28,041 

82  .  29,0759 

49.  33,021 

1840 

62.  10,9671 

27  •  22,207 

23  .  25,0241 

15.44,958 

23.  56,2518 

35.30,171 

81  .  38,9077 

49  .  44,683 

1841 

62  .  27,4885 

27.41,531 

23.  55,7721 

15.  42,806 

23.37,0211 

35  .  32,273 

80 .  48,4536 

49  .  56,285 

1842 

62.44,1148 

28.    0,848 

24.26,5071 

15.40,611 

23.  17,7834 

35  .  34,347 

79.57,7128 

50.    7,826 

1843 

63.    0,8469 

28  .  20,159 

24.57,2288 

15.38,371 

22  .  58,5388 

35  .  36,393 

79.    6,6844 

50.  19,307 

1844 

63.  17,6861 

28.39,464 

25  .  27,9370 

15.  36,087 

22 .  39,2875 

35.  ,38,412 

78.  15,3675 

50 .  30,726 

1845 

QS  .  34,6334 

28  .  58,761 

25.58,6315 

15.  33,758 

22  .  20,0295 

35  .  40,402 

77.23,7611 

50  .  42,084 

184fi 

63.51,6900 

29.  18,051 

26.29,3120 

15.  31,385 

22.    0,7649 

35  .  42,365 

76.31,8645 

50 .  53,378 

1847 

64.    8,8570 

29  .  37,335 

26.59,9785 

15.28,967 

21    4i;49."8 

35  .  44,300 

75  .  3,9,6770 

51  .    4,610 

1848 

64.  26,1355 

29.56,611 

27  .  30,6305 

1 5  .  26,505 

21  .  22,2162 

35  .  46,207 

74.47,1979 

51  .  15,778 

1841) 

64  .  43,5268 

30.  15,880 

28.    1,2679 

15.  24,000 

21  .    2,.')323 

35  .  48,086 

73  .  54,4262 

51  .  26,882 

1850 

65.    1,0318 

.80.35,142 

28.31,8904 

15.21,451 

20.  43,6421 

35 .  49,936 

73.    1, 36 18 

51  .37,922 

18.-.1 

65.  18,6518 

30  .  •54,.'i97 

29.    2,4978 

15.  18,857 

20  .  24,3457 

35.51,7.59 

72  .    8,0042 

51  .  48,8.97 

1852 

65 .  36,3879 

31  .  13,645 

29  .  33,0898 

15  .  16,220 

29.    5,0434 

35  .  53,554 

71  .  14,3526 

51  .59,805 

1853 

60  .  54,2416 

31  .  32,885 

30.    3,6661 

15  .  13,538 

19.4,5,7349 

35.55,32! 

70  .  20,4062 

52  .  10,648 

1854 

66.  12,2140 

31  .52,118 

30 .  34,2263 

15.  10,812 

19.26,4208 

35  .  57,059 

69.  26,1644 

52.21,425 

1855 

66  .  30,3064 

32.  11,343 

31  .    4,7702 

15.    8,042 

19.    7,1008 

35  .  58,770 

68.31,6265 

52.32,134 

18.56 

66 .  48,5200 

32  .  30,560 

31  .  35,2976 

15.    5,228 

18.47,7752 

36.    0,453 

67  •  36,7.922 

52  .  42,776 

1857 

67.    6,8562 

32  .  49,769 

32.    5,8082 

15.    2,370 

1 8  .  28,4440 

36.    2,107 

66.  41,66)0 

52  .  5.3,350 

1858 

67.25,3161 

33.    8,971 

32.36,3019 

14.. 59,469 

18.    9,1073 

36.    3,734 

65  .  46,2329 

53.    3,855 

18,59 

67.43,9011 

.33.28,164 

33.    6,7783 

14.56,523 

17  .  49,7652 

36.    5,332 

64 .  50,5075 

53.  14,291 

I860 

68.    2,6125 

S3  .  47,349 

33  .  37,2372 

14.  53,534 

17.30,4177 

,36.    6,903 

63  .  54,4844 

53  .  24,657 

1861 

68.  21,4517 

34.    6,526 

34.    7,6784 

14.  50,502 

17.  11,0650 

S6.    8,445 

62.58,1629 

53  .  34,952 

1862 

68  .  40,4201 

34  .  25,695 

34.38,1017 

14  .  47,426 

16.51,7073 

36.    9,959 

62.    1,5431 

53.45,176 

1863 

68.59,5190 

34  .  44,856 

35.    8,.5068 

14.  44,306 

16  .  32,3446 

36.  11,445 

61  .    4,6243 

53  .  55,329 

1864 

69  .  1  8,7499 

35.    4,008 

35  .  38,8.936 

14.41,142 

16.  12,.9769 

36.  12,903 

6J.    7,4066 

54.    5,410 

1 865 

69.38,1143 

35  .  2,3, 1 52 

36.    9,2619 

14  .  37,935 

15 .  53,6044 

36.  14,332 

59.    9,8894 

54.  15,419 

1866 

69.  57,6136 

35  .  42,287 

36.39,6114 

14.  ,S4,684 

15.  34,2272 

.36.  15,734 

58.  12,0731 

54  .  25,353 

1867 

70 .  17,2493 

36.     1,414 

37  .    9,9420 

14.31,390 

15.  14,8453 

36.  17,107 

.57  .  1.3,9.578 

54.  .35,214 

!k68 

70 .  37,0229 

■  36  .  20.532 

37  .  40,2533 

14.28,052 

14  .  5.5,4589 

.36.  18,453 

.56.  15,5436 

54  .  45,002 

1869 

70 .  56,9359 

36.. 19,641 

38.  10,5450 

14.24,671 

14  .  36,0679 

,36.  19,770 

55.  16,8,304 

54.54,714 

1870 

71  .  16,9899 

36.  58,741 

38.  40,8169 

14.21,247 

14.  16,6726 

.36.21,059 

54.  17,8182 

55  .    4,351 

APPENDIX  II. 


lis 


Pegasi 


a  Cassiop. 


P  Ceti 


6'  Ceti 


iMean  H.A.     Mean  Dec 


1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854. 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

I860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 


0" 
m        s 

4  .  29,3834 
4  .  32,4606 
4  .  35,5379 
4.  38,6153 
4.  41,6928 
4  .  44,7704 
4.  47,8481 
4 .  50,9258 

4 .  54,0037 
57,0817 

0,1598 
3,2380 
6,3163 
9,3947 
12,4731 
15,.5517 

5.  18,6304 
5.21,7092 

24,7880 
27,8670 
30,9461 
34,0252 
37,1045 
40,1839 
43,2633 
46,3429 
49,4225 
52,50  .'3 
55,5822 
58,6621 
1,7422 
4,8223 
7,9026 
10,9829 
1 4,0634 
17,14.^9 
20,2246 
23,3053 
26,3862 
29,4671 
32,5482 
35,6293 
38,7105 


5. 
5. 
5  . 
5  . 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 


Mean  R.A.    Mean  Dec- 


+  14° 

14.17,139 
14.37,174 
14.57,209 

15.  17,244 
15.37,278 
15.57,313 

16.  17,347 
16.37,381 

16.  57,414 

17.  17,448 

17  .37,482 
17.57,515 

18.  17,548 

18  .  37,581 
18.57,614 

19.  17,646 
19.37,678 
19-57,711 

20 .  1 7,742 
20 .  37,774 
20 .  57.'''06 
21  .  17,837 
21  .  37,869 

21  .  57,899 

22  .  17,931 
37,961 
57,992 
18,022 
38,052 
58,082 
18,112 
38,141 

24.58,170 
25.  18,200 
38,228 
58,257 
18,286 
38,314 
58,342 
18,370 
38,397 
58,424 
18,450 


22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 


25 
25 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 


o*- 

m      s 
30  .  54,6499 

30  .  57,9903 

31.  1,3313 

31  .  4,6728 
31  .  8,0148 
31  .  11,3574 
31  .  14,7006 
31  .  18,0442 
31  .21,3885 
31  .  24,7332 
31  .  28,0786 
31  .  31,4244 
31  .  34,7708 
31  .38,1178 
31  .  41,4653 
31  .  44,8133 
31  .48,1619 

31  .  51,5111 
54,8607 
58,2110 

1,5618 
4,9131 

32  .  8,2650 

32.  11,6174 
32.  14,9704 

32.  18,3239 
32.21,6780 

25,0326 
28,3878 
31,7435 
35,0998 
38,4566 
32.41,8140 

32.45,1719 
32  .  48,5304 
32.51,8894 
32  .  55,2490 
32  .  58,6091 

33.  1,9698 
33.  5,3310 
33.  8,6928 
33.  12,0552 
33.  15,4182 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


40 
40 
40 
41 
41 
41 
42 


+  55' 

36 .  13,449 

36  .  33,285 
36.53,121 

37  .  12,956 
37  .  32,790 

37  .  52,623 

38.  12,456 

38  .  .32,288 
38.52,119 

39.  11,950 

39-31,779 
39.51,608 
11,436 
31,264 
51,090 
10,916 
30,742 
50,566 
10,,S90 
42.  30,212 

42  .  50,034 
4."?.  9,8.56 

43  .  29,676 
43  .  49,496 
44.  .9,315 
44.29,134 

44.  48,951 

45.  8,768 
45  -  28,584 

45  .  48,399 

46.  8,213 
46 .  28,027 

46  .  47,840 
7,652 

27,463 
47,274 

7,084 
26,892 
46,701 

6,508 
96,314 
46,119 

5,923 


47. 
47. 
47- 
48. 
48- 
48. 
49. 
49. 
49. 
50. 


35. 

35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
36. 
36. 
36. 
36. 
S6. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
37. 
37. 
37. 
37. 


O" 
s 

3,1208 

6,1.352 

9,1495 

12,16.39 

15,1781 

18,1923 

21,2064 

24,2205 

27,2345 

30,2484 

33,2623 

36,2761 

39,2899 

42,3036 

45,3173 

48,3309 

51,3444 

54,3579 

57,3713 

0,3847 

3,3980 

6,4113 

9,4244 

12,4376 

15,4507 

18,46.37 

21,4767 

24,4896 

27,5024 

.30,5152 

33,5280 

36,5407 

39,55.33 

49.. 56.59 

4.5,5784 

48,5908 

51,6032 

54,6156 

57,6279 

0,6401 

3,6523 

6,6644 

9,6765 


Mean  R.A. 


55 
54 
54 
54 
53 
53 
53 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
49 
49 
49 
48 
48 
48 
47 
47 
47 
47 
46 
46 
46 
45 
45 
45 
44 
44 
44 
43 
43 
43 
42 
42 
42 
41 
41 


-18° 

,  16,088 
.  66,244 
.  36,400 
.  16,558 
.  56,716 
,  36,874 
.  17,034 

57,1.95 
,  37,355 
.  17,517 
.  57,680 
,  37,843 
.  18,007 
.  58,172 
.  38,338 
.  18,504 

58,671 
.  38,839 
.  19,008 

59,177 
.  39,348 
■  1,9,519 
.  59,691 
,  39,H63 
.  20,037 
,  0,211 
.  40,386 
,  20,562 
0,738 

40,915 
.  21,093 
,  1,272 
,41,452 

21,633 
.  1,814 
.41,996 
.  22,179 
,  2,362 
.  42,546 
.  22,732 
.  2,918 
.  43,105 
.  23,293 


31,6257 
34,6214 
37,6171 
40,6129 
43,6086 
46,6044 
49,6002 
52,5960 
5,5,5918 
15.58,5876 
16.  1,5835 
16.  4,5793 
16.  7,57.^2 
16.  10,5711 
16.  13,5670 
16.  16,5629 
16.  19,5589 
16.22,5548 
25,5508 
28,5468 
31,5428 
34,5388 
37,5348 
16.  40,5309 
16.4,3,5270 
16.46,5231 

16  .  49,51.92 
16.  52,5153 
16.55,5114 

16.  58,5076 
1,5037 
4,49.99 
7,4961 

1 0,4924 
1.3,4886 
16,4849 
17-  1.9,4811 
17.22,4774 

1 7  -  25,4737 
17-28,4701 
17.31,4664 

17.  34,4627 
17-37,4590 


17- 
17. 
17- 
17- 
17. 
17- 


Mean  Dec. 


61 
61 
60 


63  .  47,381 
63  .  28,623 
63.  9,867 
62.51,112 
62  .  32,359 
62.  13,607 
61  .  54,857 
36,108 
17,361 
58,615 
60.  .39,871 
60.21,128 
60.  2,387 
59 .  43,647 
59  .  24,909 
.59-  6,172 
58  -  47,436 
58  .  28,703 
.58.  9,970 
57-  51,240 
57-32,510 
,57.  13,783 
56  .  55,056 
.56.  36,331 
.'i6 .  1 7,608 
55  .  58,886 
55.  40,166 
55.21,447 
55.  2,730 
54.  44,014 
54  .  25,300 
54 .  6,588 
53  .  47,876 
53.29,167 
.^3  .  1 0,459 
52.  51,752 
52  .  3,3,047 
14,343 
5.5,641 
36,940 
18,242 
59,546 


52 
51 
51 
51 
50 


50 .  40,852 


H2 


Ix 
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a  Arietis 

y  Ceti 

a  Ceti 

0  Persei 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Alean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

l" 

+  22° 

2" 

+  2" 

2" 

+  30 

3" 

+  49° 

1830 

m        s 
57  .  36,4210 

39.  15",839 

34.29,9351 

30  .  52^673 

53  .  24,0256 

25'.    3^579 

ni        a 

12.  13,6488 

14.54^302 

1831 

57  .  39,7793 

39  .  33,163 

34  .  33,0327 

31  .    8,160 

53.27,1491 

25.  18,052 

12.  17,8776 

15.    7,6.57 

1832 

57.43,1379 

39  .  50,485 

34.  36,1304 

31  .  23,644 

53  .  30,2727 

25.32,521 

12.22,1068 

15.21,009 

1833 

57  .  46,4967 

40.    7,804 

34  .  39,2282 

31  .  39,125 

53  .  33,3963 

25  .  46,988 

12.26,3365 

15.34,355 

1834 

57  .  49,8557 

40.25,121 

34  .  42,3261 

31  .  54,604 

53  .  36,5200 

26.    1,451 

12.30,5667 

15.47,697 

1835 

57.53,2149 

40  .  42,435 

34 .  45,4241 

32  .  10,079 

53  .  39,6459 

26.  15,911 

12.34,7974 

16.    1,034 

1836 

57 .  56,5743 

40  .  59,747 

34.48,5221 

.32.25,551 

53.42,7678 

26  .  30,368 

12.  39,0285 

16.  14,366 

1837 

57  .  59,9339 

41  .  17,056 

34  .  51,6203 

32.  41,021 

53  .  45,8919 

26.44,821 

12.  43,2602 

16.27,694 

1838 

58.    3,2937 

41  .  34,363 

34.54,7185 

32  .  56,488 

53.49,0160 

26 .  59,272 

12.47,4923 

16.  41,017 

1839 

58.    6,6537 

41.51,667 

34.57,8168 

33.  11,952 

53.  52,1402 

27.  13,719 

12.51,7249 

16.  54,336 
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.  5  5",  409 

.  52,253 

.  49,101 

.  45,954 

.  42,812 

.  39,673 

36,540 

33,410 

30,286 

27,165 

24,049 

20,937 

17,8.30 

14,728 

,11,629 

8,535 

5,446 

,  2,361 

.  59,280 

,  56,204 

5,3,132 

,  50,065 

17,002 

43,944 

,  40,889 

37,840 

34,79.'5 

31,754 

28,7'18 

25,686 

22,658 

19,635 

16,617 

13,602 

10,593 

7,587 

4.587 

1,.590 

58,598 

55,611 

52,627 

49,647 

46,671 


a  Leporis 


Mean  R.A. 


25. 
25. 
25. 
25. 
25, 
25. 
25, 
25. 
25, 
25. 
25. 
25. 
25, 
25, 
25. 
25, 
25  , 
25. 
26, 
26, 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26, 
26. 
26. 
26, 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
27. 
27, 


14,0385 
16,6833 
19,3282 
21,9731 
24,6181 
27,2631 
29,9081 
32,.5531 
35,1982 
37,8433 
40,4884 
4,3,1336 
4,5,7788 
48,4240 
51,0692 
5.3,7145 
56,3598 
59,0051 
1,6505 
4,2959 
6,9413 
9,5868 
12,2323 
14,8778 
17,5233 
20,1689 
22,8145 
25,4601 
28,1058 
30,7515 
3,3,3972 
36,0430 
38,6887 
41,3345 
439804 
46,6262 
49,2722 
51,9181 
54,5640 
57,2100 
59,8560 
2,,5021 
5,1482 


Mean  Dec, 


-17° 


57, 
56. 
56. 
56. 
.56. 
56. 
56. 
56, 
56. 
56. 
56. 
56. 
56. 
56. 
56. 
56. 
56  . 
56 . 
56. 
56. 
56. 
55. 
55. 
55  . 
55. 
55  . 
55, 
55, 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55  . 
55. 
55. 
55. 
55, 
,55. 
55. 
54. 
54. 


0,700 
57,667 
54,638 
51,612 
48,591 
45,573 
42,559 
3.9,549 
36,5i3 
33,540 
30,541 
27,546 
24,555 
21,568 
18,585 
15,605 
12,629 
9,657 
6,689 
3,725 
0,765 
57,808 
54,856 
51,907 
48,962 
46,021 
4,S,083 
40,1.50 
37,220 
34,294 
31,371 
28,454 
25,540 
22,629 
19,723 
16,820 
13,921 
11,026 
8,134 
5,247 
2,363 
59,483 
56,607 


APPENDIX   II. 


Ixiii 


Orionis 


a  Orionis 


yu,  Getninorum 


a  Canis  ALijoris 


Mean  R.A. 


Mean  Dec. 


Mean  K.A. 


Mean  Dec. 


Jlean  B.A.  Mean  Dec. 


Mean  K.A.  Mean  Dec 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
184.0 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


27 
28 
28 
28 
28 
'J  8 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 


27  .  35,3854 
27  .  38,4254 
27  .  41,4655 
27  .  44,.5056 
27  .  47,5458 
27  .  50,5860 
27  .  53,6262 

27  .  56,6662. 
59,7067 

2,7471 
5,7874 
8,8278 
11,8683 
14,9088 
17,.9493 
20,9898 
24,0304 
27,0710 
.30,1117 
33,1523 
36,1931 

28  .  39,2338 
28  .  42,2746 
28.45,3155 
28  .  48,3563 

28  .  51,3972 
54,4382 
57,4792 

0,5202 
,S,.56l2 
6,6023 
9,6434 
12,6846 
29.  1.5,7257 
29.  18,7670 
29.  21,8082 

29  .  24,8495 
29  ■  27,8908 
29  .  30,9322 
29  .  33,9736 
29.  37,0150 
29 .  40,0565 
29  .  43,0980 


28. 
28. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 


-1° 

3,604 
0,793 
57,988 
.5.5,187 
52,390 
8  .  49,597 
8  .  46,809 
8  .  44,026 
8.  41.246 
8.  38,471 
3.5,701 
32,935 
30,173 
27,416 
24,663 
8.21,915 
8.19,170 
16,431 
13,696 
10,9^5 
8,238 
5,516 
2,799 
0,085 
57,377 
54,672 
51.973 
49,276 
7 .  46,585 
7  .  4.S,898 
7-41,216 
7  .  38,538 
7  ■  35,864 
7.  3,3,195 
.  30,530 
7  .  27,870 
7.25,214 
7  .  22,563 
7.  19.915 
7  .  17,273 
7  .  14,634 
7.  11,999 
7.    9,369 


45  .  58,2018 
46.  1,4468 
46.  4,6919 
46.  7,9371 
46.  11,1822 
46.  14,4274 
46.  17,6726 
46.  20,9178 
46.24,1631 

46  .  27,4084 
46 .  30,6537 
46.33,8991 
46.  37,1444 
46 .  40,3898 
46  .  43,6353 
46 .  46,8807 
46.  .50,1262 
46.5.3,3717 
46.  56,6173 
46 .  59,8628 


3,1084 
6,3541 
9,5997 
12,8454 
16,0911 
47.  1.9,3.368 
47  .  22,5826 
47  .  2.5,8283 
29,0742 
32,3200 
3,5,5659 
38,8118 
42,0578 
45,3037 
47  .  48,5497 
47.51,7957 
5.5.0418 
58,2878 
1.53.39 
4,7800 
8,0262 
11,2724 


47. 
47. 
48. 
48. 
48. 
48. 


22. 
22, 
22, 
22. 
22, 
22. 


+  7° 

3,444 
4,666 
5,883 
7,096 
8,304 
9,507 


48.  14.5186 


22.  10,705 
22.  11,899 
1.3,088 
14,272 
1.5,452 
16,626 
17,796 
18,9fi2 
20,122 
21,278 
22,429 
2.3,575 
24,717 
22  .  25,854 
22  .  26,986 
28,114 
29,236 
30,354 
31,467 
32,576 
3.3,680 

34,779 
35,873 
36,963 
22 .  3S,047 
22.  39,127 
22  .  40,203 
22.  41.273 
22  .  42,3.39 
22  .  43,400 
22  .  44,457 
22  .  45.508 
22  .  46,555 
22  .  47,597 
22 .  48,635 
22  .  49,668 
22.  50,701 


22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 


22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 


12  .  40,4513 
12  .  44,0836 
12.47,7159 
12.  51,3483 
12  .  54,9806 

12.  58,6129 

13.  2,2452 
13.  5,8775 
13.  9,5098 
13.  13,1421 
13.  16,7744 

13.  20,4067 
13.24,0390 

27,6713 

31, .3035 

34,9358 

38.5681 

42,2004 

4.5,8326 

49,4649 

53,0972 

56,7294 

0,3617 

3,9939 

7,6262 

14.  11,2584 
14.  14  8907 

18,.5229 
22,1551 
2,5,7874 
29,4196 
3,i,0518 
36,6840 
40,3 1 62 
43.9484 
47,5806 
51,2128 
54,84.50 
58,4772 
2,1094 
5,74i5 
9,3737 
1 3  00.59 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13  . 
13. 
14. 
14. 
14. 


+  22° 

3,5.  32,413 
35.31,174 
35  .  29,931 
35  .  28,682 
35  .  27,428 
35.26,168 
35  .  24,903 
35  .  23,633 
.35  .  22,358 
35  .  21,077 
35  .  19,791 
35.  18,500 
35.  17,203 
35.  15,902 
35.  14,.594 
35.  13,282 
35.  11,965 
35  .  10,642 
.9,313 
7,980 
6,641 
5,297 
3,948 
2„593 
1,233 
59,867 
58,497 
57,121 
55,740 
34 .  54,353 
34.52,962 
34.  51,565 
34.  50,163 
.34  .  48,755 
34 .  47,3+2 
34  .  4.5,924 
34.  44,501 
34  .  43,072 
34.41,638 
40,199 
38,754 
37,305 
3.5,852 


35  . 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
34. 
34. 
34. 
34. 


37. 
37. 
37. 
37- 
37. 
37. 
37. 
37. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
.38. 
.38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38  . 
38. 
38. 
39- 
39- 
39. 
39. 
39- 
39- 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 


6" 

39,4724 
42,1178 
44,7632 
47,4086 
50,0540 
52,6993 
55,3447 
57,9.901 
0,6354 
3,2808 
5,9261 
8,5715 
11,2168 
13,8621 
16,5074 
19,1527 
21,7980 
24,4433 
27,0886 
29,7339 
32,3792 
35,0244 
37,6697 
40,3149 
42,9602 
4.5,6054 
48,2506 
50,8959 
5.3,541 1 
56,1863 
58,8315 
1,4767 
4,1218 
6,7670 
9,4121 
12,0573 
14,7024 
17,3476 
19,9927 
22,6378 
25,2830 
27,9282 
30,5734 


16° 


29. 
29. 
29- 
29- 
29. 
29. 
29. 


21,270 
25,779 
30,291 
34,807 
39,327 
43,851 
48,378 
29 .  52,909 
«Q  57,444 
1,983 
6,525 
11,071 
15,621 
20,174 
24,731 
29,293 
3.3,857 
38,426 
42,998 
47,574 
52,154 
56,737 
1,325 
.5,916 
10,510 
15,109 
19,711 
24,317 
28,927 
33,540 
.38,157 
42,779 
47,403 
52,03 1 
31  .56,663 
32.  1,2,99 
5,939 
10,582 
15,229 
19,880 
24,534 
29,191 
3.3,852 


30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
.30. 
30. 
30. 
.30. 
30. 
30. 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31. 
31  . 
31  . 
31  . 


Jxiv 


APPENDIX   II. 


e  Canis  Majoris 


8  Gemiuorum 


a^  Geminorum 


a  Canis  Minoris 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846" 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


56,7207 

59,0781 

1,4355 

3,7929 

6,1504 

8,5078 

10,8653 

13,2228 

15,5802 

17,9377 

20,2952 

22,6528 

25,0103 

27,3679 

29,7254 

32,0830 

34,4406 

36,7982 

39, 1 558 

41,5134 

43,8711 

46,2287 

48,5864 

50,9441 

53,3017 

52  .  55,6595 

52.58,0172 

0,3749 

2,7326 

5,0904 

7,4482 

9,8059 

12,1637 

14,5215 

16,8793 

19,2572 

21, .5950 

23,9529 

26,3107 

28,6686 

31,0265 

33,3844 

35,7423 


53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 


Merni  R.A. 


44 

44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 


45 
45 
45 
45 
46 
46 


■28° 

.  4'(,'694 
,51,214 
.  55,737 
,  0,264 
4,794 
9,327 
,  13,864 
,  18,403 
.  22,947 
■  27,493 
,  32,043 

45  .  36,596 
45.41,153 

45,713 
50,276 
54,842 
59,412 
3,985 
8,562 
46.  13,142 
46.  17,725 
46.22,311 

46  .  26,901 
46  .  31,494 
46  .  36,091 
46 .  40,691 
46 .  45,294 
46 .  49,900 
46.  54,510 

59,123 
3,739 
8,3.')9 
12,982 
17,609 
22,238 
26,871 
31,508 
36,148 
40,791 
45,437 
50,087 
54,740 


46 

47 

47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 


47  .  59,397 


57,7658 

1,,';600 

4,9541 

8,5481 

12,1421 

15,73.59 

1.9,3298 

22,9235 

26,5172 

10.30,1108 

10.33,7043 

37,2978 

40,8911 

44,4845 

48,0777 

10.  51,6709 

10.55,2640 
58,8570 
2,4500 
6,0429 
9,6357 
13,2284 
16,8211 
20,4137 
1 1  .  24,0062 
11  .27,5.987 
11  .31,1911 
II  .  34,7834 
1 1  .  38,3757 
41,9678 
45,5599 
49,1520 
52.7439 
56,3358 
59,9276 
3,5194 
7,1110 
10,7026 
14,2941 
17,8856 
12.21,4769 
12.25,0682 
12.28,65.95 


11 

11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 


Mean  Dec. 


Mean  It.A. 


+  22" 

17'.  14','393 
17.  8,347 
17.  2,295 
16.56,238 
16.50,177 
16.  44,110 
16.38,038 
31,962 
25,880 
19,7.94 
13,702 
7,605 
1,504 
55,398 
4.9,286 
43,170 
37,049 
30,922 

24,791 

18,655 

12,514 

6,367 

0,216 

14.  54,060 

14.47,899 

41,733 

35,562 

29,386 

23,205 

17,019 

10,829 

4,633 

58,432 

52,226 

46,016 

39,800 

33,579 

27,354 

21,123 

14,888 

8,647 

2,401 

.56,151 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 


23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 


44,3737 
48,2207 
52,0676 
55,9144 
59,7610 
;j,6075 
7,4539 
24.  11,3002 
24.  15,1463 
24.  18,9922 
22,8381 
26,6838 
30,5294 
34,3749 
38,2202 
42,0654 
24  .  45,9104 
24 .  49,7554 
53,6002 
57,4448 
1,2894 
.5,1338 
8,9781 
12,8222 
16,6662 
20,5101 
24,3539 
28,1975 
32,0409 
35,8843 
.39,7275 
43,5706 
47,4136 
51,2564 
55,0991 
58,9416 
2,7841 
6,6264 
10,4685 
26.  14,3105 
26.  18,1524 
26  .  21,9941 
26 .  25,8357 


24 
24 
24 
24 

24 
24 


24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 


Mean  Dec. 


Mean  R.A. 


+  32° 

15.  8,799 
15.  1,554 
14.  54,304 
14.  47,050 
39,789 
32,523 
25,252 
17,977 
10,696 
3,409 
56,118 
48,821 
41,519 
34,212 
13  .  26,900 
13.  19,582 
12,260 
4,932 
57,599 
50,261 
42,918 
35,569 
28,216 
20,857 
13,493 
6,124 
58,750 
51,370 
43,985 
1 1  .  36,596 
11  .29,201 
21,800 
14,395 
6,985 
59,569 
52,148 
44,722 
10.37,291 
10.29,855 
22,413 
14,967 
7,516 
0,060 


7" 


14. 
14. 
14. 
14. 
14, 
14. 
13. 
13, 
13. 
13, 


13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 


11  . 
11  . 
11  . 
10. 
10. 
10. 


10 
10 
10 
10 


23,8622 
27,0089 
30,1555 
33,3021 
36,4486 
39,.5951 
42,7415 
45,8878 
49,0341 
52,1803 
55,3265 
58,4727 
1,6188 
4,7648 
7,9108 
11,0568 
14,2026 
17,3485 
20,4943 
23,6400 
26,7857 
29,9313 
31  .  33,0768 

31  .  36,2224 
39,3678 
42,5132 
45,6586 
48,8039 
51, .9492 
55,0944 
58,2395 

1,3846 

4,5297 

7,6747 

10,81.96 

13,9645 

17,1093 

20,2541 

23,3988 

26,5435 

32.  2,g,6881 

32  .  32,8327 
32  .  35,9772 


30. 
.30. 
30. 
30. 
.30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 
31. 
31  . 
31  . 
31  . 
31  . 


31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 


Mean  Dec. 


+  5° 


39 
39 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 


15,387 
6,644 
57,896 
49,145 
40,389 
31,630 
22,866 
14,098 
5,326 
56,550 
47,769 
38,984 
30,196 
21,403 
12,606 
3,805 
55,000 
46,190 
37,377 
28,559 
19,737 
10,911 
2,081 
35  .  53,246 
35  .  44,409 
35  .  35,566 
35  .  26,720 
35  .  17,869 
9,014 
0,155 
51,292 
42,425 
33,554 
24,678 
15,800 
6,915 
58,027 
33.49,135 
33  .  40,239 
31,3.39 
22,435 
1 .3,527 
4,615 


35 
35 
34 

34 
34 
34 
34 
34 
33 


33 
33 
33 
33 


APPENDIX    II. 


kv 


/3  Geminorum 


Mean  R.A.  Mean  Uec 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


7h 

« 
54,1090 
57,7953 
1,4815 
5,1676 
8,8536 
12,5395 
16,2252 
19,9108 
23,5962 
27,2816 
30,9668 
34,6519 
38,3368 
42,0217 
45,7064 
49,3910 
53,0755 
56,7598 
0,4440 
4,1281 
7,8121 
36.  11,4959 
36.  15,1797 
36.  18,8633 
36 .  22,5467 
36 .  26,2301 
36.29,9133 
36 .  33,5964 
36 .  37,2794 
40,9622 
44,6499 
48,3275 
52,0100 
55,6923 
59,3745 
3,0566 
6,7386 
10,4204 
14,1021 
17,7837 
21,4651 
25,1463 
28,8274 


34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3.5 
36 
36 
36 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37, 


+  28° 

44'623 
36,490 
28,352 
20,210 
12,062 
3,910 
55,753 
47,592 
39,4'-'5 
24.31,2.54 
24 .  2.3,077 
14,896 
6,710 
58,520 
50,324 
23.  42,124 
23.33,919 
25,709 
17,494 
9,275 
1,0.50 
52,821 
44,587 
36,348 
28,105 
19,857 
11,603 
3,345 
55,082 
46,815 
38,543 
30,265 
21,983 
13,697 
5,405 
57,109 
48,807 
40,502 
32,191 
23.875 
15,555 
7,231 
58,903 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 


24 
24 
23 
23 


23. 
23. 
23. 
23. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
19. 


15  Areus 


Mean  U.A. 


8" 

7n        s 

0. 18,2944 

0.20,8488 
0  .  23,4033 

0 .  25,9577 

0.  28,5122 
0.31,06'66 
0.33,6211 
0.36,1755 
0  .  38,7300 
0.41,2845 
0 .  43,8390 
46,3935 
48,9480 
51,5026 
54,0571 
56,6117 
59,1662 
1,7208 
4,2754 
6,8300 
9,3846 
11,9392 
14,4938 
17,0484 
19,60.30 
22,1577 
24,7123 


1  .  27,2670 
.  29,8217 
,  32,3764 
.  34,9310 
.  37,4857 
.  40,0405 
.  42,,5952 
.  45,1499 

1  .  47,7047 
.  50,2594 
.  52,8142 
.  55,,3689 
.  57,9237 
.  0,4785 
.  3,0333 
.    5,5881 


Mean  Dec. 


■23° 


51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 


10,011 
20,027 
30,017 
40,010 
50,006 
0,005 
10,008 
20,014 
30,023 
50  .  40,035 
50 .  50,050 
0,068 
10,090 
20,114 
30,142 
40,173 
50,207 
0,245 
10,285 
20,329 
30,376 
52  .  40,425 

52  .  50,479 
53.  0,535 
.53  .  10,595 

53  .  20,657 
.53  .  30,723 

40,792 

50,864 

0,939 

11,018 

21,099 
31,184 
41,272 
51,363 
1,457 
11,555 
21,655 
31,759 
41,866 
55.51,976 
56.  2,089 
56.  12,205 


53. 
53. 
54. 
54. 
54. 
54. 
.54. 
54. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 


HyJrae 


Mean  U.A. 


8" 

S 

46,0242 
49,2108 
52,3973 
55,5838 
58,7702 
1 ,9565 
5,1427 
8,3288 
11,5149 
14,7010 
17,8869 
21,0728 
24,2586 
27,4443 
30,6300 
33,8156 
37,0011 
40,1866 
43,3719 
46,5572 
49,7425 
52,9276 
56,1127 
59,2977 
2,4827 
5,6676 
8,8524 
12,0371 
15,2218 
18,4064 
21,5909 
24,7754 
27,9597 
31,1440 
34,3283 
37,5125 
40,6966 
43,8806 
47,0645 
50,2484 
39 .  53,4322 
39-  56,6159 
39  ■  59,7995 


37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
38. 
38. 
38. 
38, 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39- 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39- 
39. 


Mean  Dec. 


+  6° 


62 
61 
61 
61 
61 
61 
60 
6q 
60 


12,708 
59,9^6 
47,140 
34,350 
21,557 

8,761 
55,961 
43,157 
30,3.50 
60.  17,539 
60.  4,725 
51, .908 
39,086 
26,262 
13,434 

0,602 
58  .  47,767 
58  .  34,928 
22,086 

9,240 
56,391 
43,538 
30,682 
17,822 

4,959 
52,092 
39,222 
26,348 
13,471 

0,591 
47,706 
34,819 
21,927 

9,033 
56,134 
43,233 
30,328 
17,419 

4,507 
51,591 
38,672 
25,749 
12,823 


59. 
59. 
59. 
59. 
59  ■ 


58 
58 
57 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
56 
56 
55 
55 
55 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
53 
53 
53 
53 


I  TJrsse  Majoris 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


8" 
m        s 

47.31,6577 
47.35,8156 
39,9731 
44,1301 
48,2867 
52,4429 

47  .  56,59^6 

48.  0,7539 
4,9086 
9,0631 

13,2170 
17,3704 
21,5235- 
25,6760 

48  .  29,8283 

48  .  33,9800 
38,1312 
42,282 1 
46,4324 
50,5824 
54,7318 
58,8809 

3,0294 

7,1776 

11, ,3253 

15,4726 

49.  19,6193 

49  .  23,7657 
27,9117 
32,0572 
36,2022 
40,3468 
44,4910 
48,6346 
52,7779 
56,9207 

1,0631 

5,2050 

9,34,65 

13,4875 

50.  17,6282 
50.21,7686 

50  .  25,9084 


47, 
47. 
47. 
47 


48 

48 
48 
48 
48 
48 


48  . 

48. 

48. 

48. 

48. 

48. 

49. 

49. 

49 

49 


49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
50. 
50. 
50. 
50. 


+  48" 

42'.  .Q,'76l 
41  .  56,093 
41  .  42,420 
41  .  28,743 
41  .  15,061 
41  .  1,375 
40  .  47,685 
33,990 
20,291 
6,587 
52,879 


40 
40 
40 
39 


39.39,167 


39, 
39. 

38, 
38. 
38, 


25,451 
11,729 
58,003 
44,273 
30,539 


38  .  16,800 
3,057 
49,310 
35,558 
21,802 
8,041 
54,276 
40,507 
36 .  26,733 
36.  12,955 
59,173 
45,386 
31,595 
17,7.99 
3,999 
50,1.95 
36,3H6 
22,573 
8,756 
54,934 
41,108 
27,278 
13,443 
59,604 
32  .  45,761 
32.31,914 


38 
37 
37 
37 
37 
36 
36 


35 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
32 


Ixvi 


APPENDIX  II. 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


a  Hydrw 


Mean  R.A. 


19 
19 
19 
]9 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 


13,9362 
16,8853 
19,8344 
22,7834 
25,7325 
28,6815 
31,6306 
34,5796 
37,5286 
40,4776 
43,4265 
46,3755 
49,3244 
52,2733 
55,2222 
58,1711 
1,1200 
4,0689 
7,0177 
9,9665 
12,9154 
15,8642 
18,8130 
21,7617 
24,7105 
27,6592 
30,6080 
33,5567 
36,5054 
39,4.541 
42,4028 
45,3514 
48,3001 
51,2487 
54,1973 
57,1459 
0,0945 
3,0431 
5,9917 
8,9402 
11,8888 
14,8373 
17,7858 


Mean  Dec. 


.70 


55 
55 
56 
56 
56 
56 
57 


33,780 
49,072 

4,366 
19,662 
34,962 
50,264 

5,569 
57  .  20,876 
57.36,186 
51,499 

6,815 
22,134 
37,455 
52,778 

8,105 
23,4-34: 
38,766 
54,101 

9,438 
24,778 
40,120 

60  .  55,466 

61  .  10,814 
26,164 
41,518 
56,874 
12,233 
27,594 
42,959 
58,326 

63  .  1 3,695 
63  .  29,067 
63  .  44,442 
63  .  59,820 
64.  15,200 
30,583 
45,969 
1,358 
16,749 
32,142 
47,539 
2,936 
18,333 


57 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 


61 
61 
6t 
62 
62 
62 
62 


64. 
64. 
65. 
65. 
65. 
65. 
66. 
66. 


0  Ursse  Majoris 


Moan  R.A.  Mean  Dec. 


26,291 1 
30,3652 
34,4387 
38,5117 
42,5841 
46,6560 
50,7273 
54,7981 
58,8683 
2,9379 
7,0070 
11,0755 
15,1435 
19,2109 
23,2778 
27,3441 

31,4099 
35,4750 
39,5397 
43,6038 

22  .  47,6673 

22.  51,7303 
55,7927 
59,8546 

3,9159 

7,9766 

12,0368 

16,0965 

20,1556 

23.24,2141 

23  .  28,2721 
23  .  32,3295 
23  .  36,3864 

23.  40,4427 
23  .  44,4985 
23  .  48,5537 

52,6084 

56,6625 

0,7160 

4,7690 

8,8215 

12,8735 

16,9250 


21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 


22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 


23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 


+  52" 


26 .  48,084 
26 .  32,073 
16,059 
0,042 
44,020 
27,995 
11,967 
55,934 
39,899 
23,859 
7,816 
51,770 
35,720 
19,666 
3,608 
22  .  47,547 
22.  31,483 
15,414 
59,342 
43,267 
27,188 
11,105 
55,019 
38,929 
22,836 
6,739 
50,639 
34,535 
18,427 
2,316 
1 8  .  46,201 
18.  .80,083 
18.  13,961 
17.57,835 
17.41,706 
17 .  25,-573 
17.  9,437 
16.53,298 
16.37,154 
16.21,007 
16.  4,857 
15.48,703 
15  .  32,545 


26. 
26. 
25. 
25. 
25. 
24. 
24. 
24. 
24. 
23. 
23. 
23. 
23. 


22 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 


e  Leonis 


Mean  R.A. 


9" 


36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 


11,1830 
14,6089 
18,0347 
21,4603 
24,8857 
28,3109 
31,7359 
3.5,l608 
38,5855 
42,0100 
36 .  45,4343 
36  .  48,8584 
36  .  52,2824 
36  .  55,7062 
36.59,1298 


37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 


2,55.32 
5,9764 
9,3995 
12,8224 
16,2450 
19,6676 
23,0899 
26,5120 
29,9340 
33,3558 
37  .  36,7774 
37.40,1989 

37  .  4.8,6201 
37.  47,0412 
37.50,4621 

53,8828 

57,3033 

0,7237 

4,1439 

7,5639 

10,9837 

14,4033 

17,8228 

21,2420 

38.24,6611 

38  .  28,0800 
38  .  31,4988 
38  .  34,9174 


Mean  Dec. 


33 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 


+  24° 

9,623 
53,366 
37,107 
20,845 

4,580 
48,313 
32,042 
15,768 
59,492 
43,213 
26,931 
10,646 
54,358 
38,068 
29.21,774 

5,478 
49,179 
32,877 
16,571 

0,264 
43,953 
27,639 
11,323 
55,004 
38,682 
22,357 

6,029 
49,698 
33,365 
17.029 

0,689 
44,347 
28,003 
11,655 
55,. 304 
38,951 
22,595 

6,235 
49,873 
33,509 
17,141 

0,770 
44,396 


29. 
28. 
28. 
28. 
28. 
27. 
27. 
27. 
26. 
26. 
26. 
26. 
25. 
25. 
25. 
25. 
24. 
24. 
24. 
23. 
23. 
23. 
23. 
22  . 
22. 
22. 
22. 
21. 


a  Leonis 


Mean  R.A. 


9"^ 

m        s 

.59.  18,6049 
59.  21,8112 
59.2.5,0174 
59.  28,2234 
59.  31,4294 
59  .  34,6353 
59  .  37,8410 
59.41,0467 
59  .  44,2522 

59 .  47,4577 
59  .  50,6630 
59  .  53,8683 

59  .  57,0734 

60.  0,2785 
60.  3,4834 
60.  6,6883 
60.  9,8930 
60.  13,0976 
60.  16,30«2 
60.  19,5066 
60.22,7109 
60.25,91.52 
60.29,1193 
60 .  32,3233 

60  .  35,5273 
60.38,7311 
60.41,9348 
60.  45,1384 
60 .  48,3420 
60.51,54,54 
60 .  54,7487 
60.57,9519 

1,1550 
4„3581 
7,5610 
10,7638 
13,9(i65 
17,1691 
20,3716 
23,5740 
26,7764 
29,9787 
33,1809 


Mean  Dec. 


-;-12» 

47' .  40,366 
47  .  23,033 
47.  5,699 
46  .  48,361 
46.  31,022 
46.  1.3,680 
45  .  56,336 
45  .  38,9.90 
45.21,642 
45  .  4,291 
44 .  46,938 
44  .  29,583 
44.  12,225 
43 .  54,866 
43  .  37,504 
43.  20,140 
43.  2,773 
42  .  45,404 
42  .  28,033 
42  .  10,660 
41  .  53,285 
41  .  35,907 
41  .  18,527 
41  .  1,145 
40.43,761 
40  .  26,374 
40.  8,985 
39.51,594 
39 .  34,200 
39.  16,805 
38  .  59,407 
38  .  42,007 
38  .  24,604 
38.  7,200 
37  .  49,793 
37  .  32,384 
37.  14,973 
36 .  57,559 
36.  40,144 
36 .  22,726 
36.  5,306 
35  .  47,883 
35  .  30,458 


APPENDIX  II. 


Ixvii 


a  Ursae  Majoris 


8  Leonis 


S  Hydrse  et  Crateiis 


p   Leonis 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1S61 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


53 
53 
53 
53 
53 


10" 

9,8846 
13,6830 
17,4805 
21,2772 
25,0731 
53.  28,8681 
5S  .  32,6623 
53 .  36,4557 
53  .  40,2482 
53  .  44,0399 

53  .  47,8308 
53.51,6208 
53.55,4100 

59,1984 
2,9859 
6,7726 
10,5585 
14,3435 
18,1277 
21,9111 

29,4754 
33,2563 
37,0363 
40,8156 
44,5940 
48,3716 
52,1484 

54  .  55,9243 

54  .  59,6994 
3,4737 
7,2472 

11,0198 
14,7916 
18,5626 

55  .  22,3328 
55.26,1022 
55 .  29,8707 
55  .  33,6384 
55  .  37,4053 
55.41,1714 
55  .  44,9367 
55  .  48,7012 


53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 


55 

55 
55 
55 
55 


Mean  R.A. 


+  62° 

40'.  0,270 
39 .  40,969 
39.21,667 
2,363 
43,058 
23,751 
4,443 
45,134 
25,822 
6,510 
47,1.96 
27,880 
8,563 


39- 
38. 
38. 
38. 
37. 
37. 
37. 
36. 
36. 
36. 


35  .  49,244 
35  .  29,924 
10,603 
51,280 
31,955 
12,629 
53,302 
33,973 
14,643 
55,311 
35,977 
16,642 
31  .  57,306 
31  .  37,969 
18,630 
59,289 
39,947 
20,604 
1,259 
41,912 


35 
34 
34 
34 
33 
S3 
33 
32 
32 
32 


31 
30 
30 
30 
30 
29 


29  .  22,564 


29- 
28. 
28. 
28. 
.27. 
27. 
27. 
26. 
26, 


.3,215 
43,865 
24,512 

5,159 
45,804 
26,447 

7,089 
47,729 
28,367 


ll" 

S 

3,3086 
6,5 1 63 
9,7239 
12,9314 
16, 1 388 
19,3460 
22,5530 
25,7600 
28,9668 
32,17.34 
35,3799 
5  .  38,5863 
5.41,7926 
5  .  44,9987 
5  .  48,2047 
51,4106 
54,6163 
57,8219 
1,0273 
4,2326 
7,4378 
10,6428 
13,8477 
17,0525 
20,2571 
6.2,3,4617 
6 .  26,6660 
6 .  29,8703 
6 .  33,0744 
6 .  36,2783 
6 .  39,4822 
6 .  42,6859 
6 .  4.5,8894 
6 .  4.9,0929 

6 .  52,2.962 
55,4993 
58,7023 

1,9053 
5,1080 
8,3 1 06 

7.  11,5132 
7  .  14,7156 
7.  17,9179 


6. 

6. 

7. 
7. 
7. 


Mean  Dec. 


Mean  R.A.  "Mean  Dec 


+  21° 

27'.  13^428 
26  .  53,799 
26 .  34,169 
14,538 
54,905 
35,272 
15,638 
56,002 
36,366 
16,729 
57,090 
37,451 
17,811 
58,169 
38,527 
18,883 
59,239 
39,593 
19,.947 
0,2.99 
20.40,651 
20.21,001 
20.  1,351 
19.41,699 
19  .  22,046 


26 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 


2,393 
42,738 
23,083 

3,426 
43,769 
24,110 

4,451 
16.44,790 
16.25,129 

.5,466 
45,802 
26,138 

6,472 
46,806 
27,138 

7,470 
47,800 
28,130 


16 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 


11" 
s 

.  50,7568 
.  53,7492 
.  56,7417 

10 .  59,7343 

2,7269 

5,7196 

8,7124 

11,7052 

14,6981 

11.  17,6910 
1 1  .  20,6840 

23,6771 
26,6702 
29,6634 
32,6566 
35,6499 
38,6433 
41,6367 
44,6302 
47,6237 
50,6173 
5.3,6110 
56,6047 


10 
10 
10 


1 1  .  59,5986 
2,5924 
5,5S63 
8,5803 

11,5744 
14,5685 
1 7,5626 
20,5569 
23,5512 
26,5456 
29,5400 
32,5345 
35,5290 
38,5236 
41,5183 
44,5130 
47,5078 
50,5027 
12.53,4977 

12  .  56,4928 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


13° 


51  . 
51  . 

52. 
52. 
52. 
53. 
53. 
53. 
54. 
54. 
54. 
55. 
55. 
55. 
56. 
56. 
56. 
57. 
57. 
57. 
58. 


34,630 
54,051 
13,473 
32,896 
52,320 
11,744 
31,170 
50,596 
10,023 
29,452 
48,880 

8,310 
27,740 
47,172 

6,604 
26,037 
45,471 

4,905 
24,341 
43,777 

3,214 
22,652 
42,091 

1,530 
59.20,971 
59.  40,412 
59,854 
19,297 
38,741 
58,185 
17,631 
37,077 
56,524 
15,971 
35,420 
54,870 
14,320 
33,771 
5.3,222 
12,675 
32,128 
51,582 
11,036 


58 
59 


59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 


41 
41 
41 
41 
41 


11" 

m    8 

40 .  22,9272 
40 .  25,9950 
40  .  29,0627 
40.  32,1304 
40.  35,1980 
40  .  38,2655 
40.  41,3.329 
40 .  44,4003 
40 .  47,4676 
40  .  50,5348 
40.  53,6019 
40 .  56,6690 

40  .  59,7360 
2,8029 
5,8697 
8,9365 

1 2,0032 
15,0698 

41  .  18,1364 
41  .  21,2028 
41  .  24,2692 
41  .  27,3356 
41  .  30,4018 
41  .  33,4680 
41  .  36,5341 

39,6001 
42,6661 
45,7320 
48,7978 
51,8635 
54,9292 
57„9948 
1,0603 
4,1258 
7,1911 
1 0,2564 
13,.3217 
16,3868 
19,4519 
22,5169 
25,5818 
28,6466 
31,7113 


+  15° 


31 
30 
30 
30 
29 
29 


19,089 
59,002 
38,915 
18,827 
58,739 
38,651 
29.  18,563 
28  .  58,474 
38,385 
18,296 
58,206 
38,116 
1 8,026 
57,936 
37,845 
26.  17,754 
25 .  57,663 
37,571 
17,479 
57,387 
37,295 
17,202 
57,109 
37,016 
16,923 
56,829 
36,735 
16,640 
56,546 
21  .36,451 
21  .  i6,356 
56,261 
36,\65 
16,070 
55,973 
35,877 
15,780 
55,683 
3,5,586 
15,489 
5.5,,391 
35,292 
15,192 


28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 


25 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 


1  2 


Ixviii 
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1830 
1831 
1 SS2 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1843 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1-854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1S61 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 

1869 
1870 
1871 
1872 


■y  Ursae  Majoi-is 


Mean  R.A.     Mean  Dec 


11" 

m   s 

44 .  50,9791 
44.54,1861. 

44 .  57,3927 
0,5988 
3,8045 
7,0097 

10,2145 
13,4188 
16,6227 

45.  19,8262 
45  .  23,0292 

26,2318 

29,4339 

32,6355 

35,8368 

39,0376 

42,2379 

45,4378 

48,6373 

45.51,8363 

45  .  55,0349 

58,2330 

1,4307 

4,6279 

7,8247 

11,0211 

14,2170 

17,4125 

20,6075 

23,8021 

26,9963 

30,1900 

33,3833 

46 .  36,5761 
46 .  39,7685 

42,9605 
46,1521 
49,3433 
52,5341 
55,7244 
58,9138 
2,1025 
5,2905 


45 
45 
45 
45 
45 
45 


45 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 


46 
46 
4.6 
46 
46 
46 
47 
47 


+  54" 


38 
38 
37 
37 
37 
36 


23,717 

3,698 
43,679 
23,660 

3,641 
43,621 
36 .  23,601 
36.  3,581 
43,561 
23,541 

3,520 
43,499 
23,478 

3,457 
43,436 
23,414 

3,392 
43,370 
23,348 

3,325 
43,302 


35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
31 


31  .23,279 


3,256 
43,233 
23,209 

3,186 
43,162 
23,138 

3,113 
43,089 
23,064 

3,039 
43,014 
22,988 

2,963 
26 .  42,938 
26.  22,912 

2,886 
42,860 
22,833 

2,807 
42,780 
22,752 


31 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 


26. 
25. 
25. 
25. 
24. 
24. 


/3  Coi-vi 


Mean  R.A.  Mean  Dec. 


12" 


25 
25 
25 
25 
25 


28,3669 
31,4923 
34,6179 
37,7436 
40,8695 
43,9955 
47,1217 
50,2481 
53,3746 
56,5013 
59,6281 
2,7551 
5,8822 
9,0096 
12,1371 
15.2647 
18,3925 
21,5205 
24,6486 
27,7769 
30,9053 
34,0,S39 
37,1627 
26.40,2916 
26 .  43,4207 
26 .  46,5500 

26 .  49,6794 
52,8090 
55,9388 
59,0687 

2,1987 

5,3290 

8,4594 

11,5899 

27.  14,7206 
27.  17,8515 
27  .  20,9826 
27.24,1138 
27  .  27,2452 
27  .  30,3767 
27  .  33,5084 
27  .  36,6402 
27.39,7721 


25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 


26 
26 
26 
27 

27 
27 
27 


-2-2" 


27. 

27. 

28. 

28. 

28. 

29. 

29. 

29- 

SO. 

30. 

30. 

31  . 

31  . 

31  . 

32. 

32. 

32. 

33. 

33. 

33. 

34. 

34. 

34. 

35. 

35 

35 

36 

36 

36 

31 

37 

31 

31 

38 

38 

38 

S9 

39 

39 

40 

40 

40 

41 


20,210 
40,209 

0,20s 
20,208 
40,209 

0,210 
20,209 
40,206 

0,203 
20,200 
40,196 

0,191 
20,186 
40,180 

0,1  ?3 
20,166 
40,158 

0,150 
20,141 
40,132 

0,121 
20,111 
40,099 

0,087 
20,074 
40,061 

0,047 
20,033 
40,018 

0,002 
19,9.^6 
39,969 
59,951 
1.9,933 
39,914 
59M)^ 
19,874 
39,854 
.59,833 
19,811 
39,788 
59,764 
19,739 


12  Can.  Ven. 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


12'' 


48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 


3,7199 
6,5421 
9,3641 
12,1859 
15,0076 
17,8292 
20,6506 
2.3,4718 
26,2929 
29,1138 
31,9346 
34,7552 
37,5757 

48  .  40,3960 

48.  43,2162 
46,0362 
48,8561 
51,6758 
54,4954 
57,3148 

0,1340 
2,9531 
5,7721 
8,5908 
11,4095 

49  .  14,2280 

49.  17,0463 
49.  19,8645 
49  .  22,6826 
49  .  25,5004 
49.28,3182 
49.31,1358 
49  .  33,9532 
49 .  36,7705 
49 .  39,5876 
49  .  42,404')' 
49.45,2214 

49 .  48,038 1 
49  .  .50,8546 
49.53,6710 
49  .  5()',4873 
49  .  59,3034 

50.  2,1194 


48 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 

49 
49 


+  39° 


17,311 
57,750 
38,190 
18,631 
59,072 
12.39,515 
12.  19,958 
0,403 
40,849 
21,295 
1,742 
42,191 
10  .  22,640 

10.  3,090 

9  .  43,541 
9  •  23,993 
9.  4,446 
8  .  44,900 
8  .  25,355 
8.  .5,811 
7 .  46,268 
7  .  26,726 
7.  7,184 
6 .  47,644 
6.28,104 


8,566 
49,028 
29,492 

9,956 
50,422 
30,888 
ll,.'i55 
51,823 
32,292 
12,763 
5,S,234 
33,706 
14,179 
54,653 
35,128 
15,604 
56,081 
0 .  36,559 


6 
5. 
5, 
5. 

4. 

4 

4, 

3, 

3 

3. 

2 

2, 

2, 

1  . 

1  . 

1  . 

0. 


a  Virginia 


Mean  R.A.  Mean  Dee 


13" 
m        5 

6 .  14,8039 
6 .  17,9500 
6.21,0963 
6 .  24,2426 
6.27,3891 
6 .  30,5356 
6 .  33,6823 
6.36,8291 
6 .  39,9761 
6.  43,1231 
6 .  46,2702 

6  .  49,4175 
6 .  52,5649 
6.55,7123 

58,8599 

2,0076 

5,1555 

8,3034 

11,4514 

14,5996 

17,7479 

20,8962 

24,0447 

27,1933 

30,3421 

33,4909 

7  .  36,6399 
7  .  39,7889 

42,.Q381 
46,0874 
49,2368 
52,3863 
55,5360 

7  .  58,6857 
8.  1,8356 
8.  4,9856 
8.  8,1357 
8.  11,2859 

8  ..14,4362 
8.  17,5866 
8  .  20,7372 
8  .  23,8878 
8  .  27,0384 


-10" 


16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
20 


16,840 
35,836 
54,831 
13,824 
32,815 
51,805 
10,7.94 
29,781 
48,766 
7,750 
26,732 
45.711 
4,691 
23,668 
20 .  42,644 
21  .  1,618 
21  .  20,590 
21  .  39,561 
21  .  58,531 
17,4,98 
,  36,4:65 
55,429 
14,392 
33,353 
52,313 
11,271 
30,228 
4.9,183 
8,136 
27,088 
46.038 
4,986 
23,933 


22 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 


J_ 


26 .  42,879 
.  1,822 
.  20,764 
.  39,705 
.  58,644 
.  17,581 
,36,517 
.  55,451 
,  14,383 
,  33,313 


27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
29 
29 
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Ixix 


Ti  Ursse  Miijoris 


rj   Bootis 


o  Bootis 


Bootis 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


Mean  R.A.     Mean  Dec 


Mean  R.A. 


Mean  Dec. 


Mean  R.A. 


Mean  Dec. 


1830 
1831 

1 8.52 

18. 53 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
184.2 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
41  . 
41  . 
41  , 
41  . 
41  , 
41  , 
41  , 
41 
41  , 
41  , 
41  . 
41 
41  , 
41 
41  , 
41  , 
41  , 
41 
41  , 
41  . 
41  . 
41  - 
41 
41 

41  , 
42, 

42  , 
42, 
42, 
42, 
42, 
42  . 
42  . 
42. 
42. 
42. 
42. 
42. 


13" 

49,9344 
.52,3113 
54,6881 
57,0648 
59,4414 

1,8179 
4,1943 
6,5706 
8,9467 
11,3228 
1,S,6988 
16,0746 
18,4504 
20,8260 
23,2016 
25,5770 
27,9524 
30,3276 
32,7027 
35,0778- 
37,4527 
39,8275 
42,':;023 
44,5769 
46,9514 
49,3258 
51,7001 
54,0743 
56,4484 
58,8224 
1,1963 
3,5701 
5,9438 
8,3174 
10,6909 
13,0643 
1.5,4375 
17,8107 
20,1838 
22,5568 
24,9297 
27,3025 
29,6752 


+  49° 

69.  5l',844 
69 .  33,674 
69.  15,505 
68  .  57,337 
68  .  39,172 
68  .  21,007 
68  .  2,845 
67  .  44,684 
67  .  26,524 
67.  8,366 
66.50,210 
66  .  32,055 
66.  1.8,901 
65  .  55,750 
65  .  37,599 
65.  19,451 
65.  1,303 
64  .  43,158 
64.2.5,014 
64.  6,871 
63  .  48,730 
63  .  30,591 
12,453 
54,317 
36,182 
18,049 
61.59,917 
61  .  41,787 
23,659 
5,532 
47,407 
29,283 
11,161 
53,040 
59  .  34,921 
59  .  16,803 
58,687 
40,573 
22,460 
4,348 
57  -  46,238 
57.28,129 
57.  10,022 


13" 


63 
62 
62 
62 


61 
61 
60 
60 
60 
59 


58 
58 
58 
58 


46 

46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 


35,3428 
38,2012 
41,0595 
4.S,9178 
46,7761 
49,6344 
52,4927 
55,3510 

46  .  58,2093 
47 .  1,0676 

3,9259 
6,7841 
9,6424 
12,5006 
15,3589 
18,2171 
21,0754 
23,9336 
26,7918 
29,6501 

47  .  32,5083 
47  .  35,3665 
47  .  38,2247 
47.41,0829 
47 .  43,941 1 
47  .  46,7993 
47  .  49,6575 

52,5157 
55,3738 
58,2320 


47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 


1,0902 

3,9484 

■  6,8065 

,  9,6647 

12,5228 

15,3810 

18,2391 

21,0973 

23,9554 

26,8135 

29,6716 

32,5297 

35,3878 


15. 

14, 

14. 

14, 

13, 

13, 

13, 

13, 

12, 

12, 

12, 

11, 

11 

11 

10 

10 

10, 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

7, 

7 

7 

6 

6 

6 

6, 

5, 

5. 

5. 

4, 

4. 

4. 

3. 

3. 

3. 

3. 

2. 

2. 


+  19° 

10,841 
52,560 
34,281 
15,004 
57,728 
39,455 
21,184 

2,915 
44,647 
26,382 

8,119 
49,857 
31,598 
13,340 
55,085 
36,831 
18,579 

0,330 
42,082 
23,836 

5,592 
47,3.00 
29,110 
10,872 
52,636 
34,402 
16,170 
57,940 
39,712 
21,486 

3,262 
4.5,040 
26,819 

8,601 
50,385 
32,171 
13,958 
55,748 
37,539 
19,333 

1,129 
42,926 
24,725 


8. 
8. 
8. 
8. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9- 
9. 
9- 
9- 

9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 


14" 

S 

54,.5625 

57,2954 

0,0283 

2,7613 

5,4943 

8,2273 

,  10,9603 

13,6934 

16,4265 

19,1596 

21,8927 

,  24,6259 

27,3590 

,  30,0922 

,  32,8254 

,  35,5587 

.  38,2919 

,  41,0252 

,  43,7585 

.46,4918 

.  49,2252 

,51,9585 

.54,6919 

57,4254 

0,1588 

2,8923 

5,6257 

8,3592 

11,0927 

13,8263 

i6,5.'i99 

19,2934 

22,0271 

24,7607 

27,4944 

30,2280 

32,9618 

35,6955 

38,4293 

41,1630 

43,8968 

46,6306 

49,3644 


+  19° 

64 .  1 5,348 
63  .  56,359 
63.37,371 
63.  18,385 
62  .  59,401 
62  .  40,420 
62  .  21,440 
62  .  2,463 
61  .  43,488 
61  .24,515 
61  .  5,544 
60 .  46,575 
60  .  27,609 
60.  8,645 
59 .  49,682 
59  •  30,722 
59.  11,764 
52,808 
33,854 
14,903 
55,953 
37,006 
1 8,061 
59,118 
40,177 
21,238 
2,301 
43,<j67 
24,434 
5,504 
46,576 
27,650 
8,726 
49,804 
30,885 
11,967 
53,052 
34,139 
1,5,228 
56,319 
37,413 
18,510 
59,610 


58. 
58. 
58. 
57. 
57. 
57. 
56. 
56. 
56. 
56. 
55. 
55. 
55. 
54. 
54. 
54. 
53. 
53. 
53. 
52. 
52. 
52. 
51  . 
51  . 
51  . 
50. 


14" 

m       s 

37 .  3.S,7277 
37.36,3471 
37  .  38,9665 
37.41,5859 
37  .  44,2053 
37  .  46,8247 
37  .  49,4441 
37  .  52,0635 
37  .  54,6829 

37  .  57,3023 
37.59,9^16 

38  .  2,5410 

38.  5, 1604 
38.  7,7798 
38  .  10,3.992 
38.  13,0186 
38.  15,6380 
38.  18,2573 
38  .  20,8767 
38.  23,4961 

38.  26,1155 
38  .  28,7348 
38  .  31,3542 
38  .  33,9736 
38  .  36,5930 
38.39,2124 

41,8318 

44,4511 

47,0705 

'I'9fi899 

52,3093 

54,9286 

57,5480 

0,1674 

2,7868 

5,4062 

8,0255 

39.  10,6449 
39.  13,2643 

15,8837 
18,5031 
21,1225 
23,7419 


+  27° 


38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
39 
?.9 
39 
39 


47 
47 
47 
46 
46 


42,254 
26,758 
11,264 
55,773 
40,285 
46  .  24,799 
46.  9,315 
53,8.'54 
38,3,56 
22,880 

7,406 
5\,935 
36,467 
20,001 

5,537 
50,076 
34,618 
19,162 

3,708 
48,257 
32,808 
17,362 

1.919 
46,478 
31,039 
15,603 

0,169 
44,738 
40.  29,310 
40.  13,884 
58,460 
43,039 
27,621 
12,205 
56,791 
41,380 
25,972 
10,566 
55,162 
3.9,761 
24,363 

8,.968 
53,576 


45 
45 
45 
45 
44 
44 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
42 
42 
41 
41 
41 
41 
40 


39 
39 
39 
39 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
36 


Ixx 
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P   Librae 


Mean  R.A.     Mean  Dec, 


1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

184,5 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

I860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 


15i> 


7. 
7. 
7, 
8. 
8, 
8, 
8. 


52,0981 
55,3123 
58,5266 
1,7411 
4,9556 
8,1703 
11,3851 
8  .  14,6000 

8.  17,8150 
8.21,0302 
8  .  24,2454 
8  .  27,4608 
8  .  30,6763 

33,8920 
37,1077 
40,3236 
43,5395 

8  .  46,7556 
8.49,9718 

53,1881 

56,4046 

59,6211 

2,8378 

6,0546 

9,2715 

12,4885 

15,7057 

18,9229 

22,1403 

9 .  2.5,3578 
9.28,5754 

31,7932 
35,0110 
38,2290 
41,4471 
44,6653 
47,8836 
9.  51,1020 

9  .  54,3206 
9 .  57,5392 

10.  0,7580 

10.  3,9768 

10.  7,1958 


8 


9. 
9. 
9. 
9. 
9, 
9, 
9 


9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 


44 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 


-8° 

13,537 
27,235 
40,929 
54,619 
8,307 
21,990 
35,671 

46 .  49,347 

47.  3,021 
16,690 
30,357 
44,020 
57,679 
11,335 
24,987 
38,636 
52,281 

5,923 


47. 

47. 

47. 

47. 

48. 

48. 

48. 

48. 

49  • 

49.  19,561 

49 .  33,196 
46,828 
0,455 
14,080 
27,701 
41,318 
54,932 
8,543 

51  .22,150 

51  .  35,753 

2,949 
16,542 
30,131 
43,718 
57,300 
10,879 
24,454 
38,026 
51,594 

5,159 
18,721 
32,280 


49 
50 
50 
50 
50 
50 
51 


51  . 
52. 
52. 
52. 
52. 
52. 
53. 
53. 
53. 
53. 
54. 
54. 
54. 


a  Ooronse  Borealis 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


15'' 

m        s 

27  .  29,4993 
27  .  32,0361 
27  .  34,5729 
27  .  37,1098 
27  .  39,6467 
27.42,1836 
27  .  44,7205 
27  .  47,2575 
27  .  49,7945 
27  .  52,3315 

27  .  54,8685 
57,4055 
59,9426 

2,4797 
5,0168 
7,5539 
10,0911 
12,6283 
15,1655 
17,7027 

28  .  20,2400 
28  .  22,7773 

2,5,3146 
27,8519 
30,3892 
32,9266 
3.5,4640 
38,0015 
40,5389 
43,0764 
45,61.39 
48,1514 
50,6889 
53,2265 
55,7641 
58,3017 
0,8393 
3,3770 
5,9147 
8,4524 
10,9901 
13,5278 


27. 
27, 
28. 
28, 
28, 
28, 
28, 
28, 
28. 


28, 
28, 
28. 
28, 
28, 
28, 
28, 
28, 
28, 


28. 
28. 

28  , 
28. 
29. 
29. 
29. 
28, 
29. 

29  , 
29.  16,0655 


+  27° 

17'.29'517 
17.  17,062 
17.  4,610 
16.52,160 
16.39,714 
16.27,271 
16.  14,830 
16.  2,393 
49,959 
37,527 
25,0.99 
12,673 
0,251 
47,831 
35,414 
23,001 
10,590 
58,183 
45,778 
13 .  33,377 
13.20,978 
8,582 
56,190 
43,800 
31,413 
12.  19.029 
12.  6,619 
54,271 
41,896 
29,524 
17,155 
4,790 
52,427 

10 .  40,067 

10.27,710 
15,356 
3,005 
50,657 
38,312 
25,970 
13,632 
1,297 
48,965 


15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
13 


13. 

12. 
12. 
12. 


11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
11  , 
10 


10. 
10. 

9. 

9- 

9. 

9 

9 

8. 


a"  Libra" 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


41  . 

41  . 
41. 
41  . 
41  . 
41  . 
41. 
41. 
41  . 

41  . 
42. 
42. 

42  . 
42  . 
42  . 
42. 
42. 
42. 
42. 
42. 
42. 
42  . 
42. 
42. 
42. 
42  . 
42. 
42. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43, 
43, 
43, 
43, 
43. 
43 


s 
29,2288 
32,5284 
35,8282 
39,1282 
42,4283 
45,7285 
49,0289 
52,3295 
55,6302 
58,9310 
2,2321 
5,5333 
8,8346 
12,1361 
15,4378 
18,7396 
22,0415 
25,3436 
28,6459 
31,9483 
35,2509 
38,5536 
41,8.565 
45,1595 
48,4627 
51,7661 
55,0695 
58,3732 
1,6770 
4,9810 
8,2851 
11,5894 
14,8938 
18,1984 
21, .5031 
24,8080 
28,1131 
31,4183 
34,7236 
38,0291 
41,3348 
44,6406 
47,9465 


-15° 


19 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
26 


48,531 

3,871 
19,207 
34,540 
49,869 

5,1.95 
20,519 
35,839 
51,155 

6,469 
21,780 
37,087 
5-2,391 

7,692 
22,9.90 
38,284 
53,575 

8,864 
24,148 
39,430 
54,709 

.9,984 
25,256 
40,525 

55,791 
11,053 
26.26,313 
26.41,569 
56,821 
12,071 
27,317 
42,561 
57,801 
13,037 
28,271 
43,502 
58,729 
29.  13,953 
29.29,173 
29 .  44,391 

29 .  59,605 
30.14,816 

30 .  30,024 


/3  Ursae  Minoris 


Mean  R.A.  Mean  Dec. 


51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 


14" 

17,6670 

17,3762 

17,0865 

16,7978 

16,5102 

16,2237 

1 5,9382 

15,6538 

15,3703 

.  15,0881 

.  14,8068 

.  14,5267 

.  14,2475 

■  13,9695 
13,6924 

,  13,4165 
.  13,1415 
12,8677 
.  12,5949 
,  12,3231 
,  12,0524 
,  11,7827 
,  11,5141 
.  11,2466 
,  10,9800 
.  10,7146 
,  10,4501 
.  10,1868 
.  9,9244 
.  9,6631 

■  9,4029 
.  9,1437 
,  8,8855 
,  8,6284 
.  8,3723 
.  8,1172 
.  7,8632 
,  7,6102 
.  7,3582 
.  7,1073 
.  6,8574 
.  6,6085 
.  6,3606 


+  74° 


51  . 
50. 
50. 
50. 
50. 
49. 
49. 
49. 
49. 
48. 
48. 
48. 
48. 
47. 
47. 
47. 
47. 
46. 


1,3.30 
46,582 
31,834 
17,085 

2,336 
47,587 
32,838 
18,089 

3,339 
48,589 
33,839 
19,0«9 

4,338 
49,587 
34,8,36 
20,085 

5,334 
50,582 
46  .  35,830 
46.  21,078 
46.  6,326 
51,573 
36,820 
22,067 

7,314 
52,561 
37,807 
23,054 

8,300 
53,545 
38,791 
43  .  24,036 


45 
45 
45 
45 
44 
44 
44 
44 
43 
43 


9,282 
54,527 
39.771 
25,016 
10,260 
41  .  55,505 
41  .  40,749 
25,993 
11,236 
56,479 
41,722 


41 

41 
40 
40 
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Ixx 


ii 


0  Serpentis 

/3'  Scorpii 

S  Ophiuchi 

a  Scorpii 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

15" 

+  6° 

15" 

-19" 

16" 

-3" 

16" 

-26^ 

m        s 

^ 

m         s 

m        s 

m        J 

1830 

35  .  53,9426 

57.58,071 

.55.33,8176 

19  .  58,431 

5  .  26,6059 

15.    6,848 

18.59,7903 

2.48,116 

1831 

35  .  56,8893 

57  .  46,332 

55  .  37,2894 

20.    8,812 

5  .  29,7388 

15  .  10,582 

19.    3,4509 

2  .  56,69s 

1832 

35  .  59,8361 

57    3i,596 

55.40,7614 

20.  19,189 

5.  32,8718 

15.20,312 

19.    7,1117 

3.    5,276 

1833 

36.    2,7829 

57  .  22,863 

55  .  44,2335 

20 .  29,562 

5  .  36,0048 

15.30,038 

19.10,7726 

3  .  13,849 

1834 

S6.    5,7298 

57.  11,134 

55  .  47,7058 

20  .  39,930 

5  .  39,1379 

15  .  39,760 

19.  14,4336 

3  .  22,417 

1835 

36.    8,6767 

56 .  59,409 

55.51,1782 

20 .  50,294 

5.42,2711 

15.49,478 

19.  18,0948 

3.30,981 

1836 

36.11,6237 

56 .  47,687 

55  .  54,6507 

21  .    0,654 

5  .  45,4044 

15.59,192 

19  .  21,7562 

3  .  39,539 

1837 

36.  14,5708 

56 .  35,969 

55.58,1234 

21.  11,009 

5  .  48,5378 

16.    8,902 

19.25,4177 

3  .  48,0Q2 

1838 

36.17,5179 

56  .  24,254 

56.    1,5963 

21  .  21,360 

5.51,6712 

16.  18,607 

19  .  29,0794 

3  .  56,641 

1839 

36.20,4651 

56.  12,543 

56.    5,0693 

21  .  31,706 

5  .  54,8047 

16.28,309 

19.32,7412 

4.    5,185 

1840 

36.23,4124 

56.    0,835 

56.    8,5424 

21.42,048 

5  .  57,9384 

16.38,007 

19.36,4032 

4  .  13,724 

1841 

36 .  26,3597 

55.49,131 

56.  12,0156 

21  .  52,386 

6.    1,0721 

16.47,700 

10.40,0653 

4  .  22,258 

1842 

36.29,3071 

55  .  37,430 

56 .  15,4890 

22.    2,719 

6.    4,2058 

16.57,3.90 

19.43,7276 

4.30,787 

1843 

36 .  32,2545 

55  .  25,733 

56.  18,9626 

22.  13,048 

6.    7,3397 

17.    7,075 

19.47,3901 

4.39,312 

1844 

36 .  35,2020 

55.  14,040 

56  .  22,4363 

22  .  23,372 

6 .  10,4737 

17.  16,756 

19.51,0527 

4.47,831 

1845 

36.38,1496 

55.    2,350 

56.25,9101 

22  .  33,692 

6.  13,6077 

17  .  26,434 

19.54,7154 

4  .  56,346 

1846 

36.41,0972 

54  .  50,663 

56.29,3841 

22  .  44,008 

6.  16,7418 

17.36,107 

19-58,3783 

5.    4,855 

1847 

36 .  44,0448 

54.38,981 

56 .  32,8582 

22  .  54,319 

6.  19,8760 

17 .  45,776 

20.    2,0413 

5.  13,360 

1848 

36 .  46,9926 

54.  27,301 

56 .  36,3324 

23.    4,626 

6 .  23,0103 

17.5.5,441 

20.    5,7045 

5.21,860 

1849 

36 .  49,9404 

54.15,626 

56 .  39,8068 

23.  14,929 

6.26,1447 

18.    5,103 

20.    9,3679 

5  .  30,355 

1850 

36 .  52,8883 

54.    3,953 

56.43,2814 

23  .  25,227 

6.29,2791 

18.  14,760 

20.  13,0314 

5  .  38,845 

1851 

36 .  55,8362 

53  .  52,285 

56 .  46,7561 

23  .  35,521 

6.32,4136 

18.24,413 

20.  16,6950 

5.47,331 

1852 

36 .  58,7842 

53  .  40,620 

56  .  50,2309 

23.45,810 

6  .  35,5483 

18.34,061 

20  .  20,3589 

5.55,811 

1853 

37.     1,7323 

53  .  28,958 

56 .  53,7059 

23  .  56,0Q5 

6 .  38,6830 

18.4,V06 

20  .  24,0228 

6.    4,287 

1854 

37.    4,6804 

53.  17,300 

56.57,1810 

24.    6,375 

6.41,8177 

18.53,347 

20 .  27,6869 

6.12,757 

1855 

37.    7,6285 

53.    5,646 

57.    0,6562 

24  .  16,652 

6 .  44,9526 

19.    2,984 

20.31,3512 

6.21,223 

1856 

37.  10,5768 

52  .  53,995 

57.    4,1316 

24 .  26,923 

6 .  48,0876 

19.  12,617 

20.35,0156 

6 .  29,684 

1857 

37.  13,.5251 

52  .  42,348 

57.    7,6072 

24.37,191 

6.51,2226 

19  .  22,245 

20 .  38,6801 

6.38,140 

1858 

37  .  16,4734 

52  .  30,704 

57.  11,0828 

24  .  47,454 

6 .  54,3577 

19-31,870 

20  .  42,3448 

6 .  46,.591 

1859 

37.  19,4'218 

52.  19,064 

57 .  14,.5587 

24.. 57,7 12 

6 .  57,4929 

19.41,490 

20  .  46,0097 

6 .  55,037 

I860 

37  .  22,3703 

52.    7,428 

57.  18,0346 

25.    7,966 

7.    0,6282 

19.51,107 

20 .  49,6748 

7.    3,479 

1861 

37.25,3188 

51  .  55,795 

57-21,5107 

25.  18,216 

7.    3,7637 

20.    0,719 

20  .  53,3399 

7.11,915 

1862 

37 .  28,2675 

51  .44,165 

57 .  24,9870 

25  .  28,461 

7.    6,89.90 

20.  10,327 

20  .  57,0052 

7 .  20,347 

1863 

37.31,2161 

51  .32,539 

57  .  28,4634 

25  .  38,702 

7.  10,0345 

20 .  19,932 

21  .    0,6707 

7 .  28,773 

1864 

37  .  34,1648 

51  .20,917 

57.31,9399 

25  .  48,938 

7  .  13,1701 

20 .  29,532 

21  .    4,3363 

7.37,195 

1865 

37.37,1136 

51  .    9,298 

57 .  35,4166 

25.5,9,170 

7  .  16,3058 

20.39,128 

21  .    8,0021 

7.45,612 

1866 

37 .  40,0625 

50 .  57,683 

57  .  38,8934 

26.    9,398 

7  .  19,4416 

20  .  48,720 

21  .  11,6681 

7  .  54,024 

1867 

37.43,0114 

50  .  46,071 

57  .  42,3703 

26.  19,621 

7 .  22,5775 

20  .  58,308 

21  .  15,3341 

8.    2,431 

1868 

37  .  45,9603 

50  .  34,463 

57  .  45,8474 

26  .  29,840 

7.2,5,7134 

21  .    7,892 

21  .  19,0003 

8  .  10,8.34 

I869 

37  .  48,9094 

50 .  22,8.59 

57  .  49,3247 

26  .  40,055 

7  .  28,8494 

21  .  17,472 

21  .  22,6667 

8  .  19,231 

1870 

37.51,8585 

50.  11,258 

57.52,8021 

26 .  50,265 

7.31,9856 

21  .  27,048 

21  .  26,3333 

8  .  27,623 

1871 

37  .  54,8077 

49  .  59,660 

57  .  56,2797 

27.    0,471 

7.35,1219 

21  .  36,620 

21  .  30,0001 

8.36,010 

1872 

37  .  57,7569 

49  •  48,065 

57  .  59,7575 

27.  10,672 

7  .  38,2583 

21  .46,188 

21  .  33,6671 

8  .  44,392 
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1830 

1831 

1832 

1833 

1834. 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

I860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 


E  Ursfe  Minoris 


Mean  R.A. 


16I> 

m       s 

63  .  41,3273 
63.34,8174 
63.28,3106 
63.21,8065 
15,3054 
8,8072 
2,3120 
55,8197 
49,3304 
42,8441 
36,3606 
29,8802 
23,4027 
16,9282 
10,4567 
3,9881 
57,5225 
51,0599 
6l  .44,6003 
61  .  38,1437 
31,6901 
25,2395 
18,7919 
12,3473 
5,9057 
60 .  59,4672 
69.53,0317 
46,5992 
40,1697 
33,7433 
27,3200 
20,8997 
60.  14,4824 
60.  8,0682 
1,6571 
55,2490 
48,8440 
42,4420 
59  .  36,0432 
59  .  29,6474 
59 .  23,2548 
59.16,8654 
59.  10,4792 


63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
61 
61 


61 
61 
61 
61 
61 


60. 
60. 
60. 
60, 
60. 


60, 
59. 
59 
59 


Mean  Dec. 


+  82° 

18.  li;417 
18.  6,533 
18.  1,641 
17.56,738 
17.51,827 
1 7  •  46,906 
17.41,977 
17.37,038 
32,090 
27,134 
22,167 
17,191 
12,207 
7,213 
2,211 
57,199 
52,178 
47,148 
42,108 
37,060 
32,002 
26,936 
21,860 
16,776 
.11,682 
6,579 
1,467 
56,346 
51,216 
46,076 
40,928 
35,771 
30,605 
25,429 
20,245 
15,052 
9,849 
4,638 
59,417 
54,188 
48,949 
43,700 
38,440 


17- 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 


a  Herculis 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


lyh 


53,8804 
56,6111 
59,3418 
2,0726 
4,8034 
7,5342 
10,2651 
12,9960 
15,7270 
18,4580 
21,1890 
23,9200 
26,6511 
29,3822 
32,1134 
34,8446 
37,5758 
40,3070 
4,3,0383 
45,7697 
7.48,,5010 
7  .  51,2324 
7  .  53S639 
7  .  ^6,6953 


59,4268 
2,1583 
4,8899 
7,6215 
10,3532 
13,0848 
15,8166 
18,5483 
8  .  21,2801 
8.24,0119 
8  .  26,7437 
29,4756 
32,2075 
34,9395 
37,6715 
40,4035 
43,1356 
8  .  45,8678 
8  .  48,6001 


8 


8 


+  14° 


35 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
34 
34 


25,420 
20,860 
16,303 
11,751 
7,203 
2,658 
58,118 
53,581 
49,048 
44,519 
39,9.94 
35,473 
34  .  30,956 
34  .  26,443 
21,933 
17,428 
12,926 
8,428 
3,934 
33  .  59,444 
33  .  54,958 
50,476 
45,998 
41,523 
37,053 
32,586 
28,124 
23,665 
19,210 
14,759 
10,312 
5,S68 
1,429 
56,994 
52,563 
32.  48,135 
32  .  43,7 1 1 
.^9,291 
34,876 
30,464 
26,056 
21,652 
17,252 


34 
34 
34 
34 
34 


33 
33 
S3 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 


32 
32 
32 
32 
32 
32 


yS  Diaconis 


Mean  R.A.     Mean  Dec. 


17" 


35,7098 
37,0585 
38,4073 
39,7561 
41,1049 
42,4538 
43,8028 
45,1518 
46,5009 
26 .  47,8500 
26.49,1991 
26 .  50,5483 
51,8976 
53,2469 
54,5963 
55,9457 
57,2952 
26 .  58,6447 
26 .  59,9943 
1,3439 
'2,6936 
4,0433 
5,3931 
6,7429 
8,0928 
9,4428 
10,7927 
12,1428 
13,4929 
14,84.30 
16,1932 
17,5435 
18,8938 
20,2441 
21,5945 
22,9450 
24,2955 
2,5,6460 
26,9966 
28,3472 
29,6980 
31,0489 
32,3999 


26. 

26. 

26. 
26. 
26. 


+  52°. 


49,512 
46,603 
43,695 
40,789 
37,886 
25  .  34,984 
25  .  32,084 
29,187 
26,291 
23,397 
20,505 
17,615 
14,727 
11,841 
8,957 
6,075 
S,195 
0,316 
57,440 
54,,566 
51,6.94 
48,823 
45,955 
43,088 
40,224 
37,361 
24  .  34,501 
24.  31,642 
24  .  28,786 
24.  25,.931 
24  .  23,078 
24  .  20,227 
24.  17,379 
24.  14,5.32 
11,687 
8,844 
6,003 
3,164 
0,327 
57,492 
5'i:,659 
23  .  51,828 
23  .  48,999 


24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
23. 
23. 


a  Opiuchi 


Mean  R.A. 


illean  Dec. 


17" 


2,7434 
5,5229 
8,3024 
11,0819 
13,8615 
16,6411 
19,4208 
22,2004 
24  9802 
27,7599 
30,5397 
33,3195 
36,09,<)4 
38,8793 
41,6592 
44,4391 
27.47,2191 
27.49,9991 

27  .  52,7792 
55,5593 
58,3393 

1,1195 

3,8997 

6,6199 

9,4602 

12,2405 

15,0208 

17,8011 

20,5815 

23,3619 

26,1424 

28,9229 

31,7034 

34,4839 

37,2645 

40,0451 

42,8258 

45,6065 

48,3872 

28.51,1679 

28  .  53,9487 
28  .  56,7295 
28  .  59,5103 


27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 


41 
41 

41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
40 


+  12° 

24,564 
21,482 
18,404 
15,330 
12,260 
9,194 
6,132 
3,074 
0,020 
56,970 
40  .  53,924 
40  .  50,882 
40 .  47,844 
40.44,810 
41,781 
38,755 
35,133 
32,716 
29,702 
26,693 
23,687 
20,685 
17,687 
14,694 
11,705 
8,720 
5,738 
2,761 
59,788 
56,818 
5.3,853 
50,892 
47,935 
44,982 
42,033 
39,087 
36,146 
33,209 
30,276 
27,348 
24,423 
21,502 
18,584 


40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

39 
39 
39 
39 

39 
S9 
39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 

S9 


APPENDIX   II. 


Ix 


xin 


y  Draconis 

fj.'  Sagittarii 

a  Lyraj 

13  LyriB 

Wean  R.A. 

Mem  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Alean  B.A. 

Mean  Dec. 

Mean  B.A. 

Mean  Dec. 

I^h 

+  51" 

18'' 

—  21° 

IS*- 

+  38° 

18*- 

+  33" 

1830 

52  .  39,6047 

30'.  4.%7.'''0 

m        s 

3  .  35.8560 

.5  .  4l''264 

?n       s 

31  .  10,9460 

37' .  48^622 

43 .  48,2428 

10'.  1.3'305 

1831 

52 .  40,9959 

30  .  43,069 

3  .  39,4400 

5  .  40,952 

31  .  12,9760 

.37.51,631 

43  .  50,4543 

10.  17,088 

1832 

52  .  42,3872 

30  .  42,390 

3  .  4.3,0241 

5  .  40,636 

31  .  15,0060 

37  .  54,642 

43  .  52,6658 

10.  20,874 

1 833 

52  .  43,7785 

30.41,713 

3.46,6081 

5.40,315 

31  .  17,0361 

37  .  57,6.'i6 

43  .  54,8772 

10.  24,664 

1834 

52.45,1699 

30.  41,039 

3.  .50,1922 

5  .  39,988 

31  .  19,0661 

38  .    0,673 

43  .  57,0887 

10.28,459 

1835 

52.46,5613 

30  .  40,366 

3  .  53,7763 

5  .  39,656 

31.21 ,0962 

38.    .3,693 

43  .  59,3003 

10.32,2.56 

1836" 

52  .  47,9527 

30 .  39fi9(i 

3  .  57,3604 

5  .  39,319 

31  .23,1263 

38.    6,716 

44.     1,5118 

10.  36,055 

1837 

52.49,3441 

30 .  39,027 

4.    0,9445 

5  .  38,977 

31  .  25,1564 

38.    9,742 

44.    3,7233 

10.39,857 

1838 

52  .  50,7356 

30.38,360 

4.    4,5287 

5  .  38,630 

31.27,1865 

38.  12,771 

44.    ,5,9349 

10.43,663 

1839 

52.52,1271 

30 .  37,69(i 

4.    8,1128 

5  .  38,277 

31  .29,2166 

38.  15,802 

44.    8,1465 

10.47,472 

1840 

52.53,5186 

30  .  37,033 

4.  11,6970 

5.37,919 

31  .  31,2467 

38.  18,837 

44.  10,3581 

10.51,285 

1841 

.52.54,9101 

30  .  36,373 

4.  1,5,2811 

5  .  37,556 

31  .33,2768 

38.  21,875 

44.  12,5697 

10.  55,100 

1842 

52.56,3017 

30.  35,7 1 i 

4.  18,8653 

5.37,187 

31  .3,5,3069 

,38  .24,915 

44.  14,7813 

10.58,918 

1843 

52 .  57,69:i3 

30 .  35,058 

4  .  22,4495 

5.  36,814 

31  .37,3371 

38  .  27,959 

44.  16,9929 

1 1  .    2,739 

1844 

52  .  59,0850 

30  .  34,403 

4  .  26,0337 

5  .  36,4'35 

31  .  39,3672 

38.31,005 

44.  19,2046 

1 1  .    6,564 

1845 

53.    0,4767 

.30.33,751 

4.29,6179 

5.36,051 

31  .41,3974 

38  .  34,055 

44.21,4163 

1 1  .  10,394 

1846 

.53.    1,8683 

30.33,101 

4.3.3,2021 

5  .  3.5,662 

31  .43,4276 

.38  .  37,107 

44  .  23,6279 

11  .  14,224 

1847 

.53.    3,2601 

30  .  32,453 

4  .  ,36,7864 

5  .  35,267 

31  .  45,4578 

38.  40,163 

44  .  25,8396 

11  .  18,057 

1848 

.53.    4,6518 

30.  31,806 

4  .  40,3706 

5  .  34,867 

31  .47,4880 

38  .  43,221 

44.28,0514 

11  .21,895 

1849 

53.    6,0436 

30.31,162 

4  .  43,9549 

5  .  3'], 462 

31  .  49,5182 

38  .  46,282 

44.30,2631 

1 1  .  2,5,736 

1850 

53.    7,4.'i54 

.30  .  30,520 

4  .  47,5391 

5  .  34,052 

31  .51,5484 

38  .  49,346 

44 .  32,4748 

11.29,580 

1851 

r>3.    8,8272 

30  .  29,880 

4.51,1234 

5  .  33,637 

31  .53,5786 

38.52,413 

44 .  34,6866 

1 1  .  33,427 

1852 

53.  10,2191 

,30.29,241 

4  .  54,7077 

5.33,216 

31  .  55,6089 

38  .  5.5,484 

44 .  36,8983 

1 1  .  .'^7,275 

1853 

53.  11,6110 

30  .  28,605 

4  .  58,2920 

5  .  32,7.90 

31  .  57,6391 

38  .  58,556 

44.39,1101 

11  .41,129 

1854 

53.  13,0029 

30.27,971 

5.     1,8763 

5  .  32,359 

31  .  59.6694 

39.     1,632 

44.  41,3219 

1 1  .  44,986 

1855 

53.  14,3949 

30 .  27,339 

5  .    5,4606 

5.31,92.3 

32.     1,6997 

39.    4,711 

44 .  43,5337 

1 1  .  48,846 

IS  of) 

53.  1.5,7868 

30  .  26,709 

5.    9,0450 

5.31,481 

32.    3,7299 

39.    7,7.93 

44 .  45,7456 

11  .52,708 

1  857 

53.  17,1788 

30  .  26.08 1 

5.  12,6293 

5  .31,035 

32.    .5,7602 

39.  10,878 

44 .  47,9574 

1 1  .  56,573 

1858 

53.  18,5709 

30  .  2.5,455 

5.  16,21S7 

5  .  30,583 

32.    7,7905 

39 .  1 3,<)66 

44.50,1692 

12.    0,441 

1859 

53.  19,9629 

.30  .  24,831 

5.  19,7980 

5.  30,125 

32.    .9,8208 

.39.  17,0.")6 

44.  52,3811 

12.    4,314 

isCo 

53.  21, .3550 

30  .  24,209 

5  .  23,3824 

5  .  29,663 

32.  11,8512 

39.20,150 

41..  54,59,30 

12.    8,190 

18()1 

53.22,7471 

30  .  23,590 

5  .  26,9668 

5.29,195 

32.  1.3,8815 

39  .  23,246 

44  .  56,8049 

12.  12,068 

1862 

53.24,1393 

30 .  22,972 

5.-30,5512 

5  .  28,723 

32  .  1,5,9118 

39  .  26,346 

44.  59,0168 

12.  1,5,948 

1863 

53.  25,.53 14 

30 .  22,356 

5.34,1,355 

5  .  28,244 

32.  17,9422 

39  .  29,448 

45.    1,2288 

12.  1.9,8,32 

1864 

53  .  26,9236 

30.21,742 

5  .  37,7200 

5  .  27,761 

32.  19,9725 

.39  .  32,554 

45.    3,4407 

12.23,721 

1865 

53.28,3159 

.30.  21,131 

5.41,3044 

5  .  27,273 

32  .  22,0029 

39  .  35,662 

45  .    5,6527 

12.27,613 

1866 

53  .  29,708 1 

,30.  20,521 

5  .  44,8888 

5  .  2 ',779 

32  .  24,0333 

39  .  38,773 

45  .    7,8646 

12.31,506 

1867 

53.  31,1004 

.30.  19,913 

5  .  48,4733 

5  .  26,280 

32  .  2(j,0637 

,39.41,888 

45.  10,0766 

12.  ,3.5,402 

1 868 

53  .  32,49^7 

.30.  19,.308 

5  .  52,0577 

5 .  25,776 

,32.28,0941 

39 .  45,005 

45  .  12,2886 

12.39,302 

I869 

53  .  33,8850 

,30.  18,704 

5  .  55,6'422 

5  .  25,266 

32.  ,30,1245 

,39.48,125 

45  .  1 4,5007 

12.43,206 

1870 

53  .  3.5,2773 

30.  18,102 

5  .  59.2266 

5.24,75  2 

32.  32,1549 

39  .  5 1 ,248 

45.  16,7127 

12.  47,114 

1871 

53 .  36,6697 

.30.  17,502 

6.    2,8110 

5  .  24,233 

32  .  34, 1 853 

.39 .  54,374 

45  .  1 8,9248 

12.  51,026 

1872 

53.38,0621 

30.  16,904 

6.    6,3954 

5.23,710 

32.36,2157 

.39  .  57,504 

45.21,1369 

12.54,942 

K 
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t,  Aquilae 

8  Aquilse 

y  Aquilte 

a  Aquilse 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dee. 

IS*- 

+  13° 

19" 

+  2° 

19" 

+  10° 

J  9" 

+  8° 

1830 

57  .  35,8297 

.37.    0,819 

16.55,5459 

46.56,415 

m       s 
38  .  10,5898 

12.17,831 

TO          S 

42  .  29,2388 

25  .  3'i,825 

1831 

57.38,5817 

37.    5,735 

16  .  58,5706 

47.    3,123 

38.  13,4417 

12.26,167 

42  .  32,1668 

25  .  40,881 

1832 

57.41,3336 

37-  10,656 

17.    1,5952 

47.    9,835 

38.  16,2935 

12.34,508 

42  .  35,0948 

25  .  49,940 

1833 

57 .  44,0856 

37.  15,580 

17.    4,61.98 

47.  16,551 

38.  19,1454 

12.42,852 

42  .  38,0228 

25  .  59,004 

1834 

57  .  46,8375 

37  .  20,508 

17.    7,6444 

47.23,271 

38.21,9972 

12.51,200 

42  .  40,9507 

26.    8,071 

1835 

57  .  49,5895 

37  .  25,440 

17.  10,6690 

47  .  29,996 

38  .  24,8490 

12.59,552 

42 .  43,8786 

26.  17,142 

1836 

57.52,3415 

37  .  30,376 

17.  13,6936 

47 .  36,724 

38  .  27,7009 

13.    7,908 

42  .  46,8065 

26.26,217 

1837 

57  .  55,0934 

37.35,316 

17.  16,7181 

47  .  43,457 

38  .  30,5527 

13.  16,267 

42  .  49,7344 

26  .  35,296 

1838 

57 .  57,8454 

37  .  40,259 

17.  19,7427 

47  .  50,194 

38  .  33,4045 

13.24,630 

42  .  52,6622 

26 .  44,378 

1839 

.58.    0,5974 

37  .  45,206 

17.22,7672 

47 .  56,935 

38  .  36,2563 

13.32,996 

42.55,5901 

26  .  53,465 

1840 

58.    3,3i93 

37.50,158 

17.25,7917 

48.    3,680 

38.39,1080 

13.41,367 

42.58,5179 

27  .    2,555 

1841 

58.    6,1013 

37.55,113 

17.28,8161 

48.  10,430 

38.41,9598 

13.49,741 

43.    1,4457 

27.  11,649 

1842 

58.    8,8533 

38.    0,072 

17.31,8406 

48.  17,183 

38.44,8116 

13.58,119 

43.    4,3735 

27  .  20,747 

1843 

58.  11,6053 

38.    5,034 

17  .  34,8650 

48  .  23,941 

38  .  47,6633 

14.    6,501 

43.    7,3013 

27 .  29,849 

1844 

58  .  14,3573 

35  .  10,001 

17  .  37,8895 

48  .  30,702 

38.50,5150 

14.  14,886 

43.  10,2290 

27  .  38,955 

1845 

58.  17,1093 

38.  14,971 

17.40,9139 

48  .  37,468 

38  .  53,3668 

14  .  23,276 

43.  13,1568 

27  .  48,065 

1840" 

58.  19,8613 

38.19,946 

17.43,9382 

48  .  44,238 

38.56,2185 

14.31,669 

43.  16,0845 

27.57,178 

1847 

58.22,6133 

38  .  24,924 

17.46,9626 

48.51,013 

38  .  59,0702 

14.40,065 

43.  19,0122 

28.    6,295 

1848 

58  .  25,3653 

38  .  29,906 

17.49,9870 

48  .  57,791 

39.    1,9218 

14  .  48,466 

43.21,9.399 

28.  15,417 

1849 

58.28,1173 

38  .  34,892 

17.53,0113 

49.    4,.574 

39.    4,7735 

14.56,870 

43  .  24,8675 

28  .  24,542 

1850 

58  .  30,8694 

38  .  39,882 

17.56,0356 

49.  11,360 

39.    7,6252 

15.    5,278 

43  .  27,7952 

28.33,671 

1851 

58.33,6214 

38  .  44,875 

17-59,0599 

49.  18,151 

39  .  10,4769 

15.13,690 

43  .  30,7228 

28  .  42,803 

1852 

58  .  36,3734 

38  .  49,873 

18.    2,0842 

49  .  24,946 

39.  13,3285 

15.22,105 

43  .  33,6504 

28.  51,940 

1853 

58.39,1254 

38  .  54,874 

18.    5,1084 

49.31,745 

39.  16,1802 

15.30,524 

43  .  36,5780 

29.    1,080 

1854 

58.41,8775 

38  .  59,879 

18.    8,1327 

49 .  38,549 

39.  19,0318 

15.38,947 

43  .  39,5056 

2.9.  10,225 

1855 

58  .  44,6295 

39.    4,889 

18.  11,1569 

49  .  45,356 

.39.21,8834 

15  .  47,374 

43  .  42,4331 

29  .  19,373 

18.56 

58.47,3815 

39-    9,902 

18.  14,1811 

49.52,168 

39  .  24,7350 

15  .  55,805 

43  .  45,3606 

29.28,525 

1857 

58  .  50,1336 

39.  14,918 

18.  17,2053 

49  .  58,983 

39  .  27,5866 

16.    4,239 

43  .  48,2882 

29.37,681 

1858 

58  .  52,8856 

39.  19,.939 

18.20,2294 

50.    5,803 

39  .  30,4382 

16.  12,677 

43.51,2156 

29  .  46,840 

1859 

58  .  55,6377 

39  .  24,963 

18.23,2536 

50.  12,627 

39  .  33,2898 

16.  21,118 

43.54,1431 

29 .  56,004 

I860 

58  .  58,3897 

39  ■  29,992 

18 .  26,2777 

50.  19,455 

39., 'i6,1414 

16  .  29,564 

43  .  57,0706 

30.    5,171 

1861 

59.    1,1418 

39  .  35,024 

18.29,3018 

50 .  26,288 

39  .  38,9929 

16.38,013 

43 .  59,9980 

30.  14,343 

1862 

59.    3,8938 

39  .  40,060 

18.32,3259 

50.33,124 

39.41,8445 

16.46,466 

44.    2,9254 

30.23,518 

1863 

59.    6,6459 

39.45,100 

18.35,3500 

50 .  39,965 

39  .  44,6960 

16 .  54,922 

44.    ,5,8529 

30  .  32,697 

1864 

59.    9,3980 

39.50,143 

18.38,3740 

50  .  46,810 

39  .  47,5476 

17.    3,383 

44.    8,7802 

30.41,880 

1865 

59.  12,1500 

39.55,191 

18.41,3981 

50  .  53,658 

39 .  50,3991 

17.  11,847 

44.  11,7076 

30.51,066 

1866 

59  .  14,9021 

40.    0,242 

18.44,4221 

51  .    0,511 

39 .  53,2506 

17  .  20,314 

44.  14,6349 

31  .    0,257 

1867 

59.  17,6542 

40.    .5,298 

18.47.4461 

51  .    7,369 

,39.56,1021 

17.28,786 

44.  17,5623 

31  .    9,451 

1868 

59 .  20,4062 

40.10,357 

18.50,4701 

51  .  14,230 

39 .  58,9535 

17.37,261 

44 .  20,4896 

31  .  18,649 

1869 

59  .  23,1583 

40.  1.5,420 

18.53,4941 

51  .  21,095 

40.    1,8050 

17.45,740 

44.23,4169 

31.27,851 

1870 

59 .  25,9104 

40 .  20,486 

18.56,5180 

51  .  27,965 

40.    4,6565 

17.54,223 

44  .  26,3441 

31.37,057 

1871 

59  .  28,6625 

40  .  25,556 

18  .  59,5419 

51  .  .34,840 

40.    7,5079 

18.    2,710 

44.29,2713 

31  .46,267 

1872 

59.31,4146 

40  .  30,629 

19.    2,5658 

51  .  41,719 

40  .  10,3593 

18.  11,201 

44  .  32,1984 

31.55,481 

APPENDIX   II. 


Ixxv 


ji  Aquilse 


o?  Capricorni 


o  Cygni 


61'  Cygni 


Jtlean  Il.A.    Mean  Dec. 


1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
I860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 


46 

47 

47 

47. 

47, 

47, 

47 

47. 

47 

47 

47, 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47, 

48, 

48. 

48 

48, 

48 

48, 

48 

48 

48, 

48, 

48, 

48 

48. 

48 

48. 

48, 

48. 

48. 

48. 

48. 

49. 


19" 

57,6821 
0,6291 
3,5760 
6,5229 
9,4699 
12,4168 
15,.36'37 
18,3105 
21,2574 
24,2042 
27,1511 
30,0979 
33,0447 
3.5,991.5 
38,9382 
41,8850 
44,8318 
47,7785 
50,7252 
53,6719 
56,6186 
59,5653 
2,5119 
5,4586 
8,4052 
11,3518 
14,2984 
1 7,2450 
20,1916 
2.3,1381 
26,0847 
29,0312 
31,9777 
34,9242 
37,8707 
40,8172 
43,7637 
46,7101 
49,6565 
52,6029 
55,5493 
58,4957 
1,4421 


Mean  R.A.  Mean  Dec 


+  5" 

59 .  17,283 
59  .  25,833 
59  .  34,387 
59  .  42,945 
59.51,506 

60.  0,072 
60.    8,641 

17,214 

25,791 
34,372 
42,956 
51,544 
0,136 
8,732 
17,332 
25,935 
34,543 
43,154 
51,769 
0,387 
9,010 
17,636 
26,266 
34,900 
43,537 
52,179 
0,824 
9,473 
18,126 
26,782 
35,443 
44,107 
52,775 
1,447 
10,122 
64.  18,802 
64 .  27,485 
64.36,172 
64 .  44,862 

64 .  53,557 

65.  2,255 
65  .  10,957 
66.l9fi63 


20'' 


60. 
60. 
60. 
60. 
60. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61. 
61, 
61. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 
64. 
64. 


36,9295 
40,2652 
4.3,6009 
46,9365 
50,2721 
53,6075 
56,9428 
0,2781 
3,6133 
6,9484 
10,2834 
13,6183 
16,9532 
20,2879 
23,6226 
9 .  26,9572 
9.  30,2917 
9 .  33,6262 
36,9607 
40,2948 
43,6289 
46,g630 
50,2970 
53,6.309 
56,9648 
0,2985 
3,6322 
6,9658 
10,2993 
13,6327 
16,9660 
20,2992 
23,6324 
26,9655 
30,2985 
33,6314 
36,9642 
40,2969 
43,6296 
46,9621 
50,2946 
53,6270 
56,9594 


Mean  R.A.     Slean  Dec. 


12° 


20'' 


63 
63 
63 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
61 
61 


55,327 
44,650 
33,969 
23,284 
12,595 
1,902 
51,205 
40,504 
29,799 
19,090 
8,376 
57,6.',9 
46,937 
61  .36,212 
61  .  25,482 
1 4,748 
4,011 
53,269 
42,523 
60.  31,773 
60.21,019 
60.  10,261 
59,499 
48,732 
37,962 
27,187 
16,409 
5,626 
54,839 
44,049 
3.3,255 
22,456 
11,653 
0,846 
50,035 
39,220 
28,401 
17,578 
6,751 
55,920 
45,084 
34,244 
23,400 


61 
61 
60 
60 


59 
59 
59 
59 
59 
59 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
56 


35. 
35, 
35. 
35. 
35. 


38,2579 
40,3000 
42,3422 
44,3843 
46,4265 

35  .  48,4687 

35.  50,5110 
52,5533 
54,5955 
56,6378 
58,6801 

0,7225 
2,7648 
4,8072 
6,8496 
8,8921 

36 .  1 0,9345 
36.  12,9770 

15,0195 
17,0620 
19,1045 
21,1471 
23,1896 
25,2322 
27,2748 
29,3175 
31,3601 
33,4028 
35,4455 
37,4882 
36.39,5310 
36.41,5737 
36 .  43,6165 
36 .  45,6593 

36  .  47,7022 
36  .  49,7450 

51,7879 
53,8308 
55,8737 
57,9166 
59,9596 
2,0026 
4,0456 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
37. 
37. 


Wean  R.A.    Mean  Dec 


+  44» 


40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
44 


35,223 
47,823 
0,425 
13,029 
25,636 
38,245 
50,856 
3,470 
16,085 
28,703 
41,323 
53,946 
6,571 
19,198 
31,827 
44,459 
57,092 
.9,728 
44 .  22,367 
44  .  35,007 
44  .  47,650 


45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 

49 
.49 

49 


0,295 
12,942 
25,592 
38,244 
50,898 

3,555 
16,213 
28,874 
41,537 
54,203 

6,870 
19,540 
32,212 
44,887 
57,563 
10,242 
22,923 
35,607 
48,293 

0,981 
1.3,671 
26,363 


20^ 
m        s 
59.17,0297 

59-  19,7021 
59 .  22,3745 

59 .  25,0469 
59.27,7193 
59.30,3918 
59  .  33,0643 

35,7369 
38,4095 
41,0821 
43,7547 
46,4274 
49,1001 
51,7729 
54,4456 
59.57,1184 
59.59,79^3 
2,4641 
5,1370 
7,8100 
10,4829 
13,1559 
15,8289 

60.  18,5020 
60.21,1751 

23,8482 

26,5214 

2.9,1946 

31,8678 

34,5410 

37,2143 

39,8876 

42,5610 

45,2344 

47,9078 

50,5813 

53,2547 

55,9283 

58,6018 

1,2754 

3,9490 

6,6227 

9,2964 


59- 
59. 
59. 
59. 
59- 
59. 
59- 
59. 


+  37° 

55.  4,016 
55.21,390 

55 .  38,768 
55.56,148 

56.  13,532 
56.  30,918 
56  .  48,308 

5,700 
23,096 
40,494 
57,896 
1.5,.301 
32,709 
50,120 
7,533 
24,950 
42,370 
59,793 
17,219 
34,648 
52,081 
.9,516 
26,954 
44,395 
1,840 
1.9,287 
36,737 
54,191 
1 1 ,647 
29,107 
46,569 
4,035 
21,501. 
38,975 
56,450 
13,927 
31,408 
65  .  48,892 
66.  6,379 
66 .  23,868 
66.41,361 

66 .  58,856 

67.  16,3,54 


57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
65 


K2 


Ixxvi 


APPENDIX  II. 


I  Cygiii 

a  Cepliei 

/3  Aq 

uarii 

^  Cephei 

Meau  11. A. 

Alean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

21"    . 

+  2.9° 

21" 

+  61° 

21'' 

-6° 

21" 

+  6.9° 

m        s 

/              // 

m        s 

// 

m        s 

/           // 

m        s 

/            /' 

1830 

5.  42,261 0 

32.    0,723 

14.30,9570 

52.    2,977 

22.36,1865 

18.52,800 

26.26,1208 

48  .  56,504 

1831 

5  .  44,8076 

32.  15,186 

14  .  32,,3972 

52.  18,036 

22.. 39,35 18 

18.  37,283 

26  .  26,9339 

49.  12,185 

1832 

5  .  47,3542 

32 .  29,652 

14  .  33,8374 

52  .  33,096 

22.42,5170 

18.21,762 

26  .  27,7467 

49  .  27,866 

1833 

5  .  49,9008 

32.  41,120 

14.35,2775 

52.48,158 

22  .  45,6822 

18.    6,2,39 

26.28,5591 

49  .  43.548 

1834 

5  .  52,4475 

32.58,591 

14., 36,7 175 

53.    3,221 

22.  48,8473 

17.50,713 

26.2,9,3713 

49.  ,59,231 

1835 

5  .  54,9943 

33.  1,3,065 

14.  38,1575 

53.  18,286 

22  .  52,0123 

17.35,184 

26.  .30,1830 

.00.  14,914 

1836 

5.  .57,5410 

33  .  27,541 

14.3,9,5974 

53  .  33,352 

22.  55,177s 

17.  19,652 

26 .  30,9945 

50  .  30,598 

1837 

6.    0,0878 

33.42,019 

14.41,0372 

53.48,419 

22  .  58,3422 

17.    4,117 

26.31,8056 

50  .  46,283 

1838 

6.    2,6347 

33  .  56,500 

14.42,4770 

54.    3,487 

23  .    1,5070 

16.48.579 

26., 32,6 164 

51.     I,.968 

1839 

6.    5,1816 

34 .  10,983 

14.43,9167 

54.  18,557 

23.    4,6717 

16 .  33,039 

26 .  33,4269 

51  .  17,654 

1840 

6.    7,7285 

34.  25,469 

14.45,3563 

54  .  33,628 

23.    7,8364 

16.  17,4,96 

26 .  34,2370 

51  .  33,,340 

1841 

6.  10,2754 

34  .  39,957 

14.46,7959 

54.48,701 

23.  11,0010 

16.    1,950 

26  .  35,0468 

51  .  49,028 

1842 

6.  12,8224 

34  .  54,448 

14.  48,2354 

55.    3,775 

23.  14,1655 

15.46,401 

26  .  35,8563 

52.    4,716 

1843 

6.  15,36,95 

35.    8,941 

14.49,6748 

55.  18,8.50 

23.  17,-32,99 

15.30,849 

26 .  36,6654 

52 .  20,404 

1844 

6.  17,9166 

35  .  2.3,437 

14.  51,1142 

55  .  33,926 

23  .  20,4943 

15.  15,294 

26 .  37,4742 

52  .  36,093 

1845 

6 .  20,4637 

35  .  37,935 

14.52,5535 

55  .  49,004 

23  .  23,6586 

14.59,736 

26  .  38,2826 

52.51,783 

1846 

6.2.3,0108 

35  .  52,436 

14.53,9928 

56.    4,084 

23  .  26,8228 

14.44,176 

26 .  .39,0908 

53.    7,475 

1847 

6 .  25,5580 

36.    6,9.39 

14.5.5,4320 

56.  19,164 

23 .  29,9870 

14.28,613 

26  .  39,8985 

53.23,165 

1848 

6  .  28,10.52 

36.21,445 

14.. 56,87 11 

56  .  34,246 

23.33,1511 

14.  13,047 

26 .  40,7060 

53  .  38,857 

1849 

6 .  30,6525 

36  .  35,953 

14.  58,3102 

56 .  49,3.30 

23.  36,3151 

13.  57,478 

26.41,5131 

53  .  54,5,50 

1850 

6.3,3,1998 

36  .  50,464 

14.59,7492 

57.    4,414 

23  .  39,4791 

13.41,906 

26.42,31.99 

54.  10,243 

1851 

6  .  35,747 1 

37.    4,977 

15.     1,1881 

57.  1,9,500 

23  .  42,6429 

13.26,331 

26.43,1263 

54  .  25,937 

18.52 

6 .  38,2945 

37.  19,493 

15.    2,6270 

57  .  34,587 

23  .  45,8067 

13.  10,754 

26 .  43,9325 

54.41,6.32 

1853 

6.40,8419 

37.34,011 

15.    4,0658 

57  .  49,676 

23  .  48,9705 

12.55,174 

26 .  44,7382 

54 .  57,327 

1854 

6 .  43,3894 

37  .  48,532 

15.    .5,5045 

58.    4,766 

23.52,1341 

12.39,591 

26  .  45,5437 

55.  1.3,023 

1855 

6 .  45,9'369 

38-.    .3,055 

15.    6,9432 

58  .  19,858 

23  .  55,2977 

12.24,005 

26 .  46,3488 

55.28,719 

1856 

6 .  48,4844 

38.  17,580 

15.    8,3818 

58  .  34,950 

23  .  58,4612 

12.    8,415 

26.  47,1535 

55.44,417 

1857 

6.  51,0320 

38.32,108 

15.    9,8203 

58  .  50,044 

24.    1,6247 

11  .52,824 

26 .  47,9580 

56.    0,115 

1858 

6 .  53,5796 

38 .  46,639 

15.  11,2588 

59.    5,140 

24.    4,7880 

1 1  .  37,229 

26.  48,7621 

,'>6.  15,813 

18.59 

6.56,1273 

39.    1,172 

15.  12,6972 

59  .  20,236 

24.    7,9513 

11  .21,632 

26 .  4,9,5658 

56.31,512 

I860 

6.  58,6750 

39.  1.5,707 

15.  14,1356 

59 .  35,33  i 

24.  11,1146 

11.    6,0,32 

26 .  50,3692 

56.47,212 

1861 

7.     1,2227 

39 .  30,245 

15.  15,5738 

59  .  50,434 

24.  14,2777 

10.50,429 

26.51,1723 

57.    2,913 

1862 

7.    3,7704 

39 .  44,786 

15.  17,0120 

60.    .5,535 

24.  17,4408 

10.34,823 

26.51,9751 

57.  18,614 

1 863 

7  .    6,.3182 

39 .  59,329 

15.  18,4502 

60 .  i'0,637 

24  .  20,6038 

10.  19,214 

26 .  52,7775 

57.34,316 

1864 

7  .    8,8661 

40.  1.3,874 

15.  19,8883 

60 .  35,740 

24 .  23,7667 

10.    3,603 

26 .  53,5795 

57  .  50,019 

1865 

7.  11,4140 

40  .  28,422 

15.21,3263 

60  .  50,845 

24 .  26,9296 

9 .  47,989 

26.  54,3813 

58.    .5,722 

1866 

7.  13,9619 

40  .  42,972 

15.  22,7643 

61  .    5,951 

24 .  30,0924 

9.32,.371 

26.55,1826 

58.21,426 

1867 

7 .  16,5099 

40  .  57,525 

15.24,2022 

61  .  21,058 

24 .  33,2552 

9.16,751 

26 .  55,9337 

58.  37,130 

1868 

7.19,0578 

41  .  12,081 

15.25,6400 

61  .36,167 

24.  36,4178 

9.    1,129 

26 .  56,7844 

58  .  52,835 

1869 

7.21,60.59 

41  .  26.638 

15.27,0778 

61.51,277 

24 .  39,5804 

8  .  45,503 

26 .  57,5848 

59.    8,541 

1870 

7.24,1540 

41  .41,198 

15.28,5154 

62.    6,389 

24 .  42,7429 

8  .  29,874 

26  .  5,3,3848 

59  •  24,248 

1871 

7  .  26,7022 

41  .  5.5,760 

15.2.9,9529 

62.21,502 

24  .  45,9053 

8.  14,241 

26.  5,9,1844 

59  .  39,956 

1872 

7  .  29,2504 

42.  10,325 

15.31,3903 

62.36,616 

24  .  49,0676 

7 .  58,605 

26  .  59,9836 

59 .  55,665 

APPENDIX   II. 


Ixxvli 


e  Pegasi 

0  Aquarii 

^  Pegasi 

a  Piscis  Australis 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec, 

Mean  R.A. 

Mean  Dec.  • 

21" 

+  9° 

21'' 

-0° 

22" 

+  9° 

22" 

-30° 

1830 

35.50,1237 

5  .  57,884 

m         s 
51.    2,9473 

68  .  32,680 

m        s 
32.59,1288 

56 .  46,342 

48.14,3182 

31  .  15,844 

1831 

35.53,0719 

6.  14,106 

57.    6,0313 

68.  1.5,452 

33.    2,1150 

57.    4,975 

48.  11,6555 

30 .  56,934 

1832 

35.  56,0201 

6 .  30,330 

57.    ,9,1153 

67  .  58,221 

33.    5,1013 

57 .  23,609 

48  .  20,9926 

30 .  38,023 

1833 

35  .  58,9682 

6 .  46,557 

57.  12,19.92 

67  .  40,.i)88 

33.    8,0876 

57  .  42,245 

48  .  24,3294 

SO.  19,111 

1834. 

36.    1,9164 

7.    2,787 

57.  15,2831 

67  .  23,753 

33.  11,07.39 

58.    0,883 

48  .  27,6661 

30.    0,197 

1835 

36.    4,8646 

7.  1.9,018 

57.  18,3670 

67.    6,516 

33.  14,0603 

58.  19,522 

48.31,0025 

29.41,282 

1836 

36.    7,8128 

7  .  35,253 

57.21,4507 

66 .  49,276 

33.  17,0467 

58.38,163 

48  .  34,3387 

29  .  22,365 

1837 

36.  10,7609 

7.51,490 

57  .  24,5345 

66  .  32,034 

33  .  20,0331 

58  .  56,805 

48  .  37,6747 

29.    .3,447 

1838 

36.  13,7091 

8.    7,729 

57  .  27,6182 

66.  14,790 

33.23,0195 

59 .  1 5,449 

48.41,0105 

28  .  44,528 

1839 

3').  16.6572 

8.23,971 

57.. 30,70 19 

65  .  57,544 

33.  i  6,0059 

59 .  34,094 

48  .  44,3460 

28  .  25,607 

1840 

36 .  19,6054 

8.40,215 

57  .  .S3,7855 

65  .  40,295 

33  .  28,.()924 

59 .  52,741 

48  .  47,6814 

28.    6,685 

1841 

36  .  22,5535 

8  .  56,461 

57 .  36,8691 

65  .  23,044 

33.31,9788 

60.  11,390 

48.51,0165 

27  .  47,761 

1842 

S6.25,,50l6 

9.  12,710 

57  .  39,95'i6 

65.    5,7.92 

33  .  34,9653 

60  .  30,040 

48.54,3514 

27 .  2cS,836 

1843 

36  .  28,4497 

9  ■  28,.962 

51 .  4.3,031)1 

64 .  48,535 

33.37,9518 

60  .  48,691 

48  .  57,6861 

27.    9,910 

1844 

36.31,3979 

9.45,216 

57.46,11.96 

64.31,279 

33  .  40,9384 

61.    7,344 

49.     1,0206 

26 .  50,982 

1845 

36 .  34,3460 

10.   1,472 

57  .  4.9,2030 

64.  14,0)9 

33  .  43,9249 

61  .  25,998 

49.    4,3348 

26  .  32,052 

1846 

36.37,2941 

10. 17,731 

57  .  52,2864 

63 .  56,151 

33.46,9115 

61  .  44,655 

49.    7,6889 

26.  13,122 

1847 

36  .  40,2422 

10.3.^,993 

57.5.5,36.97 

63 .  39493 

33 .  4.9,8981 

62.    3,312 

49.  11,0227 

25.54,189 

1848 

36.  43,1903 

10.50,236 

57  .  58,4529 

63 .  22,227 

33  .  52,8847 

62.21,971 

49.  14,3563 

25  .  35,256 

184y 

36.  46,1384 

1 1  .    6,523 

58 .    1,5362 

63.    4,958 

33.  5.'5,8714 

62  .  40,632 

49-  17,68.97 

25.  16,321 

1850 

36 .  49,08  64 

11  .22,791 

58.    4,6194 

62  .  47,688 

33  .  58,8580  1  62  .  59,294 

49 .  21,0229 

24  .  57,385 

1851 

36  .  52,0345 

1 1  .  39,062 

58.    7,7026 

62  .  30,414 

34.     1,8447 

63.  ]7,.957 

49  .  24,3559 

24  .  .38,447 

1852 

36  .  54,9825 

1 1  .  55,336 

58  .  10,7857 

62.  1.3,139 

34.    4,8314. 

63  .  36,622 

49 .  27,6887 

24.  1.9,508 

1853 

36  .  57,9306 

12.  11,612 

58.  1.3,8687 

61  .  55,862 

34.    7,8181 

63  .  55,289 

49  .  3 1 ,02 1 2 

24.    0,567 

1854 

37.    0,8787 

12.27,890 

58.  16,9518 

61  .  38,582 

34.  10,8049 

64.  13,957 

49  .  34,3336 

23.41,625 

1855 

37.    3,8267 

12.44,171 

58  .  20,0347 

61  .  21,300 

34.  1.3,7917 

64 .  32,627 

49 .  37,6857 

23  .  22,682 

1856 

37.    6,7748 

13.    0,455 

58.2.3,1177 

61  .    4,016 

34.  16,7785 

64.51,298 

49.41,0176 

23.    3,737 

1857 

37.    9,7228 

13.  16,740 

58  .  26,2006 

60 .  46,730 

34.  19,7653 

65.    .9,.971 

49 .  44,3493 

22  .  44,791 

1858 

37.  12,6708 

13.33,029 

58  .  29,2835 

60 .  29,441 

34.22,7521 

65  .  28,645 

49 .  47,6808 

22  .  25,843 

185,9 

37.  15,6188 

13.49,319 

58  .  32,3663 

60.  12,151 

34 .  25,7390 

65.47,321 

49.51,0121 

22.    6,8.94 

I860 

37.  18,5669 

14.    5,612 

58  .  35,44.90 

59.54,858 

34  .  28,7258 

66.    5,998 

49.54,3431 

21  .47,944 

1861 

37.21,5149 

14.21,908 

58.38,.5318 

59  ■  31,563 

34.31,7127 

66 .  24,677 

49  .  57,6739 

21  .  28,9.93 

1862 

37 .  24,4629 

14.38,206 

58.  41,6145 

59 .  20,266 

34 .  34,6997 

66 .  43,357 

50.     1,0046 

21  .  10,040 

1863 

37.  27,4109 

14.  54,506 

58.  44,6971 

59-    2.966 

34 .  37,6866 

67.    2,0.39 

50.    4,33.'i0 

20.  51,085 

1864 

37 .  30,3589 

15.  10,809 

58  .  47,7797 

58  .  45,664 

34 .  40,6736 

67 .  20,722 

50.    7,6652 

20.  32,129 

1865 

37 .  33,3068 

15.27,114 

58  .  ,'50,8623 

58  .  28,360 

34 .  43,6606 

67 .  39,407 

50.  10,9952 

20.  1,3,172 

1866 

37  .  36,2548 

15.43,422 

58  .  53.9448 

58.  11,054 

34 .  46,6476 

67  •  58,093 

50.  14,.3249 

19-54,214 

1867 

37  •  39,2028 

15.59,732 

58  .  57,0273 

57 .  53,746 

34 .  49,6346 

68.  16,781 

50.  17,6545 

19.  35,254 

1868 

37-42,1508 

16.  16,045 

59.    0,1097 

57  .  36,A-35 

34.52,6217 

68  .  3.5,470 

50 .  20,9839 

19-  16,292 

1869 

37  .  45,0987 

16.32,360 

59.    .3,1.921 

51 .  19,122 

34  .  55,6087 

68  .  5.4,161 

50.2-4,3130 

18.57,329 

1870 

37  .  48,0467 

16.48,677 

59.    6,2745 

57.    1,807 

34  .  58,5959 

69  ■  1 2,853 

50 .  27,6420 

18.  38,365 

1871 

37 .  50,9947 

17-    4.9.96 

59.    9,3568 

56 .  44,490 

35.    1,5831 

69.31,546 

50 .  30,9708 

18.  19,399 

1872 

37  .  53,9427 

17.21,317 

59.  12,4391 

56.27,171 

35.    4,5703 

69  .  50,241 

50  .  34,2994 

18.    0,431 
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a  Pegasi 

L  Pisciuni 

y  Cephei 

a  Andromedffi 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dee. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

Mean  R.A. 

Mean  Dec. 

22'- 

+  14" 

23'' 

+  4° 

23" 

+  76" 

23" 

+  28° 

1830 

m        s 
56.  17,8531 

17.31,495 

7n        s 
31.  12,5142 

42.  20,147 

32  .  26,3678 

41  .    2,008 

59  .  36,9301 

9.    5,537 

1831 

56 .  20,8341 

17.50,762 

31  .  15,,6973 

42  .  39,597 

32.28,7415 

41  .  22,073 

59  .  40,0092 

9.2.5,441 

1832 

56.23,8152 

18.  10,030 

31  .  18,6806 

42  .  59,047 

32.  31,1159 

41  .42,138 

59  .  43,0886 

9  .  45,345 

1833 

56 .  26,7963 

18  .  29,299 

31  .21,7638 

43.  18,497 

32.  33,4910 

42  .    2,204 

59.46,1681 

10.    5,248 

1834 

56 .  29,7775 

18.48,570 

31  .  24,8470 

43  .  37,948 

32  .  35,8668 

42  .  22,270 

59 .  49,2478 

10.25,152 

1835 

56  .  32,7587 

19.    7,841 

31  .  27,9303 

43  .  57,399 

32  .  38,2432 

42  .  42,336 

59  .  52,3277 

10  .  45,056 

1836 

56  .  35,7400 

19.27,114 

31.31,0136 

44.16,851 

32  .  40,6204 

43.    2,403 

59 .  55,4078 

1 1  .    4,959 

1837 

56.38,7213 

19.46,388 

31  .  34,0970 

44  .  36,303 

32  .  42,9982 

43  .  22,470 

59  .  58,4880 

1 1  .  24,862 

1838 

56.41,7027 

20.    5,663 

31  .37,1803 

44  .  5.5,755 

32  .  45,3768 

43  .  42,537 

60.    1,5685 

1 1  .  44,766 

1839 

56.44,6841 

20 .  24,939 

31  .  40,2637 

45.  15,209 

32  .  47,7560 

44.    2,604 

60.    4,6491 

12.    4,669 

1840 

56  .  47,6656 

20  .  44,216 

31  .  43,3472 

45  .  34,662 

32.  50,1359 

44  .  22,672 

60.    7,7298 

12.24,572 

1841 

56 .  50,6472 

21  .    3,494 

31  .  46,4306 

45.54,116 

32.52,5165 

44  .  42,740 

60.  10,8108 

12  .  44,475 

1842 

56 .  53,6288 

21  .  22,773 

31  .  49,5141 

46.  13,571 

32  .  54,8978 

45.    2,809 

60.  13,8920 

13.    4,378 

1843 

56  .  56,6105 

21  .  42,053 

31  .  52,5976 

46 .  33,026 

32  .  57,2798 

45  .  22,878 

60.  16,.9733 

13.24,281 

1844 

56 .  59,5922 

22.     1,335 

31  .  55,6811 

46.52,481 

32  .  .59,6625 

45  .  42,947 

60 .  20,0548 

13.44,184 

1845 

57.    2,5739 

22  .  20,617 

31  .  58,7647 

47.11,937 

33.    2,0459 

46.    3,016 

60.23,1365 

14.    4,086 

1846 

57.    5,5558 

22  .  39,901 

32.    1,8483 

47.31,393 

33.    4,4300 

46 .  23,086 

60.26,2183 

14.23,989 

1847 

57.    8,5377 

22.59,186 

32.    4,9319 

47  .  50,850 

33.    6,8148 

46.43,1,56 

60  .  29,3004 

14.4.3,891 

1848 

57.11,5196 

23.  18,472 

32.    8,0156 

48  .  10,308 

33.    9,2003 

47.    3,227 

60 .  32,3826 

15.    3,793 

1849 

57.  14,5016 

23  .  37,759 

32.  11,0993 

48  .  29,766 

33.  11,5865 

47  .  23,297 

60 .  35,4650 

15.23,696 

1850 

57.  17,4836 

23  .  57,047 

32.  14,1830 

48  .  49,224 

S3.  13,9734 

47  .  43,368 

60 .  38,5476 

15.43,598 

1851 

57  .  20,4657 

24  .  16,336 

32.  17,2667 

49.    8,683 

33.  l6,S6lO 

48.    3,440 

60.41,6304 

16.    3,500 

1852 

57  .  23,4479 

24  .  35,626 

32  .  20,3505 

49.28,142 

33.  18,7493 

48.23,511 

60.44,7133 

16.23,402 

1853 

57  .  26,4300 

24.54,918 

32  .  23,4343 

49  .  47,602 

33.21,1384 

48  .  43,583 

60 .  47,7965 

16.43,304 

1854 

57  .  29,4123 

25.  14,210 

32.26,5182 

50.    7,062 

33  .  23,5280 

49.    3,656 

60.50,8798 

17.    3,206 

1855 

57  .  32,3946 

25  .33,504 

32  .  29,6020 

50  .  26,523 

33.25,9184 

49 .  23,728 

60 .  53,9633 

17.23,108 

1856 

57  .  35,3770 

25  .  52,798 

32  .  3i.',6859 

50 .  45,984 

33  .  28,3095 

49 .  43,801 

60 .  57,0470 

17.43,009 

1857 

57  .  38,3594 

26.  12,094 

32  .  35,7699 

51.    .5,445 

33.30,7014 

50.    3,875 

61  .    0,1308 

18.    2,910 

1858 

57.41,3419 

26.31,391 

32  .  38,8538 

51  .  24,907 

33  .  33,0939 

50 .  23,948 

61  .    3,2149 

18.  22,812 

1859 

57  .  44,3244 

26  .  50,689 

32.41,9378 

51  .  44,369 

.33.35,4871 

50 .  44,022 

61.    6,2991 

18.42,713 

I860 

57  .  47,3070 

27.    9,988 

32.45,0218 

52.    3,832 

33.37,8811 

51.    4,096 

61  .    9,3835 

19-    2,614 

1861 

57  .  50,2897 

27  .  29,488 

32.48,1058 

52  .  23,296 

S3 .  40,2757 

51  .24,171 

61  .  12,4681 

19.22,515 

1862 

57  .  53,2724 

27  .  48,589 

32.51,1899 

52  .  42,760 

33.42,6711 

51  .  44,246 

61  .  1.5,5528 

19.42,416 

1863 

57  .  56,2551 

28.    7,892 

32  .  54,2740 

53.    2,224 

33  .  45,0672 

52.    4,321 

61.  18,6378 

20.    2,317 

1864 

57  .  59,2379 

28.27,195 

32  .  57,3582 

53.21,689 

33  .  47,4640 

52  .  24,396 

61  .21,7229 

20.22,217 

1865 

58.    2,2208 

28  .  46,500 

S3.    0,4423 

53.41,154 

33.49,8615 

52  .  44,472 

61  .  24,8082 

20.42,118 

1866 

58.    5,2037 

29.    5,805 

S3.    3,5265 

54.    0,619 

S3  .  52,2598 

53.    4,548 

61  .  27,8937 

21  .    2,019 

1867 

58.    8,1867 

29.25,112 

33.    6,6107 

54  .  20,085 

33  .  54,6587 

53  .  24,625 

61  .  30,9794 

21.21,919 

1868 

58.  11,1697 

29.44,419 

33.    9,6950 

54 .  39,552 

33  .  57,0583 

53  .  44,702 

61  .  34,0652 

21  .41,819 

1869 

58.  14,1528 

30.    3,728 

33  .  12,77.93 

54.59,019 

33.59,4587 

54.    4,779 

61  .37,1513 

22.    1,719 

1870 

58.17,1359 

30 .  23,038 

33.  15,8636 

55.  18,486 

34.    1,8598 

54  .  24,856 

61  .  40,2375 

22.21,619 

1871 

58.20,1190 

30 .  42,350 

33.  18,9480 

55  .  37,954 

34.    4,2616 

54  .  44,933 

61  .  4.3,3239 

22.41,518 

1872 

58  .  23,1022 

31.    1,664 

33  .  22,0324 

55  .  57,423 

34.    6,6641 

55.    5,010 

61  .  46,4105 

23.    1,417 
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Mr  Farley's  Table  shewing  the  Corrections  of  Stars'  Mean  Places  as  published  in  the 
Nautical  Almanacs  from  1834  to  1856,  hut  reduced  from  Jan.  I'O  to  the  commencement 
of  the  several  Tropical  Years,  which  are  required  in  order  to  make  them  agree  with 
determinations  by  Mr  Adams  for  the  corresponding  epochs. 


a  AndromedaB 

y  Pega.si 

a  Cassiop. 

P  Ceti 

6'  Ceti 

a  Arietis 

7  Ceti 

a  Ceti 

R.A. 

Dee. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dee. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1834 

-,063 

-  1,,54 

8 

-,149 

-  1,09 

s 
+  ,085 

+  0,14 

-,187 

-3,06 

-,190 

-2,63 

s 
+  ,004 

-  2,02 

s 
-  ,2.56 

-2,12 

8 

-,055 

-  1,23 

1834* 

-  ,043 

-1,54 

-,149 

-  1,19 

+  ,075 

+  0,04 

-,157 

-3,06 

-,1.90 

-  2,63 

-,006 

-1,92 

-,206 

-2,32 

-,065 

-  1,23 

1835 

-,035 

-1,70 

-,151 

-1,24 

+  ,080 

-0,02 

-,145 

-3,05 

-,198 

-  2,86 

+  ,005 

-2,08 

-,218 

-  2,5 1 

-,068 

-  1,35 

1836 

-,027 

-1,87 

-,153 

-1,26 

+  ,086 

-0,06 

-,133 

-3,04 

-,206 

-  3,09 

+  ,017 

-2,24 

-,229 

-2,70 

-,072 

-1,47 

1837 

-,011 

-1,98 

-,146 

-1,24 

+  ,100 

-0,06 

-,1I2 

-  2,99 

-  ,205 

-3,26 

+  ,039 

-  2,35 

-  ,2,33 

-2,85 

-,067 

- 1  ,r>r> 

1838 

-,003 

-2,14 

-,148 

-1,27 

+  ,105 

-0,11 

-,100 

-2,98 

-,212 

-  3,49 

+  ,050 

-  2,52 

-,243 

-3,04 

-,071 

- 1,68 

1839 

+  ,005 

-  2,31 

-,149 

-1,30 

+  ,110 

-0,17 

-,089 

-2,97 

-,220 

-3,73 

+  ,062 

-2,67 

-  ,255 

-  3,23 

-,075 

-1,79 

1840 

+  ,013 

-2,48 

-,081 

-1,33 

+  ,116 

-0,22 

-,017 

-2,96 

-  ,067 

-S,96 

+  ,074 

-0,42 

-  ,087 

-0,01 

-,078 

+  0,29 

1841 

+  ,029 

-2,60 

-,075 

-1,31 

+  ,129 

-  0,22 

+  ,003 

-  2,89 

-  ,067 

-4,14 

+  ,095 

-0,53 

-,090 

-0,16 

-,074 

+  0,21 

1842 

+  ,037 

-2,75 

-,077 

-1,,33 

+  ,135 

-0,26 

+  ,015 

-2,88 

-,075 

-4,37 

+  ,031 

-0,70 

-,102 

-  0,34 

-,077 

+  0,09 

1843 

-,006 

-2,92 

-,058 

-  l,.^" 

+  ,111 

-  0,45 

-,013 

-2,87 

-,082 

-4,60 

+  ,039 

-3,26 

-,103 

-  3,95 

-,041 

-  2,23 

1844 

-,037 

-1,22 

-,040 

+  0,25 

-,005 

+  0,07 

+  ,009 

+  0,31 

-,110 

-4,83 

-,020 

-0,71 

-,1.34 

-  0,60 

-,075 

-  0,48 

1845 

-,041 

-1,20 

-,053 

-0,04 

-,13! 

-  0,24 

-,001 

+  0,37 

-,119 

-1,24 

-,019 

-  0,93 

-,106 

-  0,83 

-  ,049 

-  0,79 

1846 

-,033 

-  1,37 

-,055 

-0,08 

-,125 

-0,30 

+  ,011 

+  0,38 

-,127 

-1,47 

-,007 

-  1,09 

-,119 

-  1,02 

-,053 

-0,91 

1847 

-,025 

-1,54 

-  ,057 

-0,11 

-,120 

-  0,34 

+  ,023 

+  0,39 

-,134 

-  1,69 

+  ,006 

-  1,26 

-,1.30 

-1,21 

-,058 

-1,04 

1848 

+  ,017 

-0,48 

+  ,001 

+  0,05 

+  ,018 

-  0,30 

+  ,037 

+  0,29 

-,003 

-0,41 

+  ,055 

-  0,30 

+  ,001 

+  0,82 

-  ,062 

-0,16 

1849 

+  ,023 

-0,44 

+  ,006 

+  0,08 

+  ,026 

-0,26 

+  ,045 

+  0,33 

+  ,001 

-  0,39 

+  ,062 

-0,27 

+  ,006 

-0,17 

-  ,057 

-0,12 

1850 

+  ,021 

-0,47 

+  ,001 

+  0,06 

+  ,024 

-0,28 

+  ,042 

+  0,30 

-,006 

-0,41 

+  ,059 

-  0,29 

+  ,004 

-0,19 

-,060 

-0,14 

1851 

+  ,018 

-0,49 

-,004 

+  0,04 

+  ,022 

-0,28 

+  ,041 

+  0,28 

-,011 

-0,44 

+  ,056 

-0,31 

+  ,001 

-0,22 

-  ,063 

-0,15 

1852 

+  ,015 

-0,51 

-,007 

+  0,02 

+  ,021 

-0,29 

+  ,039 

+  0,27 

-,016 

-0,47 

+  ,054 

-  0,32 

-,001 

-0,24 

-,066 

-0,17 

1853 

+  ,021 

-0,48 

-,004 

+  0,06 

+  ,029 

-  0,25 

+  ,046 

+  0,31 

-,014 

-0,46 

+  ,061 

-0,31 

+  ,003 

-0,21 

-  ,062 

-0,14 

1854 

+  ,018  1-0,49 

-,009 

+  0,04 

+  ,027 

-0,27 

+  .044 

+  0,28 

-,019 

-0,49 

+  ,059 

-  0,33 

,000 

-0,24 

-,065 

-0,15 

1855 

-  ,005  i     0,00 

-,018 

-0,01 

-,001 

-0,01 

-,001 

-0,01 

-,001 

-0,01 

+  ,002 

-0,01 

-,001 

-0,01 

-,006 

0,00 

1856 

-,007: -0,01 

-,02 1 

-0,02 

-,004 

-0,02 

-,003 

-0,02 

-,003 

-0,02 

+  ,001 

-0,01 

-,003 

0,00 

-,008 

-0,02 

a  Persei 

7]  Tauri 

y^  Er 

idani 

a  Taurl 

a  Au 

rig« 

(i  Orionis 

/3T 

auri 

S  Orionis 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

RA. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dee. 

1834 

s 
-,027 

-0,77 

-,016 

-6,81 

8 

-,100 

-2,07 

s 
-,007 

-2,51 

s 
+  ,040 

-  3,  .30 

« 
-,045 

-  1,94 

s 
-,062 

-  2  52 

s 
-,113 

-  6,65 

1834* 

-,027 

-0,77 

+  ,014 

-1,41 

-,050 

-2,07 

-  ,026 

-2,41 

+  ,041 

-3,20 

-  ,055 

-1,.54 

-,062 

-  2,'.52 

-,112 

-0,65 

1835 

-,026 

-  0,82 

+  ,013 

-  1,47 

-  ,050 

-2,19 

-,023 

-  2,58 

+  ,048 

-  3,62 

-,057 

-1,55 

-  ,062 

-  2,73 

-,113 

-  0,69 

1836 

-,024 

-0,87 

+  ,012 

-  1,54 

-,048 

-2,31 

-,020 

-2,77 

+  ,054 

-4,07 

-  ,059 

-  1,59 

-  ,061 

-  2,93 

-,112 

-  0,73 

1837 

-,012 

-0,91 

+  ,019 

-1,-57 

-,038 

-2,41 

-,007 

-2,92 

+  ,074 

-4,49 

-,051 

-1,59 

-,050 

-  .3,12 

-,103 

-  0,76 

1838 

-,011 

-0,95 

+  ,019 

-  1,64 

-  ,036 

-  2,53 

-,004 

-  3,09 

+  ,079 

-4,91 

-,053 

-1,61 

-,051 

-  3,31 

-,103 

-0,80 

1839 

-  ,009 

-1,00 

+  ,0l6 

-1,71 

-  ,034 

-  2,66 

-,002 

-3,27 

+  ,087 

-  5,35 

-,055 

-  1,64 

-  ,050 

-  3,52 

-,102 

-0,85 

18t0 

-,007 

+  0,95 

-,075 

-1,77 

-,031 

-2,77 

+  ,002 

-0,61 

-,006 

-  I  fis 

-  ,057 

-  1,66 

-  ,050 

-0,22 

-,032 

-0,89 

1841 

+  ,005 

+  0,94 

-  ,066 

-1,81 

-  ,022 

-2,87 

+  ,015 

-0,80 

+  ,013 

-2,04 

-,051 

-1,68 

-,040 

-0,41 

-,024 

-  0,92 

1812 

+  ,006 

+  0,88 

-  ,069 

-  1,88 

-,022 

-  3,00 

-,060 

-1,65 

+  ,019 

-2,47 

-  ,052 

-1,69 

-  ,039 

-0,61 

-  ,023 

-  0,95 

1843 

-,012 

-0,09 

-  ,059 

-1,93 

-  ,028 

-3,12 

-  ,059 

-1,54 

+  ,066 

-  2,55 

-  ,054 

-1,71 

-  ,059 

-4,30 

-,023 

-  1,00 

L844 

+  ,009 

-0,11 

-,092 

-  0,26 

-  ,037 

-0,08 

-,076 

-1,14 

-,078 

-  2,64 

-  ,046 

+  0,67 

-  ,089 

-0,80 

-,023 

-  1,04 

1815 

-,028 

-  0,67 

-  ,033 

-0,67 

-,018 

-  0,57 

-,034 

-  1,36 

-  ,019 

-3,15 

-  ,070 

-0,14 

-,039 

-1,24 

+  ,025 

-0,54 

1846 

-,027 

-0,74 

-  ,036 

-0,74 

-,016 

-0,70 

-,031 

-1,54 

-,013 

-3,57 

-,071 

-0,16 

-  ,039 

-1,43 

+  ,026 

-  0,58 

1847 

-,026 

-0,80 

-  ,036 

-0,80 

-,014 

-0,81 

-,027 

-1,72 

-  ,036 

-4,01 

-,073 

-0,18 

-  ,039 

-  1,63 

+  ,026 

-  0,62 

1848 

+  ,037 

+  0,07 

-,008 

-  0,26 

+  ,022 

-0,18 

+  ,025 

-  0,49 

+  ,025 

-  0,32 

+  ,017 

+  0,25 

+  ,005 

-0,23 

-,021 

-  0,03 

1849 

+  ,046 

+  0,10 

-  ,003 

-0,24 

+  ,026 

-0,17 

+  ,033 

-0,49 

+  ,035 

-0,31 

+  ,022 

+  0,26 

+  ,011 

-  0,22 

-,016 

-0,02 

1850 

+  ,043 

+  0,09 

-,009 

-  0,26 

+  ,022 

-  0,20 

+  ,030 

-  0,50 

+  ,032 

-0,31 

+  ,019 

+  0,25 

+  ,005 

-0,22 

-,021 

-0,02 

1851 

+  ,039 

+  0,08 

-,015 

-  0,27 

+  ,018 

-0,21 

+  ,027 

-  0,52 

+  ,029 

-0,32 

+  ,016 

+  0,23 

,000 

-0,22 

-,026 

-  0,02 

1852 

+  ,036 

+  0,08 

-,020 

-0,29 

+  ,012 

-0,25 

+  ,025 

-  0,53 

+  ,027 

-  0,33 

+  ,014 

+  0,21 

-  ,005 

-0.24 

-  ,030 

-0,02 

1853 

+  ,043 

+  0,10 

-,016 

-0,28 

+  ,016 

-0,24 

+  ,033 

-  0,52 

+  ,035 

-0,32 

+  ,017 

+  0,21 

,000 

-0,22 

-,028 

-0,01 

1854 

+  ,041 

+  0,10 

-,021 

-  0,29 

+  ,012 

-  0,26 

+  ,030 

-0,52 

+  ,032 

-0,33 

+  ,016 

+  0,20 

-  ,005 

-0,22 

-,032 

-0,01 

1855 

,000 

-0,01 

-,001 

0,00 

,000 

0,00 

-,002 

0,00 

-,00 1 

0,00 

-,0I1 

+  0,01 

-,027 

0,00 

-  ,001 

-0,01 

1856 

-,004 

-0,02 

-,004 

-0,01 

-,001 

-0,01 

-,003 

-0,01 

-  ,004 

-0,01 

-,014 

-0,01 

-,031 

-0,01 

-,003 

-0,01 

Ixxx 


APPENDIX  II. 


o  Leporis 

c  Orionis 

a  Orionis 

/A  Ge  minor. 

a  Can.  Maj. 

«  Can.  Maj. 

8  Geminor. 

a-  Geminor. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

E.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1834, 

s 
-,075 

II 

-1,27 

s 
-  ,058 

-  1,55 

s 
-,063 

-  i',67 

-,095 

-1,79 

+  ,1.96 

-1,33 

-,168 

-3,84 

s 
-,122 

-0,98 

s 
-,154 

-2,41 

1834* 

-,085 

-1,27 

-,068 

-1,45 

-,063 

-  1,67 

-,075 

-1,79 

+  ,176 

-1,23 

-,098 

-  1,34 

-,122 

-0,98 

-,154 

-2,31 

1835 

-,084 

-1,27 

-,070 

-1,48 

-  ,063 

-  1,67 

-,072 

-1,92 

+  ,173 

-1,31 

-  ,097 

-  1,36 

-,124 

-  1,00 

-,166 

-  2,39 

1836 

-,084 

-1,27 

-,072 

-  1,49 

-,062 

-1,67 

-  ,067 

-2,05 

+  ,171 

-1,39 

-  ,097 

-  1,36 

-,124 

-  1,00 

-,181 

-2,46 

1837 

-,075 

-1,26 

-  ,066 

-  1,50 

-,054 

-1,67 

-  ,053 

-2,18 

+  ,177 

-1,48 

-,090 

-1,38 

-,116 

-1,04 

-,184 

-2,55 

1838 

-,074 

-  1,25 

-,067 

-1,51 

-,054 

-  1,68 

-,049 

-  2,.go 

+  ,174 

-  1,.56 

-,091 

-  1,39 

-,117 

-1,01. 

-,1."^9 

-2,61 

1839 

-  ,073 

-1,26 

-  ,069 

-  1,53 

-,054 

-1,6s 

-,044 

-2,43 

+  ,172 

-  1,65 

-  ,089 

-  1,40 

-,118 

-  1  ,()6 

-,212 

-2,69 

1840 

-,072 

+  1,09 

-,071 

-  1,55 

-,054 

- 1,68 

-,041 

-2,56 

+  ,010 

+  0,92 

-  ,090 

-0,04 

-,120 

+  0,5 1 

-,146 

+  0,23 

1841 

-,063 

+  1,10 

-,0f)4 

-  1,56 

-,045 

-1,68 

-,026 

-  2,68 

+  ,0l6 

+  0,83 

-  ,083 

-0,07 

-,110 

+  0,48 

-,149 

+  0,13 

1842 

-  ,062 

+  1,11 

-.066 

-1,56 

-,046 

-1,68 

-,023 

-2,82 

+  ,013 

+  0,74 

-,082 

-  0,07 

-,112 

+  0,46 

- ,  1  f)2 

+  0,06 

1843 

-.061 

-1,25 

-,028 

-1,60 

-  ,065 

-1,69 

-,008 

-2,94 

-  ,039 

+  0,51 

-,082 

-0,01 

-,062 

-  1,13 

-,1.56 

-0,15 

1844 

-,060 

-  1,25 

-,030 

-1,60 

-.055 

+  0,22 

+  ,006 

-0,44 

-,022 

-0,25 

-  ,082 

-  0,02 

-  ,034 

-0,11 

-,179 

-0,25 

1845 

-,042 

+  0,14 

-,023 

-1,62 

-  ,055 

+  0,12 

-  ,050 

-  1,08 

-,077 

-  0,95 

+  ,006 

-  0,03 

-,025 

-0,42 

-,133 

-0,62 

1846 

-,040 

+  0,15 

-  ,026 

-1,63 

-  ,056 

+  0,11 

-  ,045 

-1,19 

-  ,079 

-  1,04 

+  ,006 

-0,04 

-,027 

-0,43 

-,147 

-0,68 

1847 

-,040 

+  0,14 

-,027 

-  1,65 

-  ,055 

+  0,11 

-  ,042 

-  ],.S3 

-,082 

-  1,13 

+  ,005 

-0,05 

-,027 

-  0,45 

-,160 

-0,76 

1848 

+  ,004 

+  0,11 

+  ,018 

-  0,04 

+  ,006 

+  0,12 

+  ,010 

+  0,01 

+  ,045 

+  0.49 

+  ,020 

-  1,61 

-,002 

-  0,05 

+  ,004 

+  0,11 

1849 

+  ,007 

+  0,11 

+  ,022 

-  0,04 

+  ,012 

+  0,11 

+  ,014 

+  0,01 

+  ,051 

+  0,49 

+  ,022 

-  1,65 

+  ,001 

-0,07 

+  ,015 

+  0,10 

1850 

+  ,002 

+  0,10 

+  ,017 

-0,04 

+  ,008 

+  0,12 

+  ,008 

+  0,01 

+  ,049 

+  0,49 

+  ,018 

-  1,67 

-,005 

-  0,07 

+  ,014 

+  0,10 

1851 

-,001 

+  0,09 

+  ,012 

-0,06 

+  ,006 

+  0,10 

+  ,001 

+  0,02 

+  ,048 

+  0,49 

+  ,015 

-  1,69 

-,012 

-  0,07 

+  ,01 6 

+  0,11 

1852 

-,006 

+  0,08 

+  ,008- 

-0,06 

+  ,003 

+  0,11 

-  ,003 

+  0,02 

+  ,047 

+  0,50 

+  ,010 

-1,70 

-,017 

-0,08 

+  ,015 

+  0,12 

1853 

-,002 

+  0,0S 

+  ,011 

-  0,06 

+  ,008 

+  0,10 

+  ,001 

+  0,02 

+  ,053 

+  0,49 

+  ,014 

-1,73 

-,014 

-0,10 

+  ,026 

+  0,10 

1854 

-  ,006 

+  0,08 

-1-  ,006 

-  0,06 

+  ,004 

+  0,10 

-,006 

+  0,02 

+  ,052 

+  0,50 

+  ,010 

-  1,75 

-,020 

-  0.09 

+  ,027 

+  0,10 

1855 

-,001 

0,00 

-,002 

-0,01 

-,010 

0,00 

-,002 

+  0,01 

-,015 

0,00 

-,001 

0,00 

,000 

0,00 

+  ,003 

0,00 

1856 

-,002 

0,00 

-,004 

-0,01 

-,0I3 

0,00 

-,004 

+  0,01 

-,016 

+  0,01 

-,002 

+  0,01 

-,004 

0,00 

+  ,001 

+  0,01 

a  Can.  Min. 

/JGen 

flinor. 

15  Argus 

£  Hychaj 

I  Ur.s.  Maj. 

a  Hydra) 

e  Urs.  Maj. 

£  Leonis 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

n.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1834 

-  ,205 

-0,74 

s 
-,118 

-  2,44 

-,111 

-  2,,30 

s 
-,164 

-  1 ,76 

s 
-,046 

-  0,47 

8 

-,I32 

-2,48 

s 
-  ,0S3 

-6,10 

-,162 

-  l',48 

1834* 

-  ,205 

-  0,85 

-,108 

-2,14 

-,111 

-2,40 

-,174 

-1,66 

-  ,045 

+  0,04 

-,1,32 

-2,18 

-,193 

0,00 

-,142 

-1,48 

1835 

-,206 

-  0,89 

-,109 

-2,19 

-,117 

-  2,32 

-,187 

-1,71 

-  ,023 

-0,23 

-,135 

-2,14 

-,181 

+  0,05 

-,147 

-1,50 

1836 

-,206 

-  0,93 

-,I10 

-2,24 

-,125 

-2,25 

-,200 

-1,74 

-,001 

-0,51 

-,138 

-2,n 

-,169 

+  0,10 

-,152 

-  1,50 

1837 

-,199 

-1,00 

-,I00 

-  2,32 

-,123 

-  2,20 

-,205 

-  1,79 

+  ,032 

-0,81 

-,132 

-2,11 

-,146 

+  0,10 

-,147 

-  1,55 

1838 

-,200 

-  1,05 

-,103 

-  2,38 

-,13! 

-2,13 

-,219 

-  1,82 

+  ,054 

-1,08 

-,135 

-  2,06 

-,134 

+  0, 1 5 

-,152 

-1,56 

1839 

-,200 

-  1,10 

-,I02 

-  2,43 

-,137 

-2,06 

-,232 

-1,86 

+  ,075 

-  1,34 

-,138 

-2,02 

-,122 

+  0,20 

-,158 

-1,57 

1840 

-,020 

+  0,94 

-,104 

+  0,09 

-,234 

-  1,98 

-,I35 

-  1,88 

-  ,043 

+  0,65 

-,141 

-  1,98 

-,110 

+  0,25 

-  ,093 

-1,58 

1841 

-,013 

+  0,87 

-  ,094 

+  0,02 

-,233 

-1,94 

-,I39 

-  1 ,94 

-,010 

+  0,.'J5 

-,136 

-1,97 

-  ,085 

+  0,26 

-  ,089 

-1,62 

1842 

-,0I4 

+  0,83 

-,064 

-  0,25 

-,241 

-  1,86 

-,1,52 

-1,98 

+  ,013 

+  0,08 

-,I40 

-1,94 

-,074 

+  0,31 

-  ,094 

-  1,63 

1843 

-  ,054 

+  0,36 

-,066 

-  0,30 

-,167 

-1,78 

-,146 

-2,02 

+  ,075 

-0,68 

-  ,053 

-1,90 

-  ,(62 

+  0,40 

-  ,018 

-1,64 

1844 

-,015 

+  0,.'iO 

-,068 

-0,27 

-,134 

-1,72 

-,109 

-  2,05 

+  ,087 

-1,20 

-,046 

-  1,86 

-  ,049 

+  O,.^ 

-  ,064 

+  0,28 

1845 

-  ,026 

+  0,09 

-  ,069 

-0,11 

-  ,053 

+  0,64 

-,133 

-  0,73 

+  ,030 

-  1,58 

-,041 

+  0,21 

-  ,047 

+  0,32 

-,110 

-0,31 

1846 

-,027 

+  0,03 

-,070 

-0,16 

-,OGl 

+  0,71 

-,146 

-0,77 

+  ,052 

-  1,84 

-,044 

+  0,25 

-  ,035 

+  0,36 

-,115 

-0,31 

1847 

-,028 

-0,01 

-,071 

-0,21 

-  ,066 

+  0,79 

-,159 

-0,80 

+  ,074 

-2,10 

-,047 

+  0,29 

-,022 

+  0,41 

-,llf) 

-  0,.32 

1848 

+  ,055 

+  0,48 

+  ,017 

-  0,05 

-  ,003 

+  0,33 

-,014 

-0,15 

+  ,071 

-0,15 

+  ,035 

-0,13 

+  ,066 

+  0,06 

-  ,()()6 

-0,02 

1849 

+  ,062 

+  0,47 

+  ,025 

-  0,05 

-,001 

+  0,30 

-,011 

-0,19 

+  ,080 

-0,17 

+  ,042 

-0,17 

+  ,075 

+  0,03 

-  ,002 

-  0,04 

1850 

+  ,060 

+  0,50 

+  ,024 

-  0,05 

-  ,005 

+  0,29 

-,017 

-0,19 

+  ,078 

-0,15 

+  ,040 

-0,17 

+  ,073 

+  0,06 

-  ,007 

-0,01 

1851 

+  ,057 

4  0,52 

+  ,023 

-0,04 

-,0I0 

+  0,28 

-  ,023 

-0,19 

+  ,075 

-0,13 

+  ,038 

-0,18 

+  ,071 

+  0,08 

-,012 

+  0,03 
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R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1834 

s 
-,062 

-  3,59 

< 
-,155 

■    „ 

+  0.19 

-,195 

-4,39 

< 

-,056 

+  0,27 

s 
-,116 

-  1,00 

* 

-,083 

-2,66 

s 
+  ,025 

-  1,88 

8 

-,103 

-  1,54 

1834* 

-  ,062 

-  3,49 

-,l.-.5 

+  0,19 

-.185 

-4,29 

-,046 

+  0,27 

-,126 

-0,90 

-,063 

-2,56 

+  ,005 

-1,98 

-,103 

-1,54 

1835 

-  ,057 

-  3,69 

-,155 

+  0,15 

-,190 

-4,30 

-,030 

+  0,55 

-,128 

-0,93 

-,070 

-  2,64 

+  ,019 

-1,87 

-,104 

-1,54 

1836 

-,052 

-3,90 

-,153 

+  0,12 

-,194 

-4,S0 

-,012 

+  0,84 

-,130 

-0,97 

-  ,076 

-2,72 

+  ,033 

-1,79 

-,I05 

-  1,55 

1837 

-,039 

-4,12 

-,149 

+  0,07 

-,188 

-4,31 

+  ,010 

+  1,13 

-,126 

-0,98 

-,076 

-2,78 

+  ,055 

-  1,67 

-  ,098 

-  1,52 

1838 

-,034 

-4,33 

-,147 

+  0,03 

-,192 

-4,32 

+  ,028 

+  1,42 

-,128 

-1,01 

-,082 

-  2,86 

+  ,069 

-1,58 

-,099 

-1,52 

1839 

-,028 

-  4,53 

-,147 

0,00 

-,197 

-4,33 

+  ,046 

+  1,70 

-,130 

-1,05 

-,089 

-2,93 

+  ,082 

-1,47 

-,100 

-1,53 

1840 

-,022 

-4,74 

-  ,066 

-0,05 

-,021 

-4,33 

-,048 

+  1,55 

-,083 

-1,07 

-,034 

-3,01 

-  ,003 

-1,39 

-,022 

-  1,53 

1841 

-  ,009 

-  4,96 

-,062 

-0,09 

-,015 

-4,34 

-  ,026 

+  1,85 

-,078 

-1,09 

-,034 

-3,08 

+  ,018 

-1,27 

-.015 

-  1,51 

1842 

-,004 

-5,17 

-,060 

-  0, 1 3 

-,020 

-4,35 

-  ,008 

+  2,13 

-,081 

-1,12 

-,040 

-3,15 

+  ,033 

-  1,18 

-,016 

-  1,51 

1843 

-,018 

-5,37 

-,06o 

-0,16 

-,033 

+  0,34 

+  ,029 

+  1,90 

-  ,063 

+  0,08 

-,076 

-3,23 

+  ,026 

-1,08 

-,048  '-  1,51 

1844 

-,023 

-1,12 

-,059 

+  0,58 

-,048 

+  0,40 

+  ,055 

+  2,06 

-,064 

-0,10 

-  ,093 

-0,20 

+  ,040 

+  0,83 

-,049; -0,10 

1845 

,000 

-1,17 

-,084 

-0,36 

-  ,062 

+  0,49 

+  ,028 

+  1,50 

-,06l 

-  0,54 

-,091 

-  0,46 

+  ,042 

+  0,52 

-,052 

+  0,19 

1846 

+  ,006 

-1,39 

-,084 

-  0,40 

-,067 

+  0,48 

+  ,046 

+  1,79 

-,063 

-  0,57 

-,098 

-0,53 

+  ,055 

+  0,61 

-,053 

+  0,19 

1847 

+  ,011 

-1,58 

-,083 

-0,44 

-,071 

+  0,47 

+  ,063 

+  2,06 

-  ,065 

-  0,59 

-,105 

-0,61 

+  ,070 

+  0,71 

-  ,055 

+  0,19 

1848 

+  ,037 

-0,13 

+  ,013 

+  0,01 

+  ,027 

+  0,35 

+  ,033 

+  0,87 

+  ,012 

-0,10 

+  ,001 

-0,04 

+  ,040 

+  0,22 

+  ,001 

+  0,12 

1849 

+  ,044 

-0,16 

+  ,015 

0,00 

+  ,031 

+  0,34 

+  ,036 

+  0,11 

+  ,016 

-0,09 

+  ,004 

-0,05 

+  ,046 

+  0,21 

+  ,004 

+  0,12 

1850 

+  ,042 

-0,17 

+  ,012 

0,00 

+  ,025 

+  0,32 

+  ,033 

+  0,10 

+  ,014 

-0,10 

,000 

-  0,06 

+  ,045 

+  0,18 

-,003    +0,11  1 

1851 

+  ,042 

-0,18 

+  ,010 1     0,00 

+  ,019 

+  0,30 

+  ,032 

+  0,08 

+  ,011 

-0,10 

-,005 

-0,07 

+  ,042 

+  0,16 

-  ,008 

+  0,09 

1852 

+  ,040 

-0,20 

+  ,009 

-0,01 

+  ,015 

+  0,28 

+  ,030 

+  0,07 

+  ,009 

-0,12 

-,009 

-0,10 

+  ,039 

+  0,15 

-,013 

+  0,09 

1853 

+  ,047 

-0,23 

+  ,011 

-0,01 

+  ,020 

+  0,27 

+  ,033 

+  0,08 

+  ,012 

-0,13 

-,006 

-0,11 

+  ,045 

+  0,14 

-,011 

+  0,08 

1854 

+  ,045 

-0,24 

+  ,009 

-0,02 

+  ,013 

+  0,25 

+  ,031 

+  0,07 

+  ,010 

-0,13 

-,010 

-0,11 

+  ,043 

+  0,12 

-,017 

+  0,08 

1855 

+  ,015 

+  0,01 

-,001 

+  0,01 

-,011 

+  0,01 

+  ,003 

-0,01 

,000 

0,00 

-,001 

0,00 

-,001 

0,00 

-,027 

-0,01 

1856 

+  ,015 

+  0,01 

-,002 

+  0,01 

-,004 

+  0,01 

+  ,002 

-0,01 

-,002 

-0,01 

-,Q02 

-Q,01 

-,003 

0,00 

-,031 

0,00 
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■ 

a  Aquilae 

/3  Aquilse 

a'  Capricor. 

a  Cygni 

61'  Cygni 

I  Cygni 

a  Cepliei 

^  Aquarii 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

K.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

1834 

-,106 

+  6,17 

< 

-,145 

-1,74 

-,073 

-2,91 

t 
-,115 

-0,05 

-,447 

-1,91 

-,089 

-  1,62 

8 
+  ,062 

+  0,73 

-,072 

-  1,74 

1834* 

-,106 

+  0,07 

-,135 

-1,84 

-,073 

-2,81 

-,115 

-0,05 

-,437 

-1,81 

-,089 

-1,62 

+  ,072 

+  0,63 

-,082 

-1,84 

1835 

-,106 

+  0,44 

-,134 

-1,79 

-,071 

-2,81 

-,li6 

-0,06 

-,456 

-1,88 

-,094 

-1,70 

+  ,093 

+  0,64 

-,083 

-1,84 

1836 

-,105 

+  0,81 

-,134 

-1,73 

-,071 

-2,82 

-,117 

-0,06 

-,476 

-1,95 

-,097 

-1,78 

+  ,114 

+  0,63 

-,084 

-  1,85 

1837 

-,097 

+  1,21 

-,125 

-1,66 

-,06l 

-2,79 

-,112 

-0,04 

-,488 

-1,98 

-,092 

-1,82 

+  ,140 

+  0,67 

-,076 

-1,82 

1838 

-,096 

+  1,59 

-,126 

-  1,59 

-  ,06 1 

-2,80 

-,112 

-0,04 

-,507 

-2,05 

-,095 

-1,90 

+  ,163 

+  0,67 

-,077 

-1,82 

1839 

-,096 

+  1,97 

-,125 

-1,54 

-,06l 

-2,81 

-,093 

-  0,05 

-,528 

-2,13 

-,099 

-1,98 

+  ,185 

+  0,66 

-,077 

-1,82 

1840 

-  ,035 

+  2,35 

-  ,065 

-1,47 

-,010 

-2,81 

-,114 

+  1,46 

-,116 

-2,19 

-,101 

-2,05 

+  ,096 

+  0,66 

-  ,079 

-1,83 

1841 

-,027 

+  2,74 

-,057 

-1,40 

,000 

-2,79 

-,109 

+  1,49 

-,130 

-2,21 

-,098 

-2,09 

+  ,123 

+  0,69 

-,071 

-1,79 

1842 

-,037 

+  1,96 

-  ,057 

-1,33 

+  ,001 

-2,80 

-,110 

+  1,49 

-,150 

-2,29 

-,102   -2,17 

+  ,144 

+  0,70 

-,071 

-1,79 

1843 

-,037 

+  3,49 

-,036 

-1,28 

-  ,029 

-2,81 

-,030 

+  0,15 

-,148 

-2,35 

-,044   -0,33 

+  ,046 

+  0,20 

-,082 

+  0,25 

1844 

-,056 

+  2,68 

-,037 

+  0,50 

-,028 

+  0,25 

-,041 

+  0,21 

-,158 

-0,39 

-,057 

-0,28 

+  ,088 

+  0,45 

-,053 

+  0,33 

1845 

-,038 

+  2,50 

-,029 

+  0,60 

-,018 

+  0,21 

-  ,066 

-0,32 

-,132 

+  0,39 

-,054 

-0,48 

+  ,035 

-0,43 

-,044 

+  0,31 

1846 

-,037 

+  2,88 

-,028 

+  0,66 

-,017 

+  0,20 

-  ,066 

-  0,32 

-,150 

+  0,33 

-,057 

-0,56 

+  ,056 

-0,44 

-,045 

+  0,31 

1847 

-,037 

+  3,26 

-,028 

+  0,71 

-,016 

+  0,20 

-  ,067 

-0,33 

-,170 

+  0,25 

-  ,060  '  -  0,64 

+  ,078 

-0,44 

-,046 

+  0,31 

1848 

+  ,012 

+  0,01 

+  ,008 

-0,01 

+  ,039 

+  0,16 

+  ,037 

+  0,01 

+  ,019 

+  0,28 

+  ,010:  -0,09 

+  ,052 

0,00 

-,001 

-0,07 

1849 

+  ,017 

+  0,02 

+  ,011 

-0,01 

+  ,044 

+  0,17 

+  ,0+1 

+  0,03 

+  ,025 

+  0,33 

+  ,014! -0,08 

+  ,056 

+  0,03 

+  ,002 

-  0,07 

1850 

+  ,014 

0,00 

+  ,007 

-0,02 

+  ,040 

+  0,15 

+  ,040 

+  0,02 

+  ,024 

+  0,33 

+  ,010-0,10 

+  ,055 

+  0,03 

-,003 

-0,10 

1851 

+  ,011 

-0,02 

+  ,001 

-0,04 

+  ,037 

+  0,14 

+  ,039 

+  0,01 

+  ,022 

+  0,34 

+  ,005-0,11 

+  ,055 

+  0,03 

-,009 

-0,13 

1852 

+  ,008 

-0,02 

-,003 

-  0,05 

+  ,034 

+  0,12 

+  ,039 

-0,01 

+  ,020 

+  0,34 

+  ,001 

-0,13 

+  ,055 

+  0,03 

-,015 

-0,16 

1853 

+  ,014 

-0,01 

,000 

-0,04 

+  ,040 

+  0,13 

+  ,043 

+  0,01 

+  ,026 

+  0,39 

+  ,003 

-0,11 

+  ,059 

+  0,07 

-,012 

-0,14 

1854 

+  ,011 

-  0,02 

-,005 

-  0,06 

+  ,037 

+  0,11 

+  ,043 

0,00 

+  ,024 

+  0,39 

-,001 

-0,13 

+  ,059 

+  0,06 

-,018 

-0,18 

1855 

-,002 

-0,01 

-  ,024 

0,00 

-,006 

0,00 

+  ,012 

0,00 

-,002 

0,00 

,000 

0,00 

-,001 

-0,01 

-,001 

-0,01 

1856 

-,003 

-0,01 

-,028 

-0,01 

-,009 

-0,01 

+  ,011 

-0,01 

-,004 

-0,01 

-,003 

-0,02 

-,002 

-0,02 

-,004 

-0,03 

/3  Cephei 

e  Pegasi 

a  Aquarii 

^  Pegasi 

a  Pis.  Aust. 

a.  Pegasi 

t  Piscium 

y  Cephei 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

R.A. 

Dec. 

E.A. 

Dec. 

1834 

s 
+  ,010 

+  0,37 

s 
-,156 

7/ 

-1,47 

« 
-,136 

-2,19 

s 
-,025 

It 
-1,12 

+  ,112 

-1,91 

s 
-,104 

-2,75 

z 

-  ,063 

// 
-1,11 

-,195 

-0,04 

1834* 

+  ,020 

+  0,37 

-,136 

-1,57 

'-,136 

-2,19 

-,024 

-1,12 

-,128 

-0,71 

-,104 

-2,55 

-,073 

-0,81 

-,195 

-0,04 

1835 

+  ,021 

+  0,32 

-,133 

-1,58 

-,138 

-2,22 

-,023 

-1,12 

-,105 

-0,89 

-,102 

-  2,.59 

-,048 

-0,73 

-,215 

+  0,10 

1836 

+  ,022 

+  0,28 

-,131 

-1,59 

-,139 

-2,24 

-,021 

-1,13 

-,083 

-1,07 

-,099 

-2,62 

-,023 

-0,64 

-,237 

+  0,23 

1837 

+  ,026 

+  0,26 

-,120 

-1,56 

-,133 

-2,22 

-,013 

-1,08 

-,052 

-1,21 

-,089 

-2,60 

+  ,009 

-0,50 

-,251 

+  0,43 

1838 

+  ,027 

+  0,22 

-,119 

-1,56 

-,1.95 

-2,24 

-,011 

-1,09 

-,030 

-1.39 

-,086 

-2,63 

+  ,034 

-0,40 

-,271 

+  0,57 

1839 

+  ,029 

+  0,16 

-,117 

-1,57 

-,137 

-2,26 

-,011 

-1,11 

-,008 

-1,58 

-,085 

-  2,67 

+  ,059 

-0,33 

-,292 

+  0,70 

1840 

+  ,030 

+  0,11 

-,115 

-1,57 

-,068 

-2,29 

-,010 

-1,11 

+  ,074 

-1,77 

-,082 

-2,69 

+  ,084 

-0,24 

-,313 

+  0,85 

1841 

+  ,034 

+  0,11 

-,104 

-1,54 

-,062 

-2,25 

-,001 

-1,06 

+  ,106 

-1,89 

-,072 

-2,68 

+  ,117 

-0,09 

-,327 

+  1,04 

1842 

+  ,035 

+  0,06 

-,102 

-1,55 

-  ,064 

-2,29 

,000 

-1,07 

+  ,023 

-0,77 

-,031 

+  0,13 

+  ,141 

-0,01 

-,348 

+  1,18 

1843 

-,1I4 

-0,13 

-,040 

+  0,56 

-,026 

+  0,63 

-,059 

+  0,41 

+  ,049 

-0,80 

-,027 

+  0,11 

+  ,136 

+  0,09 

-,229 

+  0,54 

1844 

-,062 

+  0,35 

-,088 

+  0,57 

-,077 

+  0,30 

-,018 

+  0,07 

+  ,092 

-0,55 

-,045 

-  0,09 

+  ,111 

+  0,97 

-,239 

+  0,96 

1845 

-,029 

+  0,34 

-,048 

+  0,42 

-,031 

+  0,02 

-,059 

+  0,03 

+  ,143 

-0,62 

-  ,025 

-0,15 

+  ,094 

+  0,61 

-,124 

+  0,98 

1846 

-,027 

+  0,30 

-,046 

+  0,41 

-  ,034 

0,00 

-  ,058 

+  0,03 

+  ,165 

-0,80 

-,022 

-0,18 

+  ,118 

+  0,69 

-,146 

+  1,12 

1847 

-,026  I +0,25 

-,044 

+  0,40 

-  ,035 

-0,02 

-,0.57 

+  0,02 

+  ,188 

-0,.99 

-,020 

-0,21 

+  ,143 

+  0,79 

-,167 

+  1,26 

1848 

+  ,033+0,14 

-,017 

0,00 

+  ,031 

+  0,07 

,000 

-0,07 

+  ,051 

-  1,25 

+  ,019 

-0,31 

+  ,028 

+  0,01 

-,002 

+  0,03 

1849 

+  ,035 

+  0,18 

-,014 

+  0,01 

+  ,038 

+  0,09 

+  ,002 

-0,05 

+  ,056 

-  1,23 

+  ,024 

-0,27 

+  ,033 

+  0,05 

+  ,002 

+  0,06 

1850 

+  ,036 

+  0,18 

-,019 

-0,01 

+  ,036 

+  0,06 

-  ,002 

-0,08 

+  ,052 

-1,26 

+  ,021 

-0,30 

+  ,030 

+  0,02 

+  ,001 

+  0,03 

1851 

+  ,035 

+  0,18 

-,023 

-  0,05 

+  ,035 

+  0,04 

-,007 

-  0,09 

+  ,048 

-  1,.30 

+  ,019 

-  0,33 

+  ,026 

0,00 

,000 

+  0,01 

1852 

+  ,035  !  +  0,18 

-,027 

-0,07 

+  ,034 

+  0,01 

-,012 

-0,12 

+  ,044 

-1,33 

4  ,016 

-  0,36 

+  ,023 

-0,02 

-,003 

0,00 

1853 

+  ,037  :  +  0,24 

-,024 

-0,05 

+  ,040 

+  0,02 

-,008 

-0,11 

+  ,049 

-  1,31 

+  ,020 

-  0,33 

+  ,027 

+  0,02 

+  ,002 

+  0,03 

1854 

+  ,038    +0,23 

-  ,0-29 

-0,08 

+  ,038 

-0,01 

-,013 

-0,13 

+  ,046 

-  1,36 

+  ,017 

-0,37 

+  ,024 

-0,01 

+  ,001 

+  0,02 

1855 

,000  1     0,00 

-,001 

0,00 

+  ,009 

0,00 

-,001 

-0.01 

+  ,005 

0,00 

-,004 

-0,01 

-,001 

0,00 

,000 

-0,01 

1856 

,000   -0,01 

-,003 

-0,01 

+  ,008 

-0,01 

-,003 

-0,02 

+  ,004 

-0,02 

-,007 

-0,02 

-,003 

-0,01 

-,001 

-0,03 
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